مركزتعريب العلوم ا 


۰ 


مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 


تقديم الأميت الوام 


إعاناً من مركز تعريب العلوم الصحية بأهمية المعاجم الطبية المتخصصة في عملية تعريب العلوم 
الطبية والصحية ودورها الجحيوي في التعليم الطبي » فقد أخذ المر كز على عاتقه مهمة إصدار سلسلة من 
المعاجم الطبية التخصصة في مختلف التخصصات الطبية لخدمة طلاب كليات الطب والعلوم الصحية 

ويعتبر هذا المعجم «معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل» إضافة أخرى لمشروع المعاجم الطبية 
التخصصة الصادرة عن المركز » فهو يتناول تخصص جراحة العظام والكسور والتخصصات المصاحبة لها 
مثل العلاج الطبيعي والتأهيل » بالإضافة إلى مجالات أخرى تندرج تحت مايعرف باسم «الطب البديل» » 
مثل طب الأقدام وا معا جحة اليدوية » وغيرهما . . وهذا المعجم لاتقتصر أهميته على طلاب كليات الطب 
وإغا أيضا الأطباء العاملين فى مجال الجراحة العامة وجراحة العظام والتخصصات المتعلقة بها . وقد شارك 
في إعداده مجموعة من الأطباء ذوي الخبرة » كما تم تبويب المعجم وفقاً للأبجدية الإنجليزية لتسهيل عملية 
الوت 

نأمل أن يكون هذا المعجم مفيداًلكل من يستخدمه من طلاب كليات الطب والعلوم الصحية 
والأطباء الممارسين والباحثين » وأن يكون إضافة مفيدة للمكتبة الطبية العربية . 


والله ولي التوفيق › › 


الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوض 
الأمين العام 


تقديم المي العام امسات 


معظم الأمم تترجم إلى لغتها مختل ف أشكال المعرفة ؛ سعياً منها للاستفادة من علوم ومعارف 
الآخرين » وتحويل كل ما يناسبها إلى منفعة » تترجم إلى عمال راقية تساهم في التنمية العامة . . لذلك 
تعتبر الأمم المتقدمة أن التطور الثقافي لايتكامل في غياب حركة الترجمة الهادفة » والإنتاج الفكري › 
والتنمية اللغوية » والريادة فى الترجمة والتأليف . 

ورغم أننا نعيش اليوم أجواء «الترجمات المهنية السريعة التي لاتشترط التخصص في المترجم »إنغا 
تكتفي با لديه من معرفة مقبولة باللغة المنقول إليها » حيث إن الخبرة بالكتابة وأساليبها غير ضرورية » لكن 
لابد من التمكن من اللغة المنقول منها » نجد بالمقابل «الترجمة الإبداعية» حيث حقل الاختصاص الدقيق أو 
القريب » والخبرة في الكتابة في اللغة المنقول إليها » والتمكن التام من اللغة المنقولة منها . 

رواد الترجمة إلى لتنا العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر كانوا أصحاب علم وثقافة والتزام 
مشروعاً فكرياً وتقدمياً » يؤكد على أهمية التفاعل مع روائع وأمهات الأعمال الإنسانية والعلمية في اللغات 
الأخرى . 

لذلك فالترجمة تتوقف بالدرجة الأولى على المترجم من حيث علمه وثقافته » وتمكنه من اللغات › 
وقدرته على النقل الصادق » وإ مامه بثقافة التقنية الجحديدة » والتزامه بنظام لخوي له بنية تختلف عن بنية غيره 
من اللغات الأخرى » وأن يدرك دوره كناقل وموصل من خلال فهمه لاآليات نقل الأفكار والثقافات في إطار 
مهمة واسعة تتخطى أدوات الترجمة الآلية السريعة . فالقدرة والتمكن والثقافة والهواية كلها أدوات فاعلة 
على طريقة اتصال الحضارات » والاستفادة من الثقافات . 


والله ولي التوفيق › › 


الدكتور يعقوب أحمد الشراح 
الأمين العام المساعد 


الأطباء المشاركو في عاد امعجم 


الدكتور عبدالرزاق سري السباعي 


- وزارة الصحة - حمص - سوريا. 


- وزارة الصحة - حمص - سوريا. 


الدكتور جمال الدين أحمد حسن أبو رجيلة 


و ا خو ج ال 


٭ الدكتور أسامة الكريتي 


وزارة الصحة - قنا - جمهورية مصر العربية. 


الأطياء اطشاركوه في مراجعة امعجم 


الدكتور أحمد بن عبد الهادي ذياب: 
- اختصاصي ال جراحة العظمية - صفاقس - الجمهورية التونسية. 


# الدكتور محمد صالح السعيد 


ا وه ر ا 


× الدكت خسان أخيد قمخة 


- وزارة الصحة - دمشق - سوريا. 


کاربنتر 7 
اتاق مضل الورك بحسب ابوط 


فیشر-ل و کاس 


e رر‎ 


بحسب ابوط - جيل ˆ 


تثبيت الشاشة بحسب أبوط - 


ابوط لو کاس 
إيتاق القصل بحسب أبوط - 
ES‏ 
لوکاس 
عملية الكتف بحسب آبوط - 
| اا 
لوکاس 


سلّم الإصابة الُختصّر (۸15) 


abductor/adductor 
AB/AD ratio 
ABAQUS modelling 
program 
abatement 
Abbott 
A. gouge 
A. knee approach 
A. method 
A. splint 
Abbott-Carpenter 
A.-C. posterior approach 


Abbott-Fischer-Lucas hip 
arthrodesis 
Abbott-Gill 
A.-G. epiphyseal plate 
CXpOSUIE 


A.-G. epiphysiodesis 

A.-G. osteotomy 
Abbott-Lucas 

A.-L. arthrodesis 


A.-L. shoulder operation 


Abbreviated Injury 


1 


AA [مختصر]‎ 


ل بالُساعدة الفعالة active-assistive‏ 
[مختصر [ AAA‏ 
م ا 8 
مستضد خیفی antigen-extracted allogeneic‏ 


نظي قصل ال خد ع diagnostic arthroscopy,‏ 
تنظير القصل ا جرحي ٤‏ بضع operative arthroscopy, and‏ 
لقصل الجراحي الحتمّل possible operative‏ 
arthrotomy‏ 


عظم منزوع الستضد AAA bone‏ 
طم عظمي زوع | لستضد AAA bone graft‏ 


البكرا ات الاق أ4 ˆ A1-۸A4 annular pulleys‏ 
[مختصر] ˆ AAD‏ 
خلع فهقي محور ي atlantoaxial dislocation‏ 
[مختصر] AAI‏ 
أداة الإحكام الشط activating adjusting‏ 

instrument 
AAL [مختصر]‎ 
ant ax line ال الإابط الأمام‎ 
anterior axillary line ال و الآمام ء‎ 
AAOS “` حف‎ 
American Academy of الأكاديمة الامر بكة رای‎ 
Orthopaedic Surgeons العطَام‎ 
AARF [مختصر]‎ 
atlantoaxial rotatory fixation تیت تلور یر ي هقی محور ي‎ 
AAS 2 ٠ اما‎ 
atlantoaxial subluxation 2 خلم جزئي فهقي محور‎ 
AB/AD اتا ڪ‎ 


ےه ي ر 4 
تبعید -خارجي 
التذور ير النْعيدي -الخار رجي 


م 3 1 2 


اشر 


ور 2 ہو رسو ت 


مبعد » مبعدة 


e و‎ 


معده ة الخنصر (عضلة) 


ص 


العضةا بعدة لخنصر اليد 
(عضلة) ٠‏ 

لعضلة الْبعدة للختصر (عضلة) 
رأب الْمابلة الْبعدة للخنصر 


الْبعدة (عضلة) 
العضلة الْبعدة لخنصر القدم 
(عضلة) 


6 و 


معده کک 


ا 


معده ة الخنصر (عضلة) 
الْبعدة للخنصر 


لا 


ار ر 


وتر مبعدة الخنصر 


وہ و رو 


مبعدة إبهام القدم (عضلة) 
عة ةإبهام القدم 
فصور الْبعدة 

مبعكة ذراع الرافعة 
ترح تبعيدي 
آلية مبعدة 

a 
ت ادى‎ 


القصيرة اة لاوبهام (ق م إ( 


(عضلة) 
۶ لعضلة القصيرة البعدة لاوبهام 
(عضلة) 


وتر القصيرة الْبعدة لهام 
الطويلة العدة لاوبهام (ط مإ( 


کک 

۶ لعضلة الطوء يلة الْبعدة لابهام اليد 
(عضلة) 

وترالطويلة البعدة لابهام اليد 
ق الإبهام (عضلة) 

زاین 


abduction-external 
a.-e. rotation (AER) 


a.-e. rotation fracture 


abductor 

a. digiti minimi (ADM) 

a. digiti minimi manus 
musculus 

a. digiti minimi muscle 

a. digiti minimi nerve 

a. digiti minimi opponens 
plasty 

abductor 

a. digiti minimi pedis 
musculus 

a. digiti quinti (ADQ) 

a. digiti quinti muscle 

a. digiti quinti 
opponensplasty 

a. digiti quinti tendon 

a. hallucis muscle 

a. hallucis tendon 

a. insufficiency 

a. lever arm 

a. lurch 

a. mechanism 

a. muscle 

a. osteotomy 


. pollicis brevis (APB) 


ته 


a. pollicis brevis muscle 


a. pollicis brevis tendon 


a. pollicis longus (APL) 


a. pollicis longus muscle 


a. pollicis longus tendon 


a. pollicus 


a. tendon 


ور ا رو 


مبعدة الإنهام (عضلة) 


رہ ٣‏ ا 


تققع تبعيدي 


اختار لدو را تارج التبعيدي 


جبيرة #الإصيع التبعيدية 
خا رزي 


تبعيد الورك 
کو 

ا 
سر ر رلور راو 
جبيرة مبعدة للعضد 
و ر 2 ی 
تبعيد عضدي صدري 
و 


تمعد السانة 


قطع العَظم التبعيدي 


وسادة تبعيد 
جبيرة غطاء وسادة التبعيد 


Scale(AIS) 
ABD 
abdominal 
abduction 
abdominal (ABD) 
a. binder 
a. dressing 
a. flap 
a. incision 
a. injury 
a. lap pad 
a. muscle 
a. pad 
a. syndrome 
abd pollicus 
Abduct 
abducted thumb 
abduction (ABD) 
a. bolster 
a. brace 
a. contracture 
a. deformity 
a. external rotation 
a. external rotation test 
a. finger splint 
hinge a. 
hip a. 
a. hip orthosis 
a. humeral splint 
humerothoracic a. 
index finger a. 
a. osteotomy 
a. pillow 
a. pillow cover splint 
a. splint 
a. stress test 
a. test 
a. thumb splint 
a. traction technique 


a-b-duction (as dictated) 


لجراحة تقويم العظًام 
رة نوا 
أعلّی 
لی ارق 
آغلی ارب 
لی -الرکن 
بشراعلی-الرکی 
الب على“ لرک 
أعلى -الركبة ˆ 
راغلی لر 
دة لی الک 
[مختصر] 
الجلس (البورد) الآمريكي 
لاختصاصيي العلاج الطبيعي 


مححه 


مسْحَجة الغضروف 
E i‏ 


صلب اتراق بحب 


ر 


و وم 
ورم آبریکوسوف 


ا ی کو ی 


خراج تحت عضلة العنق ا لجلدية 


Orthopaedic Surgery 
Abouna splint 
above 

a. elbow 

a. knee (AK) 
above-elbow 

a.-e. amputation 

a.-e. cast 
above-knee (AK) 

a.-k. amputation 

a.-k. prosthesis 


ABPTS 


American Board of Physical 


Therapy Specialists 
abrader 


cartilage a. 


Abraham-Pankovich tendo 


calcaneus repair 
abrasion 

a. arthroplasty 

a. chondroplasty 
Abrikossoff tumor 
abscess 

Brodie a. 

button a. 

collar button a. 

horseshoe a. 

intraosseOous a. 

paraspinal a. 

paravertebral a. 


pelvic a. 


posterior pharyngeal a. 


psoas a. 
retropharyngeal a. 
retrosternal a. 
spinal a. 
subcutaneous a. 
subperiosteal a. 
subphrenic a. 


subplatysmal a. 


ور ا ر ور ر 
0 


مبعدة/ مقربة (مب/ مق) 


نسبة التبعيد/ التقريب 
ا 


رأب المبعدة الطويلة الْشنية لهام 


اليد 


رأب المبعدة الطويلة الْشنية لإبهام 


فطع العَظم الإسفيني التنعيدي 


abductor / adductor 
(AB/AD) 
a. ratio 
abductor-plasty 


flexor pollicis longus a.-p. 


Smith flexor pollicis longus 
a.-p. 
abductory 
a. wedge osteotomy 
abductovalgus 
hallux a., hallux abductus 
valgus 
abductus 
digitus a. 
hallux a. (HA) 
metatarsus a. 
pollex a. 
abet 
abetted 
abetting 


ABG cement free hip system جهاز الور ك الملاط |zkر بجح‎ 


ABG 
پړه و‎ 
قدرة‎ 

القدرة على القرفصاء 
اجتتّاث 

اجتکاٿ جرحي 
الجراحة الاجنتاثة 


و 


س س 


شود » شوه 
شذوذ كاف الحلع 
شذوذ اعتلدل الألْبّاف 
وو چ ور 2 
شدود حسی عصبی 
ا 8 و 
إصابة النخاع الشوكي من دون 
وو هف س 
شذوذات تصويرية شعاعية 
(SCIWORA)‏ 


پوو وره و % س 

سدود منسوج | دسجه 
اهتراء الحذاء الشتاذ 
[مختصرًاً 


الجلس (البورد) الآمريكي 


ability 
squatting a. 
ablation 
nerve rootlet a. 
surgical a. 
ablative surgery 
abnormality 
dislocation contour a. 
fibropathic a. 
sensorineural a. 
spinal cord injury without 
radiographic a.'s 
(SCIWORA) 
tissue texture a. (TTA) 
abnormal shoe wear 
ABOS 


American Board of 


و ا 


إصابة التنجيل/ التبَاطو 


مقیاس التسارع الكهرضغطر 
إتاحة (معلومیات) 


ا 


إتاحة چو 


إضافية 


ر ووو ي 
رفي إضافي 
إضافي 
.3 


القعب الإضآافي 

إضافي 

هیک لمشي الإضافي بحسب 
اوت تو جلاید 

عظم | إضافې 

راط جانبي إضافي 

وتر مو صل انوي 

إصبع ! إضافي 

جهاز ضاف غرسي شوکي 
بحسب یرول 


acanthotic 
acceleration 
angular a. 
swing-phase a. 
tibial a. 
acceleration/deceleration 
injury 
accelerometer 
piezoelectric a. 
access 
southern a. 
accessoria 
os carpalia a. 
accesSOrius 
talus a. 
AacCEeSSOry 


Auto Glide walker a. 


a. bone 
a. collateral ligament 
a. communicating tendon 


a. digit 


Isola spinal implant system 


a. 


الرد ا ابجاني الو حشي الإضآفي a. lateral collateral ligament‏ 


ر 


ر ر 


طريقة E۴‏ ارک الإضافئة 
الزورقي الإضآفي (عظم) 
الال الرورقي الإضآفي 
القصب الإضافي 

إصابة العصب آلإضافي 
العظيمة الإضافّة َ 
السلامى الإضافية 

اقب الهواًتي الإضافي 


ہے 


حادث سيارة (مركبة) 


a. motion 
a. movement technique 
a. navicular 
a. navicular cast 
a. nerve 
a. nerve injury 
a. ossicle 
a. phalanx 
pneumatic drill a. 
portal a. 
a. portion 
a. sesamoid 
accident 
cerebrovascular a. (CVA) 


motor vehicle a. (MVA) 


E E‏ ف المحم الولادي 


غياب الطرف الانتهائي 

ا 
1-غائب :2-مفقود 
کڪ الخائبة 

2 ن 


العائب 


e‏ ک الاب 
الإبهام العَائب 

الرنّد الائ 

قانطلی 

ا قابل للامتصَاص 

قياس الامتصاص 

قياس الأمتصاص التائ 
الا ا الا 
(تفريسة )5٤×4‏ ˆ 
قباس الامتصاص الثنَائى 

(DPX « DPA) الفوتوني‎ 


الولادي 


n 2°, 


الفصل الأخرمي القوي 

الفصال المقصل الحرم مي الترقو ي 
[مختصر] 

الرابطة الأمريكئة للمعالة اليدوية 


subungual a. 
abscessogram 
absence 

congenital intercalary 


limb a. 


congenital terminal limb a. 


absent 
a. patella 
a. radius 
a. reflex 
a. spinous process 
a. thumb 
a. ulna 
absolute refractory period 
absorbable pin 
absorptiometry 
dual energy x-ray a. 


(DEXA, DEXA scan) 


dual photon a. 
(DPA, DPX) 
absorption 
bone a. 
bony a. 
energy a. 
shock a. 
abut 
abutment 
abutted 
abutting 
AC 
acromioclavicular 
AC joint 
AC joint separation 
ACA 
American Chiropractic 
Association 
acanthoma 
epidermolytic a. 


acanthosis niogricans 


املاط المكتنز 


کا وو 


ن حقي 
تقلقل الْكون ا قى 
لجف الق 


رأب مقصل اللجف الحقى 
مسك الأجف الحقّي 
دلیل مثْقّب وتد اللجف الحقّي 


LS و‎ 


الحلال عَظم الق 
كس الجدار الحلفي المي 


متلازمة حافَة احق 


وه و کروم ۶ 


ثقبة مقعد الحق 


راباق بحب لبي 


مو 


acclivity مر تقی‎ acetabula 


r 


accommodation curve متجی النكف‎ (pl. of acetabulum) 
accomodation تف (مطاد‎ acetabular 
accordion test اختبار الآكورديون‎ a. allograft 
Accuflo ultrafiltration جھار أكيفلو للترث شیح المستدق‎ a. angle 
system a. augmentation graft 
accumulation تر اکم‎ a. cap 
onset of blood lactate a. ند ترا | کم لاکتات الدم‎ a. cement compactor 
(OBLA) a. component 
Accurate Surgical and شر كة الآَدرآت العلمية و الجراحية‎ a. component loosening 
Scientific Instruments الدقيقة‎ a. cup 
Corporation (ASSD) a. cup arthroplasty 
Ace َس‎ a. cup holder 
A. adherent bandage عصابة اس اللصوقة‎ a. cup peg drill guide 
A. bandage عصابة س‎ a. cup positioner 
A. bandage reduction ارد د بعصابة آس‎ a. cup template 
A. intramedullary femoral خهاز مسمار داخل النقي‎ a. endoprosthesis 
nail system القخذى تخت ان‎ a. expander 
A. pin 2 8 ديو‎ a. extensile approach 
A. Unifix fixation apparatus wz جهارً بیت د يو نفیکس‎ a. fracture 
لاس‎ a. gauge 
A. Unifix fixation device جهيزة تثبيت ا نفیکس س‎ a. guide 
اس‎ a. knife 
A. wrap لفافة آس‎ a. labrum 
Ace-Colles ل‎ ٤ آس۔-‎ a. osteolysis 
A.-C. external fixator متت خار چ بحسب آم‎ 0 a. posterior wall fracture 
کو کوس“‎ a. pressurizer 
A.-C. fracture frame إطَارٌ کسر نخست اش = کو لسن‎ a. prosthetic interface 
A.-C. frame technique ية الإطار تخست اس‎ a. protrusio deformity 
کو ن‎ a. reamer 
Ace-Fisher آس -فیشر‎ a. rim 
A.-F. external fixator الست التار ج بحسب آسٴ_‎ a. rim fracture 
e فشر‎ a. rim syndrome 
A.-F'. fracture frame إطَارا الکسر د تست ان -فیشر‎ a. seating hole 
A.-F. frame إطارآس“ - فيش‎ a. slot 
A.-F. ring frame الإطار الحلقي بحسب اشن فیشر‎ a. spacer 
ACET [مختصر]‎ a. trial set 
aquatic cardiac evaluation تقييم القلب اآائي و اختبار ه‎ acetabuloplasty 
and testing Albee a. 
ACET system [مختصر]‎ Pemberton a. 


د5 


حَمْض الأستيل ساليسيليك 
حَمّْض الفيناميك 
حَمْض ا لجادولينيوم -ثنائي 


الايثيلين لاي الأمين خماسي 


الأستيك 
ا حمضر ٿتائي الإيث يثيلين ثلاڻي 


با لجادولينيوم 
حمْض الاما - أمينوبتيريك 
حَمْض الجاما - أمينوبتيريك 
(جابا) 
حَمْض الإاندول أستيك 


حَمّض [بارا]- أمينوساليسيليك 


حمْض متعدد الحليكوليك 
حمضر متعدد اللاكتيك 
حمضالساليسل ساليسليك 
حَمْض الفالبرويك 
محلُول حمْض -سیترات - 
دکستروز 
حماض” 
الراكدة 
الراكدة اللانتراتية 
الراكدة اللقوفية 
[مختصر] 
الرباط الصليبي الآمامي 
e‏ ا ا 


ACL مثقب‎ 


اء ACL‏ 
صلی ۸C1‏ 
مقرب ملقاط آخلاد 


القراب التائ الملقَاط بحسب 
کر ےه ای کی 


اکلاند 


و و ٥‏ 
مداء «(سوء التغضرف» 
8 


مداء جدلی 
رکبة معوزة ۸01 


چ 


الكلية الأمريكبة للط ب المهن “ٌ 
والبيئي ٠٠‏ 


acetylsalicylic a. (ASA) 


fenamic a. 


gadolinium-diethylenetriami 


ne pentaacetic a. 


gadolinium-labeled 
diethylenetriamine 
pentacetic a. 
gamma aminobutyric a. 
gamma-aminobutyric a. 
(GABA) 
indoleacetic a. 
[para]-aminosalicyclic a. 
polyglycolic a. 
polylactic a. 
salicylsalicylic a. 
valproic a. 
acid-citrate-dextrose 
solution 


acidosis 


Acinetobacter 


A. anitratus 
A. wolffii 
ACL 
anterior cruciate ligament 
ACL drill 
ACL drill guide 
ACL graft knife 
ACL reconstruction 
ACL repair 
Acland 
A. clamp approximator 
A. double clamp 
approximator 
aclasis 
diaphyseal a. 
ACL-deficient knee 
ACOEM 
American College of 


Occupational and 


6 


رأب رف احق 

احق [ج :الأحقاق] 
الى الخمق اة 
قاع الق ٤‏ 
حق متبارڑ داخل ا حوض 
اسو ء التحام احق 

ج و و د 

حق متبارز ؛ تبارز ا لحق 
الق الحاملة لوزن الح 


آسیتامینوفین (دواء) 
أسيتات 


أسيتات ميثيل البريدنيزولون 
أسيتات التريامسينولون 


وۋ 


العرفوب (وتر آخيل) 


ا 
اختبار عصر العرفوب 
التهاب العرقوب 
امروب 

تقديم وتر العرفُوب 
تطويل العرفُوب 
منعكس العرقُوب 


وار 


کم المروب (۸18) 


eu‏ و ومو 
تقصير العرقوب 
اختبار العرفوب 
التهاب جرب العرقوب 
ےر و وکيړ 
وجع العرفوب 

ول وو ا 
ودانة 
س س ےہ ٥‏ ہہ 
فزامة مودودة 


انعدام التصف الشظوي للطرّف 
بحسب أخترّمّان - كالمَاشيٴَ 

1-حَمّضٌ 0ح :أحماض) ؟ 2- 
حامض 


shelf a. 
acetabulum, pl. acetabula 
deep-shelled a. 
floor of the a. 
intrapelvic protrusio a. 
lip of a. 
malunited a. 
protrusio a. 
weightbearing dome of a. 
acetaminophen 
acetate 
methylprednisolone a. 
triamcinolone a. 
acetonide 
triamcinolone a. 
acetylsalicylic acid (ASA) 
ache 
theater a. 
acheiria 
Achilles 
A. advancement 
. peritendinitis 
. squeeze test 
. tendinitis 
. tendon 
. tendon advancement 
. tendon lengthening 
. tendon reflex 


. tendon rupture (ATR) 


جل جل حل حل حل جل حل حل حم 


. tendon shortening 

A. tendon test 
achillobursitis 
achillodynia 

Albert a. 
achondroplasia 
achondroplastic dwarfism 
Achterman-Kalamachi 

fibular hemimelia 


acid 


فطع الحرم 


e 


acromionectomy 


Armstrong a. 


راب الأخر acromioplasty‏ 
ر ا لخر م anterior a.‏ 

راب الأخر م acromioplasty‏ 
راب الأحرم بحسب مَك 0 0 McLaughlin a.‏ 


ر رب الاحر م بحسب مَك شین ج McShane-Leinberry-‏ 


ل ي -فنلین Fenlin a.‏ 
رآب الأخرم , بحسب نیر Neer a.‏ 
ٹخن النهايات acropachy‏ 
ار تفاق نهایات الأصابع acrosyndactyly‏ 
آکر يليك acrylic‏ 


بدلة العارضة الأكريليكة 
ملاط العظم الأكريليكي 


جبيرة القلنسوة الأكر يليكة 

ملاظ آکريليکي ˆ 

ماده الرس الأذريليكي 

جھیزة التقور ویم الأكريليكة 

جبيرة الصاف الأكريل يليكة 
[مختصر] 

متلازمة الحيز الأمامي 


a. bar prosthesis 

a. bone cement 

a. cap splint 

a. cement 

a. implant material 

a. orthotic device 

a. template splint 
ACS 


anterior compartment 


syndrome 
ACSM [مختصر]‎ 
American College of Sports الكلة الامر نک لاطب‎ 
Medicine الرياضى‎ 
ACSM Guidelines for ار شادات الم ين والاختبار‎ 
Exercise Testing and َˆ` ACSM والو صف‎ 
Prescription 
Act انو ن‎ 
Americans with Disabilities ٽlھlal|l قانون ن الأمر یکین ذو‎ 
A. (ADA) (ADA) 
United States Vocational  تٽllڼلgll قانو ن التأهيل المھنى فى‎ 
Rehabilitation A. ٠ ٠ امتحدة‎ 
ACTH [مختصر]‎ 
adrenocorticotropic الهرمو ن لمو جه لقشر ة الكظر‎ 
hormone 
actinic keratosis قران‎ 
actinomycosis داء الشعا‎ 


action فعل‎ 


a. current 


بوطة 

لوطه ميداس رکس 
تخطيط الَعضل السَْعي 
متسب 

القدم الحتقاء الكتسة 

دم رحاء مكتسبة 

متلازمة عوز التاعة الْكَمَسَّب 


(الإيدز) 
E‏ 
ر کب ر 
ا 


اورم اللاي لمشي الطرفي 
و شد اکر ر 

َس تارا اس وارُتقاق الأصابع 

سد ا اس وارتفاق الأصابع 
مران النهايات وَقّرآنها 
ضخامة النهايات «عرطلة» 


ەر س 


ەر 0# 


أخرمي ترفوي (AC)‏ 


ره وو موی 
التمفصل الآخرمي القوي 
كيسة آخرمية EE‏ 
تصنیف إصابات الأخرمي 
الترقّوي 
اكقصل الأخر مي التر فو ي 
لقصل (AC‏ 
E E‏ 
خلع الفصل الأخرمي الترقوي 


اا الرقوئ 
تصليح القصل الي ارق قوي 


رياط الآعنرسي اتر وي 

فصل الآخرمي روي 
الرباط الا ر 
القَاصلة الک 


o‏ ت ر3“ 
الأخرم 


حرا المد 
ي الأخرم 


Environmental Medicine 
acorn 
Midas Rex a. 
acoustic myography 
acquired 
a. clubfoot 
a. flatfoot 
a. immunodeficiency 
syndrome (AIDS) 
a. myopathy 


a. torticollis 


acral lentiginous melanoma 


Acrel ganglion 
acrocephalosyndactylism 
acrocephalosyndactyly 

acrokeratoelastoidosis 
acromegaly 
acromial 

a. angle 

a. spur 

a. spur index (ASD 
acromiale 

OS da. 
acrominonectomy 
acromioclavicular (AC) 

a. articulation 

a. cyst 


a. injury classification 


a. joint (AC joint) 


a. joint dislocation 

a. joint injury 

a. joint repair 

a. ligament 

a. separation 
acromiocoracoid ligament 
acromiohumeral interval 
acromion 


nonunion of a. 


معالية فاعلة 
متعلق بالُساعدة الفاعلة (۸4) 


ور ر ت 


مجال فاعل مساعد للحركة 
أنشطة الحياة اليو مي (sا۸)‏ 


شاط 
و ٣‏ مع التشَاط 
تحليل التشاط 


شاط الصفيحة الانتهائية التائي 


الطور 
شاط التلفيف الحزامي 
طبيعة الكَشاط 
التشاط المنعزل 
التَشاط الانحرآفى 
شاط الصقيحة الانتهائة 
التَشاط الوظيفى 
الَشاط التدرجى 
جماعة ناشطة ` 
التشاط الخَرزي الُرّداد 
نشاط العرزَ 
النشاط اللاإرادي 
مستوی التشاط 
نشاط المستَقبلَة الميكانيكة 


نشاط الصفيحة الانتهائئة الأحادي 


الطور 
النشاط الح ر كى 
النشاط ا 
النشاط الطهاتى 
لیل طراز النشاط 
النشاط الفیزياتى 
لاط العَّرزي اطول 
النشاط الهادف 
نشاط العَرّز المنخفض 
النشاط التلقائي ٠‏ 


النشاط المعرق 
النشاط الانشائى (التخليقى) 


النشاط الإرادي 
النشاط الإرادي 


a. treatment 
active-assistive (AA) 
a.-a. range of motion 
activities of daily living 
(ADLS) 
activity 
a. adaptation 
a. analysis 


biphasic end-plate a. 


cingulate gyrus a. 
a. configuration 
discrete a. 
diversional a. 
endplate a. 
functional a. 

a. grading 

a. group 
increased insertional a. 
insertion a. 
involuntary a. 
level of a. 


mechanoreceptor a. 


monophasic end-plate a. 


motion a. 

motor a. 

opsonic a. 

a. pattern analysis 
physical a. 
prolonged insertional a. 
purposeful a. 
reduced insertion a. 
spontaneous a. 
sudomotor a. 

a. synthesis 
volitional a. 
voluntary a. 


actuator 


فعل التواس الُزدوج 
انقلآب فعل العضلة 
فعل كرسي جينار النقًال 


کامن الفعل (۸) 

بارس ادرسرباکسنین الت 
f‏ 8 
جزئیا 


آداة إحکام التنشيط (۸41) 


مط مود البلازمين التسيجي 


التَمَط 
َاشط » شط 
اتجال المساعد التشط لتمارين 
الحرکة o‏ 


معالحة با لحر كة الْساعدة التشطة 


اختبار الالحتاء الط 
a‏ 
قمع شط 
ی کهربي ناشط 

2 َ DK 
ئي تَاشط‎ 

حركة الورك التاشطة 
فصورفاعل ٠‏ 
ترك تاشط 
Rr‏ 

حركة فاعلة 


u 
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حركة فاعلة 
اختبار التركة الفاعلة 


الجّال التاشط والمتفعل للحركة 


ت ن 


لجال الفاعل للح ر كة )۸R00۷(‏ 


اختبار الح ركة الفاعكة )۸٧1(‏ 


double-pendulum a. 
inversion of muscle a. 
A. Jr. wheelchair 
a. line 
a. potential (AP) 
activated partial 
thromboplastin time test 
(APTT) 
activating adjusting 
instrument (AAI) 
activation 
a. force 
latency of a. 
order of a. 
activator 


tissue-type plasminogen a. 


active 

a. assisted range of motion 
exercises 

a. assistive motion therapy 

a. bending test 

a. contraction 

a. electrode 

a. flexion 

a. hip movement 

a. insufficiency 

a. mobility 

a. motion 

a. motion testing (AMT) 

a. movement 

a. movement testing 

a. and passive range of 
motion 

a. range of motion 


(AROM) 


a. range of motion exercises اجال الفاعل لتمارين الحركة‎ 


ےس 


اكجال الفاعل للحركة 


a. range of movement 


a. restraint 


lL 
طريقة فاعلة‎ 


a. technique NYU-Hosmer electric elbow 
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n سی‎ 


أفة رضحية حادة 


اسیکلوفیر (دواء) 


a. traumatic lesion 
acyclovir 


ADA 


قانو ن الأمر یکین ذو lalallٽ Americans with Disabilities‏ 


(المعوقين) 


انعدام الأصابع 
آدایر 
مقاط آدایر للثدي 
صاغط اللولب بحسب آداير 
آدم 
جبيرة حرام الأضلاع بحسب آدم 
وخواءغ 
علامة آدم 
ا 
ورم ج 
شریان ر 
ادامر ٣‏ 
إيتاق القصل بحسب آدامز 
آختبار الانحتاء للأمام بحسب 
آدامز 
عملية الورك بحسب آدامز 
إجراء ادامر 
مشار ادامر 
I‏ 
اختبار آدامز 


إیتافق لقصل عبر الكعب 


م رر ° 


بحسب ادامز 


آدايين 
۰« 
تلام 

تلاؤم الَشاط 

0 

مه 

ي 0م 

ومة المقبض 

أومة الف ك بحسب كوت 
ا 

لؤمة فرينش 

EAR 1‏ 0~ وهو 
وّمة القبض بحسب هدسون 
وة الَقبّض بحسب جاكوبس 
چس 4 ° 


مه لويد | 


مسمار سنت -بترسن بلؤمة 
وح یوت ا 


لويد 


Act 
adactyly, adactylia 
Adair 
A. breast clamp 
A. screw compressor 


Adam 


A. and Eve rib belt splint 


A. sign 

A. test 
adamantinoma 
Adamkiewicz artery 

Adams 

A. arthrodesis 


A. forward-bending test 


A. hip operation 
A. procedure 
A. saw 
A. splint 
A. test 
A. transmalleolar 
arthrodesis 
A. view 
Adapin 
adaptation 
activity a. 
adapter 
chuck a. 
Collet screwdriver a. 
French a. 
Hudson chuck a. 
Jacobs chuck a. 
Lloyd a. 
Smith-Petersen nail with 


Lloyd a. 


هو سر و مشغعُل قَبضی and prehension a.‏ 
(إمساکي) 
ضماد أكيو - ديرم للجروح 
ا 
آکوفکس (شر کة) 
ف ا ن 
استعمال أدوآات التنظير القصلي 


ACU-derm wound dressing 
ACU-dyne antiseptic 
Acufex 

A. alignment guide 


A. arthroscopic 


تخسبت ا کو کوفڭس ˆ instrumentation‏ 
سلة أ ك فک A. basket‏ 
المسحال لحد بحسب A. convex rasp‏ 
مقط ذو سلة ملحنية بحسب A. curved basket forceps‏ 


أکوفکس 
ية للتنظير | 2 ر الفصلي مزدوجة 
التجویف بحسب أکُوفڭس 


A. double-lumen 


arthroscopic cannula 


مق ب کو فکسر A. drill‏ 
دیل مق كوف كوفكڭى A. drill-guide‏ 
ا کو فک إدج A. Edge‏ 


A. nerve hook 


ق 


مقط دوا ر قاطع ذو سلَّة بحسب 
أ 
ا 

الرشدة الطنبوبية بحسب 
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أکُوفکس 


A. punch 

A. rotary biting basket 
forceps 

A. rotary punch 

A. scissors 


A. tibial guide 


مقيا سآ ن Acumeter‏ 

ضط الإبري ي acupressure‏ 

الو خر الإبرى ی acupuncture‏ 

حاد acute ٤‏ 
ا لخدا ب الزاوي الحاد a. angular kyphosis‏ 


a. fracture الكسر الحاد“ً‎ 

التهاب العظم والنقي الدموي 
الحاد 

اعتلال الجذور الالتهابي الحاد 


a. hematogenous 
osteomyelitis 
a. inflammatory 
polyradiculopathy 
a. ischemic contracture الافقار ي الحاد‎ a 
متلازمة أسفل الظهر الحادة‎ 
لتاب النخاع المستعرّض الحاد‎ 
دمي القصل الرَضحي ا لحاد‎ 


a. low-back syndrome 
a. transverse myelitis 


a. traumatic hemarthrosis 


منشأ المربة 
وتر القصيرة الَمربة لإبهام اليد 


العضلة الْمربة لإبهام اليد (عضلة) 


شلل العضلة القربة لابهام اليد 
وتر الْمربة لإبهام اليد 


E 


مقَربة إبهام آليد (عضلة) 
ES‏ 1 رة 


بضع الوتر القرب 

ا و ص ر ا 
بضع الوتر لمرب واستتصًال 
العَصَب السدادي ˆ 


3 


ر ر سای وو 


ر ه اقرب افحج 


اقرب 

مشط قر ب و لادي 

مشط أقرب ديتاميكي 

شط أقرب (۳4 

دتا -۸ 

فت دڵتا-۸ 

نهاك مستقبلة الآذية دلا-۸ 
آدینین الأرابینتو زید (۸۸۸-4) 


سه ور 


2 و چ د 
تفريسة بثاليوم الادينوزين 


ميكانيكية الألقصاق والتماسك 


لصق" 


ا 


a. origin 

a. pollicis brevis tendon 

a. pollicis muscle 

a. pollicis paralysis 

a. pollicis tendon 

a. pollicus 

a. reflex 

a. tendon 

a. tendon and lateral 

capsular release 

a. tendon release 

a. tenotomy 

a. tenotomy and obturator 

neurectomy (ATON) 

adductovarus deformity 
adductus 

congenital metatarsus a. 

dynamic metatarsus a. 

metatarsus a. (MTA) 

A-delta 

A.-d. fiber 

A.-d. nociceptor ending 
adenine arabinoside 

(ARA-A) 
adenoma 

papillary a. 
adenomyosis 
adenosine 

a. thallium scan 
adherent profundus tendon 
adhesion 


band-like a. 


capsular a. 

fibrous a. 

filmy a. 

a. formation 
adhesion/cohesion 

mechanism 


adhesive 


ستاد ولومة ترلكل 
لَوّمة المقبض بحسب ترنكل 
دليل المقّب المتعدد الوظائفَ 
أدابتيك (شر كة) 

ا 


تاج أدابتيك 
ضماد آدابتيك 


الطوب يلة الْمَربة لإبهام القدم 
(عضلة) 

وتر الطرية المّربة ا 

انشداد وتر الأبض المرب 

تمزق العضلة المرب الطويلة 

المَربة الكبيرة (عضلة) ٠‏ 

مجموعة العضلات القربة 
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Trinkle brace and a. 

Trinkle chuck a. 
Adapteur multi-functional 

drill guide 
Adaptic 

A. crown 

A. dressing 

A. gauze 

A. packing 
ADD 

adduction 
Add-A-Clamp 

Hex-Fix A.-A.-C. 


addict 

drug a. 
Addis test 
adduct 
adducted thumb 
adduction (ADD) 

a. contracture 

a. deformity 

a. osteotomy 

a. stress test 

a. test 

a. traction technique 
a-d-duction (as dictated) 
adduction-internal rotation 

deformity 
adductocavus 

metatarsus a. 
adductor 

a. aponeurosis 


a. hallucis longus 


a. hallucis tendon 

a. hamstring tightness 

a. longus muscle rupture 
a. magnus 


a. muscle group 


إحكام adjustment‏ 
إحکام الشسستاء الرقبية a. of cervical spine‏ 
إحكام العَالة اليدوية chiropractic a.‏ 
معدّآت الإحكام a. equipment‏ 
إحکام عام general a.‏ 
إحکام السيساء القطنية a. of lumbar spine‏ 
إٌحکام ماسك - التجبير set-hold a.‏ 
إحکام نو 2 specific a.‏ 
إحکام الشتستاء الصدرية a. of thoracic spine‏ 
إحکام ارتداد مسمار العقدة toggle-recoil a.‏ 
مساعد adjuvant‏ 
معالحة كيميائة مستاعاة a. chemotherapy‏ 
آدکینز Adkins‏ 
إياق القصل تضنت 5 کینز A. arthrodesis‏ 
دمج الفقّرآت بحسب اد کینز A. spinal fusion‏ 
إيتاق الفاصل الفقرية د فة A. technique spinal‏ 
آذ کینز arthrodesis‏ 
[مختصر] ADLs‏ 
أنشطة الحياة اليو activities of daily living‏ 
[مختصر] ADM‏ 
البعدة للخنصر (عضلة) abductor digiti minimi‏ 
إدار َ Administration‏ 
إدار الضحة والسلامة المهنة Occupational Safety and‏ 
Heath A. (OSHA) (OSHA)‏ 
مراهق Adolescent‏ 
الظهر في المراهقين a. back pain‏ 
جتف المر اهقين الجهو ل السبب a. idiopathic scoliosis‏ 
حداب المراهقين a. kyphosis‏ 
جتف المراهقين a. scoliosis‏ 
[مختصر] ADQ‏ 
عة ال (عضلة) abductor digiti quinti‏ 
الكظر adrenal‏ 
قشرة | ر a. cortex‏ 
اضطراب € ی a. disorder‏ 
الهرمون اموجه لقشر هة الكظر adrenocorticotropic‏ 
hormone (ACTH) ˆ ACI)‏ 
اللارمة الكظر التناسللة adrenogenital syndrome‏ 
[مختصر] ADROM‏ 
مال حر كة الانشتاء الظهر انی ankle dorsiflexion range of‏ 
للکاحل motion ٤‏ 


لصق الفا بحسب ارون 
کل ور 


صق بیوبران 
التهاب المحفظة اللاصق 
صق کوفرلیت 
لصق سیانواکریلات 
لصق غرائي آکريلي نسيجي 
لاصق من نوع إمبلاَسّت 
لاصق جين 
لاصق طبي 
لصق ميثيل امتا كريلآت 


لا آوزنومتت II‏ 
لاصق ملاط سمبلیکس 
اتسار لصق 

ا وه 


صق شور جلو 
لاضن سورفيت 
[مختصر] ˆ 
الفاصلة المهقبة السنة 


ی 


استحكام الوضع اللاي الأبعاد 
E‏ 

جهاز التصويب الضبوط 

جهيزة التصويب الضبوطة 

وصيلة ضبوطة 

مشار تروط 


4 رە 


وصيلة السويقّة الضبوطة 


APR cement fixation a. 

Aron Alpha a. 

Biobrane a. 

a. capsulitis 

Coverlet a. 

cyanoacrylate a. 

Histoacryl glue a. 

Implast a. 

ligand a. 

medical a. 

methyl methacrylate a. 

Orthomite II a. 

Simplex cement a. 

a. strapping 

Superglue a. 

Surfit a. 
ADI 

atlantodens interval 

atlantodental interval 
adipose tissue 
adiposis dolorosa 
adjoining pedicle 
adjunctive 

a. fixation 

a. screw fixation 
Adjustaback wheelchair 

backrest system 
adjustability 

3-D positional a. 
adjustable 

a. aiming apparatus 

a. aiming device 

a. connector 

a. nail 

a. pedicle connector 

a. splint 
adjustive 

a. art 

a. thrust 


a. treatment 


سديلة تقدية 
ےر وه 8 


مدیم حل العَقَب )1٥4(‏ 
تقديم العضلة الكابة بحسب 
۶ ۶ 8 
جو ول 


س ر م 


8 ر پاک 
تقديم مدوري بحسب لويد - 


تقديم رضي 
تقديم الرباط العقبي الزورقي 
الأخحمصي والوتر الخلفي 


وهو 


الظنبوبي 


تقديم العضلة السعة الإلسية 
التقديم العميق بحسب قاجنر 
التقديم الذوري بحسب فاجنر 


برآي ,ر 
لیت کر اسن بحسب آي 

۰ 
[مختصر] 

لكام السَمعي الْحرّض 
[مختصر] 

لتدوير الخارجي والتبعيد 


mm 


هوى › يهوي 
اهتواء 

ررر 4 2 
حيوائي (کائن حي) 
جراثيم حيوائية 
التهاب الهكل بالحيواتيات 


تمرین حيوائي 


عدوی با ائات 
رو رر ور 
مشي حيوائي 


دورة حيوائية 


a. flap 
a. flap graft 
heel cord a. (HCA) 


Johnson pronator a. 


Lloyd-Roberts-Swann 
trochanteric a. 
Maquet a. 
Murphy Achilles tendon a. 
patellar a. 
plantar calcaneonavicular 
ligament-tibialis posterior 
tendon a. 
profundus a. 
tendon a. 
trochanteric a. 
vastus medialis a. (VMA) 
Wagner profundus a. 
Wagner trochanteric a. 
advancer 
adventitia 
adventitial 
a. SCISSOrS 
adventitious 
Aebi-Etter-Coscia fixation 
dens fracture 
AEP 
auditory evoked potential 
AER 
abduction-external rotation 
aerate 
aeration 
aerobe 
aerobic 
a. bacteria 
a. cellulitis 
a. exercise 
a. infection 
a. walking 


AerobiCycle 


3 o 
ادسون‎ 

E 

مثقب آدسون 

ەر و ےه ا رر عو 
. د مخیخی بحسب آدسون 
5 ووه و 
إزمیل ادسون 


مفب اُدسون 

دليل مثْقَب ادسون 

مقط ديل مفْمَّب أدسون 

مقط أدسون 

متاورة أدسون 

رافعة السمْحاق بحسب أدذسون 
شعاد آدسون 

قراضة أدسون 

دلیل منشار أدسون 


3 o 3ے‎ 


علامة ادسون 
اقب الحلزونى بحسب أدسون 


ومو و پور ر ەو 
اختبار آدسون 
ەع و 


لقب الفتول بحسب أدسون 


مثقّب للتَقّب بحسب آدسون- 
روجرُز 
[مختصر] 

اختبار الجر الأمامي 


9 


بالغ 


متلازمة الضائقة التنفسية فى 
الباًغين (۸۸55) 


جف البالغين 
مَريض مصا ب جلف البالغين 
ت 


جراحة جلف البالغين 


تقد 
2 
0 


تقديم الرباط العقبي الرورقي 
والوتر الخلفي الظنبوبي 
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. cerebellar retractor 
. chisel 

. drill 

. drill guide 

. drill guide forceps 
. forceps 

. maneuver 

. periosteal elevator 
. retractor 

. rongeur 

. saw guide 

. sign 

. spiral drill 


. suction tube 


جل جل جل جل جل حل حل جل جل جل جل حل حل جل حم 


. test 
A. twist drill 
Adson-Rogers perforating 
drill 
ADT 
anterior drawer test 
adult 
a. gait 
a. respiratory distress 
syndrome (ARDS) 
a. scoliosis 
a. scoliosis patient 
a. scoliosis surgery 
advancement 
Achilles a. 
Achilles tendon a. 


Atasoy V-Y a. 


advancement 
calcaneonavicular 
ligament-tibialis posterior 
tendon a. 
Chandler patellar a. 


en bloc a. 


للعمر 
ا 
جهاز تحرير التق الرسغي بحسب 


اجی 
ال المزدوجة القوّة 
بحسب آجي 
جهيزة التّبيت ذات الاأربعة 
دا س بحسب آجي 
آجي - رد س جاك 
رك ٣‏ 
ا 
جھازرد لكر بحب آجي۔ 
جھاز رد لکنربحتب۔ آجي - 


تخار َ 
عدم التخاو اله قر 
عدم اقلق العجزي 


ا 


لاتخَلقي 
کل حل 

عامل [ج :عوامل] 

عامل مضاد ا 

عامل کارا کک 


8 
۳ 
َ 


عامل فيزيائي 
عامل تبايني ذوا ب في لاء 


[مختصر] 
زاوية الانشتاء الأعظّمى 
الأمعائية الحتّلة 
عدواني 


وام ليفي عدواني طفلي 


ار 


ورام البلاز ماویات اة 


change 
Agee 
A. carpal tunnel release 
system 
A. force-couple splint 
reduction 


A. 4-pin fixation device 


Agee-WristJack 


A.-W. external fixator 


A.-W. fracture Deduction 
system 
A.-W. fracture reduction 
system 
agenesis 
caudal spinal a. 
lumbar a. 
sacral a. 
agenetic 
a. fracture 
agent 
antipyretic a. 
Cara Klenz cleansing a. 
chymopapain blocking a. 
contrast a. 
phlogistic a. 
physical a. 
uricosuric a. 
water-soluble contrast a. 
AGF 
angle of greatest flexion 
agglomerans 
Enterobacter a. 
aggressive 
a. infantile fibromatosis 


a. solitary plasmacytoma 


a. tumor 


agility drill 


صم ص ا 


دورة حيوائية شاملة 


ل 


0 ائفة 1 نجار ية 
مار آسکیلاب 
منْقّب سکیل 
منشار اسکیاکی 
بدلّة القخذ َير الملاطية ص صثف 
کیلب - PM‏ 


اضطراب ا 

وارد «ناقل من الحيط للمر كز 
لف وارد 

بدلة استبدال كامل الورك ۸۴1 


ا 
مقومة القَدَم والكاحل 
سناد AF0‏ 
ساد ۸۴۵ الخاص بالأطفال 


مقومة ومة إطارية للعظم 


[مختصر] 
ضد الحاذية 
ضر ] 


جهاز الركبة الكاملة بحسب ۸ . 


و 
بیومت 


ەم 


جهاز الركبة الكاملة بحسب ۸ . 


راوية الامتداد الأعظمي 


عمر 
العمر العظمي 


ا 


ل کا 


-بایل 
کر 


العمر الهيكلي 
التغير ات التتكسية الملصاحبة 
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Universal A. 
aeroplane splint 
Aeroplast dressing 
aeruginosa 

Pseudomonas a. 
Aesculap 

A. clamp 

A. drill 

A. saw 
Aesculap-PM noncemented 

femoral prosthesis 
AFC 

anticipating financial 

compensation 
affection 

patellar a. 
affective disorder 
afferent 

a. fiber 
AF'!I total hip replacement 

prosthesis 
AFO 

ankle-foot orthosis 

AFO brace 

AFO pediatric brace 
A-frame orthosis 
AG 

antigravity 
AGC 

A. Biomet total knee 

system 

A. total knee system 
AGE 

angle of greatest extension 
age 

bone a. 


Greulich-Pyle bone a. 


skeletal a. 


age-associated degenerative 


تعدیل ينس 0 رسمار ماس Ainsworth modification of‏ 


هواء 
تباین هوا 


سرا 


مثقَب هوآئي 


اتصمام هواڻي 


رة اة 


الحبيرة الضاغطة الهرائية 


a‏ ا 


ج 
جهاز تُحَاعي بحسب آير باك 
جراٹیم منقولة بالهواء ˆ 
آیرکاست 


o 


E ستاد‎ 


ور 8 


ساد الاق ر بحسب کات 
الستاد الھوائی بحسب ایر كاسّت 
ا 

سناد اسي بحسب ایرگاسٰت 
عحلة إیر-دین 

الحباس تدفق الهواء 


ے٣‏ و ر ا 
جبيرة رغوة هوائية 


و ےس ۔ 


ستاد الكاحل بهلامة هوائية 


کر ٥‏ ی 


جبيرة شبيهة بالطًائرَة 
جرش العا 
مقومة البيرة الشبيهة بالطَائرة 


ستاد ایر - ستیراب 


[مختصر] 
سلّم الإصابة الختصر 
جهاز ال رضح انعد بحسب ۸1۲۸ 


n 


Massie nail 
air 

a. contrast 

a. drill 

a. embolism 

a. filter 

a. pressure splint 

a. splint 
Air-Back spinal system 
airborne bacteria 
Aircast 

A. brace 

A. fracture brace 

A. leg brace 

A. pneumatic brace 

A. Swivel-Strap 

A. walking brace 
Air-Dyne bicycle 
air-flow enclosure 
Airfoam splint 


Air GEL ankle brace 


airplane 

a. cast 

a. splint 

a. splint orthosis 
air-powered cutting drill 
Air-Stirrup 

A.-S. ankle brace 


A.-S. brace 
AIS 
Abbreviated Injury Scale 
AITA modular trauma 
system 
Aitken 
A. epiphyseal fracture 
classification 


A. femoral deficiency 


رعاش 
ر لے 


شل رعاش (دآء بار کنسون) 


e ر‎ 


إْضار موري بحسب هرن 


[مختصر] 


مرکز آریزوتا للعلوم الصحيّة 


° 4 ت و 
بدلة المرفق بحسب مركز أريزونا 
للام ال 
۾ 
فوڵز AHS€‏ 


agitans 
paralysis a. 
Agliette 
A. measurement 
A. supracondylar 
osteotomy 
Agnew splint 
agonist 
a. muscle 
agonist-antagonist 
agonistic muscle 
Ahern trochanteric 
debridement 
AHSC 
Arizona Health Science 
Center 


AHSC elbow prosthesis 


AHSC-Volz 


بدلة المرقّق بحسب فو ل AHSC-V. elbow prosthesis AHSC‏ 


ت ¥ 
ررَة م فوڵز ۸88€ 
هيدر وکورت -۸ 


E9 و‎ 

متلازمة آيکاردي 

و ي 

معينة » عون > جهاز مساعد 


معیتة گا رکس ا لجوالة 
محا للشبق (الشهوة الجنسية) 


[مختصر] 


AHSC-V. hinge 
A-hydroCort 
Aicardi syndrome 
aid 

Carex ambulatory a. 

erogenic a. 


AIDS 


متلازمة العوز اتاعى الْكتَسَّبَ acquired immunodeficiency‏ 


مَریضٴ مصاب بالإیدز 
رر کَ 2 


الح ركة النفعلة الْستمرًة ۸10 
جهاز المسمار القخذي بحسب 
AIM‏ 
معاون 


العاون القخذي بحسب أرثروتك 


معاون الظنبوبي 
الجبيرة الأكريليكية بحسب آلسلي 
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syndrome 


patient(s) with A. (PWA) 


AIM 


AIM continuous passive 


motion 


AIM CPM 


AIM femoral nail system 


aimer 
Arthrotek femoral a. 
tibial a. 


Ainslie acrylic splint 


ه0 


استفصال الغشاء الزكيلي بحسب 
ا 
رأب الَقصل بحسب ألبرايْت - 


تشایز 
oro‏ 
ربح 


کول موب 
متلازمة الالصمام الدهني 


اولي 


صينية جهاز توزيع الآدوآات 


وھ ا 


بحسب الحول 
آلدولاز 
آلف 
الکسندر 
ازمل آلکسندر 
موب آلکسّدر 


رافعة السمحاق بحسب الكسندر 
حال ا 4 ر 2 ¥ 
يقة ألكسندر 

منظر ألكسندر 

ورو وري رات وره ده 

مبضع السمحاق بحسب الكسندر- 

و 2 


A. synovectomy 


Albright-Chase 
arthroplasty 


Albright-McCune-Sternber 


g syndrome 
albumin 
Alcock canal 
alcohol 


denatured a. 


a. fat embolism syndrome 


a. injection 
polyvinyl a. 
Alcon 
A. Closure System 
A. Instrument Delivery 
System tray 
aldolase 
Aleve 
Alexander 
A. chisel 
A. gouge 
A. periosteal elevator 
A. rasp 
A. technique 
A. view 
Alexander-Farabeuf 


periosteotome 


إطار وق الرس بحسب الخو ڍùڻ Alexian Brothers overhead‏ 


ألفا إبويتين 

هیدروکلورید الألفنتانيل 
ضماد الألحينآت 

متلازمة الحتل لولم 
الحتل العص لولم 


frame 

alexithymia 
alfa 

epoetin a. 
alfentanil 

a. hydrochloride 
Alginate dressing 
algodystrophy 

a. syndrome 


algoneurodystrophy 


قضة الكاحل 
[مختصر] َ 

رق لر 

رق لر 

علم الحركة التطبيقي 
بدكة احركة التطبيقية 


آکن 
استتصال الوكعة بحسب كين 
قَطّع العَظم بحَسَّب أكين 
اکن 
إجراء أكين 
طع عظَام السااَميات الدانية 


MENS 
٤ ملقب لى‎ 
مض ا العظّام‎ 


ر 3 473 


وجع العرقوب بحسب لبرت 
حل عظمي وراڻي بحسب 
الا 


متلازمة ألْبرايت 
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AJ 
ankle jerk 
AK 
above-knee 
above knee 
applied kinesiology 
AK prosthesis 
Akin 
A. bunionectomy 
A. osteotomy 


A. phalangeal osteotomy 


A. procedure 
A. proximal phalangeal 
osteotomy 
ala, pl. alae 
Alanson amputation 
alar 
a. crease 
a. dysgenesis 
a. ligaments 
a.rim 
a. screw 
Albee 
A. acetabuloplasty 
A. bone graft 
A. drill 
A. orthopaedic table 


A. osteotome 

A. spinal fusion 
Albee-Compere fracture 

table 
Albee-Delbert procedure 
Albers-Schonberg disease 
Albert achillodynia 
Albright 

A. hereditary 

osteodystrophy 


A. syndrome 


ران 

احتبار لين 

موی أن 

بدلة لين براوؤن 

رة آلجريان الصقيحي العمودي 
ر 


نظام إعادة التأهيل بحسب 


7 


اختبار ألى 

لصيف الإصتبةالأخرية ارف 
ر ۶ € 

بحسب اولان 

قانون الكل أو العم 


ی 


آلّم مغایر 


A. reduction 
A. sign 
A. test 
A. wrench 
Allen-Brown prosthesis 
Allender vertical laminar 
flow room 
Allen-Ferguson Galveston 
pelvic fixation 
Allen-headed screwdriver 
Allen-Kocher clamp 
allergenic arthritis 
allergy 
latex a. 
Allgower stitch 
Alliance rehabilitation 
system 
alligator forceps 
all-inside repair 
Allis 
A. clamp 
A. forceps 
A. maneuver 
A. sign 
Alli test 
Allman acromioclavicular 
injury classification 
all or none law 


allodynia 


مواد عرس الطْعّم العظّمى الحیفی allogeneic lyophilized bone‏ 


الْحمّف بالتحميد (المحفد) ٠‏ 


grafts implant material 
allogenic 

a. bone graft 

a. graft 
allogenous bone graft 
allograft 

acetabular a. 

bone a. 

bone-tendon-bone a. 


femoral a. 


خوارزمية 
زر ص 2„ 
خوارزمية کلانتون- دي لي 
خوارزمية الإصابة 


LE Sa‏ رم س لار 


خوارزمية ثيل للإصابات الحددة 


جبيرة ليليّة لمرضی بالسکّري 
مضت الك 

غرزألي ميد ˆ 

5 و‎ 9, E E 

دعام التهاب الفصل بحسب آلي 


مید 


س 


algorithm 
Clanton-DeLee a. 
injury a. 
Tile polytrauma a. 
align 
alignment 
anatomic a. 
atlantoaxial a. 
colinear a. 
dynamic a. 
extramedullary a. 
a. of fracture fragment 
a. guide 
a. index 
patellar a. 
patellofemoral a. 
a. pin 
poor a. 
a. rod 
rotational a. 
sagittal anatomic a. 
static a. 
tibiofemoral a. 
AliMed 
A. Conductive Patient 
Shifter 
A. Diabetic night splint 


A. insert 
AliMed-Freedom arthritis 


support 


Aliplast custom molded foot مقومة القدم الْقَولَّبة الملخصوصة‎ 


° کے ا ق 
غرسة معدنية بحسب اليفيوم 
۲ 

آليفيوم 

۶ کے 


الفسقاتاز القَلَوبة 


الین 


متاورة لين 
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orthosis 
Alivium 
A. implant metal 


A. implant metal prosthesis 


alkaline phosphatase 
Allen 


A. maneuver 


آف3 ALPS۸‏ 
e‏ 
عدم م استقرار بالتدور الأمامي 
الجانبي 
ALRI Jil‏ 


[مختصر] 
القصلّب ا لجانبي الضموري 
التصأب الآمامي ا اني 
آلا 
لولب إسقلجي بحسب ألا 
قَضیب الابتتاء ٥۴×‏ بحسب آلا 
لولب قشري بحسب آل 
رب کان بخی تب 
ل 
لولب مکی بحسب الا 
نظام معدل بحسب آلا 
نظام الرضح لعل بحسب آلا 
القضيب الظنبو بي العضدي 
بحسب اا 
لولب مستعْرَض بحسب الا 
عالية 
الرضفة العالية 
رباط متبدل 
إحساس متبدل 
بدیل 
مواد الطْعّم البديل 
جبيرة ألوماقَوم ٠‏ 
ألوميتا [أدوية] 
استعاضة كامل الَمصل الحيوي 
ا حرفي بالالوميتا ٠‏ 
بدلة الورك الكي الملاطي بحسب 
a‏ 
میتات 
لوميتات الكالسيو م 
ار 


N 


ALPSA lesion 
ALRI 
anterolateral rotary 
instability 
ALRI test 
ALS 


amyotrophic lateral sclerosis 


anterolateral sclerosis 
Alta 
A. cancellous screw 
A. CFX Reconstruction 
Rod 
A. cortical screw 


A. cross-locking screw 


A. lag screw 
A. modular system 
A. modular trauma system 


A. tibial-humeral rod 


A. transverse screw 
alta 
patella a. 
alteral ligament 
alteral sensation 
alternative 
graft material a. 
Alumafoam splint 
alumina 
a. bioceramic joint 
replacement 
A. cemented total hip 
prosthesis 
aluminate 
calcium a. 
aluminum 
a. bridge splint 


a. contouring template set 


a. fence splint 


طم حبفي لقة القشرة القخذيّة 


خیفی حدلي ف حدي 
8 ي ا o2‏ 
ET Kr °‏ ر 


a 
EEN 
طعم خيفي قشري‎ 


طب العامة الإخلافيّة ˆ 
متعلق بلتم التغييري » متعلق 
بالطَتّم اللاعضوي 

ا 
مواد الطْعّم اللاعضوي 

جهازورك ألو -برو 

آلوبوريثول (دواء اة فرط 
الوت اا 
خليطة معتمدة على الكُوبالت 
خليطة كرومية كوبالتية 
ا لخليطة الفلزيّة بحسب إليجوي 
خليطة فولاذية مقاومة للصداً 
حليطة تيتانيومية ٠‏ 

سنخ ll‏ “من لي إیثیلین 

معاد اول 


آفة في سمحاق الشفا الأمامي 
نظ ر الکن 
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femoral cortical ring a. 

femoral diaphyseal a. 

a. iliac bone 

intercalary a. 

intercalary diaphyseal a. 

large composite a. 

a. ligament replacement 

osteoarticular a. 

osteochondral a. 

shell a. 

tendon-bone a. 

a. transplantation 
allograft-host junction 
AlloGrip bone vise 
allopathic medicine 


alloplastic 


a. graft 
a. material 
Allo-Pro hip system 


allopurinol 


alloy 

cobalt-based a. 

cobalt-chromium a. 

Eligoy metal a. 

stainless steel a. 

titanium a. 

Vitallium a. 
all-polyethylene socket 
Allport retractor 
aloe vera 
Alpha Chymar 
alpha-chymotrypsin 
alphaprodine 
Alprazolam 
ALPSA 

anterior labrum periosteum 

shoulder arthroscopic 


lesion 


a. traction جر جوال‎ 
AMC total wrist prosthesis بدلة کامل الرسغ‎ 
AMD [مختصر]‎ 

الاستئصال الجهر ي للق ص بمنظار arthroscopic‏ 

المفصل microdiskectomy‏ 
[مختصر] AME‏ 
أ لالکتر و نات 1 لطبية المرب یكية American Medical‏ 
(شر کت( Electronics‏ 
داء الأميبات amebiasis‏ 
ع اکياكين amelanotic‏ 
انعدام الأطراف amelia‏ 
آمر شک American‏ 
E‏ يكة جرحي A. Academy of Orthopaedic‏ 
العظام Surgeons (AAOS) ١‏ 


اجس (البورد) الأمريكي 
رة قو ۰ العظام 
الجلس (البورد) الأمريكي 


A. Board of Orthopaedic 
Surgery (ABOS) 
A. Board of Physical 


لاختصاصيي العلاج الطبيعي Therapy Specialists‏ 
(ABPTS)‏ 
الرابطة الأمر یک للمعالة اليدوية A. Chiropractic‏ 
Association (ACA)‏ 
الكلية المرب یكیة للطب المهني A. College of Occupational‏ 
و البيئي and Environmental‏ 
و چ 


الكليةا 2 یكیة للطب ال ياضي Medicine (ACOEM)‏ 


A. College of Sports 
Medicine (ACSM) 
A. Heyer-Schulte chin بدلة الذقن الأمري يكية بحسب ایر‎ 
Ce. 
بدلة الخد الأمريكية بحس‎ 
5 ۶ ا‎ 
مر -هندرر‎ 


بد افارش ا الأمرب بک 
OE‏ ر مولت ر ا tissue expander prosthesis ùl‏ 


شر کت 


بخمعية خر اة 5 ویم العظام 
الأمريكية للط ب الرياضي 


الرابطة المرب یکة للعلاجً 
الطبيعي 


ا ا ی 


سریر أمريکي ي يتح فتحة ة تزاوجية A. Seating Access-O-Matic‏ 


prosthesis 
A. Heyer-Schulte-Hinderer 
malar prosthesis 
A. Heyer-Schulte prosthesis 
A. Heyer-Schulte Radovan 


A. Medical Electronics 
(AME) 

A. Orthopaedic Society for 
Sports Medicine 

A. Physical Therapy 
Association (APTA) 


جبيرة غمد الإصبع من الألومنيوم 
eS‏ 
حليطة غرسية من الألومنيو 
E‏ 
کک 


الألومنيو 


کے سط 


طاد زر من شيد رمرم 


جبیرة من الألومنيوم 


جبيرة من أسلاك الاألومنيوم 
أبحآث جراحة العظّام بحس 
ألفارادو 
التخروية 


TEE 


ا الخروبية 


ی کی کے ا ا 


جر 2 ج 


ا الرء e‏ 


ملقم (ج E‏ 


جهاز لوالب الورك الاضعَاطية 


شر کة )۸M81(‏ 
تنبت لشر کة (81 ۷ ۸) 
لولب الورك لشر كة M81‏ ۸) 


تجوال وظيفي 

تجو ال س دة 

جوال » سامح بالجول 
و 

حال جوالة نال سامحة 


بالجول 
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a. finger cot splint 
a. foam splint 
implant alloy a. 
a. master rod 
a. oxide arthroplasty 
material 
a. oxide ceramic coating 
a. splint 
a. toxicity 
a. wire splint 
Alvarado Orthopedic 
Research 
alvei 
Hafnia a. 
alveolar 
a. rhabdomyosarcoma 
a. soft part sarcoma 
ALVO 
anterolateral ventricular 
opening 
amalgam 
amantadine 


AMBI 


A. compression hip screw 


system 

A. fixation 

A. hip screw 
ambidextrous 
ambifixation 
ambulate 

a. with assistance 
ambulation 

assisted a. 

crutch a. 

functional a. 

prosthetic a. 
ambulatory 

a. function 


a. status 


ر ك 
مدی-ترکم 


تيار تداخلي بین ادى والترگم 


معابلة بطريقة الار التداخلي بين 


ادى واكم 


هې و هه 


معلاق امبو کسین 


٣ 


رەم o‏ ° 
بتر أعلى المرفق 
بثرآعلی ارک 

رخنت لاون 


بتر بحسب بکلارد 
برستل ا مرق 
بٹر اقل ارک 


بتر داخل الکتف بحسب بر جر 


r‏ رر 


or 


بتر بالأشعة المركزية 
بتر بالقطع 


بر شوبارت (للقدم) 


بر السديلة الْعْكَى 

بر على المرقّق الولادي 
بتر أسفل ارق الولادي 
بتر الفصال التمقصلَ 
بتر الأنمكة 


amplitude-summation 

a.-s. interferential current 

a.-s. interferential current 

therapy (ASICT) 

Ampoxen sling 
amputation 

above-elbow a. 

above-knee a. 

Alanson a. 

Beclard a. 

below-elbow a. 

below-knee a. 

Berger interscapular a. 

Bier a. 

bilateral a. 

border ray a. 

Boyd a. 

Boyd ankle a. 

Bunge a. 

Burgess a. 

Burgess below-knee a. 

Callander a. 

central ray a. 

chop a. 

Chopart a. 

circular open a. 

closed a. 

closed flap a. 

congenital above-elbow a. 

congenital below-elbow a. 

disarticular a. 

fingertip a. 

fish-mouth a. 

forearm a. 

Gordon-Taylor 

hindquarter a. 

Gritti-Stokes a. 

guillotine a. 

hand a. 


index ray a. 


bed وصالح للجلوس‎ 
Ka ° 


الجمعية الأمريككة لاختبار اراد 


ر 


A. Society for Testing of 
Materials (ASTM) 
Americans with Disabilities 
Act (ADA) 
A-methaPred 


2 ا ر 8 
انون الامريكيين بين المعاقين 


Amico drill 


5 س 0 ر َ 
کر سی نقال آلی بحسب امیحو Amigo mechanical‏ 


wheelchair 
amikacin آمیکاسین [دواء]‎ 
aminoglycoside آمينو جلیکوزید [دواء]‎ 


4 ¢ و 2 
سبحة الأمين و جليكوزيد اشر aminoglycoside-impregnate‏ 


ميثيل الميثاكريلآات 


d methyl methacrylate 
bead 


أمينو - هيدرو كسى بڊرıgليديj amino-hydroxy propylidene‏ 


ثنائی الفسفو نات diphosphonate‏ 
آمينو قاف [دوء] aminophylline‏ 
آميتر ببتيلین [دواء] amitriptyline‏ 
جهاز رکبة كاملة لشر كö AMK total knee system ANMK‏ 
[مختصر] ˆ AML‏ 


ا ا ا 


amyotrophic lateral sclerosis 


AML hip prosthesis AML aS بدلّة ورك لشر‎ 
AML socket AML ãS سنخ لشر‎ 
AML Tang femoral AMK öS بدلة َخذية لشر‎ 

prosthesis 


AML total hip prosthesis AML ةS بدلّة کامل الورك ذشر‎ 
AML Total Hip System AML ةS چا کامل الور ك شر‎ 
AML trial hip component ةS کون الورکی الجر یہی لشژر‎ 


AML 
amnesia اة‎ 
hypnotic a. تتاو تنو ىة‎ 
Amoss sign علامة آمو ت‎ 
amphetamine أمفيتامين [دواء]‎ 


amphiarthrodial disk فرص ارتفاقی‎ 


ارتقاق مفصلی 
ان [دواء] 
الأمبيسيين [دواء] 
جهازالمرساء بحسب أمبلاتز 


ج 
مدی 


amphiarthrosis 
amphotericin B 
ampicillin 

Amplatz anchor system 


amplitude 
0سي ت‎ 


سرعة عالية/ مدى منخفض high velocity/low a.‏ 
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[مختصر] 
جهاز منع الهجرة 
جهاز الصفيحة المحبسية الأمامية 


ا ت 


بحسب سات 


2 


اش کک اغى بحسب 
ا 
يقة أمسباخر- -مسنبوج 
امستور ِ 
بدلة الورك الملاطيّة بحسب 


ويلسون 
[مختصر] 
الج ركة الفاعلة 


داري 
پړ و رر 
فقو راصن 
فصور التعضل الخلقي 


ونی عضي خلني ,, 


[مختصر] 
ضد النوى 
ستیروید ید ابتتائی 
لأهواي (حيلَحيوائي) 
لاهواتي (لاحيّوائي) 
جراثیم لاهوائة 
اماب الهكر باللاهو اتات 
تَمرین لاهوائي 
عدوی باللاهوائیات 
تهاب التظم وألفي 
باللاهوائات 
عتبة لاهوائية 
ا 


AMS 
anti-migration system 
Amset ALPS (anterior 
locking plate system) 
Amspacher-Messenbaugh 
A.-M. closing wedge 
osteotomy 
A.-M. technique 
Amstutz 


A. cemented hip prosthesis 


A. femoral component 


A. reattachment 


Amstutz-Wilson osteotomy 


AMT 

active motion testing 
amyloid 
amyloidosis 
amyoplasia 

a. congenita 
amyotonia congenita 
amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS, AML) 
ANA 

antinuclear antibody 
anabolic steroid 
anaerobe 
anaerobic 

a. bacteria 

a. cellulitis 

a. exercise 

a. infection 


a. osteomyelitis 


a. threshold (AT) 
Anafranil 
anal 

a. reflex 


a. triangle 


° 2 o 
بتر بطد ا رین‎ 


£ ےه 


interilioabdominal a. 


بتر د بين ن الخطين اللامسميين interinnominoabdominal a.‏ 


ات ن 
ر 


ن والخوض 


سروندو-فري 
ر رای ج ا 


جدعة البتر 


ج ا ا 


بتر قوق | للقمة 


ا 


کر سز صل الکاحل بسب 
سايم 


ره ۶ و 


بتر رصغي 

ره و وي 

اي 
o‏ اہ 


بتر عبر 
بتر عبر الرسغ 
بتر عبر الحرفتين 
ا 
aS‏ 
بتر سايم الشنّائي الرحلة 
تعدیل قاجنر لبتر سايم 
بتر سايم التائي الرحلة 
بحسب فاجنر 


مبتور الطرف ٠‏ 
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interpelviabdominal a. 

interphalangeal a. 

Jaboulay a. 

King-Steelquist 
hindquarter a. 

a. knife 

Lisfranc a. 

middle finger a. 

midthigh a. 

multiple ray a. 

a. neuroma 

open a. 

Pirogoff a. 

ray a. 

a. retractor 

a. saw 

shoulder a. 

Sorondo-Ferré 
hindquarter a. 

a. stump 

a. stump neuroma 

supracondylar a. 

Syme a. 

Syme ankle 
disarticulation a. 

tarsal a. 

tarsometatarsal a. 

through-knee a. 

transcarpal a. 

transiliac a. 

transmetatarsal a. 

transpelvic a. 

two-stage Syme a. 

Wagner modification of 


Syme a. 


Wagner two-stage Syme a. 


amputee 


بدلة أناميتريكة للرکبة 
جهاز ناميتر لکامل الركبة 


تاق 


اق للاتکس 
ر 2 ره 
آنابر وکس 
ر ٥‏ ره 


انابر وکس 58[ 


تفار ¢ مقاعَرة 
مقاغرة النهاية بالنهاية 


کے ہے 


مفاغرة النهاية با انب 
مفاغرة النهاية المموجة 


کے صر رر 


مفاغرة كفم السمكة 
مقاغرة الوترا لشي ,ٍ 


ر ر 
مفاغرة مارتين روند 
مفاغرة جرآحية وعائية مجهرية 


اش چ E‏ 


مقاعرة ریش - کانیو 
چ رت 2 


مفاغرة ا لجانب باٌجانب 


ڪر 


مبداردالكسر التشريحي 


جهاز .الورك الَشريحي 


تباين طول الساق التشريحي 


A. total knee prosthesis 
A. total knee system 
anaphylaxis 
latex a. 
Anaprox 
Anaprox DS 
anastomosis 
end-to-end a. 
end-to-side a. 
end-weave a. 
fish-mouth a. 
flexor tendon a. 
Martin-Gruber a. 
microvascular surgical a. 
Riche-Cannieu a. 
side-to-side a. 
anatomic 
a. alignment 
a. axis 
a. barrier 
a. fracture 
a. fracture reduction 
principale 
A. hip system 
a. hook 
a. insertion 
a. leg length inequality 


a. location of fracture 


کین نگم به ريض 


مضاهھیء 


سم م الُضاهاة الإبصار ي 


مضاهیء 


تحلیل 


تحليل النشاط 
ليل طراز النشاط 


0 


َيل يول وجي مکانيکي 


تحلیل الکربوهیدرات ˆ 
تحليل العاجة اليدوية 


تلیل! انصاري ديتاميکي لي 


a. wink 
analgesia 
patient controlled a. (PCA) 
analog 
visual a. scale (VAS) 
analogous 
analysis 
activity a. 
activity pattern a. 
biomechanical a. 
carbohydrate a. 
chiropractic a. 
computerized 
musculoskeletal a. 
deformity a. 
EMED gait a. 
footprint a. 
frequency a. 
gait a. 
a. of gait 
high-resolution a. 


Kaplan-Meier a. 


Khan-Lewis phonological a. 


lateral flexion dynamic 
visual a. 
Mann-Whitney a. 


muscle a. 


جهاز الور ك النقّو ي التشر يحي A. Medullary Locking hip‏ تحلیل ذروة الضغط peak pressure a.‏ 
حبسي (جهاز کامل الو ك system (AML Total Hip‏ تحلّیل وضعی postural a.‏ 
لشر کة System) (AML‏ تحلیل roentgenstereophotogramme ls‏ 
مستوی تشر يحي a. plane‏ ا tric a.‏ 
تشر یح ب الغطَاء porous-coated a. (PCA)‏ تحلیل ُحَاعي spinal a.‏ 
بدلَة بر یکوت للور ك اتشر تة A. Precoat hip prosthesis‏ تحلیل ئي الأبعاد three-dimensional a.‏ 
hat‏ رن a. snuffbox ٤‏ تحلیل ااك a. of variance (ANOVA)‏ 
ردلة السطح التشر يحي a. surface prosthesis‏ تحلیل الأبعاد بالفيديو video dimensional a. (VDA)‏ 
عمو کی ت یحی anatomical vertical‏ محلل analyzer‏ 
تشر رجح anatomy ٤‏ لالحلل س أ 6000 لرک الفَار CA-6000 spine motion a.‏ 
تشر یح السويقة ة الرة فة به الصدرية cervicothoracic pedicle a. ã‏ آنامیتر يکي Anametric‏ 


و 2ے 


A. knee system designed after natural a. مصمم بعد التشر س الطبيعي‎ 


جهاز آناميتريکي للركبة 


ا ا ف 
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3S0 og ر‎ ES 


تنبۇ النمو بحسب أندرسون- Anderson-Green growth‏ 
جرد ين prediction‏ 

° 4 30 o 

آندرسون - هوتشینز Anderson-Hutchins‏ 


0 وھ ه0‎ E E. e 
يقة اندرسون -هوتشينز‎ 
o لە پش ر ت‎ ٩ کے‎ 
2 ° و‎ 


° 


A.-B. technique 
A.-HB. tibial fracture : 


» ® 


کسر جدل الوب غير المستقر A.-B. unstable tibial shaft‏ 


ي ار og‏ ه3 6F‏ 0 
بحسب آندرسون - هوتشینز 
نظام حالة الورك بحس ٠‏ 


fracture 


Andersson hip status 


آندرسو ن system‏ 
آندري André‏ 
الصَارة التشر تة بحسب أندر ي A. anatomical hook‏ 
شض رف A. hook‏ 
آندرو Andrews‏ 
خوت آنذرو 5 A. gouge‏ 
استبتاء الشريط الحرقفي الظنبوبي A. iliotibial band‏ 
تت آندر 5 reconstruction‏ 


خياطة وتر الشريط الح کفى  A. iliotibial band tenodesis‏ 
ا 
حياطة الوت الوخشي بسب 


A. lateral tenodesis 


آندروز 
کس هه د2 
يقة اندروز A. technique‏ 
وو رو ي 
إجراء سر دی anecdotal procedure‏ 
کو ت ا 
فقر الدم anemia‏ 
فر الدم رفي blood loss a.‏ 
قر الدم المنجلي sickle-cell a.‏ 
استعطال anergy‏ 
قياس لاسائلی aneroid gauge‏ 
مختصر تخیر Anes‏ 
تخدیر anesthesia‏ 
تخدیر anesthesia (Anes)‏ 
ر ك 0ے 
تخدير إحصاري للكاحل ankle block a.‏ 
تخد إحصار ی لوبط axillary block a.‏ 
تخد إ حصان ی ات بر Bier block a.‏ 
تخدير ا حصاري للإصبع digital block a. ٠‏ 
تخد حار ج الحافية epidural a.‏ 
تلن عام general a.‏ 


general endotracheal a. 
graded spinal a. 


hypotensive a. 


ا ورو 4 ر 
جهاز مثبت الطعم الشوكي 


بخست برو 


30 o 


£ ەر ر 


جهاز إطالة السَاق بحس 
آندرسون 


3o0 o 7 


تعديل آندرسون لتقسيم برندت - 


ہے می ج 


هارتي 
o‏ 30 
جبيرة اندرسون 
N‏ جو 2 
جهاز اندرسون 
ر و ەو 


جر بحسب آندرسون 


کر لا ت 
3o7 30 o‏ 


اندرسون - دي الونزو 


°4 ه3‎ ê 
آندرسون-فاولر‎ 
س او ا ر‎ 2 
Ko of 


آندرسون-قاولر 


08 کو 2 

0 ا إ ا 0 

ا ا 
بحسب آندرسون -فاولر 
ەر مە 0° 


إجراء أندرسون-قاولر 
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(DANA) 
dorsalis pedis artery a. 
knee a. 
neurovascular a. 
pedicle a. 
anchor 
Isola spinal implant system 
a. 
Mitek a. 
a. plate 
a. screw 
a. splint 
suture a. 
anchoring 
a. hole 
a. peg 
a. point 
a. tendon 
anchovy procedure 
anconeal 
anconeus 
anconoid 
Anderson 
A. ankle fusion 


A. leg lengthening apparatus 


A. modification of 
Berndt-Harty classification 
A. splint 
A. system 
A. traction 
Anderson-D’Alonzo 
odontoid fracture 
classification 
Anderson-Fowler 
A.-F'. anterior calcaneal 
osteotomy pes planus 
A.-F. calcaneal 
displacement osteotomy 


A.-F'. procedure 


og 3 o 


ااانا الرقمي 


رر رک ار 


ورم عضلي اسن وعائي 


ا 


ورم وڪائي دوالآئي 


ورم اجات شبه الو عَائي 
ورام وعائي 
ورام وعائي هیکلي وخارج 


و 


زاوي الالحتاء للأمَام »زاوي 
الانقلاب الآمامي للرّحم 
راوه الونحه اللفصلي 


و ر 
زاوية بومان 


م س ضر 


زاوية بالر 

الزأوية العقبية بحسب بالر 
الراوية القطنية العجزي قنخت 
بالر 


راض ر 


زاو ميان راوية اطي 

التاني - العقبي 
ES‏ 
الزأوية بين رأس الفخذ والمشاشة 


الراوية بين العظم الكبير والهلالي 


2 


وة السويقة 
زاوية شيتلي 


ر سس ر2 ه۰ 
زاوية کوب 
س سس رو ١ر‏ 
رر و 
زاوية الَمَارُب 


coronary a. 

digital subtraction a. (DSA) 
angiokeratoma 
angioleiomyoma 
angiolipoma 
angioma 

cirsoid a. 

a. serpiginosum 
angiomatoid histiocytoma 
angiomatosis 


skeletal-extraskeletal a. 


angiosarcoma 
angiospasm 
angiothlipsis 
angiotropic lymphoma 
angle 

acetabular a. 

acromial a. 


a. of anteversion 


articular facet a. 
Baumann a. 
Bohler a. 

Bohler calcaneal a. 


Bohler lumbosacral a. 


Bowman a. 

calcaneal inclination a. 

calcaneal-second metatarsal 
angle inclination a. 

calcaneotibial a. 

capital epiphyseal a. 


capitolunate a. 


cervicothoracic pedicle a. 
Citelli a. 

Cobb a. 

Codman a. 


a. of CONnVErgENCE 


تخدیر داخل القراب 
تخدیر إحصاري وريدي 
تخدیر حي وريدي 


o2 E 


آنورزم شرياني 
أنورزم الشريان العضدي 


go 


آنورزم کسر الترقوة 


تعلق بالارومات الليفية الوعائية 


ا ا 


نکس وتري بقرط تسج 
الأرومات الليفية الوعائيّة 
كار الأرومات الليفية الوعا ية 


ر 


ME 
م هھ چە کي‎ 

تصوير الأوعية 

تصوير طعم الجارة الوعائية 
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inhalant a. 

inhalation a. 
intrathecal a. 
intravenous block a. 
intravenous regional a. 
local a. 

lumbar a. 


MAC a. 


peripheral nerve block a. 


regional a. 

saddle block a. 

spinal a. 

supraclavicular brachial 
block a. 

tactile a. 

thermal a. 

toe block a. 


anesthesiologist 


anesthetic 

aneurysm 

arterial a. 

brachial artery a. 

clavicular fracture a. 

false a. (FA) 
aneurysmal bone cyst 
Anghelescu sign 
angioaspasm 
angioblastoma 
angiodysplasia 
angioendotheliomatosis 
angiofibroblastic 


a. hyperplasia tendinosis 


a. proliferation 
angiofibroma 
angiogram 

biplane a. 
angiography 

bypass graft a. 


س س ر ه٥‏ ره و 


زاوية تجبير التمفصل 
الراوية القطنبة العجزية 

A O O a 
زاوية الفصل القطني العجزي‎ 


o20 


ر 
بحسب 


زا وة مر شات 

الزأوية الكردوسية الجدلية 
الزاوية الكردوسية المشاشية 
الزاوية المشطية السلامية الخامسة 


زاوية میکولیتش 
زاوية العنقية ا لحدليّة (في عَظّم 
ِ 


الزآوية الحو ضية الفخذية 
زاوية الو جبْهة المفصلكة الدانية 


زاوية تجبير التمقصل الدانية 
اوك التضتلة الرباعبة الرس 


الزأوية الضلعية الفقرية 
زاوية قاعدة الجر ٠‏ 


زاوية 
الزاوية العجزية الفخذيّة 
الزاوية العجزية الأفقية 


الزاوية العجزية الفقرية 
زاوية السويقة السهمية 


الزأوية الباررة 


الزآوية الكاحلية العقية 
الزاوية الكاحلية السافية 
الزاوية الكاحلية المشطبة 
الزاوية الفخذية القدمة 
اويه الَيلن الصدذري 
الزأوية الظنبوبية المخذية 


Lisfranc articular set a. 
(LASA) 

lumbosacral a. 

lumbosacral joint a. 

Merchant a. 

metaphyseal-diaphyseal a. 

metaphyseal-epiphyseal a. 

metatarsal phalangeal 
fifth a. 

Mikulicz a. 


neck shaft a. 


neutral a. 

Pauwels a. 

pedicle a. 

pedicle axis a. 

pelvic a. 

pelvic femoral a. 

proximal articular facet a. 

proximal articular set a. 
(PASA) 

quadriceps a. (Q-angle) 

rib-vertebral a. 

sacral base a. 

angle 

sacrofemoral a. 

sacrohorizontal a. 

sacrovertebral a. 

sagittal pedicle a. 

salient a. 

scapholunate a. 

set a. 

a. splint 

sulcus a. 

talocalcaneal a. 

talocrural a. 

talometatarsal a. 

thigh-foot a. 

a. of thoracic inclination 


tibiofemoral a. (TFA) 
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الراوية الضلعية القطنبة 


orl 


الزاوية الضلعة القصكة 
الزاوية الضلعية الفقارية 


زاوية الان 
کی ر 8 ےه و 


زاوية تجبير التمفصل 


القاصى 


زاوي الالفراج » زاوية التباعد 

زاو درتان 

الزأوية الكردوسية الشاشيّة 
تحن درتان 

زاوية إنجل ٠َ‏ 

و 

الزأوية الخذية الجذعية 

زاوية فرجسون َ 

الرأوية بين المشطين الأول 
واللانن. 


الزاوية بين المشطين الأول والثاني 


زاوية الانشتاء 

زاوية القدم 

زاوية تقدم القَدَم 

زاویة قَاوٌلر - فیلیب 

زاوية اسي ٠‏ 

زاوية جليسان 

زاوية التصَالْب بحسب جليسان 
زاوية البَسط الأعظمى ˆ 


زاوية الثنى الأعظمى 

زاوية إبهام القدم الأروّح 

الزأوية بين ساميات إبهام القدم 
o‏ 


الأَروّح 

زاوية هلجنرينر 

الزاوية العضدية الزندية 

زيادة زاوية ا لحمل (الراوية 
العضدية الساعدية ˆ 

الزاوية السفللة ٠َ‏ 

الزاوية بين الأمشاط 

الزاوية داخل الزورقى 

زاوی کیت 


زاوي الاحراف ال جانبي 


costolumbar a. 

costosternal a. 

costovertebral a. (CVA) 

declination a. 

distal articular set a. 
(DASA) 

a. of divergence 

Drennan a. 

Drennan 
metaphyseal-epiphyseal a. 

Engel a. 

facet a. 

femoral-trunk a. 

Ferguson a. 


first-fifth intermetatarsal a. 


first-second 
intermetatarsal a. 

flexion a. 

foot a. 

foot-progression a. 

Fowler-Philip a. 

a. of gait 

Glissane a. 

Glissane crucial a. 

a. of greatest extension 
(AGE) 

a. of greatest flexion (AGF) 

hallux valgus a. 

hallux valgus 
interphalangeus a. 

Hilgenreiner a. 

humeral-ulnar a. 


increased carrying a. 


inferior a. 
intermetatarsal a. 
intrascaphoid a. 
Kite a. 


lateral deviation a. 


ت 


تفاوت مار با لجهات 


الرأكدة اللأنشراتية 


مجال حركة الانشتاء الظهراني 
للکاحل 


r 


اختبار الانشتاء الظهرانى للكاحل 


شتف الكاحل » انقلاب الكاحل 


چ 
کاحل لاعبي کر القدم 
کسر الگاحل 
دمج الكاحل 
إصابة الكاحل 
عدم استقرار الكاحل 
عدم استقرار الكاحل 
َفضة الكاحل 
اختبار منعكس تفضة الكاحل 
التراء الساق ومقصل الكاحل 
رخاوة الكاحل ٠ ١‏ 
ستاد حاصتة ربَاط الكاحل 
اراق قر الکاحل 
حلع الگاحل بحسب نيلان 
مقومة الكاحل 


إصابة كب الکاحل وشتفه 


plantar a. 


radius of a., pl. radii of a. 


screw a. 
valgus a. 
angulatory malunion 
Angus-Cowell scale 
anhydrosis 
anisomelia 
anisotropy 
anitratus 
Acinetobacter a. 
ankle 
a. arthrodesis 
a. block 
a. block anesthesia 
a. brace 
a. clonus 
a. dorsiflexion range of 
motion (ADROM) 
a. dorsiflexion test 


a. eversion 


football a. 

a. fracture 

a. fusion 

a. injury 

a. instability 
instability of the a. 
a. jerk (AJ) 

a. jerk reflex test 
a. joint leg-curl 


a. laxity 


a. ligament protector brace 


a. mortise 

a. mortise diastasis 

a. mortise fracture 
Nélaton dislocation of a. 


a. orthosis (AO) 


pronation-eversion-external 


زراوية إصبع القدم الجارج 
زاوية وجار : 
زاوية السويقة المستعرضة 
راوه اة 

زاوية القصل -الحدبة 
الزأوية الزندية العضدية 


ا ر 4 


مقاط دي باکاي الْرَوّى 

قَرَأضة مزوبة للك 

قراضة مزوية للنحامية 
اموق ` 

مسحال مروّی 

مكشطة مزواة بحسب سکوفیل 


4 
زاوي 


تعجيل زاوي 
قَراضة العظم الراوي 


ع 


تشوه زاوي 
اتحرآف زاوي 


روي ا رکه 


فطع الترَوّي العظمي 
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toe-out a. 

Toygar a. 

transverse pedicle a. 

tuber a. 

tuber-joint a. 

ulnar-humeral a. 

valgus a. 

Wiberg a. 

Wiltze a. 
angled 

a. arthroscope 

a. bearing insert 

a. blade plate fixation 

a. DeBakey clamp 

a. jaw rongeur 

a. pituitary rongeur 

a. probe 

a. rasp 

a. Scoville curette 
angular 

a. acceleration 

a. bone rongeur 

a. deformity 

a. deviation 

a. displacement 

a. motion 

a. osteotomy 

a. position 

a. tilt 

a. velocity 
angulated fracture 
angulation 

anterior a. 

apex dorsal a. 

a. deformity 

a. fracture 

kyphotic a. 

limb length a. 

a. motion 


a. osteotomy 


الشرائط الحلقية الولادية 


ص 
4 


کرو 


الما يي الحاقي کت 
الجلر ا ٠‏ 
ك 


حوف الحقَة 


ر 


حلَفَة (ج : حلقات) 


شذوذ الجر 
العدام الأظفار 

8 و‌ o‏ 
منظار الشرج 
[مختصر] 


EG 


تحليل التقاوت 


[مختصر] 

ا لجهاز العصبي المستقل 
(الأوتونومى) 

٠ اساد‎ 

التهاب الجراب الورّي 

وري 

رجل الور 

ا 
آكل املاط بحسب أنسباخ 


تی ا 


الوم لاطي بحسب أنسباخ 
جهاز أدوات يونیفر سال 65ك 
بحب اباخ 

مثقّب آلي بحسب آنسبَاخ 


خط الخو الأمَامي 
متاشضة 


congenital a. b.’s 


annulare 


subcutaneous granuloma a. 


annularis 

limbus a. 
annulotomy 
annulus, anulus 
anodal block 
anode 
anomalous insertion 
anomaly 

congenital a. 

facet a. 

hand a. 

Kimerle a. 

TOOt a. 
anonychia 
anoscope 
ANOVA 

analysis of variance 
anoxia 
ANS 


autonomic nervous system 


Ansaid 
anserine bursitis 
anserinus 
pes a. 
Anspach 
A. Cement Eater 
A. cementome 
A. 65K Universal 
instrument system 
A. power drill 
A. reamer 
ant 
anterior 
ant ax line (AAL) 


antagonist 


رر 


ودورانه الخارجی 
بدلةالگاحل ` 
رين مضَحَة الكاحل 
مضخات الكاحل ˆ 
منعکس الکاحلَ 
عصابة جر الكاحل 
الكاحل عبر الكعب 


M27 2° 


rotation injury of a. 
a. prosthesis 
a. pump exercise 
a. pumps 
a. reflex 
a. traction bandage 


transmalleolar a. 


السب الإففاری للکاحل و الذراع ankle-arm ischemic index‏ 


الكاحل -القَدّم 
مقومة الكاحل -القدم 


ا 


e N‏ ا 
فرط التعظم الفقاري الَمَسّط 
س وے د 

تضيق فقاري مقسط 

التهاب المقار المَسط 


ر 
پے که 


قرط 
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ankle-foot 
a.-f. orthosis (AFO) 
a.-f. orthotic splint 
ankylodactyly 
ankylose 
ankylosing 
a. spinal hyperostosis 
a. spinal stenosis 
a. spondylitis 


ankylosis 


carpal bone fracture a. 


extraarticular a. 
ligamentous a. 
shoulder a. 
anlage 
cartilaginous a. 
a. a priori 
radial head a. 
ulnar a. 
Ann Arbor 
A. A. clamp 


anneal 
annealed 
annular, anular 

a. fiber 

a. fibrosis 

a. groove 

a. injury 

a. ligament 


annular band 


س س لک ت 


الجراحة الرقية 
ج ا ا E‏ 
الأماملة ٠‏ 
جراحة ال رة والصدر الأمام 
الربَاط الحانبى الآمَامى 
اتفتاح الردالاي 
العمود الآمامي 
بيت ري العم للود 
آلامامی 
الحیز الكمامي 
متلازمة اليز الأمامي 


ابتتاء آمامی 

وط ای 
انعقال ا لحل الآمامي 
متلازمة الحبل الآمآمى 
استفصال الجسم الأمامي 
التصحيح الأمَامي ٠‏ 


اختراق القشرة الاآمَامي 


تصالبي آمامي »صالب الأمامي 


رکبة تاقصة التصالبي مامي 
عدم م استقرا ار التصالبي الأمأمي 
رَيحان صائري 

الرباط التصالبي الآمامي 


استعمّال 0 ات افتر ق الغصل 
الآمَامي 

الترح الأمَامى 

علامة الدج الآمَامي 

اختبار الدج الآمامي 

بضع ر الغمد العصبي الأمامي 
الأتى الأَمامي القابل للتوسيع 
منطقة الليف N‏ 

جھیزة الأمامية م 
الانزلكق لامي 

العقب الأمَامي 


e 


لع أمامي ورك 


cord damage 
a. cervicothoracic junction 
surgery 
a. cervicothoracic surgery 
a. collateral ligament 
a. column disruption 
a. column fracture 


a. column osteosynthesis 


a. compartment 

a. compartment syndrome 
(ACS) 

a. construct 

a. cord compression 

a. cord impingement 

a. cord syndrome 

a. corpectomy 

a. correction 

a. cortex penetration 

a. cruciate 

a. cruciate deficit knee 

a. cruciate instability with 
pivot shift 


a. cruciate ligament (ACL) 


a. decompression 

a. dislocation 

a. distraction 
instrumentation 

a. drainage 

a. drawer sign 

a. drawer test (ADT) 

a. epineurotomy 

a. extensile approach 

a. fiber-region 

a. fixation device 

a. glenoid labrum 

a. glide 

a. heel 


a. hip dislocation 


عضلة منَاهضة 
مناهضة مستقبلة الأفيون 
العکاس ااهضة 

عضكة منَاهضة 


مسكن (صفة) 


رہ و ےد ور 
مشية مسكنة مشيه متفادية للام 


E 2 
رټ‎ 


عا أف آکل التمّل 


ساعدي 
العَصب الجلدي الساعدي 
اللفافة الساعدية 
َم ا ساعدي 
علامة سابقة > علامة طليعة 
الحقرة مام لمرد قق 
تقدمي 


مو چ 


خلع قبل الول 


تزرانامي ٣‏ 
مأتى مامي 

إيتاق القصل الآمَامي 

الشفط الآمًامي ٠‏ 


a. muscle 

opiate receptor a. 

reversal of a. (ROA) 
antagonistic muscle 
antalgic 

a. gait 

a. lean 
anteater nose sign 
antebrachial 

a. cutaneous nerve 

a. fascia 

a. fascial graft 
antecedent sign 
antecubital fossa 
antegrade 

a. method 

a. nailing 
antenatal dislocation 
antenna procedure 
anterior (ant) 

a. acromioplasty 


a. acromioplasty approach 


a. acute flexion elbow splint 


a. angulation 
a. approach 
a. arthrodesis 


a. aspiration 


الخشاء الفهقي القذالي الأمامي a. atlantooccipital membrane‏ 


القَاصلة الفهقية الفائة 
مات بطي مامي 
اط لاطي الأمَامي 
لحظة الأنحتاء الأمامى 
فطع العظم العقبي الامَامي 
المحفظة الأمامية 

استبتاء محفظي شفوي مامي 


متلازمة الحبل الرقبي الآمامي 
جراحة السيساء الرفية الآمامية ب 


س سلا و ت 


جراحة رة أمامية 


ضررٌالحبلين الصوتيين في 
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a. atlantoodontoid interval تقي المي‎ 


a. axillary approach 

a. axillary line (AAL) 

a. bending moment 

a. calcaneal osteotomy 

a. capsule 

a. capsulolabral 
reconstruction 

a. cervical cord syndrome 

a. cervical spine surgery 

a. cervical surgery 


a. cervical surgery vocal 


a. plating التصفيح الآمَامى‎ 

ر ٥‏ لور ك 
شخ أمَّامی a. portal‏ 
لااد ضعَاط آلاآمَامى | كلف a. posterior compression‏ 
الكابة الدو ر الأمامئة ا ا a. pronator teres‏ 


و ت 


رباعية الرؤوس الأَمَاميّة [عضلة] 


a. quadriceps 


َة السديلة العضلة الحلدية a. musculocutaneous flap‏ 
الأمامئة ك technique‏ 
الإطار الثلاتّی الْستَوّى للرباعة a. quadrilateral triplane‏ 
الوحشبة امام frame‏ 


الشريان الكعبر ي الجانبى الأمّامى a. radial collateral artery‏ 
الشريان الظنبوبي الراجع اماي 
اتی خف الصفاق المَامی a. retroperitoneal approach‏ 
ا 


a. recurrent tibial artery 


a. retroperitoneal 


الأمَامى decompression‏ 
مأتّی اَاصرة خف الصفاق a. retroperitoneal flank‏ 
الأمّامى َ approach‏ 
اختبار ال الدوار الأمامي a. rotary drawer test‏ 
دود آَمّامی a. rotation‏ 
صفنحة ا العجز ي الحرقفی a. sacroiliac joint plate‏ 
الك ٠‏ ا 
العضلة اة الأمامئة a. scalene muscle‏ 
بيت اللو لب الأمامى َ a. screw fixation‏ 
العحضلة المنشارية الأمامة a. serratus muscle‏ 
فر اام a. shear‏ 
O:‏ مط القصيرة الأمّامى a. short-segment‏ 
َ َ ا stabilization‏ 
حلع الكتف الأمامي a. shoulder dislocation‏ 
تحریر لكف الأمامى a. shoulder release‏ 
الاثزلاق الآمَامي لطن الظنبوبي a. sliding tibial graft‏ 
الشريَان التخاعى الأمامى a. spinal artery‏ 
الشيت الفقري الاما a. spinal fixation‏ 
الدمج الفقري ا a. spinal fusion‏ 
التصفيح الفقر ي الآمامي a. spinal plating‏ 
الحبيرة الأمامة a. splint‏ 
مهماز امام a. spurring‏ 
ايت الگمامى a. stabilization‏ 
إجراء التشبيت الكمامى a. stabilization procedure‏ 
لقصل القصى الترمُوي الأمامى a. sternoclavicular joint‏ 
لأت القصى الشاي امام a. sternomastoid approach‏ 
لشو کة ا ا . a. superior iliac spine‏ 
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و 


تحریر آمّامی للورك a. hip release‏ 
القَرّن الأمامى َ a. horn‏ 
خلة القن الأمامى a. horn cell‏ 
مرق القَرن الأمامى للهلدكة a. horn meniscal tear‏ 
ال العضدي امام a. humeral line‏ 
متلازمة الانعقال الامامى a. impingement syndrome‏ 
اللاسمّى الآمَامى a. innominate‏ 
التدور پر اللأستى الأمامى a. innominate rotation‏ 
عدم استقرار مامي a. instability ٤‏ 
و ا 
استعمال آمامی للاآدوات a. instrumentation‏ 
دمج ا الأجسام a. interbody fusion‏ 
التثبيت الداحلى الأمّامى a. internal fixation‏ 
جهزة البيت الداخلي الآمامي a. internal fixation device‏ 


ور سے ص کر ره کک 
متلازمة العصب بين العظام a. interosseous nerve‏ 
الأمامى syndrome‏ 


و ا 


متلازمة بين العظام الأمَامي 
الوريد الوداجي الأمامي 
جهاز الافتراق الأمامي بحسب 


a. interosseous syndrome 
a. jugular vein 


a. Kostiuk-Harrington 


ر 238 ر ەه و َ . 
کوستیو ك هار نجتول distraction system‏ 
حداب آمّامی a. kyphosis‏ 
آفة سمحاقة شو ن أمامة بتنظیر a. labrum periosteum‏ 
مقصل الكتف َّ shoulder arthroscopic‏ 

lesion (ALPSA) -‏ 
مثنية إصبع القدم الطويلة الأمامئة a. long toe flexor‏ 
(عضلة) 
الجر احة الأمامئة للفقرآات الرقية a. lower cervical spine‏ 
السفلية َ surgery‏ 
ره پس اوت ااه چ 
دمج فطنی أُمامی بین الاجسام a. lumbar interbody fusion‏ 


ره لایور or‏ کے و م 


a. lumbar vertebral 


interbody fusion 


الحافة الأمامئة a. margin‏ 
التشبيت المعدنى الآمَامى a. metallic fixation‏ 
ا ا a. neutralization‏ 
الر باط المائل آلآمامی a. oblique ligament (AOL)‏ 
عرق الهلاكة المائلة الأمامى a. oblique meniscal tear‏ 
إيتاق القصل القذالى ا a. occipitocervical‏ 

الأمّامى ا arthrodesis‏ 


الشوكة القذالبة الرقية 
ميلان الحوْض الآمامي 
تثبيت الصفيحة الأمأمى 


a. occipitocervical spine الأمامة‎ 


a. pelvic tilt 


a. plate fixation 


الدخل الأمّامي الجانبي 

التحرير الأمامي ال جانبي 

عدم استقرار التدوير الآمَامي 
الجانبي 


a. portal 
a. release 


a. rotary instability (ALRID) 


عدم استقرا ار دور یر الركبة الأمامي a. rotary knee instability‏ 


الجانبي 


ي 


التصلب الأمامى الجانبي (ت أج) 


الفتحة البطينة الأمامية الحانبة 


الحزمة الأمامية الإنسية 
کو چ U E‏ 
الترح الآمامي الإلسي 
ادحل الآمامى آلإنسى 


ا 
اسي 
عدم استقرار التدوير الآمَامي 
نسي 


ره کو اه ا ور 


ااا اا ا 
اختبار الإجهاد الآمآمى ا فى 
اعد گاج عق ا 


٤‏ کک ی ا 
ترجمة آمامية خلفية 
ر8 ر 2 

می دان 
ر 8 


مي علوي 


2 2e 


حركة الحرقفة التلفية الأمامية 
العلويّة SS‏ 
ی ا ی 


الشوكة الحرقفية الاأمامية 


حركة ار ففة الإنسية الأمامية 


وه ت e‏ 


انقلا ب أمامى » الالقلاب الأمامى 


0 وه ت 


a. sclerosis (ALS) 
a. ventricular opening 
(ALVO) 
anterolateral-anteromedial 
rotary instability 
anterolisthesis 
anteromedial 
a. approach 
a. bundle 
a. capsule 
a. drainage 
a. portal 
a. retropharyngeal 
approach 


a. rotary instability 


a. tubercle transfer 


anteromedial-posteromedial 


rotary instability 
anteroposterior (AP) 
a. compression (APC) 


a. stress test 


0 
a. talocalcaneal divergence Jydlخ مام‎ 


a. translation 
anteroproximal 
anterosuperior (AS) 

a. external ilium movement 

(ASEx) 
a. iliac spine (ASIS) 


a. iliac spine graft 


a. internal ilium movement 
(ASIn) 


anteversion 


الأمامية 
التعرض ال جرآحي الأمامي 
الرباط الكاحلي الشظوي الأمامي 


(ASIS) 
a. surgical exposure 
a. talofibular ligament 
(ATFL) 
a. talofibular ligament مزق الر باط الكاحلى الشظو ي‎ 
e الأمامى‎ 
متلازمة التق الرصغي الآمَامي‎ 
١ ١ الطريقة الأمامة‎ 
العصَب الصدري الامَامي‎ 
الشريان الظبوبى الآمامى‎ 
الاة الطر الك‎ 
علامة الظتبوب الأمامية‎ 
متلازمة الظنبوب الأمامية‎ 
الوت ر الظنبوبي الآماميٴَ‎ 
٠ التقلالآمامى‎ 
الترجمة (التقل ) الأمامئة‎ 
ما امام غر الضكر‎ 
الشركة العلوية الأمامة‎ 


الاستعمال الأمَامى لالدو أت a. Zielke instrumentation‏ 


م 0 


rupture 
a. tarsal tunnel syndrome 
a. technique 
a. thoracic nerve 
a. tibial artery 
a. tibial muscle 
a. tibial sign 
a. tibial syndrome 
a. tibial tendon 
a. transfer 
a. translation 
a. transthoracic approach 


a. upper spine 


الحلع الأمامي السقلي anterior-inferior dislocation‏ 

anterior-posterior a 
a.-p. compression (APC) ا ا‎ 
a.-p. fusion with SSI SSI دمج ا ع‎ 


الاتزلا ق الأمامى ا فى 


الح ركة الأمامية الكلفية 
ادحل الاآَمامی ال ر کزي 


a.-p. glide 
a.-p. movement 


anterocentral portal 


آمامی قاص anterodistal‏ 

ر 8 و 

آمامی سفلیّ anteroinferior‏ 
ادحل الآمَامى السقلى a. portal‏ 


a. spondylolisthesis 


آمامی جانبی anterolateral‏ 
اتی الأمامى الجانبى a. approach‏ 
المحفظة الأمامئة الانبة a. capsule‏ 


کسر الضغاطي آمامي جانبي 
تخفيف الضةط الأمَامي الجانبي 
ا لحلع الآمامي ال جانبي 

ارح الأمامي ال جاتبي 

خياطة وتر لرباط القخذي 
الظنبوبي الأمامي ال جانبي 


a. compression fracture 
a. decompression 

a. dislocation 

a. drainage 

a. femorotibial ligament 


tenodesis 
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الحلقات [أدوية] 

معاكس للمسيرة 
ا 

وضع مضا الالصمام 
e‏ مضادة للانصمام 
مستضصد 

مس الم ھلا-827 

م کرات الدم البيضاء 


البشرف (ها) 

سض اللمقاويّات البشرية 
(هل5ً) 

مستضد الزيع 


سے ان 
الُستضدات 

طعم يفي عظمي مٽزوع 
الستضدات ت (عظم م مخ( 

ت ضل الالُزلاق 

ضد ا (ضج) 


3w 


ضد مستضدات التوافق الَسيجي 


المعالحة مضادآت الالتهاب »دوا 
مضاد للالتهاب 


مضا لار 
نظام ضد الهجرة 


و ول و 
8 5 ھک 


بمضاد النوى 

ضد ا لوئ 

احتبار ضد التوّى 
دواء. مضاد للصفيحات 
عامل مضاد الج 
مطهر 

مطهر اکیو- دين 

لر لرن ب 
كساء مضاد للصدمة 
وساد تدم مضادة شو کس 
عير ضد الحالة العقدية 0 


ر BE‏ 
خط مضاد للتوتر 


antidromic 

a. stimulation 
antiembolic 

a. position 

a. stockings 
antigen 

HLA-B27 blood a. 

human leukocyte a. (HLA) 


human lymphocyte a. 
(HLA) 
transplantation a. 
antigen-extracted allogeneic 
(bone) 
antigen-extracted allogeneic 
bone (AAA bone) 
antiglide plate 
antigravity (AG) 
anti-histocompatibility 
antibody 
anti-inflammatory 
medication 
antimalarial 
anti-migration system 

(AMS) 
antinociceptive effect 
antinuclear 

a. antibody (ANA) 

a. antibody test 
antiplatelet drug 
antipyretic agent 
antiseptic 

ACU-dyne a. 

colored a. 
antishock garment 
Anti-Shox foot cushion 
antistreptolysin-O titer 

(ASOT) 


antitension line 


ت 


للرحم 
تَعین الانقلاب الآمامي 


0 e م‎ 


انقلکب آمامي قخذي 
طريفة ماجيليجان لقاس 
الاثقلكب الامامي ٠‏ 
الانقاكب الآمامى الحايد 
E‏ 


ل 


جدول القاسات ال 7 
ورك کاملَ بالقياسَات البشرية 


القياسات البشربة ية 


َضاد حيوي 


ا ا 

مضاد حيوي 

جيه رة تادا ري 
مضاد حيو ي بعد الجر ك 


مضاد حيوي قبل ا راحة 


مضاد حيوي امائ 


رر 4 رەو 


مضاد حيوي ومحلول ملحي 


FH 
مشرب ب بمضاًد حيّوي‎ 
ر‎ 
خرزة مشربة مضاد حيّوي‎ 
بولي میثیل المیتاکريلات الْشرَب‎ 
ا‎ 


مضا حيوي 
8 


W 


ضد 

ضد مستضدات الوق التسيجي 
ا للتوی 
ا » مضاد الفعل 
الكوليني 

تأثیر مضاد الکولينيّات 

و کر ر 


3 س 


مع لحر الاثقائي 
ا بمضادآت الاختلآج 
مضا الاکتتاب 
مضادات الاكتتاب الثلاية 
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angle of a. 

a. determination 

femoral a. 

Magilligan technique for 

measuring a. 

neutral a. 

a. syndrome 

anthropometric 

a. measuring tape 

a. total hip (ATH) 
anthropometry 
antibiosis 
antibiotic 

a. bead pouch 

postoperative a. 

preoperative a. 

prophylactic a. 

a. and saline solution 
antibiotic-impregnated 

a.-i. bead 

a.-i. polymethyl 

methacrylate 

antibody 

anti-histocompatibility a. 

antinuclear a. (ANA) 
anticavitation drill 


anticholinergic 


a. effect 
anticipating financial 

compensation (AFC) 
anticoagulant 

lupus a. 

a. therapy 
anticoagulation 

prophylactic a. 
anticonvulsant therapy 
antidepressant 


tricyclic a. 


للكاحل 
إيتاق مقصل الكتف بالجموعة 


التبيت الداخلي المقوم للكاحل 


الست الداخلى المقوم للكاحل 

لولب التلكومقوم للكاحل 

تجبير الشدفات الصغيرة مقوم 
للكاحل 

مسمار مقوم للكاحل 


استعمال الآدوات الْنّمة مقومة 


لكاحل 
صفيحة مقومة للكاحل 
مني الصفيحة مقوم للكاحل 
إجراء مقوم للكاحل 
صفيحة استبتاء مقومة للكاحل 
لب مقوم للكاحل 
مسمار نقوي موب مقوم 


للكاحل 


صفيحة الشدفة الصغيرة مقومة 


للكاحل 


AO group schoulder 
arthrodesis 

AO guidepin 

AO hook plate 

AO internal fixation 

AO internal fixator 

AO lag screw 


AO minifragment set 


AO nail 

AO notched 
instrumentation 

AO plate 

AO plate bender 

AO procedure 

AO reconstruction plate 

AO screw 


AO slotted medullary nail 


AO small fragment plate 


AO spinal internal fixai0n¬ مgقn التثبيت الداخلى لشو كي‎ 


للكاحل 
بزل مقوم للکاحل 
طريقة مقومة للكاحل 
شريط التوثر مقوم للكاحل 
ستاد التثبیت الرگبی ۸04۸ 
[مختصر] 
مoت AO/ASIF gl‏ 
غرسة جراحة تَقّويم العظام 
AO/ASIF‏ 
صفيحة صل الغرسة الحراحية 
العظملةًA01 ٠ ١ ٣‏ 
[مختصر] 
الرباط المائل الآمامي 
الأورطى (الاأبهر) 
ت و 
تضيق اورطي 
دلیل مثْقّب موقف ۸0 


AO tap 

AO technique 

AO tension band 
AOA cervical 

immobilization brace 
AO/ASIF 

A. fixateur interne 


A. orthopaedic implant 


AOI blade plate 


AOL 

anterior oblique ligament 
aorta 
aortic stenosis (AS) 


AO-stopped drill guide 
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مضاد الثرومبين 111 
معالحة مانعة للخثار 
ضد الذيقان 


ور ت 


ر 
دواء مضاد للتدرن 
3o‏ 


آنتوران 


السندان 


علاّمة السندان 
اختبار السندان 


م کر س ص سے 
جبيرة عدية الزاوية 


مختصر] 

مقومة الكاحل 

وحدة عمل لشي لشت الكسو ك 
[بالألانية] ˆ 


ية مقرمة للکاحل بشکل ۲ 


جهازإحاطة مقوم للكاحل 


ابتتاء صقيحة الاضعَاط 
آلديتاميكي مقوم لٌلكاحل 
التنبيت اتارجي المقوم للكاحل 
افق القَخدي المقوم للكاحل 
مَبّت داخلي مقوم للكاحل 
استعمال الآدوات فى التتّبيت 
لباطني مقومة للكاحل 
مجموعة مقومة للكاحل 
إيتاق مقصل المجموعة مقوم 


ت 


antithrombin 111 
antithrombotic therapy 
antitoxin 
antituberculosis drug 
Anturane 
anular (var. of annular) 
anulus (ver of annulus) 
anvil 
a. sign 
a. test 
any-angle splint 
AO 
ankle orthosis 
Arbeitsgemeinschaft fiir 
osteosynthesefragen AO 
atlanto-occipital 
AO blade plate 
AO brace 
AO cancellous screw 
AO classification 


AO compression 


AO compression apparatus 


AO condylar blade plate 


AO condylar plate 

AO contoured T plate 

AO contouring apparatus 

AO cortex screw 

AO distractor 

AO dynamic compression 
plate 

AO dynamic compression 
plate construct 

AO external fixation 

AO femoral distractor 

AO fixateur interne 

AO fixateur interne 
instrumentation 

AO group 

AO group arthrodesis 


اش 


نات الحكقة الفقارية 
اهاب التاتئ 
التهاب التاتى العقبى 


ب 


جهاز 
جهاز التثبيت بحسب اس 


ګ ت 


یونفیکس 
جهاز التصويب الضبوط 
جهاز تطويلَ السّاق بحسب 
ارس 
جهاز انضغاط ۸0 
جهاز تکفیف ۸0 
جهاز انضغاط بحسب کسر 
ەر 


جهاز التنبيه الكهربائي بحسب 


و م 


جهاز المكواة الكهربائيّة بحسب 
ا ر 


بوفي 
کلاندروشیو 
کلاندروشیو 
E‏ ر ا ا 
جهاز کسر بحسب کامرون 


A. sign 

A. test 

A. traction 
apodia 
aponeurosis 

adductor a. 

plantar a. 

quadriceps a. 
aponeurotic 

a. fibroma 

a. lengthening 

a. tendon 
apophyseal 

a. fracture 

a. joint 
apophysis 

iliac a. 

medial epicondylar a. 

slipped vertebral a. 

vertebral ring a. 
apophysitis 

calcaneal a. 
apparatus 


Ace Unifix fixation a. 


adjustable aiming a. 


Anderson leg lengthening a. 


AO compression a. 
AO contouring a. 
Axer compression a. 
Bassett electrical 
stimulation a. 


Bovie electrocautery a. 


Calandruccio 
compression a. 

Calandruccio triangular 
compression a. 


Cameron fracture a. 


ا ےہ 2 ی و ی و کے 
حركة ترجمية أمامية خلفية 


ر 


[مختصر] 
القصيرة العدة لابهام اليد 
(عضلة) 
[مختصر] 


الانضغاط الآمَامى الحَلفى 


الانضغاط الآمامى الَلفى 


اطع آامي خلفي 

[مختصر] 

استتصال القرص الأوتوماتيكي 
من خاک ال جلد 

a. آبرُت‎ 

مرف آبزت 

متلازمة ابت 


وه ر 


مراة افلبوم 
و 


انعدام السلامى 
اعدم السلامى الولادي 


الطويلة الْبعدة لإبهام اليد 
آبلکي 

اختبار الافتراق ب 2 بحسب اباي 

الخبارالسحل: حن بحسب اباي 
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AP 
action potential 
anteroposterior 
AP translatory motion 
APB 


abductor pollicis brevis 


APC 
anterior-poterior 


compression 


antiroposterior compression 


A-P cutter 
APD 

automated percutaneous 

diskectomy 

Apert 

A. disease 

A. syndrome 
aperture 
apex 

a. dorsal angulation 
apex 

A. pin 

a. vertebra 
Apfelbaum mirror 
aphalangia 

congenital a. 
apical 

a. distraction 

a. ligament 

a. lordotic view 

a. segment 

a. vertebra 

a. view 
APL 

abductor pollicis longus 
Apley 

A. compression test 

A. distraction test 


A. grinding test 


e‏ والکاحل 


E E 


رزاین 

جھاز العصية المحضرة 
E RENE‏ 
e‏ 

جھازکرقعة ماسب 

جهاز مسك الدبوس بحسب 
ساوثويك 


جھاز سوتر - ٥۲۷‏ للركبة 

جهاز اليه الكهربائي 
بالالکترونیّات 

جهاز ترمافیکُس 

جهاز أولترافی گس 

جهاز جهيزة التشْبيت الارجي 
ا 
فیدال -اردراي 

جهاز 5 تثبيت خارجي بحسب 


و ورو و 
فوڵکوف _أوجانزین 


جھاز لولب فاجنر- شانتز 

جهاز نقوي بحسب زیکل 

جهاز التثبيت فو ق اللْقَمَة بحس 
زیکل 

جھاز التنبيه الكهرباني بحسب 


5 ظهر شبيه بلحم السلطعون 
تظهر حو 
مظهر إسفنجی 


ملْقَاط لا 

مبْعَاد رائدي 

رائدي 

كرسي مدوب (ذو عجلات) قوق 
تي ر تکیت ا 


Rancho anklet foot 
control a. 
Redi-Trac traction a. 


Rezaian external fixation a. 


rod-mounted targeting a. 

Roger Anderson external 
fixation a. 

snap-fit a. 


Southwick pin-holding a. 


Sutter-CPM knee a. 

Telectronics electrical 
stimulation a. 

Traumafix a. 

Ultrafix a. 

Vidal-Ardrey modified 
Hoffman external fixation 
device a. 

Volkov-Oganesian external 
fixation a. 


Wagner external fixation a. 


Wagner 
leg-lengthening a. 
Wagner-Schanz screw a. 
Zickel medullary a. 
Zickel supracondylar 
fixation a. 
Zimmer electrical 
stimulation a. 
appearance 
crabmeat-like a. 
horseshoe a. 
spongy a. 
appendage clamp 
appendiceal retractor 
appendicular 
Applause Super-Hemi 


wheelchair 
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جهاز التَمر ُز بحسب شارّنلآي 
N‏ 
جهاز التثْبيت الغرابي لترفوي 
جهاز لبي 

جهاز الح ركة النقعلة الستمرّة 
جهاز فقري بحسب دي فاد 
جهاز التثبيت بحسب دي یرل 
جهاز موضح لنفق السائق 

جهاز کوي کهربي 

جهاز ب بيه ألحَظم 1 لالکتروني 


جهاز التثبيت الخارجي 
جهاز لتبیت الهیکل ا حار رجي 


a 


جهاز تبت 


َ چ 


جهاز التثبيت ا لخارجي ذو الاربعة 


ا 


قضبان 
جهاز التثبيت الداخلي بحسب 
ك 


iG 


جهاز جيليبرتي 
جهاز الصدرة الهالية 
جهاز هاملتون 


جهاز هاري 
فان e‏ 


جهاز إليزاروف 

جهاز التذبيت الداخلي 

جهاز الفصل معاد ال رکة 

از التلبيت الحخار رجي بحس 
کرونر ونر 

جهاز مسك السَاق 

جهاز الضَعّط بحسب مولر 

جهاز صفيحة المسامير ٠‏ 

جهاز جر بحسب بوث 

جهاز تُوفلد 

E 

جھاز کسر بحسب بارهَام _ 


مارتين 


جھاز ينجل 


Charnley centering a. 


compression a. 


coracoclavicular fixation a. 


coring a. 

CPM a. 

DeWald spinal a. 

Deyerle fixation a. 

driver tunnel locator a. 

electrocautery a. 

electronic bone 
stimulation a. 


external fixation a. 


external skeletal fixation a. 


fixating a. 
four-bar external 
fixation a. 


Fox internal fixation a. 


Georgiade visor halo 
fixation a. 

Giliberty a. 

halo vest a. 

Hamilton a. 

Hare a. 

Hoffmann-Vidal external 
fixation a. 

Ilizarov a. 

internal fixation a. 

isokinetic joint a. 

Kronner external 
fixation a. 

leg-holding a. 

Mueller compression a. 

nail plate a. 

Nauth traction a. 

Neufeld a. 

Orthofix a. 


Parham-Martin fracture a. 


Quengel a. 


الأتى ا حي القابل للتوسيع 
الأتى الأمامي 
ا 
الأتى الإبطي الأمامي َ 
الأتى الأَمامي القابل للتوسيع 
اأتّى خلف الصفاق الآمَامى 
مأتى الحاصرة خف الصفاًقى 
الأمامي 
اتی الَقَصی الخشائی الآمَامی 
امأتى الأمامى عبر الصدر ٠‏ 
الى الأمامي الجانبي 


ماتی وي خلفي آمامي 

سي 

3 ٥° ٣ رک‎ 

ماتی إبطي 

مأتی رقي مامي بحسب بايلي - 
تاد 


E 
اتی الکتفی ا لی بحس‎ 


n iA 

ماتی ثنائي الجانب 

ھے ‏ کے لاعت لاو 8 ر 

مات حرقفي أربي ٿنائي ا لجانب 
الجانب 


ھر ےو ا لے ٹور ے 


رور 3 و 4 

ماتی برودسکي -تولوس - 
اک کے 

جارتسمان 

0 و‎ f 

ماتی برومهید 

° م تر يھ‎ “f 

ماتی إنسي بحسب برومهید 

رور ا ا و 

ماتى الركبة بحسب براون 

اتی ا انی بحسب براون 

رور و ا 

ماتی برونر 

رق ٠‏ 2 ای 7 


ماتی بروزر 
م ا مر ایر ی 
الأتى ا لجانبي بحسب بروزر 


acetabular extensile a. 
anterior a. 

anterior acromioplasty a. 
anterior axillary a. 


anterior extensile a. 


anterior retroperitoneal a. 


anterior retroperitoneal 
flank a. 

anterior sternomastoid a. 

anterior transthoracic a. 

anterolateral a. 

anteromedial a. 

anteromedial 
retropharyngeal a. 

axillary a. 

Bailey-Badgley anterior 
cervical a. 

Banks-Laufman a. 

Bennett posterior 
shoulder a. 

approach 

Berger-Bookwalter 
posterior a. 

bilateral a. 

bilateral ilioinguinal a. 

bilateral sacroiliac a. 

Bosworth a. 

Boyd a. 

Boyd-Sisk a. 

Brackett-Osgood 
posterior a. 

Brodsky-Tullos- 
Gartsman a. 

Broomhead a. 

Broomhead medial a. 

Brown knee a. 

Brown lateral a. 

Bruner a. 

Bruser a. 


Bruser knee a. 


طبيقة (انظرٌ جهيزة « مقومة) 


طبيقة فقريّة بحسب دي فالد 


تطبيق الإطار 

تطبیق وة استعمال آدوات 
القضبان بحسب هارنجتون 

تطبیتق الحرارة 

کطيق الج 

طي نظام القرانس الفةرية 


بحسب إیزول؟ 


تي 
علم الح ركة التطبيقي 
ووك - 

مطبق و ووو 
مطبق الملقاط بحسب بلدوج 
مطبق الررة الجراحية 

٠ ٠١ رأب السقاق‎ 

رأب السفاق الحلقي السَطْحي 
سطح مه مقصلي مقابل 


کے س 


مقاربة 


علامة التوجُس 


اختبار التوجس 
حداب العامل المبتدئ 


appliance (See devise, 
orthosis) 
DeWald spinal a. 
application 
cast a. 
cold a. 
force a. 
frame a. 
Harrington rod 
instrumentation force a. 
heat a. 
ice a. 
Isola spinal implant 
system a. 
Kumar a. 
paraspinal rod a. 
traction a. 
a. of traction device 
transverse fixator a. 
applied 
a. kinesiology (AK) 
a. load 
applier 
bulldog clamp a. 
surgical staple a. 
apponensplasty 
ring sublimis a. 
apposing articular surface 
apposition 
bayonet a. 
facet a. 
apprehension 
a. shoulder 
a. sign 
a. test 
apprentice kyphosis 
approach 
Abbott-Carpenter 
posterior a. 


Abbott knee a. 


مأتى الط الناصف الظهرانی 
مأتى الاح الظهراني ۰ 
اتی الظھرانی الوحشى 
الأتى الظهرانى الإلْسَ 
الا الف ران الس 
الأتی الظهرانی الکعیر ي 
الأتی الظهرانی المنقاري 
الأتی الظهرانی الرندي 
ای ° 

مأتّی دوفریز 

امأتى الحركفي الفخذي الْمتد 
E‏ 
الى خارج الجرآبي 

اأتى خارج الصفاقي 

الأتى خارج البلعوم 


مأتّی اهاي 

الى الاآَمَامي القاب للتوسيع 
بحسب فرتاندیز 

ئی قازار فیلیب 

مأتى الكاحل بحسب جاتليي - 


00 


ا 
الأتى الخلفي الوحشي بحسب 


ماتی جیہسون 
f‏ ۶ وي 
ماتی جوردون 
رور و‌ 
ماتی جولك - ستو کي 
مأتّی هاردینج 
اتی الوَحَّشي بحسب هاردينج 
لای الرکي بحسب هارن 
الأتى المي الوحشي المعدّل 
ي 
بحسب هارمن 
لی الخلفي الرَخشي بب 
30 ات ى 
هارمن 
ای الکنف بحسب هارن 
اتی الاآمامی الو حشی بحس 


ا 


dorsal midline a. 
dorsalward a. 
dorsolateral a. 
dorsomedial a. 
dorsoplantar a. 
dorsoradial a. 
dorsorostral a. 
dorsoulnar a. 
Duran a. 
DuVries a. 
extended iliofemoral a. 
extensile a. 
extrabursal a. 
extraperitoneal a. 
extrapharyngeal a. 
Fahey a. 
Fernandez extensile 
anterior a. 
Fowler-Philip a. 
Gatellier-Chastang 
ankle a. 
Gatellier-Chastang 
posterolateral a. 
Gibson a. 
Gordon a. 
Guleke-Stookey a. 
Hardinge a. 
Hardinge lateral a. 
Harmon cervical a. 
Harmon modified 
posterolateral a. 


Harmon posterolateral a. 


Harmon shoulder a. 


Harris anterolateral a. 


Harris lateral a. 
Hay lateral a. 


Henderson a. 


Henderson posterolateral a. 
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م اه جن 3 
اتی الوحشی بحسب بروزر Bruser lateral a.‏ 


مأتّی 
الأتّى اللفى المد ا بر Bryan-morrey extensive ùl‏ 


ھر ا م س ج ر 
المرفق بحسب بريان-مورI١ى‏ .4 Bryan-Morrey elbow‏ 


4 م راي posterior a.‏ 
اتی کالّھان Callahan a.‏ 
مأتّی کامبل Campbell a.‏ 
الأتّى الكتفى الخڵفی بحسب Campbell posterior‏ 

shoulder a. O 


Campbell posterolateral a. 


ےه 2 


کامبل 


الأتى حي القابل للتو سیع Carnesale acetabular‏ 
تحب کارنرال extensile a.‏ 
مأتّی الورك تخت کارنرال Carnesale hip a.‏ 
مأتّی كاف Cave a.‏ 
مأتّی الورك ت کاف Cave hip a.‏ 
مأتّی الركبة بحست كاف Cave knee a.‏ 


cervical a. 


الى الرکبي 

مآتی الأراص الرقبة بحسب 
کلووارد 

مأتی الکتف السیفی الشکل 
ا 

EO 
رالستونَ‎ 

الأتّى الإنسي بحسب کو لو Colonna-Ralston medial a. _ Û‏ 
رالستونَ 

امأتى الآمامي الحلفي المشترك 


Cloward cervical disk a. 


Codman saber-cut 
shoulder a. 


Colonna-Ralston ankle a. 


combined anterior and 


posterior a. 


مأتّی سمل الرقة وخالکک الصدر combined low-cervical‏ 
المشترك and transthoracic a.‏ 
مأتّی الركبة بحسب کو -آدامز Coonse-Adams knee a.‏ 
مأتّی الكتف بحسب کو نز Cubbins shoulder a.‏ 
الأتّى النحَني curved a.‏ 


مأتی داراش -مك لُوخلن 

مأتّى الكتف الشاطر للدالية 

الأتى الصدري الدالى ˆ 
افاصل بين السلاَمَيّات 


Darrach-McLaughlin a. 
deltoid-splitting shoulder a. 
deltopectoral a. 


Dickinson a. 
رور‎ 


distal interphalangeal ماتی‎ 


joint a. القاصبة‎ 
dorsal a. الأتّى الظهرانى‎ 


رور 


dorsal finger a. ماتی الإصبع الظهرانى‎ 


رور ےہ 3 ° 
مأتى وحشي بشكل الحرف [ 
aR‏ 


2 
ماتی وحشي بحسب کوخر 


رور 


r‏ ر ا 2 ۾ 
ماتی وحشي بحسب اولي 


حول الرضفة 


الأتى الوَحشيً 

الأتى الأمامي الإْسي بحسب 
لازبن - جامیدوفَ 

امأتى الإبطي الأمَامي بحسب 


لسلي-ريان 
انی یول مودت 
الأتى الصدري الدالى الطويل 
اا“ 
ای اودلرت 
اأتى الإلسي بحسب لُودلوف 


الأتّى القابل للتو سیع تخت ملت McConnell extensile a.‏ 


2 

کونل 

مأتى العصبين التاصف والزندي 

بحسب مكاکونلّ ٠‏ 

اتی الوحشي بحسب مَك 
E‏ 


فارلاند-أوسبورُن 


مأتى مك لُوخلن 


اتی الکتفی ای بحسب مك 
وه رر و 


الأتى حول الرضفة الإلسى 


مأتى المحفظة حول الرضفة 


° 


رور 


مأتى الط الناصف ˆ 
الأتى الإنْسي للحَط الناصف 


ور ا 


5 2 
ماتی ميزه بوخولتز- جروجن 


r“ 3o 


رور 


a,‏ چ 


4 ا ° ر ك 
ماتى المرفق بحسب مولسوورث - 


lateral J a. 
lateral Kocher a. 
lateral Ollier a. 
lateral parapatellar a. 
Lazepen-Gamidov 
anteromedial a. 
Leslie-Ryan anterior 
axillary a. 
Letournel-Judet a. 
long deltopectoral a. 
low cervical a. 
Ludloff a. 
Ludloff medial a. 
Mayo a. 
McAfee a. 


McConnell median and 
ulnar nerve a. 
McFarland-Osborne 
lateral a. 

McLaughlin a. 
McWhorter posterior 
shoulder a. 


McWhorter shoulder a. 


Mears-Rubash a. 

medial a. 

medial parapatellar a. 

medial parapatellar 
capsular a. 

midlateral a. 

midline a. 

midline medial a. 

Minkoff-Jaffe-Menendez 

posterior a. 

Mize-Bucholz-Grogen a. 

Molesworth-Campbell 

elbow a. 


Moore a. 


Moore posterior a. 
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هندرسون 
الَأتّى ا حلفي الإنسي ست Henderson posteromedial a.‏ 
هندرسون ٠‏ 
مات هري 
الأتى الأمَامي بحسب هنري 


Henry a. 


Henry anterior a. 
رور‎ 


مأتى الطوق الاآمامي بحس 


Henry anterior strap a. 


هنري 

اأتّى الأمَامى الوحشى ست Henry anterolateral a.‏ 
هنري 

الأتّى القابل للتو سیع بحسب Henry extensile a.‏ 
هنري 


Henry posterior a. 
Henry posterior مأتّی الحَص پیر الحظام ا حلفي‎ 


بحسب هنري interosseous nerve a.‏ 
الأتّى الكعبرى تخت هنری Henry radial a.‏ 
e‏ £ و 2 
ماتی هوفمان Hoffmann a.‏ 
مأتّی هو بنفلّد ك دیو ر Hoppenfeld-Deboer a.‏ 
مأتّی هو ورّث Howorth a.‏ 


iliofemoral a. 


الأتى الحرقفى الخذي 
امأتى الحرقفى الاربي 
اتی الحقی الحرقفی الأربی 


اص 


ilioinguinal a. 


ilioinguinal acetabular a. 


الأتّى الاربی inguinal a.‏ 
مأتّی بشکّل تقب لمغتاح keyhole a.‏ 


رور 


ماتی کیکو شی ماك اأ Kikuchi-MacNap-Moreau a.‏ 


و و 
مورو 
مأتّی گوکر Kocher a.‏ 
مأتّی محر بشکل الحرف ا Kocher curved L a.‏ 
بش شر ۴ 


Kocher-Gibson 
posterolateral a. 


Kocher-Langenbeck a. 


4 LL 
[ مأتى وحشي بشكل الحرف‎ 
م و‎ 


Kocher lateral J a. 


ماتی کونیج -شایقر Koenig-Schaefer a.‏ 

الأتّى اسي ت کو نیج - Koenig-Schaefer medial a.‏ 
شایفر 

lateral a. الأتّى الوحشی‎ 

lateral deltoid splitting a. للدالية‎ E مأتّی‎ 

مأتّی ر ت تجاتل lateral Gatellier-‏ 
ا َ Chastung a.‏ 


e‏ ک۹ 


ماتی روبرتس 

2 ا 

ماتی روس 

الات الكتفي ا حلفي بحسب 
و E‏ # 
روي 


مأتّی بشکّل حا السيف (ضالع) 
الى العجزي 1 


رور 


مأتّى صفيحة اللولب 
مأتى التنبيه ا لحسي الح ركي 


ماتی سمیث -بترسن 
اتی الامامی الو حشی بحس 
سمیث -بترسن کڪ کافٌ ك ان 
مأتى الأقراص الركَبيّة بحسب 
8 و 0ه ّ 
سمیٽت - روبنسول 
الَأتّی الآمامی بحسب سومرفيل 
الأتّى الرقبي الآمَامي ب EE‏ 
ار 0 ا ا 
ساوثويك -روبنسون 
الأتى الرقبي بحسب ساوثويك - 


i a 
روېنسول‎ 

الَأّى عبر الفم الاآمَامي بحسب 
سبتزلر 


مأتّى اعقب الشطور 
مأتى الرضقة الشطورة 


مأتی الاستقرار 
اتی الشاطر للقص “ 


الأتّى تحت الترفُوي 
Rr e 4‏ 


الّأتّى قوق الترفوي 


امتى الجراحي ٠‏ 

مأتی سودیش [سويدي] 

اتی وون 

الأتى الآمامي الوحشي بحسب 
ومسو ٠‏ 

اأتى الأمامي الإلسي بحسب 
تومبسون ٠َ‏ 

الأتى الكعبري الحَلفي بحسب 
مسون 


الأتّى الصدري 

امأتى الصدري البّطني 
اأتى الصدري القصّى 
الى الصَدري القطتي خف 
الصفَاق ˆ ٠‏ 


Roberts a. 

Roos a. 

Rowe posterior 
schoulder a. 

saber-cut a. 

sacral a. 


screw plate a. 


sensorimotor stimulation a. 


Smith-Petersen a. 

Smith-Petersen-Cave-Van 
Gorder anterolateral a. 

Smith-Robinson cervical 
disk a. 

Somerville anterior a. 

Southwick-Robinson 
anterior cervical a. 

Southwick-Robinson 
cervical a. 

Spetzler anterior 
transoral a. 

split-heel a. 

split patellar a. 

stabilization a. 

sternum-splitting a. 

subclavicular a. 

supraclavicular a. 

surgical a. 

Swedish a. 

Thompson a. 


Thompson anterolateral a. 


Thompson anteromedial a. 


Thompson posterior 
redial a. 

thoracic a. 

thoracoabdominal a. 

thoracolumbar a. 

thoracolumbar 


retroperitoneal a. 


اتی النمائی العصبى 
اتی إيكاق القصل بحسب أولييه 
الى الوّحشي بحسب أولييه َ 


2 2 و گ 
المأتى المَمَوي البلعومي 


لای اللفي بحسب أوسدبُورزن 
الأتى الراحي 
مأتّی مجاور للتاصف 


مأتّی مجاور للمستقيم 
الأتّى حول الفقري 

مأتى التفافى سملى للرضفة 
الَأتى الامامي القأبل للتوسيع 


القی الَََرض بحسب 
فاننشتیل 

الَأ الأحمَصى 

اتی الوَحشي بحسب بو جرد 

اکأتّى الخلفي 

ا القطع الضلعي الْستَعرّضي 
الحخلفى 

EO 
اقرب‎ 

مأتى الط الناصف التلفى 

الَأتى القذالي الرقبي الخلفي 

المأتى الخلفي خلال الزجَ 

الات اخلفى الورحشى 

اتی الخلقي اا 

مأتى التيسير العَصى العضلى 

ا ا 


ەسە 


تقبلات 
ر 


ماتی 


سے 


مأتى الفاصل بين السلاميات 
الدانلة ٠‏ 

اتی الل 

انى الخلفي بحسب بوتي 


الأتى ا لحي القابل للتوسيع 


اى خلف الصمَاقي 
الَأتى خلف البلعوم 


neurodevelopmental a. 
Ollier a. 

Ollier arthrodesis a. 
Ollier lateral 
a.oropharyngeal a. 
Osborne posterior a. 
palmar a. 
paramedian a. 
pararectus a. 
paraspinal a. 

patella turndown a. 


Perry extensile anterior a. 


Pfannenstiel a. 


Pfannenstiel transverse a. 


plantar a. 

Pogrund lateral a. 

posterior a. 

posterior 
costotransversectomy a. 


posterior inverted U a. 


posterior midline a. 

posterior occipitocervical a. 

posterior transolecranon a. 

posterolateral a. 

posteromedial a. 

proprioceptive 
neuromuscular 
facilitation a. 

approach 

proximal interphalangeal 
joint a. 

pulp a. 

Putti posterior a. 

Reinert acetabular 
extensile a. 

retroperitoneal a. 


retropharyngeal a. 


ا 

الأتى الكتفى الحلفى بحسب ياي Yee posterior shoulder a.‏ 
مأتّی ا 1 Zig-Zag a.‏ 
مأتّی الرأب بشکل الحرف Z-plasty a. 7Z‏ 
مقارنة approximation‏ 
مقراب approximator‏ 
مقراب مقاط كلاد Acland clamp a.‏ 
مقراب مقاط مزدوج تحشنب Acland double clamp a.‏ 


مقراب مقاط پروني-واين 
ا 
قراب لاط “ ˆ 
مراب الَلْمَاط ادوج 
مقراب ملقاط هندرسون 
مقراب اش ص ٠َ‏ 
مقّراب ملقاط إیکوتا 
قراب لاط إيواشي 
مقرب مقاط کایرت - وتز 
مقراب الأضلاع َ 
E‏ 
[مختصر] 
آبحاث البدائل با جيش 
البيت بالط لأبحاث البدائل 
لصت التنْبيت بالملاًط لاأبحَاث 
البدائل بايش 
جذع الورك لآبحاث البدائل 
جلع القخذي لأبحاث البدائل 
بالجیش 1 
جهاز الورك لآبحاث البدائل 
با مش1 
جهاز كامل الورك لاآبحاث 
البدائل با یش 
تعد الكداء اللاأدائة 
لاآدائى » متعلق بتعدر الآداء 
لاأأداتة المشية » تعر الأداء بالمشة 
[مختصر] 1 
معامل أبحاث البدائل التابع 


Bruni-Wayne clamp a. 
Bunke-Schulz clamp a. 
clamp a. 

double clamp a. 
Henderson clamp a. 
hook a. 

Ikuta clamp a. 

Iwashi clamp a. 
Kleinert-Kutz clamp a. 
rib a. 

Van Beek nerve a. 


APR 


APR cement fixation 


APR cement fixation 


adhesive 


APR hip stem 


APR I femoral stem 


APR II hip system 


APR total hip system 


apraxia 


apraxic 


a. gait 


APRL 


Army Prosthetics Research 


Laboratory 
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مأتّی بضع الصدر 


رور 


الَأتّى عبر العضدي الكعبري 


الأتى لحي القابل للتوسيع 
الثلائي الأفطارَ 


انى عبر الدوري اللاي 
الأفطار ˆ ٠‏ 
الى العجزي الحرقفى الأحَادي 
اا ا ا 
الَأتّى آلراحي 


مأتّى الإصبّع الراحي 

مأتى اط الناصف الراحي 
الى الكعبري الَراحي 

الّأتّى الزندي الراحى 

اکأتى الحتاحى الراحى 

0 2 ا‎ ° f 
ماتى المرفق بحسب وادسوورث‎ 
اتی للقي الرخشي بحسب‎ 


اتی اللفي بحسب واجونر 


EES 4‏ كھ ° 
ماتی واطسون - جونز 
اتی الآمامی بحسب واطسون - 


e چ‎ 


thoracotomy a. 


ماتی لقصل السنعى السلامى thumb metacarpophalangeal‏ 


joint a. 
transacromial a. 
transaxillary a. 
transbrachioradialis a. 
transclavicular a. 
transfibular a. 
transolecranon a. 
transoral a. 
transpedicular a. 
transperitoneal a. 
transsternal a. 
transthoracic a. 
transtrochanteric a. 
transverse a. 
triradiate acetabular 

extensile a. 
triradiate 

transtrochanteric a. 


unilateral sacroiliac a. 


volar a. 

volar finger a. 

volar midline a. 

volar radial a. 

volar ulnar a. 

volarward a. 

Wadsworth elbow a. 

Wadsworth 
posterolateral a. 

Wagoner posterior a. 

Watson-Jones a. 


Watson-Jones anterior a. 


Watson-Jones lateral a. _ùgwطly الأتّى الوحشى بحسب‎ 


جونز 
و ٩‏ 
جونز 
الأتّى الرقبي الآمَامي بحسب 


° 


فلتبرجر 


ا ا 


Wiltberger anterior 


cervical a. 


Wiltse-Spencer paraspinal a. 


استقاک الأراكيدونَات 


الآرأكيدونيك 1َحَمّض] 
عة الأصاد 
و ق 3 ج 


لاق الصل بحسب انبل 


٤‏ آرافي لس 


ەر و ےر ګر سي ےم 


ا 


L٥ 7‏ ي 


القوس المنقارية الأخرمية 
سر القَوسٴ 
قوس فروهس 
قرس کیو 

القوس 
قوس لاجر 
الوس الطولائية 
القوس الراحية 
القوس الأخمصية 
اترا لني " 
قوس روماناً 
الوس الراحية السطحية 
دعام القوس 


arachidonate metabolism 
arachidonic 
arachnodactyly 
arachnoid 
arachnoiditis 
Arafiles 

A. arthrodesis 


A. elbow arthrodesis 


A. elbow prosthesis 
Arbeitsgemeinschaft 
A. fur osteosynthesefragen 
(AO) 
A. fur osteosynthesefragen 
procedure 
arc 
flexion-extension a. 
a. of motion 
painful a. 
reflex a. 


arcade 


a. of Frohse 

a. of Struthers 
arch 

a. cookie 

coracoacromial a. 

a. fracture 

a. of Frohse 


Hillock a. 


keystone of the calcar a. jan حجر الراوية (الُرتكز) فی‎ 


Langer a. 
longitudinal a. 
palmar a. 

plantar a. 

posterior a. 

Roman a. 
superficial palmar a. 


a. support 


بدلة الّد من إنتاج ۸۲۸1 
بدلّة من إنتاج APRL‏ 
صتارة بدلية من إنتاج ۸۲۸1 


ر ا 
f‏ 


رر 
مر رباع رووس 
[مختصر1 
الرابطة الأمريكبة للعلاج 
ا 
[مختصرًا 


° و ر o3‏ 
اختبار رمن الثرمبوبلاستين ال لزي 
الط 


r رەس‎ 


اکواسیزر 
جهاز قياس هيدروديتاميکي 
بحب اريزو" 
میت خوسر 


جهاز البساط المتحرك تحت الماء 
100۸ بحسب اکواسیٔزر 
البساط المتحرك تحت الاء 
بحسب أکواسیزر 
ديتاميكية السوائل ˆ 
تجميعة آکواموشن 
جهاز قياس هيدر وديتامیکي 
آكوافور ٠‏ 


تضمید أکوافور 
التضّميد بالشاش بحسب آکوافور 
جبیرة آگوابل5ت 


تدك ماق حت اک ۶١‏ 
غطاء القَالّب العديد الاستعمًال 
ماي 

تقييم القلب الائي واختباراته 


ف 


آکوا- ترینر 
جهيرة أكواترك 
[مختصر] ˆ 
آدینین الأرابينوزيد 
آرابیتوزید 
ڪر و 


آدينين الأرابينوزيد 
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APRL hand prosthesis 
APRL prosthesis 
APRL prosthetic hook 
apron 

quadriceps a. 


APTA 


American Physical Therapy 


Association 
APTT 
activated partial 
thromboplastin time test 
Aquaciser 
A. hydrodynamic 
measurement system 
A. pool 
A. 100R underwater 
treadmill system 


A. underwater treadmill 


aquadynamics 
AquaMotion pool 
Aquanex hydrodynamic 

measurement system 
Aquaphor 

A. dressing 

A. gauze dressing 
Aquaplast splint 
Aqua PT water massage 
Aqua Shield reusable cast 

cover 
aquatic 

a. cardiac evaluation and 

testing (ACET) 

a. stabilization program 
Aqua-Trainer 
Aquatrek device 
ARA-A 

adenine arabinoside 
arabinoside 


adenine a. (ARA-A) 


نخري arida‏ 
ارد يزو Arizona‏ 
مرکز العلو م الصحية بولاية A. Health Science Center‏ 
اريزو (AHSC)‏ 
دعام الساق الأريزونبة A. leg support‏ 
ذراًع عض arm ٠ ٣‏ 
ذرآع الرافعة المبعدة abductor lever a.‏ 


کف ذ0 a. cuff‏ 
الذراعَ 

القالب الأسطواني للذراع 

معلاق رافعة الذراع ٠‏ 


a. cylinder cast 


a. elevator sling 


راع فاشلة fail a. ٠‏ 
اة الذراع a. flap‏ 
ذراع ر ماة القنابل اليدوية grenade thrower's a.‏ 
نكف الذراع a. holder‏ 
ذراع العتلة (الرافعة) lever a.‏ 


راع لایتبکر Linebacker's a.‏ 
ذراع آنية » ذراع لحظية 


moment a. 


outrigger a. ذراع الامتداد‎ 


س 


معلاق الذراع a. sling‏ 
ذراع رافعي الأثقال tackler's a.‏ 
الذراع الصتاعة بحسب و تاه Utah artificial a.‏ 
ذرآع عاصرة wringer a.‏ 
لوحة الذراع armboard‏ 
الذراع ية بحسب Flexisplint flexed a.‏ 
فلکسیسبلْت 
آرميستيد َ Armistead‏ 
ية آرميستيد A. technique‏ 


واا د جت ار 


ارمیستید 


A. ulnar lengthening 
A. ulnar lengthening 
operation 


KF «‏ م og‏ 0340 
قطع الأخر می بحسب ارمسترو نج Armstrong acrominectomy‏ 


الجيش Army‏ 
مجوب العَظم للجيش 


ا ا ۴ 
ە ور 


معمل آبحاث البدائل التابع 
للجيش 


A. bone gouge 

A. osteotome 

A. Prosthetics Research 
Laboratory (APRL) 


مبعاد آرمی = تافی Army-Navy retractor‏ 
ارتو أُد Arnold‏ 
gog ”‏ 
ساد رنود A. brace‏ 


A. lumbar brace 


ساد الطب بسب رولد 


بء ۶ 3 
وضع «القَوس والترهل» 
دعامة القَوس 

عا الوس الأحمصة 


ا ر شی ر .و ا 
دعامة القَوْس ب بحسب وی یتمان 


خنبار رفع القَوْس 
البولي إيشيلين الْعَّالج بحسب 


رو 


القوس الراحية العميقة 
القوس الراحية السطحة 
القوس الحدارية القذالية 


گ0 6 


القوس المستعرضة للدم 


القَوس الأخمصبة 
الوس الأحمصة العميقة 
فوس العائة 

قوس الفقرّآات 


القوس الراحية العميقة 
لقو س الراحية السطحية 


متلازمة الضائقة التنفسية فى 
الباأغين ٠‏ 


سه 


باحة 


a 
باحة فائقية محورية‎ 
اجار‎ 

باحة حسامنة الط 
باحة عانية إسكية 
ندبة الباحة ٠١‏ 
الباحة الربعية 
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archer’s shoulder 
Archimedean drill 
architecture 


bony a. 


“arch and slouch” position 


arch support 
plantar a. s. 
Plastizote a. s. 
Whitman a. s. 
arch-up test 
ArCom processed 
polyethylene 
arcuate 
a. complex 
a. foramen 
a. ligament 
arcus 
a. atlantis 
a. palmaris profundus 
a. palmaris superficialis 
a. parietooccipitalis 
a. pedis transversalis 
a. plantaris 
a. plantaris profundus 
a. pubicus 
a. vertebrae 
a. vertebralis 
a. volaris profundus 
a. volaris superficialis 
ARDS 
adult respiratory distress 
syndrome 
area 
dorsolumbar a. 
odontoid-axial a. 
performance a. 
pressure-sensitive a. 
puboischial a. 
a. scar 


trapezial a. 


ا شرياني وريدي 

التهاب الشريّان ٠‏ 

ECE e 
٠ شراق“‎ 


شریان أدامکیفیتش 


الشريّان الكعير ي الجانبي الأمامي anterior radial collateral a.‏ 
الشريّان الظتبو بي الر اجع الأمامي anterior recurrent tibial a.‏ 


الشربان ال اع الام 
الشريان الظبوبى الآمامى 
اة ا اتا 
الشريان الإنعي 

ال اناي 
الشراتالسباتى 
الشريان الرقّي 

ال اناف 
الشريان النعطف ا لحر قفى 
الشريان العف الكنفىّ 
اناا 
الشريان السباتي الأصنلي 
الشريان الحرقمي الأصلي 
ال اة ات ا ی ال 
الشريان الإصبّعي ٠ ٠‏ 
شریان ظهر اعدم 
الشريّان المشطى الظهرانى 
الشريان الانتهائي ٠‏ 
الشريان الشأشي 
الشريّان الوَجهي 
الشريان القخدي 
الشريان النعطف القخذي 
اران ريي “٣‏ 
الشريان الركبي 
الشريّان الآكوي 
الشريان الحتّي 
الشريان الحركفي 
الشريان ارق القخذي 
الشريان الحرتفي القطّي 
الشريان الدرقي السقلي 
الشريان بين الأضلاعَ 
الشريان السباتي الَائر 


° 


الشريان الحرففي العائر 


ascending cervical a. 
axillary a. 

brachial a. 

carotid a. 

cervical a. 

circumflex a. 
circumflex iliac a. 
circumflex scapular a. 
collateral a. 

common carotid a. 


common iliac a. 


deep circumflex iliac a. 


digital a. 

dorsalis pedis a. 
dorsal metatarsal a. 
end a. 

epiphyseal a. 

facial a. 

femoral a. 

femoral circumflex a. 
genicular a. 
geniculate a. 
gluteal a. 
hypogastric a. 

iliac a. 

iliofemoral flap a. 
iliolumbar a. 
inferior thyroid a. 
intercostal a. 
internal carotid a. 


internal iliac a. 


a. malformation (AVM)‏ آرنو أد- کیار ی 
arteritis‏ تشو انز لد ت کیار ئ 
قزر د ن وھا ر رر 
Takayasu a.‏ متلازمة رنود کیاری 
artery‏ [مختصر [ . 
Adamkiewicz a.‏ اګجال الفاعل للحركة 
لصق ألفا بحسب ارون 
ا م 
طريقة رونسون - بر جر 
i‏ ا 
anterior spinal a.‏ توقف 
anterior tibial a.‏ توفف مشاشی 


ي و 


توفف ناتۍ اگدور الكبير 


الانصمام الخازي الشرياني 
رر 

علاّمة الانسداد الشريانى 

اشيم الشرياني بالأسجين 
الحلفة الشريائة ٠‏ 
التشت الشرياني 

الرضح الشر ياي 
الشريان الجذري الكبير 
تصوير الشرايين 

إحصار تصوير الشرآيين 

تصوير الشريّان القخذي 
اا ا ٠‏ 


ر 3 ا 
ناسور شریاني وريدي 
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Arnold-Chiari 

A.-C. malformation 

A.-C. syndrome 
AROM 

active range of motion 
Aron Alpha adhesive 
Aronson-Prager technique 
arrest 

epiphyseal a. 

greater trochanteric 

apophyseal a. 

growth a. 
Arrow pin clasp 
Arrowsmith-Clerf 

pin-closing forceps 
arsenical keratosis 
art 

adjustive a. 
artefacta 

dermatitis a. 
arterial 

a. aneurysm 

a. flap 

a. gas embolism 

a. graft 

a. occlusion sign 

a. oxygen saturation 

a. ring 

a. spasm 

a. trauma 
arteria radicularis magna 
arteriogram 
arteriography 

a. block 

femoral a. 
arteriosclerosis (AS) 

a. obliterans 
arteriotomy 
arteriovenous 


a. fistula (AVF) 


طفحة قرسية 

۱ تهاب القصل 

رج . التهابأت المفاصل) 

التهاب القصل المستأرج 

التهاب اقصل العقبى التَرّدي 
الاب الفصل بحسب شاركو 
التهاب اقصل الْحرض 
بالبلوراتَ 

التهاب القصل التنگسی 
التهاب الفقصل بالاعتاکل المعوي 
التهاب الفصل التاكلى ٠‏ ˆ 
لتاب القصل الطري 

التهاب الفصل السيلانى 
N A‏ 
التهاب القصل الإنتاني السيلاني 
الاب القصل التقرسي - “ 
الاب القصل التاعوري 
ا 
(الناقص اليويّة) 

التهاب افقصل آلعدوائى 
التهاب القصل الروماتويدي 
التهاب القصل الهاجر (المتنقل) 
التهاب المصّل الروماتويدي 
ا 

التهاب المصل المتفطري 
لباتفطرات) 

التهاب ااصل القليلة 

التهاب الصل بالفُصال العَظمي 
التهاب الفصل الرضفي القخذي 
التهاب الاصل القليلّة ١‏ 
التهاب اقصل الحمّصى الى 
الهات الال اليد ٠‏ 
التهاب امقصل التالي للعدوّى 
تهاب المصل التالي لياس 
اتاب القصل الصدفى (فى 
التهاب المصل ال 
E‏ 
التهاب القصل الروماتويدي 


arthritide 


arthritis, pl.arthritides 


allergenic a. 


calcaneocuboid joint a. 


Charcot a. 


crystal-induced a. 


degenerative a. 
enteropathic a. 
erosive a. 
fungal a. 


gonococcal a. 


gonococcal septic a. 
gouty a. 
hemophiliac a. 


hypotrophic a. 


infectious a. 

juvenile rheumatoid a. 
JRA) 

migratory a. 


mutilans rheumatoid a. 


mycobacterial a. 


oligoarticular a. 
osteoarthritis a. 
patellofemoral a. 
pauciarticular a. 
pisotriquetral a. 
polyarticular a. 
postinfectious a. 
postmenopausal a. 


psoriatic a. 


pyogenic a. 
radiocarpal a. 


rheumatoid a. (RA) 


الشريان اللسانى 

الشريّان اركب الإلسي 
الشري يان ال سيٴ 
الشريان المشنطي ˆ 

الشريّان الى المتوسط 
الشريان الذي 

الشربان السدادي 
الشريان الشظلوي 
الشريان الأخمصى 
الشريان الأبضيٴَ 


lingual a. 

medial geniculate a. 
metaphyseal a. 
metatarsal a. 
middle sacral a. 
nutrient a. 
obturator a. 
peroneal a. 

plantar a. 


popliteal a. 


الشربان الكعبر ي ا لجانبي الخلفى posterior radial collateral a.‏ 


ر 


الشريان الظنبوبي ا للقي 
الشري ان الفرٴجی 

الشريّان الكُعْبري 

الشريّان ا لجذري 

الشريان الشرجي 

الشريان الفَيْديّ 

الشريان العجزي 

الشريآن القطعي 

الشريان التخاعى 

الشريان تحت الترقوة 
الشريان النعطف الحركفي 
السطحى ˆ 

الشريان الصاذغي السطحي 
ادان 
الشريان الدرقي العلو ی 
شریان اجيب الر صغي 


شریان 


الشريان الكعبري ا لختاري 
الشريان الظنبوبي ٠‏ 
الشريان الرندي 

الشريّان الفقري 

الشربّان | لإصبَعي الراحي 


حالصل 
رکو( 
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أداة تنظیر القصل بحسب 
ار رکس 

لولب التداخل الْعْمّد بحسب 
آرث رکس 

الدبوس العتابي بحسب آرث رکس 


posterior tibial a. 

pudendal a. 

radial a. 

radicular a. 

rectal a. 

retinacular a. 

sacral a. 

segmental a. 

spinal a. 

subclavian a. 

superficial circumflex 
iliac a. 

superficial temporal a. 

superior laryngeal a. 

superior thyroid a. 

tarsal sinus a. 

artery 

thrombosis radial a. 

tibial a. 

ulnar a. 

vertebral a. 

volar digital a. 

arthrempyesis 


Arthrex 


A. arthroscopy instrument 


A. sheathed interference 


SCICEW 


A. zebra pin 


Baciu-Filibiu dowel 
ankle a. 
Baciu-Filibiu 


transmalleolar a. 


Barrasso-Wile-Gage a. إیثاق‎ 

ويل - جاج 

لیاق مقصل الكاحل بحسب Barr-Record ankle a.‏ 
بار-رکورد 

إیتاق القصل جات ع 3 Batchelor-Brown‏ 
E‏ ت القصل بحسب بانشلو ر extraarticular subtalar a.‏ 
بر راون 

تعدیل بيك مع ایتاق القصل Beak modification with‏ 
اللات triple a.‏ 

اف ا بحسب بلایر Blair a.‏ 

اتاق مقصل الكاحل ت Blair ankle a.‏ 
4 2 

Blair anterior a. إیتاق القصل الأمامي بحسب‎ 
ll 


إيثاق قصل الکاحل بحسب 
بلاآیر- موز ان هاند 
إیتاق اللقصل القَخذي الإسكي 


EE) 


بحس باشوورت 


ياق القَصل بحسب بريت 
ناق لقصل اللائی بحسب 


Blair-Morris-Dunn-Hand 
ankle a. 


Bosworth femoroischial a. 


Brett a. 


Brewster triple a. 


بزو سر 
ا وا o‏ 
إيتاق لقصل بحسب بریتاین Brittain a.‏ 


Brittain ischiofemoral a. 


اتاق المقصل القخذي الإسكي 
بحسب برت ين 
إیتاق المقصل القهقي الحو ري 


رو کی 


إیتاق ا گامبل - 


Brooks atlantoaxial a. 


Campbell-Akbarnia a. 


Campbell posterior a. 


Campbell-Rinehard- 


کامبل رب ینهارد كالتاك Kalenak anterior a.‏ 
ايد ق مقصل الكاحل نجس Carceau-Brahms ankle a.‏ 
ا 
ایتا ٣‏ الفاصل آلرةٌ 0 cervical a.‏ 
يد ق القصل تست شاندلر Chandler a.‏ 
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التهاب الغصل الإنتاني 

لتاب لقصل اللي الصنل 
ات ا ا ا 
لهاب القصل السيليكوني 
اهاب القصل الفقري 
التهاب المصل بالعنقوديات 
التهاب القصل الَفَيّحي 

التهاب الفقصل الظنبو بي الكاحلي 
التهاب e‏ بحسب توم 


ا القصل الرضحي 
التهاب القصل السليٴَ 
الاب القصل الفيروسي (ا ربط 


إيثاق الصل 

إيثاق مقصل الورك بحسب 
e‏ 

إبكاق القصل بحسب آبُوط _ 
ا 

لكان الصل بحسب آفاز 
إيتاق لقصل عبر الكعب بحسب 
2 

إيكاق القصل بحسب آدكيثز 
إيتاق القصل الفقري بطريقة 
إيتاق مقصل الكاحل 
a‏ 


إيثاق لقصل ا ب آرافی لس 
ياق مقصل لمرد فق تحب 
آرافيلْسرَّ 

إیتاق القصل القهقي اللحوري 


septic a. 
seronegative a. 
seropositive a. 
silicone a. 

spinal a. 
staphylococcal a. 
suppurative a. 
tibiotalar a. 


Tom Smith a. 


traumatic a. 
tuberculous a. 


viral-associated a. 


arthrocace 
arthrocele 
arthrochalasis 
arthrodesis 
Abbott-Fischer-Lucas 
hip a. 
Abbott-Lucas a. 


Adams a. 


Adams transmalleolar a. 


Adkins a. 


Adkins technique spinal a. 


ankle a. 


anterior a. 


anterior occipitocervical a. 


AO group a. 


AO group shoulder a. 


Arafiles a. 


Arafiles elbow a. 


atlantoaxial a. 


الأول 
إيتاق اقصل المشطى الأول 
ANE‏ 
إيتاق الشصل القهقي الملحوري 
اللفي في إصابة الي 
اق e‏ ا 


ا ارت 


ایتاق القصل اني العضدي 


جولدنر 
إيتاق مفصل الركبة بحسب 
جراهام 


إيتاق القصل بحسب جريس 
إيتاق افصل تحت الكاحل 
بحسب جرس -جرین 
إيثاق القصل بحسب جوتمًان 
إتاق اقصل بحسب حداد_ 
ريوردن َ 


لتاق مقصل إبهام القدم الصمل 


سد 


E LE 


هورفیتز 


joint a. 

first metatarsal-first 
cuneiform a. 

flexion injury posterior 
atlantoaxial a. 

Gallie a. 


Garceau-Brahms a. 


Ghormley a. 
Gill a. 
Gill-Stein a. 
glenohumeral a. 
Glissane a. 


Goldner spinal a. 


Graham ankle a. 


Grice a. 


Grice-Green subtalar a. 


Guttmann a. 


Haddad-Riordan a. 


hallux rigidus a. 


Harris-Beath a. 


Heiple a. 
Henderson a. 
Hibbs a. 
Hoke a. 


Hoke triple a. 


Horwitz-Adams a. 


Horwitz ankle a. 


إيتاق اكقصل عبر الكعب بض Horwitz transmalleolar a.‏ 
ا # ي 2 


هورهیتر 
إيتاق الفصل بين الآجسام 
إيتاق القصل داخل الرسغ 


interbody a. 


intercarpal a. 


لتاق الققصل الرآيي َس 


رھ 


کلووارد 
إيتاق القصل بحسب کومیر- 


E 


تومبسول 
إيتاق القصل الانضغاطي 
يثاق القصل الخروطي 


رو 


تاق القصمل لغري التَرفوي 


8# 


\ E 
o3 
N 
e 
EEEE 
" G+” G+ 
$\ 


تاق لقصل القذالي ار قبي 
بحسب دې آندرآید ما تاب 
إیتاق لقصل د تحت الكاحل 
بحسب مب دنسون -فولفورد 
إیتاق القصل الشظو ي الكاحلي 
القاصيٴَ 
إیتاق القصل اللاي بحسب دان 


o 


O 8‏ ا کا ا 5 


این 
کک ا بحسب دان 


س 


َ1 
لیا تسر الاستئصالي 
تاق القصل الفهقي اللحوري 
الحلفى فى إصابة الط 
إيتاق اكفقصل من خارج القصل 
إيتاق القصل الشظوي الكاحلي 
إيتاق القصل الإسفيني الأول 
ا 


2o 5 


ياق القصل الزورقي الإسفيني 


ر ارتي 


Chapchal knee a. 


Charcot hip a. 


Charnley a. 


Charnley compression a. 


Charnley-Houston 


shoulder a. 


Chuinard-Peterson ankle a. 


Chuinard-Peterson 
anterior a. 


Cloward cervical a. 


Compere-Thompson a. 


compression a. 

cone a. 

coracoclavicular a. 

cuneiform joint a. 

Davis a. 

De Andrade-MacNab 
occipitocervical a. 

Dennyson-Fulford 
subtalar a. 


distal fibulotalar a. 


Dunn-Brittain triple a. 


Dunn triple a. 


Enneking knee a. 


excisional a. 

extension injury posterior 
atlantoaxial a. 

extraarticular a. 

fibulotalar a. 

first cuneiform joint a. 


first cuneiform-navicular 


إيتاق كامل مقصل الكاحل 


إیتاق 


تاق القصل لهي الحو ري 
الحخلفي 

ایتاق ا تحسښت بوتر 

تاق مقصل الکاحل بحس 
بريدي 

إیگاق لقصل بحسب بریتشت - 

٠ مالین-مائويس‎ 


س 


3 ا 


ومو 


E E 
ا‎ E E 
روبنسون - سمیث‎ 
إيتاق افاصل الفقرية بحسب‎ 
ا‎ Fog 
روبنسول‎ 
إيتاق القصل الثلأئي بحس‎ 
ر‎ 


ريرسون 
إیتاق القصل القار رٻي الهلالي 
اکر 
إيتاق الَمَصل القاربى الهلالى 
ربعي الكبيري ٠َ‏ 
إیتاق القصل الكتفي الصدر ي 
اتاق مقصل الورك بحسب 
شتایدر ًَ 


pantalar a. 
paraarticular a. 
posterior a. 


posterior atlantoaxial a. 


Potter a. 


Pridie ankle a. 


Pritchett-Mallin- 


Matthews a. 


Putti knee a. 


radiocarpal a. 


resection a. 


Richards a. 


Richardson subtalar a. 


Robinson-Riley cervical a. 


Robinson-Smith spinal a. 


Robinson spinal a. 


Ryerson triple a. 


scaphocapitolunate a. (SCL) 


scaphotrapeziotrapezoid a. 


scapulothoracic a. 


Schneider hip a. 


إیتاق لقصل عبر الكعب تحت Scranton transmelleolar a.‏ 


ەر 30 7 
ا 
لولب إيتاق القصل 
إيتاق الَفُصل الاي بحسب 
مورب 
اتاق مقصإ الکتف 


ے سے 


تاق الغاصل بين السلاَميات 


بحسب شریفر - جونسون 
إيتاق القصل بحسب سیفرت - 


a. SCTEW 


Seoffert triple a. 


shoulder a. 
Shriver-Johnson 
interphalangeal a. 


Siffert-Forster-Nachamie a. 
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إيتاق القصل من داخل العصل 


intraarticular a. 


نّا یثاق القصل تخت ئۆھانمنۈن Johannson-Barrington a.‏ 


و س 


ناق قصل ال رب من داخل 
القصل بحسب کي َ 


ویلیز 
په 


إيتاق مقصل الركبة 


تاق القصل بحسب كوستيوك - 


E 


اتاق القصل بحسب امبر نودي 
إيتاق المقصّل الأمَامي کی 


2 


لیونبرجر-بیشو ب ولوس 


إیثاق لقصل المشطي السلامي 
و 


إيتاق اأصل الهلالي الآ 40 


تعديل مان لايق لقصل 
بحسب مَك کیفر 


لتاق لقصل عبر بر آلكعب بحسب Marcus-Balourdas-Heiple‏ 


مارکس ۔بالورداسن هيبل 
إیتاق القصل ا السلاّمي 


إيتاق الفصل المشطي السلامي 
اناق مقصل ا الرسغ 
إيتاق مقصل الرس بحسب 
نر -بالنوففت 


إیتاق الَمصل الأمَامي بحسب 


ل 


ورین د هان دان 
إيتاق القصل بحسب مپولر 
اق القصل الاي بس 
0 3 


نجتون دان 


إيتاق الفصل القذالى الرقبى 


John C. Wilson a. 


joint a. 
Key a. 


Key intraarticular knee a. 


Kickaldy-Willis a. 


knee a. 


Kostuik-Alexander a. 


Lambrinudi a. 

Lionberger-Bishop-Tullos 
anterior a. 

Lipscomb 
metatarsophaleangeal a. 

Lipscomb modified 
McKeever a. 


Lucas-Murray knee a. 
lunotriquetral a. 
Mann modified 


McKeever a. 


transmalleolar a. 


McKeever 


metatarsophalangeal a. 


metatarsophalangeal joint a. 


midcarpal a. 


Millender-Nalebuff wrist a. 


Morris-Hand-Dunn 
anterior a. 


Mueller a. 


Naughton-Dunn triple a. 


occipitocervical a. 


جونز 
إيتاق الَفصل بحسب وات 
إيتّاق افاصل الرقية بحسب 
وایتکلود۔ لاروکا 
كق التصر اللاي بب 
ا 
إيتاق القصل بحسب ويلسون 
إيتاق القصل اخ روطي بحسب 
i‏ 


White a. 
Whitecloud-LaRocca 
cervical a. 


White posterior a. 


Wilson a. 


Wilson cone a. 


إيتاق القصل اوو طی نخست Wilson-Johannson-Barringt‏ 


E O A E e ALT 
ویلسون -یوهانسون -برینجتون‎ 


تصویر ا لقصل بحسب بروستروم 

ردن 

تصوير العصل الَردوج التباين 
تصوير الَمَصل بالرنين المغتاطيسي 
aT‏ 
اعوجاج الفصل بالاعتلکک 

العضلى 

اعو چ اف العصبي انشا 
حتف القَدَم باعوجاج القصل 
علم حركات الفاصل ˆ 
سط الفصل » إيثاق القصل 
حصاة القصل 
علم القاصل 


3 


ارثرو- وك 


On cone a. 
arthrodysplasia 
arthroereisis 


peg-in-hole a. 


subtalar a. 


arthrofibrosis 


Arthrofile orthopaedic rasp 


arthrogenic gait 
arthrogram 
nuclear a. 
arthrographic capsular 
distension and rupture 
technique 
arthrography 


Brostrom-Gordon a. 


double-contrast a. 
magnetic resonance a. 
arthrogryposis 


myopathic a. 


neurogenic a. 
arthrogrypotic clubfoot 
arthrokinematics 
arthrokleisis 
arthrolith 
arthrology 
Arthro-Lok 
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وه a‏ 
فورستر-تاکامي 

إيتاق الَماصل الفقرية بحسب 
سیمونز 

إيتاق الَقصل في موضعه 


ي 


إيتاق الفاصل بين الأجسام 


Simmons spinal a. 


in Situ a. 


Smith-Robinson 


و 


بحسب سمیث - روبنسون interbody a.‏ 

Soren a. 
Spier elbow a. 
spinal a. ياق الفاصل الفقرية‎ 
إياق مقصل المرقق بحسب‎ 
ر ا ن‎ 


Staples elbow a. 


إیکاق اه بد ستارك Stark a.‏ 
تاق مہ [ المرقق بی 8 ب Steindler elbow a.‏ 
Ts‏ 


اتاق مقصل الكاحل ع الكَعب Stewart-Harley‏ 


transmalleolar ankle a. بحسب ستوارت = هارٌلی‎ 


اث ق القصل الحجرى stone a.‏ 
ل ق لقصل تحت الكاحل subtalar a.‏ 


talar triple a. 
tarsal a. ك ق القصّل الرصغي‎ 
اق اقصل الرصغى المشطى‎ 

اكا الفضل ال اا 
الإسفيني المربع التهاياك ˆ 
إيتاف الَفصل الصدري الكتفي 


آ 
إياق اکقصل الثلاتى الكاحلى 
آ 
آ 


tarsometatarsal joint a. 
tarsometatarsal truncated 

wedge a. 
thoracoscapular a. 
tibiocalcaneal a. 
tibiotalar a. 
tibiotalocalcaneal a. إيتاق الفصّل البو بی الکاحلى‎ 

ال ر ك ك 

transmalleolar ankle a. و الكاحل ر الكعب‎ 
triple a. 


triquetrum-lunate a. 


ت triscaphe a.‏ 
ياق الفصل بحسب ترامبل Trumble a.‏ 
ت truncated tarsometatarsal‏ 
الإسفيني اربع النهايات wedge a.‏ 
إيثاف الَمَصل بالإسفين اربع 

النهايات 


truncated-wedge a. 
Uematsu shoulder a. 


إيتاق القصل بحسب واطسون - Watson-Jones a.‏ 


رأب الفصل بحسب بریان 


ا الا ت 


Bryan a. 


Campbell interpositional a. 
Campbell resection a. 


راب التصل الرؤسي اللقّمي capitellocondylar a.‏ 

رأب كامل الفصل المركقي بالأقمة 
الرؤيسبة 

رأب الفصل الإفحامى المحمظى 

N 

رأب القصل بحسب کارُول 

رأب الفصل الإفحامي القَطعي 

ملاط رأب الفضل َ ˆ 

راب گامل مقصل الورك املأطي 

رب گامل مقصل الو ر رلح 
شارّنلي 

رب ماصل مق 
کلایتو ن 

رأ الغصل الدور ي بحسب 
ولون 

راب القصل بخرسة َقَمية 

رأب مقصل الکاحل اليد 

رأب مقصل الكتف الْقَيّد 

OT E ا ا‎ 

رب گامل قصل لري ی بحسب 
کونراد موري 

رب گامل مقصل لمرد فی خت 
کُونراد 


capitellocondylar total 
elbow a. 

capsular interposition a. 

carpometacarpal a. 

Carroll a. 

Castle-Schneider resection 
interposition a. 

a. cement 

cemented total hip a. 


Charnley total hip a. 


م 


Clayton forefoot a. 


Colonna trochanteric a. 


condylar implant a. 

constrained ankle a. 

constrained shoulder a. 

convex condylar implant a. 

Coonrad-Morrey total 
elbow a. 


Coonrad total elbow a. 


ا 
ت 


ر رب مقاصل مفَلّ مقدم القدم تست Cracchiolo forefoot a.‏ 
کراشیولو 

رب مقصل بلجف (کأس ( Crawford-Adams cup a.‏ 
کراوفورد ج 

رب القصل بحسب Cubbins a.‏ 

cuff tear a. رات ن الكمة‎ 

ر رب مقصل باللجف cup a.‏ 


رأب القصل بحسب دوار- 


ا د 


برینجتون 


رب اقصل الافتراقی 


رأب القصل بحسب دي 


Dewar-Barrington a. 


distraction a. 


duToit-Roux a. 


e © م‎ 


تصل أرثرو- لوك 
جهازأرثرو-لوك لأنصال بيفر 


التهاب الرليل 
مقياس رذابا حركات الصا 
مقیاس روا حرکات قصل 
لرك 71000 


مقیاس ويا حرکات متقصل 
لرك ۸12000 


عر ف ٠‏ صا 


مقیاس زوایا حرکات الفصل 
باختبار الإجهاد 
اختبارات قياس زوایا حر کات 


4 


س 


الفصلي ل 


ارثروبان 


اعتلال مقصلي 

الاعتادک القصلي بحسب شاركو 
الاعتلکک القصلي بتمرق الكفة 
اعتلال مقصلي 

الأعتلدل الشصلي بالبيروفسنقات 
اعتاکل القصل العجز ي لحرو قفي 


ر س سه 


تابتة مقشصاية 

راب لقصل 
رب الفصل بالسّحج 
رأب الفصل ا لحي اللجفي 
رب القصل بحسب أل راتا 


شیز 


ت س ی 
راب مفصل اليد بحسب 
E Fog‏ 
اشوورٹث 

و 0 ° 


رب الغصل بغرسة أشوورث 

رأب مقصل بلجف أوفرائك 

راب القصل بحسب اُوستین مور 

رأب مقصل الکتف الإفحامي 
الذاتي انعا ٠‏ 

راب القصل بحسب َب بکتول 

رأب مقصل الورك الشتائي القطْب 
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A.-L. blade 
A.-L. system of Beaver 
blades 
arthromeningitis 


arthrometer 


KT1000 knee ligament a. 


KT2000 knee ligament a. 


stress-testing a. 


a. testing 


arthroncus 
arthroneuralgia 
arthroonychodysplasia 
syndrome 
arthropan 
arthropathy 
Charcot a. 
cuff tear a. 
joint a. 
neuropathic a. 
pyrophosphate a. 
sarcoiliac joint a. 
arthrophyte 
arthroplasty 
abrasion a. 
acetabular cup a. 


Albright-Chase a. 


Ashworth hand a. 


Ashworth implant a. 


Aufranc cup a. 


Austin Moore a. 


autogenous interpositional 


shoulder a. 
Bechtol a. 


bipolar hip a. 


Inglis triaxial total elbow a. رب کامل مقصل المرقق اللاي‎ 


Insall-Burstein-Freeman 


راب مقصل الركبة بحسب سال 
-برشتاین -فر يمان 

رب مقصل المرقق الإفحامي 

رأب مقصل الكتف الإفحامي 

رأب القصل القطعي بحسب 
او ج 


جونز 


knee a. 
interpositional elbow a. 
interpositional shoulder a. 


Jones resection a. 


رب المصل بحست کاتس Kates a.‏ 
رب القصل بحسب کیر Keller a.‏ 


رب القصل القطعى بحسب کیذّر Keller resection a.‏ 
رأب مقصل الركبة 


رب مقصل الورك حتت وخر Kocher-McFarland hip a.‏ 


Knee a. 


مك فارلاند ٠‏ 
راب الغصل بخت گوتس Kutes a.‏ 
رب مفاصل مقدم القدم بحسب Larmon forefoot a.‏ 
لارمُون 


Mann-DuVries a. 


رب الفصل بحسب مان - - دوفریه 
رأب مقصل الورك بحسب 


0 


Matchett-Brown hip a. 


مائشت -براون 
رآب القصل u‏ و 


Mayo resection a. 


Mayo total elbow a. 


e 
Memford-Gurd a. ر رب القصل بحسب مفو زات‎ 
ت‎ 5 
metacarpophalangeal joint a. ٠ رب القصل السنعي‎ 
Meuli a. 2 رب لقصل بحس‎ 
Millender a. ر رب لقصل بحسب‎ 


Miller-Galante a. 


رأب القصل بحسب ميار ˆ 
جالالْ ت 

رأب مقصل الركبة بحس میلر- 
جَالالْت 

رآب الفصل بتعديل القَالّب 
واستبدال السطح 

رأب اققصل ا لقي بالقاآب 

رأب مقصل الكنف الأحادي 


Miller-Galante knee a. 


modified mold and surface 
replacement a. 
mold acetabular a. 


monospherical shoulder a. 


ور 


الكرّة 

راب کامل مفصل الكتف 
الأحادي الكرةَ َ 

اب کان تلمیل را 


monospherical total 
shoulder a. 


Morrey-Bryan total 
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وه و 

دويت -رو 
رب القصل بحسب إيتون 
2 


اتو 
رأب مقصل الصفيحة الراحية 


ل ر 


Eaton a. 


Eaton implant a. 


Eaton volar plate a. 
بحسب إیتون‎ 
Eden-Hybbinette a. رب لقصل بحسب إدن_‎ 


ھهسستنت 


ھ3 


راب مل مرق 

ر رب امل مقصل المرة فق الرؤ وني Ewald capitellocondylar‏ 
اللقّمي بحسب إوالّد 

رأب مقَصل المرقّق بحسب إوالد 

رأب مقصل الركبة الَحرك 
E‏ 

ae 
٠ ˆ لر‎ 


elbow a. 


total elbow a. 
Ewald elbow a. 
Ewald-Walker kinematic 
knee a. 


Ewald-Walker knee a. 


راب اكقصل الاستئصالى excision a.‏ 
رب لقصل اللفاقى (بلفافة) fascial a.‏ 


finger joint a. رات مفاصل الأصابع‎ 

رب مفاصل مقدم القدم 

رأب القصل القطعى بحسب 
30 


جردلستون 
مجرت راب القصل 


forefoot a. 


Girdlestone resection a. 


a. gouge 
Gristina-Webb total رات کامل مفصل الکتف حتت‎ 
shoulder a. جرد یستینًا- ویب‎ 
Gunston a. رب “لقصل ست تجنستون‎ 


رب گام مقصل الورك تتت Harrington total hip a.‏ 


ع 


هارنجتون 


رب مقصل الورك بحسب هيد Head hip a.‏ 
رب لقصل دة هلال ˆ Helal flap a.‏ 


ر رب القصل ذ نصف ف القطعي hemiresection a.‏ 
رأب لقصل 
رب المفصل الإقحامي بالقطع 
النصفي 
رأب القصل الورکي 
رأب مقصل الركبة بحسب 


o7 2o 


arthroplasty 
hemiresection 
interposition a. 
hip a. 
Hungerford-Krackow-Kenn 


o 


راو راو کیت a knee a.‏ 
ر راب اقصل بالجف الا الث ICLH double cup a.‏ 
ICLH‏ 
رب المصل الغرسي implant a. i‏ 


رب مقصل الإبُهام بحس 
راب مفصل الابهام بحسب 


٠ 

رأب الَفصل بحسب سوآف - 
کابٽجيٴَ 

رأب القصل باستبدال السسطح 


وھ 3 


رآب مقصل الورك باستبدال 
| 

ر اشر اللقّمي الْحدّب 
بست سواون 

رأب القصل بغر ايتن سوا تشون 

رب لقصل بغرسة من رس 
الكعبرة بحسب e‏ ن 

راب مقصل الرسغ السيليکوني 
تحت سواون 

رب القصل الإفحامي بالوتر 

رأب كامل مقصل الكاحل 

رب الفصل باستبدال کامل 
اکقصل (1۸۴۵) ˆ 

رأب الَمصل بإعادة التسطيح 
لکامل الَقَصل (1۸۸۸) 

رأب كامل مقصل ارق 

رأب كامل مقصل الورك 

رأب كامل مقصل الركبة 

رأب كامل الفصل الرضفي 

رأب کامل مقصل الکتف 

E 

رأب كامل قصل المرقق اللاي 
الحاورَ ٠‏ 

رب الفصل بحسب وبر 

رب القصل الإفحامي بالقطع 
النصفي للرندي 

راب مقَصل الكتف غير میرالمَید 

رأب القصل الأَحَادي ايز 

رأب مقصل الركبة الأحادي 

رب القصل حسب فایثو م ب 

رب مقصل جف فيتاليوم 

رأب الفصل بالصفيحة الراحية 

رآب القصل بحسب فوڵز ٠‏ 


Steffee thumb a. 


Suave-Kapanje a. 


suface replacement a. 


surface replacement hip a. 


Swanson Convex 
condylar a. 

Swanson implant a. 

Swanson radial head 
implant a. 


Swanson silicone wrist a. 


tendon interposition a. 


total ankle a. 


total articular replacement a. 


(TARA) 


total articular resurfacing a. 


(TARA) 
total elbow a. 
total hip a. (THA) 
total knee a. (TKA) 


total patellofemoral joint a. 


total shoulder a. 
total wrist a. 


triaxial total elbow a. 


Tupper a. 

ulnar hemiresection 
interposition a. 

unconstrained shoulder a. 

unicompartmental a. 

unicompartmental knee a. 
(UKA) 

Vaino MP a. 

Vitallium cup a. 

volar plate a. 


Volz a. 
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بحسب موراي -بریان 

رأب القصل بحسب مولد 

ت و ت ۶ 

رآب مقصل الورك بحسب ميولر 
مو e‏ 


رأب القصل بحسب ممفورد- 
۶ ه ۳ 


جورد 

رب الغصل بحسب معمَدَآن 
إجلترا الجديدة 

راب قصل اكتف بحسب نير 

رب مقصل الكتف غير اليد 


رب كامل مقصل الورك بر 
الملأطي 
E‏ 
بوست 


رأب کامل مَقصل الکتف 


تست رشت 
رب مقصل لقمة الركبة بحسب 
بریس فت 
راب القصل البدآي 
رأب القصل بحسب بوتي بلآت 
رأب القصل القطعي ٠ ٠‏ 
رأب مقصل الورك النقيحي 
رأب الصل لتدويري رگ الكمَة 
رأب مقصل الرقٌی بحسب شااین 
رأب كامل مقصل امرف نصف 
رآب مفصل الكتف 
رأب اقصل بحسب سيلاستيك 
رأب الَقصل الهلالي بحسب 
راب القصل بخرسة سيليكونية 
راب القصل باعلاط السيليكوني 
E‏ 
رب مقصل بلجف سمیث - 
َ 
رأب الفصل بحسب سبيد 


رأب مقصل الكتف بحسب 


elbow a. 

Mould a. 

Mueller hip a. 
Mumford-Gurd a. 


NEB a. 


Neer shoulder a. 


Neer unconstrained 


shoulder a. 


Niebauer 
trapeziometacarpal a. 
noncemented total hip a. 


Post shoulder a. 


Post total shoulder a. 


Press-Fit condylar knee a. 


prosthetic a. 

Putti-Platt a. 

resection a. 

revision hip a. 

rotator cuff tear a. 

Schlein elbow a. 

semiconstrained total 
elbow a. 

shoulder a. 

Silastic a. 


Silastic lunate a. 


silicone implant a. 
silicone rubber a. 
silicone wrist a. 


Smith-Petersen cup a. 


Speed a. 


Stanmore shoulder a. 


إنضار بمنظًار القصل 

مدخل دخول منظّار لقصل 
الفحص منظار ا لقصل ˆ 
سكبتة منظار القصلٌ 

أداة الليزر لمنظار لقصل 
لجرا الليزرئة جنار اللصل 
استفْصال الهادة بمنظار ا لقصل 
استقصال القَرْص بالتنظير ٠‏ 
الفصلي الجهري 

بت لطم شر شمر 
مسار منْظًار الَمَصل 

خحرامة منْظار القصّل 

كشط منظار القصل 

درع منظار الَفصل 

الجراحة بمنظار لقصل 
استفصال الرکيل منظار القصل 

تظيرالصل ” ”" 

مقط السلّة لتنظير الصل 
تنظیر القصل صي 
والجراحي 
ا 

مقط اللَض لتظبرالفصل 
تنظير ا قصل بالليزر ˆ 

تنظیر مقصل الور ك الجانبي 
تنظير مقصل منتصف الرسغ 
تنظير امقصل الجرآحي 

تنظير امصّل الكعبري الرسخي 
تنظير لقصل بحسب رینجر 


و 


أرثروتك الک" 


mons 


3 


مساعد القخذ بحسب آرثروتك 
کک IES1000‏ 


E 2 


a. debridement 

a. entry portal 

a. examination 

a. knife 

a. laser instrument 
a. laser surgery 


a. meniscectomy 


a. microdiskectomy (AMD) 


a. osteotome 

a. probe 

a. punch 

a. SCİSSOrS 

a. shaving 

a. shield 

a. surgery 

a. synovectomy 
arthroscopy 

a. basket forceps 


diagnostic a. 


diagnostic and operative a. 


(DOA) 
Gilquist a. 


a. grasping forceps 
laser a. 
lateral hip a. 
midcarpal a. 
operative a. 
radiocarpal a. 
Ringer a. 
arthrosis 
uncovertebral a. 
Arthrotek 
A. Ellipticut hand 
instrumentation 
A. femoral aimer 
A. IES 1000 
arthrotomy 


Magnuson-Stack 


اال ر 


كأس (لحف) أرثروبور 


3g 3 o ےت‎ 


وسادة الكأس بحسب آرثروبور 


وه وو 


بدلة الكَأس بحسب آرثروبور 


ے٥‎ 


و 


اور 1 


الأجف الستطيل بحسب 


33o 


أرثروبور للعيوب الحقية 


SER 
وسادة آرثروبور‎ 
30 3 e 
ارثروبروب‎ 
3o SS og 
آرثروبروب التماسي‎ 
3o SS og 


جهاز اللیزر بحسب آرثروبروب 
حالصل 
روماتیزم مقصلي 
منظار الَفصلَ 
منظارا فصل ا١‏ وی 
منظار القصل بحسب دیونیگس 
مار الصا بحسب إیجل 
منظار القصل الستقيم العديم 
الرس بحسب إيجل 
منظار الشصل البصر ي الليفي 
منْظار القصل الجر اي بحسب 
ونور 
غمد منظار الفصإ 
متظا ر لقصل بحسب شتورتز 
منظار القَصل المائل بحسب 
شتورتر ˆ 
مشهد مثظاري قصلي بحسب 
سترایکر 
الطريقة ة اللي الروايا لنظار 
لقصل 
منظار ا لقصل بحسب وولف 
متَعلق بمنْظا رآ لفصإ 


Wilson-McKeever a. 


arthropneumography 
Arthropor 

A. cup 

A. cup pad 

A. cup prosthesis 


A. II porous socket 


A. oblong cup for 

acetabular defects 

A. pad 

ArthroProbe 

Contact A. 

A. laser system 
arthropyosis 
arthrorheumatism 
arthroscope 

angled a. 

Dyonics a. 


Eagle a. 


Eagle straight-ahead a. 


fiberoptic a. 


O’Connor operating a. 


a. sheath 
Storz a. 


Storz oblique a. 


Stryker viewing a. 


triangulation technique 


for a. 
Wolf a. 


arthroscopic 


ر را الغضر وف السحجي بمنظار a. abrasion chondroplasty‏ 


المصل 
منظار الفُصل التكبيري 
ية منظار اكقَصإ 
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a. augmentation 


a. cannula 


جولدمان-فریستو 
القصل العضدي الكعبر ي 
المصل العضدي الزندي 
الأفاصل بين عظام الرسغ 
الفغاصل بين الآستاع 


ے سے 


الغاصل ین السااَمَيات 
مقصل ليسفرائك 

الفضل السب السادمي 
القصل المثطي الإسفيني 
الفصل الرضفي لفحي 
المصل الكعبري الزذ ندي الداني 
القصل الكعبري الرأسيى 

القصل الكعبري ا 
اأقصل الكعبري الرَنّدي 
لقصل الكتفي التروتي 
ال اك 

القصل الكاحلي َ الرَورقي 
القصل الرصغى 


المصل الظتبوبي الشظّوي 


ر رہ سو 


تمقصل ابت الشو كي بحسب 


E 
فرمونت‎ 
إجراء مفصلى‎ 
خادعة‎ 


ہے ٥‏ سے س 


خاد عة كهربائية 


حرکة خادعة 


صدمة ة خحادعة 
تنبيه خادع 


0ص ت 


E‏ دهنة ية اصطتاعرة 
غر القصل الاصطتاعي 


humeroradial a. 
humeroulnar a. 
intercarpal as. 
intermetacarpal as. 
interphalangeal as. 
Lisfranc a. 
metacarpophalangeal a. 
metatarsocuneiform a. 
patellofemoral a. 
proximal radioulnar a. 
radiocapitellar a. 
radiocarpal a. 
radioulnar a. 
scapuloclavicular a. 


subtalar a. 


talocalcaneonavicular a. 


tarsometatarsal a. 
tibiofemoral a. 


tibiofibular a. 


Vermont spinal fixator a. 


articulatory procedure 
artifact 

electric a. 

movement a. 

shock a. 

stimulus a. 
artifactual 
artificial 

a. fat pad 

a. joint implant 

a. ligament 

a. limb 

a. vertebral body 
AS 

anterosuperior 

aortic stenosis 

arteriosclerosis 


AS ilium 


و الوجيه القصلي 


ل چ 


شدفة مقصلكة 


تت ا خارجي التمقصل 
جهیز کک صله 

تھا عط م 

فصل الد 

اسل اک التَرفُوي 
المصل الفهقي El‏ 
المصل العقبي التّردي 

القصل الرسني السنعي 


القصل الو ا 


اتبا رالتمقصل بحسب 
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shoulder a. 


operative a. 


parapatellar a. 


arthroxerosis 


articular 


blockage 


. capsule 


cartilage 
cartilage lesion 
defect 


facet 


. facet angle 


fragment 
insert 
labrum 


mass separation 


a 


a 


a. 


a. 


a 


a. 


a 


a. 


a. 


a. 


a. 


articular 


mass separation fracture 


a. 


a. nerve 

a. pillar 

a. pillar fracture 

a. process 

a. strain 

a. surface 
articulated 

a. chin implant 

a. external fixator 

a. tension device 
articulating bone end 
articulatio humeri 
articulation 

acromioclavicular a. 

atlantoaxial a. 

calcaneocuboid a. 

carpometacarpal a. 

Chopart a. 

condylar a. 

coracoclavicular a. 


coxofemoral a. 


Goldman-Fristoe test of a. 


[مختصر] 


ASIF 


Association for the Study of ر ابطة درآسة التثْبيت إالدأخلى‎ 


SR 
۸81۴ الديتاميكبة العريضة‎ 


اللولب الاسفنجی بحسب ۸81۴ 
إزمیل 8۴ ٠‏ 
ولب قشري بحسب ۸81۴ 
صفیحةٌ A81۴‏ 
صقيحة تصلية قائمة الزاوية 
ASIF‏ ° ا 
لولب A51۴‏ 
eS‏ 
ASIF‏ ˆ 
دوس لولب ۸81۴ 
جھاز ASIF‏ 
رة ASF‏ 
الصفیحة بشکل ۲ بحسب ۸81۴ 
مقَب الفثّل بحسب ۸81۴ 
[مختصر [ 
حركة حرقفية أمامية علوية 
داخلة 


e‏ وو 
حرقفي آمامي علوي داخلي 
الحلع الجزئي (الفكك) ار 
الأمامي الَعْلوي الداخلى ١‏ 

٣١ ١ [مختصرً]‎ 


الشوكة الحر فة الأمامية العلوية 
الشوكة الح ر قفبة الأمامية العلوية 
انيس 


اللولب الإسفنجي المَنّى بحسب 
ازنيس 

جهاز اللولب اموجه بحس 
72 
ازنیس 

جهاز اللولب اموجه 2 بحسب 
o‏ 
ازنیس 


Internal Fixation 
ASIF broad dynamic 
compression bone plate 
ASIF cancellous screw 
ASIF chisel 
ASIF cortical screw 
ASIF plate 


ASIF right-angle blade plate 


ASIF screw 

ASIF screw fixation 
technique 

ASIF screw pin 

ASIF system 

ASIF technique 

ASIF T-plate 

ASIF twist drill 

ASIn 

anterosuperior internal 
ilium movement 

ASIn ilium 


ASIn subluxation 


ASIS 
anterior superior iliac spine 
anterosuperior iliac spine 
Asnis 
A. cannulated cancellous 
screw 
A. cannulated screw 


A. guided screw system 


A. 2 guided screw system 


A. pin 
A. screw 
A. screw system 


A. technique 


الحلع الجزئي (الفكك) الآمامي 
العلوي ٴ٠‏ 
[مختصر] 
حَمَض الأسيتيل ساليسيليك 
الشريان الرقبي الصاعد ََ 


اش 
مقط اش 
جبيرة أش 
استسقاء ؛ حبن 
ا 
[مختصر] 


الابط » الكتف »المرقق 
عصابة الإئط والكتف والمرفق 


طَاهر 


الأمامى العلوئ الو عي“ 
AIP IA:‏ 


و اا ر 
تقسیم آشهورست -برومر لکسور 
الكاحل 


0 3o 


جبيرة السّاق بحسب آشهورستز 
آشوورث 
رأب مقصل اليد بحسب 
شور 


معالجحة بطريقة التَيّار التداخلي 
رکم ادى 
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AS subluxation 


ASA 


acetylsalicylic acid 


ascending cervical artery 


Asch 
A. forceps 
A. splint 
ascites 
chylous a. 
Ascriptin 
ASE 
axilla, shoulder, elbow 
ASE bandage 
aseptic 
a. fashion 
a. felon 
a. loosening 
a. neCrOoSis 
ASEx 
anterosuperior external 
ilium movement 
ASEx ilium 


ASEx subluxation 


Ashhurst-Bromer 
classification of ankle 
fractures 

Ashhurts leg splint 

Ashworth 
A. hand arthroplasty 


A. implant arthroplasty 


ASI 
acromial spur index 
ASICT 
amplitude-summation 
interferential current 


therapy 


تقييم الوظيفة الح ركية 


کی رر ج 


اقيم العصبي 


پر 


شر كة الأدرات العلمية والجراحية 
الدقرقة 


مثقَّب إمرار السك الخاص بشركة 
الآلات العلمية والحراحية 
الدقيقة ا ١‏ 

تمثل 

الالتتحام الهقي القذالي 


وس ر 


مساعدة 


کی ر ر ی ر کے 


مساعدة انبساط الركبة 


و 


مساعدة 


ا ی ی ای 


الشر: بعمساعدة 
السير الساعد 


و 


مساعدة 


a 


جهيزة مساعدة 
نقطة زنادية عضلية لفافية ة مصاحبة 


رابطة 
الرابطة الأمريكبة للعلاج 


٠ الطبيعي‎ 


functional capacities a. 

motor function a. 

neurologic a. 

vascular a. 

visual a. 

vocational a. 

ASSI 

Accurate Surgical and 
Scientific Instruments 
Corporation 


ASSI wire pass drill 


assimilation 

atlantooccipital a. 
assist 

knee extension a. 
assistance 

ambulate with a. 
assisted ambulation 
assistive 

a. device 
associated myofascial 

trigger point 


Association 


American Physical Therapy 


A. (APTA) 


Canadian Physiotherapy A. الراد ابطة الكتدية‎ 


س 


الرابطة 0 را 
العظًام 
رابطة دراسة التثبيت الداخلي 
تعر الوقوف ؛اللاووفية 
الارتعاش الخافق ؛ اللاتاتة (فی 
القشلالكبدي) ٠ ١‏ 


وهن 


الجمعكة الأمريككة لاختبار اراد 


Japanese Orthopaedic A. 


(JOA) 


A. for the Study of Internal 


Fixation (ASIF) 
astasia 


asterixis 


asthenia 
asthenic 
ASTM 
American Society for 


Testing of Materials 


عبار ضد ا لحالّة العقَدكة 0 
الررّة المشبكية بحسب ۸8۴ 


E Fk 


تقر خاي جائ اوي) 


اط ادن 


oog 


اسہرسین 


إکسترا الأسنبرسين 


عدوی دآء الرشاشَبًات 


الر شا شي الدَخناء 
زح 
ترح مامي 


الشماطة ا لجرا حبة با جات فوق 


و سے صو 


مقايسة المتز اناعي الط 
بالإنريْم (إليزا) 

مقايسة تصفية التظائر الأشعة 

تجمع 

تجميع القَدَم والكاحل 

e‏ مسمار ماسي 

تج لصا ات اده 
وااو ا 

تجميع دليل ا قب الداني 
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ASOT 


antistreptolysin-O titer 


ASP clip staple 
aspect 


dorsal a. 


laminar cortex posterior a. 


medial a. 

posterolateral a. 

volar a. 

aspera 

linea a. 
Aspercin 

A. Extra 
aspergillosis infection 
Aspergillus fumigatus 
aspiration 

anterior a. 

bone marrow a. 

joint a. 

lateral a. 

medial a. 

a. needle biopsy 
aspirator 

Cavitron ultrasonic 

surgical a. 


aspirin 


assay 


enzyme-linked 


immunosorbent a. (ELISA) 


radioisotope cleanrance a. 


assembly 
foot-ankle a. 
Massie nail a. 
multiple hook a. 


nail a. 


nail-screw sideplate a. 


proximal drill guide a. 


assessment 


انخمَاص 
انخمَاص لوحي الشكل 
و og‏ 
لولب الزج بحسب اتن 
[مختصر] 
الرباط الكاحلى الشظوي 
الأمامي 
[مختصر] 


الَكَسر الشاشی بحسب آنکین 


اتلاتا 


الرباط الفهقي 

الرباط الفهقي الْستَعرّض 
آنلانتا-سکوتش رایْت 

EER 

2 کس ر ٠‏ 
سناد لاتا سکوتش رایت 


ر 
4 


الرس الفهقية 

الترصيف الفهقي المحوري 
إيتاق لقصل الفهقي اللحوري 
لقصل الفهقي المحوري 

لحلع الفهقي الملحوري 

الخلع الكسر ي الفَهقي المحوري 
الدمج الفهقي اوري 
الانحشار الفهقي الملحوري 


atelectasis 

plate-like a. 

pulmonary a. 
Aten olecranon screw 
ATFL 

anterior talofibular 

ligament 

ATH 

anthropometric total hip 
atherosclerosis 
athetoid 

a. cerebral palsy 
athetotic 
athlete’s foot 
athletic 

a. injury 

a. trainer 
Ativan 
Atkin epiphyseal fracture 
Atlanta 


A. brace orthosis 


A. hip brace 
atlantal 

a. ligament 

a. transverse ligament 
Atlanta-Scottish Rite 

A.-S. R. abduction orthosis 


A.-S. R. brace 
atlantis 
arcus a. 
atlantoaxial 
a. alignment 
a. arthrodesis 
a. articulation 
a. dislocation (AAD) 
a. fracture-dislocation 
a. fusion 


a. impaction 


تعيين الطور الحيوي بحسب 
ا لجمعية الأمريكية لاختبار اواد 


٠٠ إطرازستون‎ 


منْعكس الانْحتَاء الداخلى 
اللامتناظر ٣َ‏ 
طيّة الحلد اللامتناظرة 


ASTM designation of 
Biophase 
Aston patterning 
astragalus 
aviator’s a. 
Astralac needle 
asymmetric 


a. incurvatum reflex 


a. skin fold 


a. tonic neck reflex (ATNR) منعکس لوتر للرقة اللامتناظر‎ 


اهتراء لامتناظر 
لامتتاظر ١‏ 
نمو لامتناظر 
لامتناظر ١‏ 
لاتتاظرَ 

اللاتاررد ي » فد التارر 
لاتارري 
[مختصر] 
آتاروي ١‏ 
السديلة المتقدمة اة بحسب 
عر ۶X‏ 


السديلة الراحية بشكّل ۷-۷ 
چ 3 


الطريقة ۷-۷ بحسب آتاڙوي 
سديلة من دَمَط آتارُوي لتصليح 


a. wear 
asymmetrical 

a. growth 
asymmetrically 
asymmetry 
asynergia 
asynergic 
AT 

anaerobic threshold 
Atasoy 

A. triangular advancement 

flap 
A. volar V-Y flap 


A. V-Y advancement 


A. V-Y technique 
Atasoy-type flap for nail 
injury repair 
atavicus 
metatarsus a. 
ataxia 
equilibratory a. 


Friedreich a. 


locomotor a. 
spinocerebellar a. 
ataxia-telangiectasia 


ataxic cerebral palsy 


[مختصر] 


و 


اتاب الجلد التأتي 


عدم الاستقرار العديد الاتجاهات 


م ەه 


وو وس رہ" هھ 0 
وو ا ر e‏ 
ضمور عضلي بحسب دوشین 


وو ی 


AMR aa, 
2 a ري‎ 
ر ا‎ ٠ 


و ي 


وو EI‏ 
ضمور رباعية الرؤوس 


ا ا 
ضمور کتفی شظّوي 
و ر ا 


رورت ر ا 


ATON 
adductor tenotomy and 
obturator neurectomy 
atonia 
atony 
atopic dermatitis 
ATR 
Achilles tendon rupture 
atracurium besylate 
Atra-Grip clamp 
atraumatic 
a. multidirectional 
instability 
a. NeCrOSİS 
a. needle 
atretic 
atrophic 
a. fracture 


a. nonunion 


atrophied 

atrophy 
cortical a. 
disuse a. 
Duchenne muscular a. 
infantile spinal muscular a. 
muscular a. 
quadriceps a. 
scapular personeal a. 
spinal muscular a. (SMA) 
Sudeck a. 


thenar a. 
attachement 
capsular a. 
femoral a. 
fibrous a. 
ligamentous a. 
muscular a. 


OSSCOUS a. 


اللاتبّات (عدم الاستقرار) الفهقي 


الحوري 
الفصل الفهقي اللحوري 
اک کی کے ي 


افة فهقية محورية 


الرباط الفهقي الحوري 


الاتزياح الدوار الفهقي المحوري 


a. instability 


a. joint 
a. lesion 
a. ligament 


a. rotary displacement 


الت ن الد ا الفهق المحور 4¢ a. rotatory fixation (AARF)‏ 


الحَلع الجزئي (الفكك) آلدوار 


الفهقي المحوري 
التنّبيت الفهقي المحوري 


ا لحلع الجزئي (الفكك) الفهقي 


الحوري 


الالتحام الفهقي القذالي 


30 
| جز 


E EEA 
الدمج لقي اذاي‎ 
لقصل الفهقى القذألى‎ 

حلع لقصل الفهقي القذالي 
ا“ؤْصل الفهقى القذالى ٠‏ 
الربَاطّ ا 
الخلع ا زي الفهقي القڌالي 


ايز بين سطحي الفَهّقي والفائقي 


اله ا 
HEC‏ 
پوه و 


كسر جفرسون للفهقة 
أداة الَرع التعامد للفهقة 


الفهقة ا محور 
E‏ 
N‏ 

الفهقة -الفقرة الركَبية الأولى 


الفاصلة بين المَهقّة والفائق 
[مختصر] 


الأنعكس الور للرقبة اللامتناظر 
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a. rotatory subluxation 


a. stabilization 


a. subluxation (AAS) 


atlantodens interval (ADI) 


atlantodental 

a. interspace 

a. interval (ADI) 
atlantooccipital (AO) 

a. assimilation 

a. disability 

a. fusion 

a. joint 

a. joint disclocation 

a. junction 

a. ligament 

a. subluxation 
atlantoodontoid 

a. interspace 
atlas 

a. fracture 

Jefferson fracture, of a. 

a. orthogonal percussion 

instrument 

atlas-axis 

a.-a. complex 

a.-a. movement 

atlas (C1) 

atlas-dens interval 
ATNR 

asymmetric tonic neck 


reflex 


or 


لجف الورك بحسب أوفرانك - 


کی الشربط ال کی في الظنبوبي 


ES 


3S ەر‎ 


امسمارالقاربي بحسب أوجسين 
اتون( 


الأرروشوجلو 2 (مستحضر ڏهيي 
يستعمل حقناً عضلياً في الأمراض 
الروماتيزمية) 

الأورو ڈ مالات 

وسین 
استصال الوكعة تست وشن 
مالظ بحب ونين 
اوستين - مور 
رب لقصل بحسب أوستين_ 

و 


مور 


ت 


ê‏ و 

قالع اوستين -مور 

بدلة رس القخذ بحسب اوستين - 
ا 

جور 

ا 8 و 
ا ا 
ت و ٍ 
E‏ مور 


دون اوسن -مور 
محال اوستین - قور 


ا 
مقوار اوسن موز 

رداق 

ا ¢ بعتم ا 


ا ت 


صفيحة و الانضغاط 


A.-T. hip cup 


A.-T. stem 

auger 

augmentation 
arthroscopic a. 
extraarticular a. 
hamstring ligament a. 
iliotibial band a. 


iliotibial band graft a. 


Leach-Schepsis-Paul a. 


slotted acetabular a. 
synthetic a. 
Augustine boat nail 
auranofin 
aureus 
Staphylococcus a. 


aurothioglucose 


aurothiomalate 
Austin 
A. bunionectomy 
A. osteotomy 
Austin-Moore 


A. M. arthroplasty 


A. M. extractor 
A. M. femoral head 
prosthesis 


. M. hip prosthesis 


A. M. reamer 
autoamputation 
autoclavable 
autoclave 


autocompression plate 


رکز بیرسون 
مر یکر اة نخست یسون 
مرتگز ابجبیرة 


ا 


مرد ز وتري 


وھے ا َ. 
مرتكز الوتر إلى العَظّم 
ر چ ت ۶ ا 
جبیرة توماس مع مرتکز 
RR‏ ۰ 
بیرسول 
مرتکز متعدد الاستعمًال 
بدلة كامل الركبة بحسب 
ومو وہ 


تنبوروج 


ق کر 


آب الورك الّراکز بحس 


ق 2 


ll 
رأب القصل بجف أوفرائك‎ 


رافعَة السمحاق بحسب أوفرائك 
6ر وۋ o‏ 


مقوار أُوفُرائك 
بدلة الورك بحسب أوفرائك - 


ا 


کوبرا 
OE‏ 
أوفرانك -تیرنر 
الأجف الحقّي بحسب أوفرائك - 
تیرنر 
ا 


ZL 


کک 


Pearson a. 

Pearson splint a. 

splint a. 

tendinous a. 

tendon-to-bone a. 

Thomas splint with 
Pearson a. 


a. versatility 


Attenborough total knee 


prosthesis 
attenuate 
attenuation of tendon 
Atton disease 
attrition of tendon 
atypical dislocation 
auditory 


a. defensiveness 


a. evoked potential (AEP) 


Aufranc 
A. awl 
Aufranc 


A. cobra retractor 


A. concentric hip mold 


A. cup arthroplasty 

A. gouge 

A. modification of 

Smith-Petersen cup 

A. periosteal elevator 

A. reamer 
Aufranc-Cobra hip 

prosthesis 
Aufranc-Turner 


A.-T. acetabular cup 


A.-T. cemented hip 


prosthesis 


گون القخڏي بحسب أو فر رانك A.-T. femoral component‏ 


-تیرنر 
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بدلة کامل الو ر ك الخزة فة َس Autophor ceramic total hip‏ 


نظام النقل الذاتي 
نظام النقل الذي نخست اورت 
اراي 
نظام النقل الذاتي بحسب 
َ سلگوٹرالس 
مقاط اوتارد 


عدم الالتام (عدم الانجبار) 
اللاآرعائى 
وشيظ لأرعائي 
بدلة الورك بسب آفرت 
آمختصرً] 
تاسور ا ی 
كاحل الطيارين ˆ 
طريفة آفيلاً 
الطيرية 
الطيرية ا جوانية 
الْتمطرة الطيرية ا جرانية 
[مختصر] 
لشو الشرياني الوريدي 
ا 
التَخْر اللاوعائي لرأس عظم 
الفخذ 


لم عَظلمي 
قلع لر باط ا الشظو ي 


prosthesis 
autosomal 
autosuggestion 
autotome drill 
autotraction 
autotransfusion system 


Orth-erae a. s. 


Solcotrans a. sS. 


Auvard clamp 
avascular 
a. fragment 
a. microsis 
a. NeCrOSİS 
a. necrosis of the femoral 
head (AVNFH) 


a. nonunion 


a. sequestrum 
Averett hip prosthesis 
AVF 

arteriovenous fistula 
aviator’s astragalus 
Avila technique 
avium 
avium-intracellulare 

Mycobacterium a.-I. 


AVM 


arteriovenous malformation 


AVNFH 
avascular necrosis of the 
femoral head 
avulse 
avulsion 


bony a. 


a. fibular collateral ligament 


a. fracture 


a. injury 


وحدة الحركة النفعلة الُستمرّة 
بحسب أونوفٰلاگس 11 
e‏ 

ا 
کا َ 
طم ا ي 
دهن داتی ٠‏ 

يذ اعا 
ET‏ 
عظم الرققة ال ففة الذاتي 
الذاتي انعا ٠‏ 


2 


الط الذاتي الاد الأوعية 
(التوعي) اشر 
الطعم الذاتي تي الره ضفي المكون 
من عظم _ وکر _ عظم 
طحم رامن 1 الذاتي بحسب 
روسل 
تمنيع تي 
کاتي جرحي 
ذاتي انها 
غ الدم الذاتي 


Autoflex II CPM unit 


autofusion 
autogéné 

Soudre a. 
autogenous 

a. bone graft 

a. fat 

a. fibular graft 

a. graft 

a. iliac bone 

a. interpositional shoulder 

arthroplasty 

Auto Glide walker 

accessory 
autograft 


free revascularized a. 


patellar bone-tendon- 
bone a. 


Russel fibular head a. 


autoimmunization 
surgical a. 
autologous 
a. blood transfusion 
a. graft 
a. traction 


automated 


شال اا ص الأو تو ماتيکي a. percutaneous diskectomy‏ 


من خاک الجلد 
مخلاق اوتوماتيکي 
أوتوماتيکي » آلي ٴَ 


ور 
مغك أوتوماتيکي 
راما 
و و رو OF‏ 
اوتوماتور 
و رو ت 


جهيزة أوتوماتورية 


ا لجهاز العصبي الستقل 
المنطقة المستقلّة 
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(APD) 
a. shaver 
automatic 
a. screwdriver 
a. staple 
Automator 
A. device 
autonomic nervous system 
(ANS) 


autonomous zone 


مبدأالاأضعَاط المحوري 

لولب الانضعَاط المحوري 

اختبار الالضعاط المحوري 

التثبيت المحوري ٠‏ 

السديلة المحورية 

وة اسك المحوري 

عدم الاستقرار المحوري 

احمل المحوريَ 

التحميل المحوري 

إصابة التحميل المحوري 

التحميل المحوري للسيساء 

اختبار الحمّل المحوري 

٠‏ التموذج المحوري 
وى المځوري 

امیکانیکا اليو لوج جية للتشوه 


الشرَيَانَ الاإطي 


الإحصارالإنطي 
التخدير الإ حصاري الإبطي 


إبطي ٴ٠‏ 


إصابة ا الإبطي 
آلوريد الإبطي 
منظر إبطي 

إبط - كتف - مرفّق 


0 


محور 
المحور التشريحي 
محور الانثتاء-الانبستاط 


a. compression principale 

a. compression screw 

a. compression test 

a. fixation 

a. flap 

a. gripping strength 

a. instability 

a. load 

a. loading 

a. loading injury 

a. loading of spine 

a. load test 

a. pattern flap 

a. plane 

a. plane angular deformity 
biomechanics 

a. rotation 

a. sesamoid projection 

a. sesamoid view 

a. stiffness 


a. traction 


axillary 


a. approach 
a. artery 
a. block 


a. block anesthesia 


axillary 


a. contracture 
a. crutch 

a. flap 

a. nerve 

a. nerve injury 
a. vein 


a. view 


axilla, shoulder, elbow 


(ASE) 


axis 


anatomic a. 
flexion-extension a. 


a. guide 


چە 8ه 


معزول" 


چ ا 


م 
كسر الإجهاد القلعي 
طريقة قلع 


رو اک اض وهو ت 


فلع الحديبة الطنبوبية 


a E 


CC‏ الحديرة 


وعی »إدراك 


الوجة ۸ (فى الْحَطط الوريدى) 
خر 
مخرز ترز أوفْراك 


مخرز العظم 
مخرز ملحن 
مخرر دي بوي 
مخرز اندر 
مخرز کونتشر 


0 


رز ففف للاشة تخب 


مارك 11 کودروس 


ر روش 
مخرز مقوار دبوس روش 
مخرز مربعي الشکل 
مخرز زوا 2 

مخرز- مقوار 


ا 


مخرز- و ت رون 


اکر 


تسل حتلم الأفحج اللاتدور ويري 
بحسب اکسر 
آ ء أکسر - كارك 


ا 


محوري 
اسقط العقبى المحوري 
النظّر العقبي الحوري 
الاضعَاط المحوري 


س 


إصابة بالانضعَاط الحوري 
حمل الالضغاط المحوري 
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isolated a. 
labral a. 
a. of nail plate 
a. stress fracture 
a. technique 
tibial tubercle a. 
tubercle a. 
awareness 
body a. 
kinesthetic a. 
sensory a. 
A wave 
awl 
Aufranc a. 
bone a. 
curved a. 
DePuy a. 
Ender a. 
Kuntscher a. 
Mark II Kodros 
radiolucent a. 
Rush a. 
Rush pin reamer a. 
square-shaped a. 
Zuelzer a. 
awl-reamer 
Rush rod a.-r. 
Axer 
A. compression apparatus 
A. lateral opening wedge 
osteotomy 
A. varus derotational 
osteotomy 
Axer-Clark procedure 
axial 
a. calcaneal projection 
a. calcaneus view 
A. compression 
a. compression injury 


a. compression load 


غلق المحور والمصد 

موا » مور صي 

لار 
کک محوارې 


استجابة محوارية 
تفريخ المحوار » شط ء المحوار 
مۇج مىخوارة ˆ 


انهتاك المحوارًَ 
جريان جبلة المحوار 
نقل بجبلة ا لمحوار 


د 


التمييز الآّمسى بحس 


بوه 


ایرز 8 
آزاثيوبرين (دواء مضاد للمناعة 
والآورام) 


2 


حتل عظمي آزوتيمي 


axle lock and bumper 
axon 

a. degeneration 

a. reflex 

a. response 

a. sprout 

a. wave 
axonotmesis 
axoplasmic 

a. flow 

a. transport 
Ayres tactile 

discrimination 


azathioprine 


azotemic osteodystrophy 


احور الوطًائى النخامى 
الكظري 

المحور الطويل 

احور الطولاني 

المحور الميكانيكي 

محور ار کة 

احور المفرد 


محور الحر 
ا 


ەر 0ے 


احور الْستَعرض 
الحور العمودي 

احور الحامل لوڑن الجسم 
احور 

احور ۷ 

احور 7 
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hypothalamic-pituitary-adre 
nal a. 

long a. 

longitudinal a. 

mechanical a. 

a. of motion 

a. of rib motion 

single a. 

a. traction 

transmalleolar a. 

transverse a. 

vertical a. 


weightbearing a. 


کا ا 


مبضع الع القاطع للظهر 


مقاط باڭهوس 

مقاط الرقادات بحسب 
باکهوس 

مقط الرقادات بحس 


و 


مقاط الرقادات بحس 
کوس جونز 
ا 
مقاط باڭهوس - گوخر 
ملْقَاط الرقادات بحسب 
اوس کوختر 


تشوه الركبة الطرقاء 
E:‏ 
مرتجع 

2 م وم 

مرتجع البرغي 


انحناء خلفي 

باکلوفین (دواء مرخ للعضَلت) 
محال باگون َ 

ارايم 


جراثیم هوائية 


back-cutting osteotome 
backfire fracture 
Backhaus 

B. clamp 


B. towel clamp 


B. towel forceps 


Backhaus-Jones 
B.-J. clamp 


B.-J. towel clamp 


Backhaus-Kocher 
B.-K. clamp 


B.-J. towel clamp 


back-knee deformity 
backout 

screw Db. 
backpack palsy 
Back-Quell 
Back-Track 
backward bending 
baclofen 
Bacon rasp 
bacteria 


aerobic b. 


س لار 


باسیتراسین [مضاد حيوي] 


باسیو- فیلیبیو 
إیثاق مقصل الكاحل بدسار 
إيتاق القصل عبر الكحب 
ظهّر 
ساد الظهر 
e‏ 
تمرين الظهر 
ألم الظهر 
ر 
إجهاد الظهر 
ألم الظهر 
لوح الظّهر ‏ اللوح الخشبي 
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Baastrupi syndrome 


Babinski 
B. reflex 
B. sign 


B. test 


Babinski-Fröhlich syndrome 


baby 
b. Kocher clamp 
b. Lane forceps 


b. Satinsky clamp 


bacitracin 
b. solution 
Baciu-Filibiu 
B.-F. dowel ankle 


arthrodesis 


B.-F'. transmalleolar 


arthrodesis 

back 

b. brace 

b. crease 

b. exercise 

b. pain 

rigid round b. 

b. strain 
backache 


backboard 


دمج لا 1 ية بحسب 
ايلي -باد جلي َ 


طريقة بايلي باد جلي 
مقاط باڼلی - کولکي 


صل رفي مقبض انر 
کې ا ر 


ر ل ا ي ن 


ےم کہ که ر ر 


رضفة منخفضة 

ل الرترية الصف بحسب 
بیکر 

ساق بیکر 

کر 

طريقة بیگر 


2 


2 


ج یق اکر 
عملية لاء بحسب بیکر 
قطع العم بحسب بیکر- هيل 
قطع العظم الإسفيني بالغلق 
بحسب بالاسسگو 
ية بالاسس كو جولدن 

ميزان ا 
طاولة (لوح) التوازن 
وازن الکهارل 

وازن السواتل 

التوازن الوضنعي 
متوازن 

فقرة رة نصفية متوازئة 


ا 


approach 


B.-B. cervical spine fusion 


B.-B. technique 
Bailey-Cowley clamp 
Bailey-Dubow 

B.-D. nail 

B.-D. osteotomy 

B.-D. rod 

B.-D. technique 
Bailey-Gigli saw guide 
Bailey-Morse clamp 
bail-lock 

b.-1. brace 

b.-1. knee joint 


b.-1. knee joint orthosis 


baja 

patella b. 
Baker 

B. cyst 

B. lateral semitendinosus 

transfer 
B.’s leg 
B. patellar advancement 
operation 

B. technique 

B. trabecular traction 

B. translocation operation 
Baker-Hill osteotomy 
Balacescu closing wedge 

osteotomy 
Balacescu-Golden technique 
balance 

b. board 

electrolyte b. 

fluid b. 

postural b. 
balanced 


b. hemivertebra 


4 30 


جراثیم محمولة بالهواء airborne Db.‏ 
جر اتيم لاهوائية anaerobic b.‏ 
حر می bacterial‏ 
ا مية b. culture‏ 
تیت ر b. flora‏ 
العصوانية Bacteroides‏ 
ر ك و بان Bactroban‏ 
ساق الغرير badger leg‏ 
بادجلي Badgley‏ 


وو 


ا ي 


B. combination procedure 


B. iliac wing resection 


B. plate 


B. resection of iliac wing 


B. technique 


Bado classification 


[مختصر] BAEP‏ 
الكامن السمعي الد ض جنع brainstem auditory evoked‏ 
الدماغ potential‏ 
[مختصر [ BEAR‏ 
الاستجابة السخعة الحرضة brainstem auditory evoked‏ 
لحذع الدما reponse‏ 

ب 1 ا bag‏ 
الكيس لحمل بحسب ارسي - Versi-Splint carry b.‏ 
ا 
باجبای Bagby‏ 
الصفيحة الْرَواة الضغو طَة B. angled compression plate‏ 
بحسب باجباي 
صفيحة باجبّاي B. plate‏ 


طر َة کیس العظم bag-of-bones technique‏ 
باقر 


Bahler hinge 


Bahnson appendage clamp 


Bailey بایلی‎ 
B. bur مقت بایلی‎ 
B. drill س انا‎ 


B. duckbill clamp 


Bailey-Badgley 
ی سر ا‎ 


ماتّی رقبي ا جت B.-B. anterior cervical‏ 
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الدليل الكُروي الذروة بحسب 


3 ° چ 


کونتشر 
إحصار مال خشب البلزا 
بال مور 


اعات العلاَجية بحسب 

٠ بالتمور‎ 

مشباه عمل الْحَدّات العلاَجية 
بحسب بالتمور ٠ ٠‏ 
منباه عمل الْعدات العلاَجية 
بحسب بالتمور ٠ ٠‏ 


وا ار جر ماري 
السيساء التيزرانية 
مقاط بمباي 
سكينة اموز 
شریط 


شریط التوتّر ۸0 
الشريط الكبير 

شريط الربلة 

الشريط الليفي الخلقي 
الشريط الوحشي اللتصة 
الشريط اللقافي 

الشريط الليفي 

الشريط البركفي الرضقي 
الشريط الحرقفي الظنبوبي 
الشريط الوَحْسّي ٠‏ 
الشريط الإنسي 

ا اا 

ب بارماة 

شریط بازهام - مارتین 
شریط بارتریدج ˆ 

الشريط الحوضي 

الشريط قبل الودّري 

شريط الحوض الَعدني القاسي 
الشريط السيمي 


ball-tipped Kuntscher 
guide 
balsa wood filler block 
Baltimore 
B. Therapeutic Equipment 
(BTE) 
B. Therapeutic Equipment 
work simulator (BTE) 
B. Therapeutic Equipment 
work stimulator 
Bamberger-Marie disease 
bamboo spine 
Bamby clamp 
banana knife 
band 
AO tension b. 
big b. 
calf b. 
congenital fibrous b. 
conjoined lateral b. 
fascial b. 
fibrous Db. 
iliopatellar b. 
iliotibial b. (ITB) 
lateral b. 
medial b. 
palpable b. 
Parham b. 
Parham-Martin Db. 
Partridge b. 
pelvic b. 
pretendinous b. 
rigid metal pelvic b. 
sagittal Db. 
scar b. 
taut b. 
tension Db. 
Xercise b. 
Z-b. 
bandage 


جر هیکلي متوازن 

ا لجبيرة التوازنة ˆ 
جير لر بسب بالدان 
بالمور 


مقاط بالشور 


b. skeletal traction 


b. splint 


Baldan fracture splint 


Balfour 


B. clamp 


ەس ړپ ره و 
مبعاد ذاتی التثبيت بحسب بالفو ڙر B. self-retaining retractor‏ 


باڵکان 
ا لحبيرة الفخذية بحسب بًالكان 
إطار الکسر بحسب بالکان 

و 


مثقب كروي 
الكرة الفخذية الباردة اللحام 


قطع العَظم الدوري الكُرّوي 


مقاط بالنتين 

إزميل بار -هاجك 

e‏ کا راي رر اه 
eT‏ 
معلومات رفنية (بالستية) 

وحمة با لايا البالونية 


جبیرة رة وابضس 

ع نور 

الدبوس الدليل الكر وي الرس 
ا ت 

كروي الذروة 

الدبوس الدليل الكروي الذروة 


و ص 


الشوكة الكروية الذروة 
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Balkan 
B. femoral splint 
B. fracture frame 
ball 
b. bearing 
b. bur 


cold-weld femoral b. 


b. extractor 

b. of the foot 

Gertie b. 

b. guide pin 

b. reamer 

Swiss Db. 

Theragym b. 

ball-and-socket 

b.-a.-s. joint 

b.-a.-s. osteotomy 

b.-a.-s. trochanteric 
osteotomy 


Ballantine clamp 


Ballenger-Hajek chisel 


Ballenger periosteotome 


ballistic information 
balloon cell nevus 
ballottable 
ballotte 
ballottement 

b. of patella 

b. test 
ball-peen splint 
ball-point guide pin 
ball-tip 

b.-t. guide pin 

b.-t. spike 


وہ وہ ر ورو 


عصابة متعددهة الذيول 
عصابة سیلزیان 
عصابة اعلق والرباط 


ص ب 


عصابة نشوية 


ت 


انمتا ريطي لکل 


Redigrip pressure b. 


replantation Db. 
restrictive b. 
Ribble b. 
Richet b. 
Sayre b. 
scultetus Db. 
Silesian Db. 
sling-and-swathe b. 
starch Db. 
stockinette b. 
Velpeau Db. 
Webril b. 
Bandi 
B. procedure 
B. technique 
band-like 
b.-1. adhesion 
bandy leg 
banjo 
b. cast 
b. splint 
b. traction 
bank 
bone b. 


بنك العظام حلع مقصل lئكتف shoulder dislocation bone b.‏ 
بنك العظام لرفو المحفظة الررّي staple capsulorraphy bone b.‏ 


کسر بانکارت 
عملية بانکارٌت 
إجراء بانکارت 


ەە 3 0 


استبتاء بانکارٴت 

حلع مقصل الكتف بحس 
بانکارت 

آفة الکثف بحسب انارت 

تصلیح الکتف بحسب انارت 


ر 0 


عملية بانکَارُت - بوتي بالات 


Bankart 
B. fracture 
B. operation 
B. procedure 
B. reconstruction 


B. shoulder dislocation 


B. shoulder lesion 
B. shoulder repair 


B. shoulder repair set 


Bankart-Putti-Platt 


- 64 - 


عصابة اس 
العصابة اللاصقة بحسب اس 


اسو ر 


عصابة جر الکاحل 
عصابة A8۴‏ ˆ 
عصابة بارون 
عصابة ضاغطة 


کاڈ رزگ 


gs 
صاب ر الع‎ 
عصابة دسُوڵت‎ 
عصابة الرسغ بحسب دسُولڵْت‎ 
قصابة الاش الرلة تخت‎ 


إلاستومول 
عصابة إیلاستوبلاست 


ەس 0 


عصابة إزمارش 
ي حرف8 


بة مارتين امطّاطية اللثوية 


عصابة هاملتون 


عصابة نووز 


ا 
ووذ 
عصابة ورو -تراك 
e‏ اللأصقة 
۾ چ 0 


ورو فت ف 
عصابة بافليك ٴَ 
عصابة جبس باریس 
عصابة PRN‏ 


س 


Ace b. 

Ace adherent b. 
ankle traction b. 
ASE b. 

Barton b. 
compression Db. 
cotton elastic b. 
cravat b. 
Desault b. 


Desault wrist b. 


Elastomull elastic gauze b. 


Elastoplast b. 
Esmarch b. 
figure-of-eight b. 
Flex-Foam b. 
flexible b. 
Flex-Master b. 
Gibney Db. 

Gibson b. 

gum rubber Martin Db. 
Hamilton b. 

Helenca b. 
Heliodorus Db. 
Hippocrates Db. 
Hueter b. 
immobilizing Db. 
Kling elastic b. 
Martin b. 

Martin sheet rubber Db. 
Nu Gauze b. 


Orthoflex elastic plaster bD. 


Ortho-Trac b. 

Ortho-Trac adhesive skin 
traction b. 

Ortho-Vent b. 

Pavlik b. 

plaster-of-Paris b. 

PRN b. 


EE 

ای ا ا 
ضيب ورون ٣‏ 
القضيب الفقاري غير الْمَطَم 


* رك 

شو كة شائكة 

رة شاتكة 

ضع كرسي الحلاًق 


ر 
مقاط ن رد 
برد بار کر 
صل بارد-بارکر 
مقبض بارد ب رکر 


SRE 


التقل الآمَامي بحسب بار 
المستانا لوب (الرّتاج) بحسب 
بار 


ار ر رت ب 


spacer b. 

stabilizing b. 

Stephen spreader b. 
Thornton Db. 
unsegmented vertebral b. 
valgus Db. 


Zielke derotator b. 


barbed 

b. broach 

b. staple 
barber chair position 
barbotage 
Barbour technique 
Bard clamp 
Bard-Parker 

B.-P. blade 

B.-P. handle 

B.-P. knife 

B.-P. scalpel 
Barkow ligament 
Barlow 


B. cruciform infant splint 


. maneuver 
. provocative test 


. sign 


WD WwW Ww 


. splint 
B. test 
Barnhart repair 
barotrauma 
Barr 
B. anterior transfer 


B. bolt 


B. bolt nail 


B. hook 


B. nail 


B. open reduction and 


ry 


شی بانس -لُوفّمًان 


طریقة اکس وتان 
طْعّم باون کاایْن 
ق 

آمختصر] 


التقييم السلوكي للألم 


[مختصر] 


جهاز صفيحة الكاحل البيولوجية 


لوحة جهاز صفيحة الكاحل 
البيولوجِيًة الميكانيكية ٠‏ 
قضيب »عارضة ١‏ 


قَضيب غير قابل للتدوير (غير 


ت 


M1 قضيب‎ 
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operation 
Banks bone graft 
Banks-Laufman 
B.-L. approach 
B.-L. incision 
B.-L. technique 
Bannon-Klein implant 
bantenadesis 
BAP 
Behavioral Assessment of 
pain 
BAPS 
Biomechanical Ankle 
Platform System 
BAPS board 


bar 
b. bolt fixation 
bony b. 
broomstick Db. 
cross b. 
Denis Browne Db. 


derotator b. 


b. drill 

Gerster traction Db. 

intramedullary b. 

Livingston 
intramedullary Db. 

longitudinal spinal b. 

lumbrical b. 

metatarsal flatfoot Db. 

MTb. 

opponens Db. 

patellar b. 

b. resection 


rocker b. 


screw alignment b. 


b. section 


قاعدی › آساسی 
قاعدة الع 
كسر قاعدة العثق 


قاعدة » أساس 
قاعدة دیکال 
قاعدة ظْمر الإصبَع 


قاعدة السعَ 

قطع العَظم القاعدي 
القاعدة الأحمصية الوحشبة 
قاعدة الدعام 
فطع العظم الإسفيني القاعدي 
كرة القاعدة » البيسبول 
كسرإصيع اليسبول 
جبيرة صبع البيسبول 


وحدة القَولَبة العديدة الخلايا 


القاعدية 


تاعدی 
2 


شقيقة الشريّان القاعدي 


الانطباع الَقاعدي 


3 2 ر 
برغي الورك بحسب بازيل 


مقط السلة 
مقط سي طويل الفك 
فر اضة سلة 


basal 

b. neck 

b. neck fracture 
base 

Dycal b. 

b. of fingernail 

metacarpal b. 

b. osteotomy 

plantar lateral b. 

b. of support 

b. wedge osteotomy 
baseball 

b. elbow 

b. finger fracture 

b. finger splint 

b. pitcher's elbow 
baseline 

b. capacity evaluation 

b. view 
basement menbrane 
base-of-the-neck osteotomy 
basic 

b. muticellular remodeling 

unit 

b. technique 
basilar 

b. artery migraine 

b. femoral neck fracture 

b. impression 

b. invagination 

b. osteotomy 
Basile 

B. hip screw 

B. screw 
basioccipital 
basket 

Acufex b. 

b. forceps 

long-jaw b. forceps 


b. rongeur 


internal fixation بحسب بار‎ 
2 


دبوس بار B. pin‏ 
عملة تقل الوتر بحسب ار B. tendon transfer operation‏ 
تا الكسر البو بی تخت B. tibial fracture fixation‏ 


بار 
إيتاق الفصل بحسب تازس - Barrasso-Wile-Gage‏ 
ويل - جاج arthrodesis‏ 
التصميم با لقب البرميلي barrel bur design‏ 
فة وحدة برمياية الشکل barreled sideplate‏ 
متلازمة بار ي ل Barre-Lieou syndrome‏ 
حائلٌ barrier‏ 
اځائل التشريحى anatomic b.‏ 
الجائل الرنَ elastic b. ٣‏ 
حائل حرکة صفيحة الطَرّف lower extremity sheet‏ 
السقلى motion b.‏ 
الحائل آلباٹولوجى pathologic b.‏ 
الحائل ا physiologic b.‏ 
حائل الانحتاء الان side-bending b.‏ 
إيتاق مقص ل الكاحل Barr-Record ankle‏ 
َ بار E‏ کور د arthrodesis‏ 
ارک Barsky‏ 
غل ق الفلح بحسب بارسکي B. cleft closure‏ 
إْقَاصّ ضخامة الأصابع B. macrodactyly reduction‏ 
eT‏ 
إجراء بارسکی B. procedure‏ 
B. technique E‏ 
بارتلّت Bartlett‏ 
طبه سما رتلف B. nail fold‏ 
استعصال مسار ارقت B. nail fold excision‏ 
إجراء بارتلت B. procedure‏ 
ازا ن Barton‏ 
عصابة بارتون B. bandage‏ 
کسر ارتو ن B. fracture‏ 
معلاق بارتون B. sling‏ 
ممساك ارون B. tongs‏ 
مقبض ال بحسب ارتو ن B. traction handle‏ 
بار تو ت کک ن Barton-Cone‏ 
ممساك ارتو ن کون B.-C. tongs‏ 
ا مساك بارتون ت کون B.-C. tong traction‏ 
متلازمة بارت 2 مفراي Bart-Phumphery syndrome‏ 
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ا 
باور-توندرا -تروستلر 


ا 


عملية اور توند روس 
و و ر 2 
طريقة باور -توندرا -تروسلر 


ا 


ْ ا 


ت 


الي التصالبية الضبوطة 
جه الأمشاط تجسټا ايلو 


Batson 

veins of B. 
battered child syndrome 
battery-driven hand drill 
battery-pack 

b.-p. Osteo-Stim bone 

stimulator 

battery-powered 

b.-p. instrument 
batting 

Dacron b. 


battledore incision 


Bauer-Jackson classification 


Bauer-Tondra-Trusler 
B.-T.-T. operation 
B.-T.-T. technique 
Baumann angle 
Baumgard-Schwartz tennis 
elbow technique 
Baumrucker clamp 
irrigator 
Bavarian splint 
Baxter-D’Astous procedure 
Baylor 


B. adjustable cross splint 


B. metatarsal splint 
B. splint 
Bayne-Klug centralization 
bayonet 
b. apposition 
. dislocation 
. fracture position 
. leg 
. nonunion 
. osteotome 
. position of fracture 
. rOngeur 


. SaW 


E Er N GOTT TCE CEES. © 


. Sign 


سلة دوارة 

لط اللي قالع الجانب 

دم لاعبي كرة السلَة 

باسیت 

جھاز ر التنبيه الكهربًائي تحت 
باسیتَ 

حه رة التنبيه الكهربائي تخت 
باسيْت 


لاق لقصل تحت الكاحل خارج 
القصل بحسب بانشلور-برآون 


2o 


تش - نتر مك قادین 
ی با 


سبتلرَ -مك قادین 
طريقة باش -سبتلر -مك فادين 
باتیمًان 


rotary b. 
Schutte shovelnose Db. 
side-cutting b. forceps 
b. stockinette 
basketball foot 
Bassett 
B. electrical stimulation 
apparatus 
B. electrical stimulation 
device 
B. electrical stimulation 
system 
Basswood splint 
Batchelor 
B. plaster 
B. plate 
Batchelor-Brown 
extraarticular subtalar 
arthrodesis 
Batch-Spittler-McFaddin 
B.-S.-M. knee 
disarticulation 
B.-S.-M. technique 


Bateman 


بدلة ع عق الخذ بحسب lıتùla B. femoral neck prosthesis‏ 


بدلة الإصبَع ب بحسب امان 

آلرأب النصفي للمقصل e‏ 
باتيما ˆ 

تعديل باتيمَان لعمليّة النقل 


E HEE 


تحت مار 
جهاز الركبة بحسب باتيمَان 
ې ب ف11 الثاني القَطْب 
بدلَة باتيمَان 11ي بف الشتائية 
القطبّ 
بدلة باتیمان UPF‏ 


B. finger prosthesis 


B. hemiarthroplasty 


B. modification of Mayer 
transfer operation 

B. UPF II Bipolar knee 
system 

B. UPF II bipolar 
prosthesis 

B. UPF prosthesis 

bath 

contrast b. (CB) 

galvanic b. 

paraffin b. (PB) 

whirlpool b. (WPB) 


مز الیل 
لسينية الأولة 


load b. 


primary x-ray b. حزمة الأشعةا‎ 


کیس الفو لَه beanbag‏ 
مسد bearing‏ 
مسد الكرآات ball b.‏ 
المستد امام الظنبُوب pretibial b. (PTB)‏ 
المستد الكعبري radial b.‏ 
ديو س شتينْمًان مع مسد الكرآات Steinmann pin with ball b.‏ 
ادال ق ulnar b.‏ 
مقط تقعید الستد bearing-seating forceps‏ 
ا ىسن یکو ك Beasley-Babcock forceps‏ 
بیث .۰ Beath‏ 
إيرة نٹ B. needle‏ 
دیو ت بیث B. pin‏ 
منظر بيك B. view‏ 


Beaty lateral release 
a س‎ 0 


مقومة التقعيد بحسب بوفور Beaufort seating orthosis‏ 


Beau lines 


Beaver بیفر‎ 
B. blade PAS 
B. blade handle مقبض صل بيفر‎ 
B. saw منشار بیقر‎ 

۴ -دي باکاي Beaver-DeBakey‏ 
0 فز دي باکاي B.-D. blade‏ 
سكينَة بيفر - دې باکاي B.-D. knife‏ 

ا اکس Bebax‏ 
ّ مقوام بياكس B. orthosis‏ 
خلا ا کن B. shoe‏ 


B. shoe for forefoot 


القدم deformity‏ 
بختریف Bechterew‏ 
داء بختریف B. disease‏ 
اختبار بختر یف B. test‏ 
موم ا 


Bechtol 
اون ا لحي بحسب بول‎ 
رأب القصل بحسب بکتول‎ 

بدلة الورك بحسب بكتول 


B. acetabular component 
B. arthroplasty 

B. hip prosthesis 

B. screw 

B. system prosthesis 


Beck Depression Inventory 


مفساح الحربة 
م MM J| BB‏ 
الفحص من سرَة البّطن إلى 
الكعب الإلسي 
الفحص من سرّة البطن إلى 
الكعب الإنسي 
عيار البورلية البرجدورفرية 
رض لايم 
[مختصر] 
أسفل ارقن 
وضع كرسي الشاطئ 


کو م 


سبحه 


b. spacer 
BB to MM 
belly button to medial 
malleolus examination 


BB to MM examination 


B. burgdorferi titer for 
Lyme disease 
BE 
below-elbow 
beach chair position 


bead 


اة الأمينو جلیکو زید المشربة aminoglycoside-impregnate‏ 


ميل البکاکریلات 


d methyl methacrylate b. 


السحة | شرب بالْضادٌ الحيو گ antibiotic-impregnated b.‏ 


س 


ملوی الدبوس السخي 
دون دالواو الس 
ظفرٌالإصتع اللقاري 
کسرمتقاريَ َ 

رباط منْقَاري 

E‏ مع إيتاق القصل 
مسْمَارً منقاري ٤‏ ظفر منقّاري 


5 3 


ت سے ر 
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metallic b. 

b. pouch 

Septobal b.’s 

targeting b. 
beaded 

b. guide pin 

b. guide wire 

b. hip pin 

b. pin wrench 

b. reamer guide pin 
beak 

b. fingernail 

b. fracture 

b. ligament 

metacarpal b. 

b. modification with triple 

arthrodesis 

b. nail 
beaking 

b. of head of talus 

talar b. 
Beall-Webel-Bailey 

technique 
Beals test 


beam 


orthopaedic Db. 


الخشبي الإطَار بحسب إنتر 


رویّال 
سریر نويم العظام Joerns orthopaedic b.‏ 
بحسب جورنر 
سرير الظْفر nail b. ٠‏ 
سریر جراحة تفويم العظًام orthopaedic b.‏ 
راحة في الشردر b. rest‏ 


Roto-Rest b. 
Simmons Multi-Matic سریر جراحة 7 تقویم ا ميتي‎ 
orthopaedic b. ر سیمو ا‎ a 


Simmons Vari-Hite 


2 بحسب سیمو ا orthopaedic b.‏ 


سریر جرا احة ر تقون م Smith-Davis Converta-Hite‏ 
orthopaedic Db.‏ 
سمیث e‏ 


سر ا چ اة 7 تور یم العظام Superior Sleeprite Hi-Lo‏ 


بحسب سوبریور سلیبرآایت 
هي- لو ٠‏ 
سریر السيارة بحسب سوینجر 
سریر ا تقويم العظام 
بحسب اترا فلس 
مریض لازم للفراش 
ورم بدتار 
كَسر حجرة النوم 
الَقّل من السرير إلى الكرسي 
اختبار يري للتکامل البصري 
ار ك Integration‏ 


orthopaedic Db. 


Swinger car b. 


Ultra-Flex orthopaedic b. 


bedbound patient 
Bednar tumor 
bedroom fracture 
bed-to-chair transfer 


Beery Test for Visual-Motor 


Beeson ون‎ ٠ 
B. cast spreader شة القالب بحسب بیزون‎ 

Beevor sign ی ر‎ 

سلو ك behavior‏ 
سلو ك معاو ر compensatory b.‏ 


occupational b. 


سلو کي behavioral ٠‏ 
التقييم السلوكي للام 


B. Assessment of Pain 


(BAP) 
B. Assessment of Pain استبيانة نة نه الكقييم السلوکي للام‎ 
Questionnaire 
b. mapping او ضعة السلوكية‎ 
Behçet syndrome متلازم مة بهحت‎ 


اا د را صر ا 


آل العَضَلي بحسب بیکر 


a‏ الفتوح بحسب بکتو ن 
ية بکتون 


ویر 
سرير أمريكي يتيح فتحة تزاوجية 
وصالح لأجلوس 
سرير طعم الع 


سرير جراحة تَقويم العظًام 
بحسب بورج ۋارتر 

سرير جراحة 5 اتقویم العظام 
بحس اروم 


السرير الا ˆ 


سرير جراحة تقويم العظًام 5۸1 
سرير فلّويد أير (ألهواء السائل) 
کو و 2 


سریر فوستر 
سریر جاتش 
سریر مقصلي 
سریر جراحة د قرم العظام 


بحسب هوسند 


سریر جراج ویم العظام 


سرير جراحة تقويم العظَام 
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Beckenbaugh 
B. correction 
B. technique 
Becker 
B. brace 
B. hand prosthesis 
B. muscular dystrophy 
B. screwdriver 
B. technique 
Beckman retractor 
Beclard amputation 
Becton 
B. open reduction 
B. technique 
bed 
American Seating 
Access-O-Matic b. 


bone graft b. 


Borg-Warner orthopaedic b. 


Carrom orthopaedic b. 


CircOlectric b. 

b. cradle 

DMI orthopaedic b. 
Fluid Air b. 

Foster b. 

Gatch b. 

gatched b. 


Goodman orthopaedic b. 


Hausted orthopaedic b. 


Hill-Rom orthopaedic b. 


Hollywood b. 
Inland Super Multi-Hite 


orthopaedic Db. 


Inter-Royal frame 


PowerBelt lower back and 


نطاق التدعيم لأسقل الظهر 
والبطن الآلي بحسب بَوربڵت 


م 


abdominal support b. 


حرام لأضااح rib b.‏ 
ارام العجزي الحرقفي sacroiliac b.‏ 
حرام ا seat b.‏ 
حرام سیلزيان Silesian b.‏ 


° 


Soma sacroiliac حرام التثبيت العجزي اخرهي‎ 
stabilisation b. 

Spine Power pelvic 
stabilizer b. 

waist suspension Db. 

حر الأضاد بحسب زیم - زاب Zim-Zap rib b.‏ 

Bence Jones protein 2 شن‎ 

ت 


bench متصة‎ 


القحص على المكصة 


b. examination 


pelvic b. منص الحوٴض‎ 
b. test اختبار المكصة‎ 
bend انحتاء»‎ 
deep knee b.'s (DKB) اثحتاء الک العميق‎ 
sitting side b. انحتاء الجانب القعودي‎ 
standing side b. انحتاء الجاتب الوفوفي‎ 
bender حان‎ ٤ ناء من‎ 
AO plate b. A0 ã حاني وة‎ 
DePuy rod b. ناء وت دي و حاني‎ 
قضیب دي بوي‎ 
French rod b. انْغتَاء الوت الفرنسي حاني‎ 
القضيب الفرتسى‎ 
Luque rod b. حانی وت ا‎ 
plate b. ا الصقيحة‎ 
rod b. ا الوت‎ 
Rush b. ا‎ 
bending حنٰی کی‎ 
backward b. ل‎ 
cantilever b. الرافعة‎ > 
forward b. خن اا‎ 
lateral b. حنی جانیی‎ 
left side b. لاتا‎ 
b. load ا‎ 
right side b. TEES 
rod b. الوت (القضيب)‎ 


ملْعکس بختریف -مندل 


اختبار بختریف 
مقاط بلتشر 


ا 


ادوا (نبات سام یستخرج منه 
الأترويين) 


صبعة البلادونًا 


ره س 


ا حلع ارقي بحسب يلي داي 
قطم العظم الإسفيني العلق 


E E Ta TF م‎ 


بحسب د ر بارت 


Bekhterev-Mendel reflex 
Bekhterev test 
Belcher clamp 
bell 
B. palsy 
b. rasp 
B. table 
B. Tawse procedure 


belladonna 


tincture of b. 

Belly-Dally cervical 
dislocation 

Bellemore-Barrett closing 


wedge osteotomy 


يقَة لمو ر از ت -میدلتو Bellemore-Barrett-Middleto _ ù‏ 


سک وجل -وایتواي 1 


س 


اال 


ت 


ا 


ااا ا 
الكعب الإنسي 


دبوس الط بحسب بوس 
سفل » دون 1 

أسفل المرفق 

أسفل الركبة 
أسفل المرفق 

بتر اسل المرقق 
أسفل الركبة 

بتر أسفل الركبة 

قالب أسفل الركبة 

بدلة أسفل الركبة 

الب امشي أسفل الركبة 
حرام 


ر 


حرام العلآجي بحسب کارابلت 


n-Scougall-Whiteway 
technique 


ballergal 


Bell-Tawse open reduction 


technique 
belly 
b. button to medial 
malleolus examination 
(BB to MM) 
muscle Db. 
Belos compression pin 
below 
b. elbow 
b. knee 
below-elbow (BE) 
b.-e. amputation 
below-knee (BK) 
b.-k. amputation 
b.-k. cast 
b.-k. prosthesis 
b.-k. walking cast 
belt 
Carabelt therapeutic b. 


Posey b. 


برمان- جارتلاند 
قطع عظام الأَمشاط بحسب 
برمان- جار تلاند 
إجراء برمان۔ جار تلاند 


ا 


الى ضعة المعدنية بحسب ب رمان ب 
مورهید 

القالب ب السنبلي بحسب ب بر موا 

تصتیف برندت ارتي 

مسطرة الورك بحسب بردت 

مقاط برنهارد ٣َ٠َ‏ 
زیلات الأثرآكوريوم 


عامل التمو امول اليتازی 


البيتادين (مادة مطهرة) 
تضمید بالبیتادین 
تنظی ف بالبیتادین 
لول منَفّف البيتادين 
إنقاع بالبيتادين 
صابون البيتادين 


ن بو ي 


ضمادة منقوعة بالبيتادين 


عَظم بیشسندا 
A‏ 


a‏ و 
ملقاط بيثون 
کو و 


رأفعة السمحاق بحسب بيتون 


B. interscapular amputation 


Berger-Bookwalter 
posterior approach 
Bergstrom needle 
Berke clamp 
Berman-Gartland 


B.-G. metatarsal osteotomy 


B.-G6. procedure 
Berman-Moorhead metal 

locator 
Bermuda spica cast 
Berndt-Harty classification 
Berndt hip ruler 
Bernhard clamp 
Berstein cast table 
besylate 

atracurium b. 
beta 

transforming growth 

factor Db. 


beta-adrenergic 


beta-blocker medication 
Betadine 

B. dressing 

B. scrub 

B. scrub solution 

B. soak 

B. soap 
Betadine-soaked pledget 
Bethesda bone 
Bethune 

B. clamp 

B. periosteal elevator 
Beurrier connector 
bevel 
beveled 


beveling 


a‏ هو 


اول غا ا ر 
6 و وھ ور ے 
ارتجاف حزمي حمید 
د 

ورم حمید 


f 


َب الر i‏ الحنية 
السار لحني ٠‏ 


بثزیدرین 
0ے 


بنزودیازیبین 


س ر 


اوي 
صبعة عة ا لجاوي 
ميزيلات البنزتروبين 


So 


side b. 
b. strength 
b. stress 
b. toward the side of injury 
Bendixen-Kirschner 
traction 
B-endorphin 
Benemid 
benign 
b. chondroblastoma 
b. congenital myopathy 
b. fasciculation 
b. tumor 
Bennett 
B. comminuted fracture 
. dislocation 
. elevator 
. fracture 
. fracture-dislocation 
. fracture of thumb 
. lesion 


. nail biopsy 


WD WW WWW WwW WwW 


. posterior shoulder 
approach 

B. retractor 
bent-knee cast 
bent nail 
benzedrine 
benzodiazepine 
benzoin 

tincture of b. 


benztropine mesylate 


2 ن تمر ین اليد بحسب بي أو BeOK hand exercise putty Jİ‏ 


2 


- 71 - 


Berens 
B. clamp 
B. muscle clamp 


B. muscle clamp forceps 


Berger 


B. disease 


التهاب الوتر الر رليلي لذات 
اراس 

أحدوبة ذات الرأسين 

منظر أحدوبة ذات الرأسين 
ممسك ا تست یکل 
ا بیکل مو ٠‏ 
اي ار 

2 اة ایز 

بدلة غرسة الركبة الشتائة الحيز 


ساركومة النسيج الرخو الثتائية 


بدلة الركبة الاتة الَقّمة 

e 

IE 

کک الشاي اللقّمة 
ئي القشرة 


ویک القشرة 
بیت ال غي الَا ئى القشرة 


دراجة آیر-دین 
مرن 
إا ل 
ی اس ا کی ر 


دراجة مونَارك 

دراجة شفین آیر-داین 

کسر برمق الدراجة 
[مختصر] 

الحلع الوجيهي الثاني الجانب 


التخدي ر الإاحصاري بحسب بير 


e 


مشقوق 
اللقمة المشقوفة 
العم الشقوق 


b. tenosynovitis 


b. tuberosity 

b. tuberosity view 
Bickel leg holder 
Bickel-Moe procedure 
bicompartmental 

b. implant 

b. knee implant prosthesis 


b. soft-tissue sarcoma 


bicondylar 

b. fracture 

b. graft 

b. knee prosthesis 

b. tibial plateau 
bicondylar 

b. T-shaped fracture 

b. Y-shaped fracture 
bicortical 

b. screw 

b. screw fixation 
bicycle, bike 

Air-Dyne b. 

b. exerciser 

FES exercise b. 

b. injury 

Monark b. 

Schwinn Air-Dyne b. 

b. spoke fracture 
BID 

bilateral interfacetal 

dislocation 

Bier 

B. amputation 

B. block 

B. block anesthesia 
bifid 

b. condyle 

b. graft 


a 
حذاء بيفین‎ 


س و 


قراضة باير 


إجراء مور 8# 


مسال BIAS‏ 
جهاز الورك الکامل 81۸8 
A‏ 


متحیز 
فماش ة متخا فطع 
شريط منحاز القَطع 

بدلة فائبة ال ركز 

ذات الرأسين (عضلة) 
قل العضكة ذات الرأسين 

العضدية 

ور ذات الرأسين العضدية 


ا 


تقل ذات الرأسين العضدية 
العضلة ذات الرأسين العضدية 
وتر ذات الرأسين العضديّة ˆ 


ر 


ذات الرأسين الفخذية (عضلة) 

العضلة ذات الرأسين القخذية 

وتر ذات الرأسين الفخذية ٠‏ 

آفة فاصلة ذات الرأسين 

َفضة دات الرأسين 

اختبار متعكس لَفَضة ذات 
الرأسين 

الرس الطويلة لذات الرأسين 


و 


العضلة ذات الرأسين 
منعکس ذات الرأسين 
الرأس القصيرة لذات الرأسين 
التهاب ودر ذات الرأسين 
وتر ذات الرأسين 
اختبار ذات الرأسين 

رأ بٴذات الرأسين 

دو راسي 

و راسین 
رامین 
ضلع ثنائة الرس 
منَلاَزمة ذات الرأسين 
التهاب وتر ذأت الرأسين 


رر تالا 
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bevel-point Rush pin 
Bevin-Aurglass technique 
Bevin shoe 
Beyer rongeur 
B.H. Moore procedure 
BIAS 
BIAS rasp 
BIAS total hip system 
bias-cut 
b.-c. stockinette 
b.-c. tape 
bicentric prosthesis 
biceps 
b. brachialis muscle 
transfer 
. brachialis tendon 
. brachialis transfer 


„ brachii muscle 


b 
b 
b 
b. brachii tendon 
b. femoris 

b. femoris muscle 
b. femoris tendon 
b. interval lesion (BIL) 
b. jerk (BJ) 


b. jerk reflex test 


long head of b. 

b. muscle 

b. reflex 

short head of b. 

b. tendinitus 

b. tendon 

b. test 
bicepsplasty 
bicipital 

b. groove 

b. rib 

b. syndrome 

b. tendinitis 


b. tendon 


سديلة مزدوجة القص 
دة جلدية مزدوجة القص 
و 


پیوس 


ا 


دبوس پیوس 
قالع الدبُوس بحسب پیوس 


0ر 


الک 


الکاحل بين الكعبين 


بين الكعبين 

تائ القياس 

دلخي المتشابكة الشنائة 
آلقياس 


الشائية القياس 
امعو ار المستدق الّائى القياس 
ه3 


مع ساق زیر E‏ 
التدليك الحزآمى 


ر 


ممسك 


ەر 
اک هلنک 
و 


ممسك عجزي حرقفي 
فشك یل الول 
ربط » رابط 
ربط حيوي 
مک نات الین 
E‏ 


لصق بیوبران 


ص ت 


مَادة طعم حيوي خرقي 


البدلة الحقية المعرزة بالأوتاد 


فاد نیو كلو سفت 

ضماد بیو كلوسيف الشقّاف 
توافق مع الاق 

غرسة متواققة مع الحياة 


موافق للحياة 
اتال حيّوي 


و 


b. flap 

b. skin flap 
Bilos 

B. pin 

B. pin extractor 
bimalleolar 

b. ankle fracture 

b. fracture 
Bi-Metric 

B.-M. Interlock femoral 
prosthesis 
B.-M. porous primary 


femoral prosthesis 


B.-M. tapered reamer with 
Zimmer-Hudson shank 

Bindegewebsmassage 
binder 

abdominal b. 

Helenca b. 

sacroiliac b. 

scultetus b. 
binding 

biologic b. 
binocular loupe 
Biobrane adhesive 
bioceramic implant 


material 


Bioclad with pegs reinforced 


acetabular prosthesis 
Bioclusive 

B. dressing 

B. transparent dressing 
biocompatibility 

implant b. 
biocompatible 


biocorrosion 


مسیمر جراحي بيولو جي التدر 5 biodegradable surgical tack‏ 


بیودل 

ا 

بیود کس 
< و4 


مقياس وة الَقَلّص العَضَلي 


Biodel 
Biodex 


B. isokinetic dynamometer 


b. thumb ق‎ 
b. thumb deformity 
bifida 
spina b. 


bifilar needle recording 


بالابرة ة الائ السلك electrode‏ 
مقت ب نئي الشفة biflanged drill‏ 


8 ەرە 


کک الصفيحة ذو الشعبتين 


الكبير 


bifurcated bladeplate 
bifurcation osteotomy 


big band 


وہ ا 


Bigelow maneuver مناورة بيحلار‎ 
biglycan بایحلیکان‎ 
bike (var. of bicycle) دراجة‎ 


ساد الدراجة 


شقا لحلد البیكينى 


b. brace 


bikini skin incision 


[مختصر] BIL‏ 
آفة قَاصلة ذات الراً آسين biceps interval lesion‏ 
ن ٿيا مانب » با لجانبين bilateral‏ 
تلاز مة مه رة حاد ة ثتائة b. acute radicular‏ 
الجانب syndrome‏ 
بتر b. amputation E‏ 
مأتّی ا الات b. approach‏ 
متلاز lT‏ مته فن َة b. chronic radicular‏ 
الجانب syndrome e‏ 
إطّار انت b. frame‏ 


b. hemiplegia 


و4 


b. heterotopic ossification ill تعظّم ك ا تنا‎ 


2 


ما حر رفغي 2 بي ي اي ام الجانب b. ilioinguinal approach‏ 


ې 


b. interfacetal dislocation 
(BID) 


b. lateral fusion 


المح الجانبي ا 
ماتى عجزي حرفي ئي الجانب 


ی 


جهاز موضعة ة البرْغَي اير ˆ 


b. sacroiliac approach 


b. variable screw 


placement system الاي الجانب‎ 
b. V-Y Kutler flap الشتائة‎ V-Y ية کوثلر بشکل‎ 
ˆ الان‎ 


bilaterally 
Bilhaut-Cloquet procedure 


بيلنجتون Billington yoke‏ 
مدو ج القص » ذو قصين bilobed‏ 


بحسب دوایرٌ 
الميكانيكا البيولوجية للتصادم 
اميكانيكا البيولوجيّة للرفع 
اميكانيكا البيولوجيّة لأجهزة 
اميكانيكا البيولوجية للدقًعان 
الميكانيكا البيولوجية للنسج 


الرخوة 
الميكانيكا البيولوجية لمشي 


کامل إبهام القدم بحسب 


و همی 
فلز حيوي 
ا و 
بیو - مودیولار 
رت ا 
5 


و 2 
وج مودیولار 


العظم الت لتخليقي بحسب بيو -أوس 


وړ ET.‏ 
بيوتايز » الور الحيوي 

ا ك o‏ رر ل ضر 
تعيين الطور الجحيوي بحسب 


ر 


لْهيئة الأمريكية لاختبار اواد 


a ê‏ ی و کی ر و 
وا ر 3 بر کر 
وه 


بیوفایز 


ر 2 2 
راي حَيوي » متعلق بال رب ا حيوي 


0 
بدلة حيوية 


سے کک 


اا 

خزعة 

٥ 4 0 ٣ 
۴ . To 
خزعة مشفوطة بالاإبرة‎ 
ٍ و‎ 


خزعة بمسمار بينيت 
حزعة القََاة والب 
رة الاب 


بدلة حيوية من الكُولأجين البقّري 


impact b. 


b. of lifting 


posterior fixation system b. 


propulsion Db. 


soft tissue Db. 


walking b. 
Biomet 

B. acetabular cup 

B. fracture brace 

B. implant 

B. prosthesis 


B. total toe prosthesis 


biometal 


Bio-Modular 


B.-M. total shoulder system 


Bio-Oss synthetic bone 
Biophase 
ASTM designation of B. 


B. implant metal 


B. implant metal prosthesis 


bioplastic 
bioprosthesis 
bovine collagen b. 
biopsy (Bx) 
aspiration needle b. 
Bennett nail b. 
bone marrow b. 
channel and core b. 
core b. 
Dunn b. 
excisional b. 
forage core Db. 


Fosnaugh nail b. 


الإسوي الح ركة بحسب 
E 2‏ 


بیود کس 


طريقة مساعدة بالارتجاع 
البيولوجي 

بيوفيت (شر كة) 

البدلة الحقية بحسب بيوفيت 


البدلة الحقية بحسب بيوفيت 


بریس - فیت 


ك 


وسادةالاستلقًاء بحسب بیو - جل 


e‏ و ا 
بدلّة بيوجلاس 


اک ی اراي و و 
البدلة الفخذية بحسب بيو - جروف 


حيوي » بيولوجي 
ربط حيوي ۰ ربط حيوي 
ضماد حيوي 
التقبيت الحيوي 


5 


سيه رة بحسب ببُولو فس 


و ک۶ 


مادة بيولوجية 


ر ی ا + ت 
جهاز صفيحة الكاحل 
ا 


عامل بيوميکانيکي 
إطار بیومیکانیکي مرجعي 
الميكانيكا الَبيولوجية 
الميكانيكا البيولوجية للتشوه 


الزاوي على المستوى المحوري 


الميكانيكا البيولوجية العظميّة 

الميكانيكا البيولوجية لاأدَوّات 
الافتراق 

الميكاتيكا الولو جة للاَدَرات 
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B. test 
bioelectric 
b. phenomenon 
b. potential 
biofeedback-assisted 
method 
BioFit 
B. acetabular prosthesis 
B. Press-Fit acetabular 


prosthesis 


system 
Bioflex orthotic 
Bio-Gel decubitus pillow 
Bioglass prosthesis 
Bio-Groove femoral 

prosthesis 
biologic 

b. binding 

b. dressing 

b. fixation 
Biolox ceramic coating 
biomaterial 
biomechanical 


b. analysis 


B. Ankle Platform System 


(BAPS) 

b. factor 

b. frame of reference 

b. principle 

b. testing 

biomechanics 

axial plane angular 
deformity Db. 

bone b. 

distraction 
instrumentation Db. 


Dwyer instrumentation b. 


فطع ا 9 دور ی الشتائی b. trochanteric osteotomy‏ 
bipolar‏ 


b. acetabular cup 


E‏ ا الثتائي القطْب 


الي الان القَطْبَ b. cauterization‏ 
کي د ثنائي القَطْب b. cautery‏ 
ا القخذي الشتائی القطْب b. femoral component‏ 
بدلة ران اَذ الشائية القَطْب b. femoral head prosthesis‏ 

مقط ٿُتائي القَطْب َ b. forceps‏ 
راب مقصل الورك ا القطْب b. hip arthroplasty‏ 
البدلة التعويضة للورك الاتبة b. hip replacement‏ 


آلقَطْب 
مسرى التسجيل بالإبرة ئي 

القطْب a.‏ 
بدلة اة القَطْب 
لف بدي ئی القَطْب 
إطلاق تا القطب 
ا ا الثتائي القطْب 
الجر الفقار ري التاتي القَطْب 


prosthesis 

b. needle recording 
electrode 

b. prosthesis 

b. prosthesic cup 

b. release 

b. stimulating electrode 


b. vertebral traction 


بير شن Bircher‏ 
قلقاط مساف العَظم مدت B. bone-holding clamp‏ 
بیرشر 
مقاط ا بحسب بیرشر B. cartilage clamp‏ 

طريقً يقة بير شر -فیبر Bircher-Weber technique‏ 


وره 03 


جسیم مزدوج الأكسارية 


birefringent particle 


ولادة birth‏ 
کسز و لادي b. fracture‏ 
ای توليدي b. injury‏ 
رضح الولادة b. trauma‏ 

خط فا ئي القطاع bisector line‏ 


بیشوب Bishop‏ 
ا ی ت 


B. bone clamp 


‘2 . 2 
B. classification تصنیف بیشوب‎ 


مجوب و ب B. gouge‏ 
منشار بشو ب B. saw‏ 
تز ریم الود تر د بحسب ب بیشو أ Bishop-Black tendon tucker‏ 

بلك 
تخر م الوتر بحسب بیشو ب Bishop-DeWitt tendon‏ 
دي ويت tucker‏ 


حر یم الوتّر الوتر بحسب Bishop-Peter tendon tucker‏ 


ل ٠‏ و ر 


خزعة عدوی الشحَاع 
خزعة الزليلي 


خزعة انما الصدرية 


incisional b. 
lumbar spine b. 
needle b. 

open b. 

punch b. 

Scher nail b. 
shave b. 

spinal infection Db. 
synovial b. 
thoracic spine b. 


trephine needle b. 


خزعة بإبرة فلز -أوتولنھيم - Valls-Ottolenghim-Schajowi‏ 


خزعة بإبرة انقب 
شایوفیتش 
خزعة الظفر بحسب رياس 
قابل للارتشاف الحيوي 
جهاز! إيتاء الدواء القابل 
للارتشاف الحيوي 
دبوس قابل للارتشاف الحيوي 
کی( 
غرسة معدنيّة بحسب یوکس 


الرضفة ذات القسمان 
الزورقي دو القتمن 


ا 


السديلة الظهرانة الشاتة السوقة 
و ت ر 


السديلة الشتاتبة السويقة 

ٿتائي الور َ 

امن الفعل النّائى الطور 
نشاط الصفيحة الانتهائية الآئي 

ا 
التصوب 1 الشعاعي اشنا ئي المستوی 
ا يالستوی 

صورة وعائية اة المستوى 

قطع العظم الثتاتي المستوى 


صورة شعَاعية اة المستوى 
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cz needle b. 
Zaias nail b. 


bioresorbable 


b. grug delivery system 


b. pin 
Biotex 


B. implant metal 


B. implant metal prosthesis 


bipartite 

b. patella 

b. scaphoid 

b. sesamoid 

b. tibial sesamoid 
bipedal walking 
bipedicle 

b. dorsal flap 

b. flap 
biphasic 

b. action potential 


b. end-plate activity 


biplanar radiography 
biplane 

b. angiogram 

b. osteotomy 


b. roentgenogram 


علوص الانة 
إصابة اة 
صل 

U ES 
نصل ارثرو لوك‎ 


وهو 


نظام آرثرو - لوك لأنصال بيفر 


تثبيت صفيحة التَصْل 
ا التاطع 
تصل الهلاة الرجوعي 


8 4 £ 0ے 
صفيحة نصلية ذات شعبتين 


و سه 


إا مقصل الکاحل بحسب بلیر 
إيتاق اقصل لآمَآمي بحسب بلیر 
إیاق القصل بحسب بلیر 
إزمیل بل 
رافعة ل 
دمج بلیر 
سكين بلیر 
طريقة بلير ٠‏ 
الطعّم للدي , ا -براون 


وس 


b. ileus 
b. injury 

blade 
Arthro-Lok b. 
Arthro-Lok system of 

Beaver b.'s 

Bard-Parker b. 
Beaver b. 


Beaver-DeBakey b. 


curved meniscotome b. 


Dynagrip handle of b. 
hook b. 
knife b. 
b. plate 
b. plate driver 
b. plate fixation 
resector b. 
retrograde meniscal b. 
side-cutting b. 
Smillie-Beaver Db. 
b. spike retractor 
Zimmer Gigli-saw b.’s 
bladeplate 
bifurcated b. 
blade-point retractor 
Blair 
B. ankle arthrodesis 
. anterior arthrodesis 
. arthrodesis 
. chisel 
. elevator 
. fusion 


. knife 


WD WWW W WwW WwW 


. saw guide 
B. technique 


Blair-Brown skin graft 


إیتاق مقصل الكاحل ا بلیر _ Blair-Morris-Dunn-Hand‏ 


موريس -دان -هانٰد 
إعادة املك بحسب بلير -أومر 


جهاز الح الإرواء بحسب 


ankle arthrodesis 
Blair-Omer rerouting 


Blajwas-Schwartz- 


عاض مَصي 
قالب نا و 1 
الب أسطواني ٿتائي الصَمَام 
شاذ » غریب 
التفريغ العالي التواتر الشاذ 
التفريغ التكرر الشاذ 
الکامن التكرر الشَاذ 


[مختصر] 

َمضة ذات الرأسيّن 

بيورك 

متب بورك 

بدلة بورك 

ملقب الضلع بحسب بيورك 
[مختصر] . 


أسفل ارڳ 
متلأزمة الرحى أسفل الركبة 
بدلة سنل الرة 
ا 

متلازمة العقب الأسود 
حن غ غمد الوتّر الشظوي 

بحسب بلك 
تملع باك 

ية بلك 
ية ا رَه بحسب بلك _ 


e HES BF 


بروستروم 
طريقة بلاکبیرن 
جر بلاکبیرن 


العقب ذو النقاط السوداء 
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bit 
cannulated drill b. 
drill b. 
b. drill 
femoral drill b. 
Gore b. 
biter 
suction Db. 
bivalve cast 
bivalved cylinder cast 
bizarre 
b. high-frequency discharge 
b. repetitive discharge 
b. repetitive potential 
BJ 
biceps jerk 
Bjork 
B. drill 
B. prosthesis 
B. rib drill 
BK 
below-knee 
BK. mole syndrome 
BK. prosthesis 
black 
b. heel syndrome 
B. peroneal tendon sheath 
injection 
B. repair 
B. technique 
Black-Brostrom staple 
technique 
Blackburn 
B. technique 
B. traction 
Blackburn-Peel 
measurement 
black-dot heel 
bladder 


٤ 
ت‎ 


إحصار الضفيرة العضدية 
إًحصار العَظّم ا حلفي بحسب 


إَحصار قاطع 4×1 

إحخصار إزالة الاستقطاب 
إحصار أعصاب الأصابع 
اجضاز اهل الو حه 
ي 
إخصارساحي ١‏ 
إحصار الل ء (الشن 
إحصار مقَدّم القَدّم 

إحصار عقّدي 

إحصار العَظّم الخلفقي بحسب 
إخصار الطُول الُدرّج 
إحصارإرشاحي بحسب هارا 
إحصار العظم بحسب هوارد 
إحصار العظم الخلفي بحسب 


fracture b. 
Blix 


B. contractile force curve 


B. curve 

bloc 
en b. 

Blocadren 

block 
ankle b. 
anodal b. 
arteriography Db. 
axillary b. 
balsa wood filler b. 
Bier b. 
bony b. 
brachial b. 
brachial plexus b. 


Campbell posterior bone Db. 


conduction Db. 

condyle b. 
block 

cutting b. 

4-in-1 cutting Db. 

depolarization b. 

differential spinal b. 

digital nerve b. 

facet joint b. 

femoral nerve b. 

field b. 

filler b. 

forefoot b. 

Ganglion Db. 


Gill posterior bone Db. 


graduated-height b. 
Hara infiltration b. 
Howard bone b. 


Inclan posterior bone b. 


ےه سه o‏ ەرو 
بلج واس -شوارتز -مارسینکو 


مقاط باالوك 

ایض 

راغ » أجوف 
قرأ الغرسة 


دتار 
دنار 881 تمبتاك 


ا و ەر 


دئار الركبة الحار/ البارد بحسب 


° 


هولیستر 


دئار الركبة لجهاز 111 هوت أيس 


Marcinko irrigation 
drainage system 
Blalock clamp 
blanch 
blank 
implant b. 
blanket 
EBI Temptek b. 


Hollister Hot-Ice knee b. 


Hot-Ice System III knee b. 


اليرعمية | ا ية للحلد Blastomyces dermatitidis‏ 
فُطار برعم blastomycosis‏ 
فار ا مر يکي شمالي North American b.‏ 
التهاب العَظّم و النقى البرعمى blastomycotic osteomyelitis‏ 
باکت و Blatt‏ 
إيتاق المحفظة بحست بلآت B. capsulodesis‏ 
إجراء بلآت B. procedure‏ 
إجراء بلآت اسشوق رث Blatt-Ashworth procedure‏ 
بدلة الر کب بحسب بو ث Blauth knee prosthesis‏ 
بدلة بلازیتا Blazina prosthesis‏ 
إيتاق المحفظة الفقَاعية bleb capsulodesis‏ 
بليك Bleck‏ 
ق قَطنی بحسب بليك B. iliopsoas recession‏ 
طريقة بليكَ B. method‏ 

B. recession technique ال بحس بليك‎ a 

B. technique َ طريقًة بليك‎ 
Bledsoe تدس‎ 

B. brace ستاد تلد‎ 


ستاد لالب بحسب بلید سو 
yy‏ 
E NL‏ 
نقطة نازفة ا 
امير النقّوي الأعمَى 
الطرف ٠٠‏ 


B. cast brace 

B. knee brace 

B. leg brace 
bleeding point 
blind medullary nailing 
blink 

b. reflex 

b. response 
blister 

b. of bone 

B. Film dressing 


ر رہ 


جلو کوز الدم 
ققد الدم (نزف) 
أنيميا (فقر دم) فد الدم 


ضغط الدم 
مراقبة ضط الدم 


الإمداد بالدم » التروية الدموية 


تقل الدم 


رر چ ص 


ورم الاوعية الدموية 
بض حَجّم الدم (8۷۲) 


رە 


عدوى منقولة بالدم 


ساحة خالية من الدم » ساحة غير 


نازفة 

انصباب دموي 

بوم -راتي 

تعديل بوم راي 

تَعديل بوم راي بطريقة 
س ر ن 

بلونت 


مبعاد السندان بحسب بلونت 
es RE‏ 
قارشة العَظّم بحَسَّب بلونت 


مرَض بلونت 
طم أزتاحي للظم لبحب 


رة الکَسر بحسب بلونت 
مښتاد ارک بحسب بلونت 
سكين بلونت 


ر3 


مضع العظم بحسب بلونت 


ت افا ت بارت 


. flow 

. glucose 

. loss 

. loss anemia 

. pressure 

. pressure monitoring 
. supply 


. transfusion 


TS OE TS EFE GE GT GO <C 


. vessel tumor 


ا 


. volume pulse (BVP) 
blood-borne infection 


bloodless field 


bloody effusion 
Bloom-Raney 
B.-R. modification 


B.-R. modification of 


Smith-Robinson technique 


Bloom splint 
Blount 
B. anvil retractor 
. blade plate 
. bone spreader 


B 
B 
B. brace 
B. disease 
B 


. displacement osteotomy 


إینکلان 
إخصار بين الأخمعيات 


8 ر سے ې رو 


e I Bo, 


إحصار النقطة الحركية 
إحصار العَصّب العضلي 
الجلدي 
إخصارًالعصّب 
إحصار جر العَّصَّب 


interscalen Db. 

Mayo nerve b. 

median nerve b. 

metacarpal b. 

Mikhail bone b. 

motor point b. 

musculocutaneous 
nerve b. 

nerve b. 

nerve root Db. 


neurolytic b. 


peripheral nerve b. 


phenol nerve Db. 
plexus b. 


posterior bone Db. 


regional b. 


spinal cord b. 


ا إرشاحی نجسب شتيتیرج Steinberg infiltration b.‏ 


إحصار العقدة التجمية 


إحصار العقدة الودية التجمية 


أختبار الاحصار 


B. epiphysiodesis‏ اخصاز اطع لظيو ب 
B. fracture staple‏ إخصار العَصَ من نقطتين 
B. knee retractor‏ احا الحَصَب الرندي 
 B. knife‏ إحصار 
B. osteotome‏ إحصار مفصلی 
B. retractor‏ محصر 
B. splint‏ محص 82 (من مستقبلات 
B. spreader‏ الهيستامين) 
B. staple‏ فضا سار ي 
B. stapling‏ دم 
B. technique‏ قالب الدم 
B. technique for osteoclasis‏ ا دموية 
B. tracing technique‏ مزرعة الدم 
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stellate ganglion Db. 


stellate sympathetic 


ganglion b. 
Styrofoam filler Db. 
subarachnoid b. 
sympathetic b. 

b. test 

tibial cutting b. 

two-point nerve b. 

ulnar nerve b. 
blockage 

articular b. 
blocker 

Hob. 


hook b. 
blood 

b. cast 

b. cell 


b. culture 


جبيرة اللوح 


تښ 


ظفر رَورَقي الشكل 


لصتارة البرميلية الثركقة بحسب 


و٣‏ رو 
بوبشکو 
بدلة الركبة بحسب بوك 


ي 


3o¢ 


الب المشی بحسب أرمور والكر 


الوَعّي با لجسم » إدرآك الجسم 


° 


نظام التأهيل النطقي للجسم 


ماسترز 510 12 هی لو 
جسم ماکسویل 
قائمة الحم لتقييم ميكانيكية 


م ا 


بودي بدیستال 
کیو وو 
سم مسوی 
ا و 
الجسم الرزي 
ہم صلب 


b. splint 


boat nail 


Bobechko sliding barrel 


hook 


Bock knee prosthesis 


body, pl. bodies 


B. Armor Walker cast 

artificial vertebral b. 

b. awareness 

cartilaginous loose b. 

b. cast 

fibrous loose Db. 

foreign b. (FB) 

intraarticular b. 

intraarticular loose b. 

b. jacket 

Kelvin b. 

b. logic rehabilitation 
system 

loose b. 

b. mass index (BMI) 

B. Master 

B. Masters MD 510 hi-lo 
pulley system 

Maxwell b. 

b. mechanics 

B. Mechanics Evaluation 
Checklist 

newtonian Db. 

b. oscillation neuromuscular 
gain (BOING) 

osteocartilagious loose Db. 

B. Pedistal 

pedunculated loose Db. 

rice b. 

rigid b. 

b. side integration 

b. temperature 

Verocay b. 


vertebral b. 


ستاد بلونت ‏ شمیت - 
e‏ ر 
میلو و کي 
کسر الانفجار للداخل 
كَسر الانفجار للخارج 
آزرق 
ةيلين 
2 
وحمه زرقاء 
متلازمة الوحمة الزرقاء الطَاطبة 


0 


الفقَاعة 
متلازمة إصبع القدم الزرقاء 


الذروّة الكليلة 
ي الور دوا اة 


مسبار ذو قمة كليلة َ 
[مختصر] ˆ 

الجهد الأقصى القصير الأمد 
[مختصر] 
[مختصر] 


بروتین مخلّق للعظم 

1- مجلس 2-لوح » 
3-رمالة 

اکجلس الامریکى (البورد) 
لاختصاصيي العلاج الطبيعي 


لوح التوازن 

BAPS لوح‎ 

لوح اليد 

اللوح الخشبي (للظهر) 
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تقويم العظم بحسب الط الأزرق 


Blount-Schmidt Milwaukee 


brace 
blow-in fracture 
blow-out fracture 
blue 

B. line orthotic 

methylene Db. 

b. nevus 

b. rubber bleb nevus 

syndrome 

b. toe syndrome 
Blumensaat line 
Blumer shelf 
Blundell-Jones technique 
blunt 

b. calipers 

b. dissection 

b. stylet 

b. tapered T-handled 

reamer 

b. trocar 
blunt-tip 

b.-t. iris SCISSOIS 

b.-t. probe 
BME 
brief maximal effort 
BMI 
body mass index 


BMP 


bone marrow pressure 
bone morphogenic protein 


board 


American B. of Physical 
Therapy Specialists 
(ABPTS) 

balance b. 

BAPS b. 

hand b. 

spinal b. 


بو لان 
قطع الفقرات الركبية الآمامي 
بحسب بولان 

يقة الدمج الرقبي بحسب 


2 


بوڵان 


ډبوش ولان 
يقة السك الثلائى بحسب 
بولان ˆ 


پ3 ر ر o‏ 
الرد الفتوح بحسب بوتزي 
سناد بولدری 


الَسّمار الوب الاتّصالى 

فطع المسْمًارا لوب 
السرا ولب بحسب دي بوي 
الَسمار انلوب بحسب فنتون 
ااا ولب الظنبوب ي بحسب 
ا 5 


فنتون 

رتا التشي » 

A E 
ا‎ 


امسار اولب بحسب اريس 
الَسمار الوب بحسب هرزذبرج 


ر ر 


ق 4 4° رص 
السمار الوب السداسي 


B.-S. pin 
B.-S. pin holder 
Bohlman 
B. anterior cervical 
vertebrectomy 
B. cervical fusion 
technique 


B. cervical vertebrectomy 


B. pin 


B. triple-wire technique 


Boies forceps 
BOING 
body oscillation 
neuromuscular gain 
Boitzy open reduction 
Boldrey brace 


Bolin wedge filter system 


bolster 
abduction b. 
cotton Db. 
rubber b. 
tie-over b. 

bolt 
Barr b. 
cannulated b. 
connecting Db. 
b. cutter 
DePuy b. 
Fenton Db. 


Fenton tibial b. 


fixation b. 


b. fixation 


Harris b. 
Herzenberg b. 
hexhead b. 


بذلة إنهاك الجسم 
جهيرًة بدلية معتمدة على الجسم 


ا 
بوهلر 
۱ سنْقَاعية 
4 ەرە 
ا : 

ر 
و ي 
on sS @2‏ 
دورم مهي 


التهاب الزليل المستنقعي 
بدك عَظيْمية عالمية ا مقس 
بحسب بوجراب 
بوهلر 

زاوية بوهلر 
قوس بوهلر 
ستاد بوهلر 
زآوية العقب بحسب بوهلر 
مْظر العقب بحسب وهار 
كسار القٌالب بحسب بوهلر 
مقاط بوهلر 
إِطار الكَسر بحسب بوهلر 
e MS‏ 

بوهلر ٣ ٣‏ 
منظر قطني عجزي بحسب بوهلر 


دبوس بوهلر 

إطار الرد بحسب بوهلر 

الت شد الد یت بو کار 

جبيرة بوهلر 

رکاب بوهلر 

ممساك بوهلر 

ار مساك بوهلر 

ا لجبيرة السلكيّة بحسب بوهلر 
بوهلر-براون 


إطار بوهلر -براون 

معان الاق ت وها 
. براون 

جبيرة بوهلر-براون 
دبوس الورك بحسب بوهلر- 
تالس ٠‏ 
بوهار- شتینمّان 
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body-exhaust suit 
body-powered prosthetic 
device 
Boeck sarcoid 
Boehler (var. of Böhler) 
bogginess 
boggy 
b. consistency 
b. swelling 
b. synovitis 
Bograb Universal offset 
ossicular prosthesis 
Böhler, Boehler 
B. angle 
B. bow 
. brace 
. calcaneal angle 
. calcaneal view 
. cast breaker 
. clamp 


. fracture frame 


WD WWW W WwW WwW 


. lumbosacral angle 


. lumbosacral view 
pin 

. reducing frame 

. skin-tight cast 

. splint 

. stirrup 


. tongs 


WD WW WWW Ww 


. tong traction 
B. wire splint 

Böhler-Braun 
B.-B. frame 


B.-B. leg sling 


B.-B. splint 
Böhler-Knowles hip pin 


Böhler-Steinmann 


طعْم عظمي ذاتي انشا 
عظم حرفي ذاتي اغا 


مخرز العم 


إجراء إحصار العظم 


و س 
مثقب العَظم 


allogeneic b. (AAA bone) 
b. autogenous graft 
autogenous iliac Db. 
b. awl 
b. bank 
Bethesda b. 
b. biomechanics 


Bio-Oss synthetic b. 


b. biopsy needle 
blister of b. 

b. block procedure 
b. borer 

b. bowing 
bridging Db. 

brittle b. 

b. bur 

cadaver b. 
calcaneocuboid b. 
b. callus 


cancellous b. 


cancellous versus cortical b. لظ الإسمجي مقابل العَظّم‎ 


القشري 


اتتلآف العَظّم 

عَم الوق (الترقوة) 

عظم کنر 

عظم قري 

العَظم القشر ي مقابل العَظّم 


0 


candle wax appearance of b. 


carpal b.s 

b. cement 
chalky b. 

b. chip 

b. clamp 
coalition of b. 
collar b. 
compact b. 


cortical b. 


cortical versus cancellous b. 


b. crisis 
cuboid b. 
cuneiform b. 
b. curette 


b. cutter 


ويو 
الرؤوس 
المسمار الوب بحسب هولت 


السمار الوب بحسب هوبارد 
امار الوب بحسب هوبارد- 


4ے £ رە 


Holt b. 
Hubbard b. 
Hubbard-Nylok b. 


المسمار! لب بحسب موریرا Moreira b.‏ 
اهارا لَولّب بحسب نولوك NoLock b.‏ 
المسمارا کب الظنبوبي خی Norman tibial b.‏ 
بورمان 


رتاج دليل المثقّب الداني بحسب 


ریکون 


المسمَار الوب بحسب ريتشموند 
وص که 
السمار الوب السداسي القاسي 


4° o 


السمار ا كولب الظنبوبي 


رتاح اقب » رتاج القطع الخلالي 


4° o 


المسماراً ا ااا 
ویب 

المسّمارا اولب بحسب ويلْسون 

رتاج الشبيت النبلكي ٠‏ 

السمارا لول تیت رر 

لمارا لوب الظنبوبي بحسب E‏ 
ا 


و ی و KZ‏ 
قصف مستقبلات الاآدية 
ل ر 


و ەن 


بدلّة الورك بحسب بومبلي - 


ا A‏ 
ديس -مورسر 
و کب ن 
1 ای پد 
و وو وه 


-مورشر 
TE‏ 
[مختصر] 


عظم خيفي منزوع | لستضدات 


امتصاص العَظّم 

عظم إضتَافي 

ع 

طم ڪزفي علي 

طم عظمي حرفي 

عظم خيفي منزوع الستضدات 
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Recon proximal drill 
guide b. 

Richmond b. 

solid hex b. 

tibial b. 

transfixion b. 

Webb b. 

Webb stove b. 


Wilson b. 
Wire fixation b. 
Zimmer b. 


Zimmer tibial b. 


bombardment by 
nociceptors 
Bombelli-Mathys-Morscher 
hip prosthesis 
Bombelli-Morscher 
femoral component 
Bond arm splint 
bone 
AAA b. 
antigen-extracted 
allogeneic bone 
b. absorption 
accessory Db. 
b. age 
b. allograft 
allograft iliac b. 


antigen-extracted 


0 


. marrow pressure (BMP) 


hamate b. 

b. hand drill 
b. healing 
heterotopic Db. 
b. holder 

b. hook 

hook of hamate b. 
hyoid b. 

b. impactor 
b. implant 

b. implant material 
b. infarct 

b. infarction 
infected b. 

b. ingrowth 
innominate Db. 
b. interstices 
b. island 

b. isograft 
ivory b. 

Kiel b. 
lamellar b. 
lamellated Db. 


laminar b. 


bone 


b. liner 

long b. 

long axis of b. 

b. loss 

lunate b. 

luxated b. 
lyophilization of b. 
b. mallet 

marble b. 

b. marrow 

b. marrow aspiration 
b. marrow biopsy 

b. marrow graft 

b 
b 


. meal 


کک الكيسة العظمية 
حتمالية كسر الكيسة العظمية 


ا لكيسة العظمة 
حطام العَظم 


عیب 


رە 


قياس الكثافة العظمية 
الكثافة العظمىة 


ر3 


cyst excision 


cyst treatment 
debris 
defect 


b. 
b. cyst fracture probability 
b. 
b. 
b. 


demineralized b. 


. densitometry 
b. 
b. 


density 


deposition 


b 


detritus b. 


development 


b. 


dimple of the b. 


dissection 
drill 
drill set 


b. 
d. 
b. 


eburnated b. 


ectopic b. 


enchondroma of b. 


end 


b. 


endochondral b. 


۶ ر دم الحبيبي ليوز زب زيني للعَظم eosinophilic granuloma of b.‏ 


extension clamp 
extractor 


file 


b. 


b. 
b. 


flat b. 


fragment 


b. 


fragmental b. 


freeze-dried b. 


gouge 


. graft 
. graft bed 
. graft collapse 


. graft decompression 


. graft extrusion 

. graft incorporation 
. graft placement 

. graft repair 

. growth 


. growth stimulator 


b. 


b 
b 
b 
b 


2 = E ER E 


تر ا ي 


ظم تحت التاتى الغرابي 
مادة العظم اا 
عَظم رائد 

عظم کاحلي زورقي 
مدكاك العَظ ٠‏ 


b. resection 

b. resorption 

b. resurfacing 
rudimentary b. 
b. saw 

b. scan 
scaphoid b. 

b. scintigraphy 
b. screw 

b. screw depth gauge 
b. screw ruler gauge 
semilunar b. 
sesamoid b. 
short b. 

b. skid 

sliver of b. 

b. spacer 

spike of b. 
spongy Db. 

b. spreader 

b. spur 

b. stock 
subchondral b. 
subcoracoid Db. 
b. substance 
supernumerary Db. 
synthetic b. 
talonavicular b. 
b. tamp 

tarsal b. 

b. technique 
trabecular b. 

. transfer 

. trephine 

. trough 

. tumor 

. union 

Wax 


. wax gelatin sponge 


. wedge 
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العظم السنعي اسي 
وحدة العَظم الاستقلابية 
عم مي 


وحدة إعادة قولبة العظم 


medial metacarpal b. 

b. metabolic unit 

metacarpal b. 

metatarsal Db. 

b. mill 

b. mineral density 

b. morphogenic protein 
(BMP) 

navicular b. 

b. necrosis 

nonlamellated b. 

omovertebral b. 

osteonal b. 

osteonal lamellar b. 

osteoporotic D. 

b. overgrowth 

pagetoid b. 

particles of b. 

b. paste 

b. peg 

b. peg epiphysiodesis 

b. pegging 

b. peg graft 

Pirie b. 

pisiform Db. 

b. plate 

b. plate selection 

b. plug 

b. plug cutter 

b. plug setter 

porotic b. 

primitive b. 

b. procedure 

b. production 

b. prosthesis 

b. punch 

raw b. 

b. reamer 

b. remodeling 


b. remodeling unit 


ہہ و 


اسو لوي 


إزالة تمعدن ف 
النهاية العظمية القاصية 
التّدن العظمي ٠‏ 
E‏ العظم 


کک اي 


ا ب و اتر العظمي 
إجراء عظمي 


چو ر س 


ي 


ستاد 


3 س سر 3 


سوقاء الضغط الهوائي التتابعي 


ا 


ر ر 


gluteal b.‏ عظم درزی 
و 
Bonney clamp‏ ظم محبوك 


١ہضت ملقط‎ Bonola technique 
مقط دصم العظم‎ bony 


b. absorption 

. architecture 

. avulsion 

. bar 

. block 

. bridge 

. bridge resection 
. deformity 

. demineralization 
. distal end 

. dysplasia 

. element destruction 
. encroachment 

. excrescence 

. fragment 

. interface 

. island 

. landmark 

. lesion 

. mass 

. metastasis 

. necrosis and destruction 
. procedure 

. prominence 

. purchase 


. resection 


o E E O O E E O E E O o E E I i E O O O E E O E E O 


. skeleton 


b. tenderness 


مقط مسك العَظم 


أدوات مسك العَظْم 
ا م کي 
وجيهة الغرسة العظمية 


ا َ. 
تثبیت نشوب | 
4 

2 o 
١ ضغط نقى‎ 


وت و ەس وه ٍ 
فوة وجيهة برغي العظم 


مقط شطر العَظّم 
کم ۔ وتر عظم 


boot‏ طعم بونفيجليو 


b. brace 
Bunny b. 

cast b. 
compression Db. 
derotation b. 


external sequential 


pneumatic compression b. 


wormian Db. 

woven b. 
bone-biting forceps 
bone-breaking forceps 
bone-cement interface 
bone-cutting forceps 
bone-forming tumor 
bone-grasping forceps 
bone-holding 

b.-h. clamp 

b.-h. forceps 

b.-h. instrumentations 
bone-implant interface 
bone-ingrowth fixation 
bonelet 
bone marrow pressure 

(BMP) 
bonemeal tablet 


bone-nibbling rongeur 


bone-patellar tendon-bone ضه عظم‎ 


preparation 
bone-peg interface 
bone-screw interface 

strength 
bone-splitting forceps 
bone-tendon-bone 


b.-t.-b. allograft 


b.-t.-b. graft 
bone-to-bone graft 
Bonferroni correction 
Bonfiglio 

B. graft 

B. modification 

B. modification of 

Phemister technique 
Bonfiglio-Bardenstein 
technique 
Bonner position 


bonnet 


ا ٤‏ 
طريقة ہو ر جریف 
طريقة بورْجريف هال 
سرير جراحة تقويم العظًام 


را ا و ب ا 
بحسب بورج -وآرنر 
و‌ ت 
بوز 
استقّصال الطْيّة الظفرية بحسب 
و 
بور 
ەر ۶ 
إجراء بوز 
رک 
برزة 
البرزة الرسخية السنعة 
ورات ٠‏ 


الصدرية القطنية العجزية 
الاد الصدري بحسب وستون 
۶ وګ 0 ر 


بوسوورٹث 


رورم ي 40 ٠‏ 


ماتی بوسوورٹث 


عرز الود العظمي بحسب 


ي 40 ه0 


بوسوورٹ 
وه و go‏ ر 
البرغي الغرابي الترقوي بحسب 


7 o For و‎ 


بوسوورٹث 
اقب التاجي بحسب بوسوورث 
َب بوسشوورڭ 
إيثاق ا لقصل القخذي الإسكي 
ا 


لطعم القخذي الإسكي بحسب 
<o #0‏ چ ۰ 
بوسوورٹ 

الرَرّع القَخذي الإسكي بحسب 
<o 3o &‏ تا ا 


بوسوورٹث 


0 20 3 o 


بوسوورٹث 


o 3o 2 8 


برعي بوسوورٹ 
الدمج الشوكي بحسب 


Fr B1 BE 


بوسوورٹث 


B. method 
Borggreve-Hall technique 
Borg-Warner orthopaedic 

bed 
Bose 


B. nail fold excision 


B. procedure 
boss 

carpometacarpal b. 
bosselated 
bosselation 
bossing 

frontal b. 
Bostick staple 
Boston 


B. bivalve cast 


B. brace 


B. brace thoracolumbosacral 


orthosis 
B. thoracic brace 
Bosworth 
B. approach 


B. bone peg insertion 


B. coracoclavicular screw 


B. crown drill 

B. drill 

B. femoroischial 
arthrodesis 

B. femoroischial 
transplant 

B. femoroischial 
transplantation 

B. fracture 

B. screw 


B. spinal fusion 


سوقًاء هلامة ا ر أضعَاطىة 


د 2 


سوقاء جیبناي 
سوقاء لتارد 
و ٣‏ 

سوقاء مون 
سوقاء الكرسي الهزاز 


e‏ و 


سوقاء الضغط الهوائي التتابعي 


o 


سوقّاء قالب سليم لاین 


ماکتة قاطعة ب بصا البرازون 


و ەه 
%* ھر 
جر ہورسجریعیں 
حافة 


ا لحافة الإنسبة الحفة 


الحافة الانسبة 


: 


o 


بر بالأشعة الحدية 


ر 


4 4 ا i‏ 5 
تدوير الطرّف بحسب بورجريف 
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gelatin compression b. 
Gibney Db. 
L'Nard b. 
Moon b. 
pneumatic compression b. 
rocker b. 
sequential pneumatic 
compression b. 
SlimLine cast b. 
Unna b. 
Unna paste Db. 
weight b. 
Wilke b. 
b. wrap 
boot-top fracture 
Boplant 
B. Surgibone 
Bora 
B. centralization 
B. operation 
B. technique 
borazone blade cutting 
machine 
Borchgrevin traction 
border 
cryptotic medial b. 
medial b. 
b. ray 
b. ray amputation 
scapulovertebral Db. 
superior Db. 
vertebral b. 
bore 
b. needle 
borer 
bone b. 
cork b. 
Borge clamp 
Borggreve 


B. limb rotation 


مرشدة الْقَّب الْمَنّى كالقوٴس 
والسهم 

قوس بوهار 

قوس کیوبید 


القَوس السلكية بحسب كيرشنر 


2ے 


e 
e چک ا و‎ 
قوس الجر‎ 
oو اک‎ o o ت‎ 
جهاز تعليق الكبل بحسب بودن‎ 


دريب الأمعاء 


2 
بوین 
إزمیل بوين 
ا 
داء بوین 
ا و و 


رأفعة السمحاق بحسب بوين 
ا 


مب اياطة بحسب بوين 


B. & Arrow cannulated drill 


guide 
Böhler b. 
cupid's b. 
Kirschner wire b. 
b. leg 
posterior b. 


traction b. 


Bowden cable suspension 


system 
bowel training 
Bowen 

B. chisel 

B. disease 

B. osteotome 

B. periosteal elevator 

B. suture drill 
Bowen-Grover 

meniscotome 
Bowers technique 
bowing 


bone b. 


التقو س الخلفي الإنسي الخلقي congenital posteromedial b.‏ 


ر 


جبيرة الساعد بحسب بوليي 


ٍ 
کے 


ساق مقوسة 
ستاد الساق القَوسة 


إبهام لاعب البولنج 
راوية بومان 
وتر القَوْس 
علامة وتر القَوس 
اختبار وتر القوس 
صندوق 
إزميل الصندوق 
صندوق إصبع القدم العلوي 
تالظم الضندة قي 
ق الجلوس والوصول 


b. deformity 

b. fracture 

tibial b. 
Bowlby arm splint 
bowleg 

b. brace 

b. deformity 
bowler’s thumb 
Bowman angle 
bowstring 

b. sign 

b. test 
box 

b. chisel 

high-toe b. 

b. osteotome 


sit-and-reach b. 


۶ ەك ° 


بوسوورٹ 


ر رو £0 ° 


جبيرة بوسوورث 


ا 


بوسوورٹ 
کسر کلتا العظمتين « 
العظمي المضاعف 


کس کا ارد 
ەرو س ت کہ 


ساركومة و 
قاعدة 


قاعدة الحافر 


قاعدة بات 
قاعدة التسَاج 


رہ و اہ 


جهاز بوتمز-آب للوضعة 
و بے 
عقدة بوشار 


الستاد 
إبرة شمعة ة الاستقصاء 
أختبار الوثب الّزلي 


3 
ضخامة الربَاط 


ت 


داءٌ بورنفیل کالتَصدّب العجري) 


ےت م 0 3 
تشوه بشكل زهرة العروة 


و 


حلع اید بشکل رَهرة لر 


جبيرة بشكل زهرة العروة 
الکي بحسب بوفي 
مکواة بوفي 


کولاجين بقري 


البدلة الحيوية للكولكجين البقري 
غرسة الكولكجين البقري َ 


B. spinal plate 


B. splint 


B. tendo calcaneus repair 
both-bone fracture 


both-column fracture 
botryoid sarcoma 
bottom 
hoof b. 
Patten b. 
weaver's b. 
Bottoms-Up posture system 
Bouchard node 
bouche de tapir (F.) 
bouge needle 
bounce home test 
bouncing 
ligamentous b. 
Bourneville disease 
boutonnière 
b. deformity 
b. hand dislocation 
b. splint 
Bovie 
B. cauterization 
B. cautery 
B. coagulating unit 
B 


. electrocautery apparatus 


B. knife 

underwater B. 
bovine 

b. collagen 

b. collagen bioprosthesis 

b. collagen implant 
bovis 

Mycobacterium b. 


bow 


سے ا 


ب سے وه 
نقل الوتر بحسب بويل - 
ور هه ك۶ 

تومبسون 

ەر وك ەه 


ر 7 o‏ ر ا 
موصل الضوء بحسب بوزيني 
[مختصر] 

إصابة جر الضفيرة العضدية 


ستاد الكاحل بهلامة هوائة 

الستاد بحسب ایر -سترابٌ 

ستاد الکاحل بحسب ایر -ستراب 
ستاد الكاحل 

ستاد حاصتّة ربَاط الكاحل 
ستادوت َ 

ساد الت الروت 


ا 
Ny‏ 
ستاد آنلدتا- کون رایت 
ستاد الظهر 

سناد مقَبّض المرَحة 


ستاد الدراجة 
ستاد الکسر بحسب سوقت 
ستادبليدسو ٠١‏ 


B. technique 

B. transfer 
Boyle-Davis retractor 
Boyle-Thompson tendon 

transfer 
Boytchev procedure 
Bozzini light conductor 
BPTI 

brachial plexus traction 

injury 

BR 

breathing reserve 
brace 

abduction b. 

AFOb. 

AFO pediatric b. 

Aircast b. 

Aircast fracture b. 

Aircast leg b. 

Aircast pneumatic b. 

Aircast walking b. 

AirGEL ankle b. 

Air-Stirrup b. 

Air-Stirrup ankle b. 
brace 

ankle b. 

ankle ligament protector b. 

AOb. 

AOA cervical 

immobilization Db. 

Arnold b. 

Arnold lumbar b. 

Atlanta hip b. 

Atlanta-Scottish Rite b. 

back b. 

bail-lock b. 

Becker b. 

bike b. 

Biomet fracture b. 


Bledsoe b. 


صندوق إبهام القدم 
ملوى نهاية الصندوق 
متعلّق بلأعبي اللو كم › متعلّق 
i‏ 
مرق الّلاکمين 
کسر الّلاکمین 


چ ه0 
بويد 


س 


ت رار وھ هه 
حز مفصل الورك بحسب بويد 
كرسي القدمين ٻ بحسب بويد 

وه e‏ ه9 
بويد -اندرسون 
تصليح وتر ذات الرآسين 
س و چ 30 


بحسب بويد -أندرسون 


Ko of 


ص ل د 
طريقة بويد -أندرسون 


و سوه ي ەرە 
معا حة بويد -إنجرآم - بو ر كهارد 


بوید- مك ليود 
إجراء بويد مَك ليود 


ور و 


e E r 3‏ ي ا وھ ° 
رفو المحمظة ا فى بحسب بويد 


-سيسك 


إجراء بويد -سيسك 
وه 
بویز 
ر تقل الف الک 
ا 


بج ویر 
e‏ 
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يقة مرفَق لاعبي التٿس بحس 


toe b. 
box-end wrench 


boxer’s 


b. elbow 
b. fracture 
Boyd 
B. amputation 
. ankle amputation 
. approach 
. classification 


. disarticulation 


WD WWW Ww 


. dual onlay bone graft 


B. hip disarticulation 
B. podiatry chair 
Boyd-Anderson 
B.-A. biceps tendon 
repair 
B.-A. technique 
Boyd-Bosworth procedure 
Boyd-Griffin 
B.-G. classification 
B.-G. trochanteric fracture 
classification 
Boyd-Ingram-Bourkhard 
treatment 
Boyd-McLeod 
B.-M. procedure 
B.-M. tennis elbow 
technique 
Boyd-Sisk 
B.-S. approach 
B.-S. posterior 
capsulorrhaphy 
B.-S. procedure 
Boyes 
B. brachioradialis transfer 
technique 


B. muscle clamp 


ستاد الحركة الْضبّطة 
ساد ا شي بحسب كوك 
RE‏ 


فورس 
ستاد رن البقَرة 
ساد °11 
ستاد کوتینجهام 
الستاد الرقبي بحسب دنسو ن 
ستاد الگسر بحسب دي وى 
ستاد منع التدوير 
ستاد المشور اعلق 


ا م 


ستاد ركبة سوير سبورت الرياعية 
آلنقاط بحسب دون جوي ˆ 
ستاد الرکبة بحسب دون جوي 
ساد الكاحل انوج بحسب 
ساد تدلي القدم 

سناد الركبة اللكاء المتدلة 

ستاد الکتف بحسب دنکان 
ستاد التبعيد الدیتامیكى 

ساد الركبة بحسب تج 

ستاد الركبة الرزية لمرئة 


ساد فیشر 

ستاد جبيرة اليد الررية الْنْنى 
ساد فلوریدا 
الستاد الرقبي ست فلوریدا 
ستاد ذل القدم 

ستاد الطوق الرقّبي بحسب 
کورستر ٠‏ 

الستاد الرقّبی ي الرباعي النقَط 
الستاد الرقى ي الرباعي اللصّق 
ستاد یمان 


ستاد وظيفي 
ستاد الکس الوظيفي 


ساد الرسغ بحسب ونورو 
ستاد جالفستون 

ستاد الأستاع بحسب جالفستون 
ا الركبة اودر ج II‏ 1 
سناد جیلت 
E‏ 

ستاد جولدبوږ 


controlled-motion b. 
Cook walking Db. 


Count'R-Force arch b. 


cowhorn Db. 

CTIb. 

Cunningham b. 

Dennyson cervical b. 

DePuy fracture b. 

derotation Db. 

dial-lock b. 

DonJoy four-point Super 
Sport knee Db. 

DonJoy knee b. 

double Becker ankle b. 


drop foot Db. 
drop-lock knee b. 
Duncan shoulder b. 
dynamic abduction b. 
Edge knee b. 
elastic-hinge knee b. 


Fisher b. 


flexor hinge hand splint b. 


Florida b. 
Florida cervical b. 


footdrop Db. 


Forrester cervical collar b. 


four-point cervical b. 
four-poster cervical b. 
Friedman b. 
functional b. 
functional fracture D. 
Futuro wrist Db. 
Galveston b. 
Galveston metacarpal b. 
GII Unloader knee b. 
Gillette b. 

GoldPoint b. 
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AL 
ستاد الركبة ا بلسو‎ 
سناد الساق یخس بايد سو‎ 

ساد بلونت 

ساد بلونت - شمیت - 
ا ا 

ستاد بوهلر 

ستاد بولدري 

ستاد ا 

ساد تومنتوڭ 

سناد الصدر بحسب بوستون 

ساد السّاق الموسة 

ستاد الركبة بحست بوك 

ستاد الكَبّل اللفرف 

ستاد ظهر القفص 

ستاد فرجاري 

ساد کالندر 

ساد 2 التدوير تت کالندر 

ستاد کامب 

سناد کان آم 

ستاد شرآعی 

ا 

ساد الم بحسب کاریل رة 
(القافل) 

ستاد التجّارين 

ستاد فرط المد الشَوّكي الأمامي 
الصليبي 

ستاد الكاحل یخست کاستیجلیا 

الستاد الربی 

سناد طوق ا 

ستاد ظهر الكُرسي 

ساد الالْحتَاء بحست ب تشتارلستون 

ستاد تشارنل 

الستاد الرقبی صف س هھ 

ساد شویارت ˆ 

سناد الرباط الْتصالب الآمَامي 


نوسن 
OS‏ 


الستاد الطوقى 


Bledsoe cast b. 
Bledsoe knee b. 
Bledsoe leg b. 
Blount b. 
Blount-Schmidt 
Milwaukee b. 
Böhler b. 
Boldrey b. 
boot b. 
Boston b. 
Boston thoracic Db. 
bowleg b. 
Buck knee b. 
cable twister b. 
cage-back b. 
calipers Db. 


Callender b. 


Callender derotational b. 


Camp Db. 

Can Am Db. 

canvas b. 

Capener b. 

Carpal Lock wrist b. 


carpenter’s D. 


CASH b. 


Castiglia ankle b. 
cervical b. 

cervical collar b. 
chairback Db. 
Charleston bending b. 
Charnley Db. 

CHH cervical b. 
Chopart b. 

Cincinnati ACL Db. 


clam-shell b. 
Cole hyperextension Db. 


collar b. 


ستاد ل كوك 
ساد الركبة اللاتدويري بصت 
نوکس هيل ٠‏ 
ستاد ال رة بسب لوکس هيل 
ستاد الركبة بحسب یوکس 

هیل سبکترالیت _ 
الستاد الرر ست لیرمان 
ستاد لوفستراند 
ستاد طويل الذراع 
ستاد ويل الساق 
الستاد الررّي الطو ويل الساق 
ستاد ورثز 
سناد مقومة ومة المشية التبادلة LSU‏ 


ستاد قَطنی 
تاد یمان سمیث 
لیجان ست 
سناد قطني بحسب ماك اُوزلاند 


و 


ساد الرکَبة بحسب مَك دافيد 


ستاد مَك کي 
ساد PCL‏ بحسب مك لآیت 
ساد طبی )M((‏ 


ستاد الركبة المتعدد المراكز بحسب 
S‏ 1 


سناد الرقاز بحسب متکالف 


ساد الرکة 11 M&S‏ ˆ 

ستاد الرکبة بحسب مونَارش 
ساد موان بوت 

سناد موني 


ستاد الرة كبة المتعدد العَلق 


LeCocq b. 

leg b. 

Lenox Hill derotational 
knee b. 

Lenox Hill knee b. 

Lenox Hill Spectralite 
knee b. 

Lerman hinge b. 

Lofstrand Db. 

long arm b. 

long leg Db. 

long leg hinged b. 

Lorenz b. 

LSU reciprocation-gait 
orthosis b. 

lumbar b. 


Lyman-Smith Db. 


Lyman-Smith toe drop Db. 


MacAusland lumbar b. 
McDavid knee b. 
McKee b. 

McLight PCL b. 
MDb. 

Medical Design b. 
Medipedic Multicentric 
knee b. 

Metcalf spring drop b. 
Miami fracture b. 
Milwaukee b. 
Milwaukee scoliosis b. 
MKS II knee b. 
Monarch knee b. 
Moon Boot b. 

Mooney Db. 
Multi-Lock knee b. 
Murphy b. 


neoprene b. 


Newington Db. 


night b. 


ستاد ولد وای 


EET 


ستاد هالو 

ساد اليد 

ستاد الرس 

ستاد ا 


e ر‎ 


ساد ابت (الفارس) العالي 
ستاد هلجنرینر 


س 


ستاد رزي 
الستاد القطني بحسب هوك 
ستاد ا 


ستاد قفص الركبة بحسب 
هدسون- جونز 

ستاد فرط التمديد 

الستاد الإسكى 

E 
آلاسكي‎ 

ستاد ا التمديد بحسب 

سناد جونز 

ستاد کالیسی 

الستاد الي بحسب کینج 

ستاد اجر التالي للجراحة 
تخستب کلينرت ˆ 

E 
الستاد ا فاز بحس‎ 


رە 


LL 
ستاد الركبة رقم 49 ۲ء‎ 
E NL 


ا 


30 


تایلور 
ستاد الركبة الروحاء 
ستاد ك س أو 
الستاد الرقبي بحسب کولّان 
سناد کور کک ا هندسو ن 
سناد کیدکس 
ستاد الَكاًحل الشريطي 


Goldthwait b. 
Guilford cervical b. 
halo b. 

hand b. 

head b. 
Hennessy knee b. 
Hessing b. 
high-Knight b. 
Hilgenreiner Db. 
hinged b. 

Hoke lumbar b. 
Hudson b. 


Hudson-Jones knee cage b. 


hyperextension Db. 
InCare b. 
ischial b. 


ischial weightbearing leg Db. 


Jewett hyperextension b. 


Jones Db. 

Kalessy b. 

King cervical b. 

Kleinert postoperative 
traction b. 

Klengall b. 

Klenzak spring b. 

Kling cervical b. 

knee b. 

49er knee b. 

Knight back b. 

Knight-Taylor thoracic Db. 


knock-knee b. 

KSO b. 

Kuhlman cervical b. 
Kuntscher-Hundson b. 
Kydex b. 


lacing ankle Db. 


Schanz collar b. 


ستاد الطوق بحسب شانتز 


ستاد ا لحف scoliosis b.‏ 
ستاد کو تش رایت Scottish Rite b.‏ 
ستاد الورك بحسب ستون Seton hip b.‏ 
ستاد الساعد القصير short arm b.‏ 
ستاد السَاق القَصيرَة short leg b.‏ 


سناد م مزدوج القوأئم للساق 
القَصيرة 

ستاد الاي للساق القصيرة 

ساد الكتف 


ورد 


ستاد مط الع ا زي للكتف 


short leg double upright b. 


short leg walking Db. 
shoulder Db. 


shoulder subluxation 


inhibitor b. 
Smedberg b. ستاد سمدبرج‎ 
snap-lock b. ستاد علق الصكة‎ 
SOMIb. SOMI اد‎ 


2 E 


sterno-occipital-mandibular 


ممَبّت القص والقَذال 
و ارالك الى 


immobilizer brace 


الستّادات الرياضبة Sports B’s‏ 
ستاد متَابكة الآدوأت باشو کي SSIb.‏ 
آل 
ا Stille b.‏ 
ساد زگابي stirrup Db.‏ 
ستاد الكاحل بحسب سويد أو Swede-O ankle b.‏ 
ساد الظهرَ بحسب ي تلور Taylor back b.‏ 


ساد يور ایت 


Taylor-Knight b. 
Taylor spine b. 


Teufel cervical b. 


ستاد ا Thomas b.‏ 
ستاد الطوة 5 الرة قبي بحسب Thomas cervical collar b.‏ 
وماس 


ستاد اآشي بحس ومان Thomas walking b.‏ 


٥ 0‏ س 


ساد ار ا القطنية 


ا 


thoracolumbar standing 


الك ية orthosis b.‏ 
سناد المقومة ة الصدرية القطنية TLSO b.‏ 
العجرية 
ستاد تدلّي أصابع القدم toe-drop b.‏ 
ستاد د تومازی: يني Tomasini b.‏ 
اا 2 ك E‏ 
سناد تورونتو Toronto b.‏ 
ساد تو نشل Townsend b.‏ 


Tracker knee b. 


ستاد الركبة بحسب ترأكر 


nonweightbearing b. 


ستاد و لثقل الجسم 
ستاد تورثفیل 


ستاد الربة بحسب أُومني 


Northville b. 


Omni knee b. 


ستاد اویل Opiela b.‏ 
ستاد أو هايم Oppenheim b.‏ 


Orthomedics b. 
Ortho-Mold spinal b. 


ستاد آورتومیدیکس 
الستاد الشو كى بحسب أورثو- 

و 

مولد 
ستاد الکسر بحسب أو ر لاست 
الستاد الرضفي الديتاميكي 


e 


Orthoplast fracture b. 


Palumbo dynamic 


بحسب بالومبو patellar b.‏ 
ستاد الركبة بحسب الوم Palumbo knee b.‏ 
الستاد الرضفي patellar b.‏ 


2 


ستاد بين -بوتّوم -بیرقس 


patellar tendon-bearing b. 


Patten-Bottom-Perthes b. 


سناد ولیامز ت شس P.C. Williams b.‏ 
ساد بیرلشتاین Perlstein b.‏ 


Phelps b. 


الستاد الرقہی بحسب فيل5د فا Philadelphia Plastizote‏ 


cervical b. بلاستیزوت‎ 
Power Play knee b. سناد الركبة بحسب باور بلي‎ 
PPG-AFO b. PPG-AFO سناد‎ 
PPG-TLSO b. PPG-TLSO سناد‎ 
Pro-8 ankle b. 8 ستاد الكاحل برو‎ 
brace َ ستاد‎ 
PTB b. PTB sli 
PTS knee b. PTS ستاد الركبة‎ 
Push medical b. الستاد الطبي تحستب و‎ 
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ستاد الكتف الربعي التفدم 


Quadrant advanced 


shoulder b. 
Raney flexion jacket b. ستاد تة الانشتاء بحسب رانی‎ 
ratchet-type Db. ساد سقّاطی اَم‎ 
reamer b. ساد لتوار‎ 
Rolyan b. ساد رو ليان‎ 


ساد الكسر الظنبوبي بحسب 
روليّان 
ستاد ساڵْتيل 


Rolyan tibial fracture b. 


Saltiel b. 


ستاد سارمينتو Sarmiento D.‏ 
ساد الکسر د حتت سارمینتو Sarmiento fracture b.‏ 
ستاد شانتز Schanz b.‏ 


E 


b. plexus injury إصابة الضفيرة العضدية‎ 
b. plexus palsy شل الضفيرة الخضدة‎ 


ر و 


شلّل الضفيرة العضدية 
تصليح الضقيرة العضندة 
وتر الضفيرة الغضدة“ 


اختار ي الضف اة 
إصابة جر الضفيرة العضدية 


b. plexus paralysis 
b. plexus repair 

b. plexus tendon 

b. plexus tension test 


b. plexus traction injury 


(BPTD) 
brachialgia آم عضدي‎ 
brachialis ( العضدية (عضلة‎ 
b. muscle العضلة العضدية‎ 
b. tendon وتر العضدة‎ 
brachiocephalic vein الوريد العضدّي الرأسى‎ 


ر و ت وکو ت 


العضدية الكعبرية (عضلة ( brachioradialis‏ 
السديلة العضدية الكعبرية b. flap‏ 
العضلة العضدية الكعبرية b. muscle‏ 
وتر العضدية الكعبرية َ b. tendon‏ 
العضد brachium‏ 
قصر المشط brachymetatarsia‏ 
كتاف bracing‏ 
كتاف القالب cast b.‏ 
كتاف الكسر fracture b.‏ 


الكتاف التالى للجراحة 


postoperative b. 


ساد bracket‏ 
ستاد مَشَاشي طو لني longitudinal epiphyseal b.‏ 
جبیرة متمتشصاة bracketed splint‏ 
الى الخلفي , بحسب ب برا ج ت Brackett-Osgood posterior‏ 
اور زجود approach‏ 
طرد يقة َة با - او زجود- 2 تي - Brackett-Osgood-Putti-Abb‏ 
او طّ ott technique‏ 
قطع العظم بحسب براكت Brackett osteotomy‏ 
برادفورد َ Bradford‏ 
إطار الکسر د بحسب ب برادفو رد B. fracture frame‏ 
دمج برادفر رد B. fusion‏ 
وي Brady‏ 
جبيرة التعليق الي 1 نة بحسب B. balanced suspension‏ 
بر برادي splint‏ 


جبيرة ت الساق بحسب برادی B. leg splint‏ 
ي 
ا 2 


ا ا وعائي مقلّص 


ر ر 


Brady-Jewett technique 
bradykinin 


ستاد تبعيد الكنف الثلدنى الزوايا 


ed 


ستاد الشدادة 

ساد ا لجوادن 

ستاد جامعة كولومبيا البريطانية 

ستاد الساق الطويلة الوظيفي 
لجامعة كاليفورنيا في لوس 
خلس 

ستاد تحت الذراع 

ستاد عقبي احادي الجانب 


ستاد جامعة کولومبیا البريطانية 
(کندا) ˆ 


ستاد أخرمي رفوي بحس 
اني 
ستاد فیرلوف 


سر > رەو 


ستاد فیکتوري 


وص 3 


ستاد سترة فون لاكوم للإزاحة 


ت 


القطية 
ستاد اآشي 


سناد وورم سبرینجز 


ستاد وانکو 
ستاد حامل للورّن 

سناد ویتون 

ستاد الْسوقّاء بحسب ويلكي 
ستاد ولیامز 

شناد رایت بو تفز سال 

ساد بال 


کے ی 


نورزم الشريان العضنّدي 
إصابة الشريَان العضدي 


إحصار عضدي 
الضفيرة العضدية 


ا 


إحصار الضفيرة ا 
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Tri-angle shoulder 
abduction b. 

Trinkle b. 

turnbuckle b. 

two-poster b. 

UBCb. 

UCLA functional long 
leg b. 


underarm b. 

unilateral calcaneal b. 
(UCB) 

University of British 
Columbia b. 

Varney 
acromioclavicular b. 

Verlow Db. 


Victorian b. 


von Lackum transection 


shift jacket b. 

walking b. 

Warm Springs b. 

Watco b. 

weightbearing b. 

Wheaton Db. 

Wilke boot b. 

Williams Db. 

Wright Universal b. 

Yale b. 

Zimmer reamer b. 
bracelet test 
braceRAP 
brace-type reamer 
brachial 

b. artery 
b. artery aneurysm 
b. artery injury 
b. block 
b. plexus 
b 


. plexus block 


وره کي 
صديرية 

و س و 
صديرية جوبست 


براون 
إطًار براون 

إجراء براون 
بضع وتر الکتف بحسب براون 
بضع الور بسب راون 
اکسار 

انكسار برغي السويقة 

الكسار البرغى 

انکسار ا 


چ 


ضع الانفصال 
لب الرّوضيّن 
تفكك › آنهیار 
تمك المحلد 
قط الانكسار 
اختبار الانکسار 
کک الصدر) 


ەس و ا 


ممسد الصدر 
ا التتقسي 


بريك 

دبوس پریک 

قاطع الدبُوس بحسب بريك 
جهاز الهالة بحسب برمر 
تصنيف بر ساو للأورام الميلانينية 


إيتاق القصل بحسب بريت 
طم العم لوبي بحس 


8 


مط بربيرثون الشعاعي لليد 


2 


دصير 
القياد القصير 

القصيرة ˆ 
القصيرة عة لابنهام اليد 
القصيرة الور كية 


و ت 


الكعبرية القصيرة ةالباسطة للرسخ 


اشاس لا بد 
الننية القصيرة لخنصر اليد 


brassiere 
Jobst Db. 
Braun 
B. frame 
B. procedure 
B. shoulder tenotomy 
B. tenotomy 
breakage 
pedicle screw b. 
screw Db. 
tack b. 
breakaway weakness 
breakdancer's thumb 
breakdown 
skin b. 
break point 
break test 
breastbone 
breaststroker's knee 
breathing reserve (BR) 
Breck 
B. pin 
B. pin cutter 
Bremer halo system 
Breslow classification of 
melanoma 
Brett arthrodesis 
Brett-Campbell tibial 
osteotomy 
Breuerton x-ray view of 
hand 
breve 
vinculum Db. 
brevis 
abductor pollicis b. (APB) 
coxa b. 
extensor carpi radialis b. 
(ECRB) 
extensor pollicis b. (EPB) 


flexor digiti quinti D. 


للعضلت) 


آم الأمشاط البطي ء bradymetatarsalgia‏ 
علامة براجارد Bragard sign‏ 
براجارد Braggard‏ 
تعز بز براجارد B. reinforcement‏ 
اختبار براجارد B. test‏ 
معالة ضو 4 درو ية بحسب Bragg-peak photon-beam‏ 
بر therapy‏ 
إجراء برآهمز Brahms procedure‏ 
خبط محدول braided suture‏ 
مَرَّض راسف رد Brailsford disease‏ 
الدماغ brain‏ 
تلف الدمَاغ b. damage‏ 
إصابة الدمَاغ b. injury‏ 
متعکد دماغي b. reflex‏ 
چ الدماغ b. stem‏ 
جع الدماغ brainstem‏ 
الام السمعي الح ض جع b. auditory evoked potential‏ 
الدمَاغ (BAEP)‏ 
الاستجابة السمعي لحر ض b. auditory evoked reponse ik‏ 
ادمع (BEAR)‏ 
تخفيف الضغط بحسب ب برآلي 2 braly-Bishop-Tullos‏ 
یشو ب - تو تولو س decompression‏ 
رع branch‏ 
الفرع بين العظام interosseous b.‏ 


motor b. 
posterior interosseous b. ا بن الظام ا حلفي‎ 
فرع العصَب الإصبعي اا‎ 
ال ا حارجي للعصت ا حجري‎ 
العلوي‎ 


براند 


proper digital nerve Db. 
superior laryngeal nerve 
external b. 
Brand 
B. tendon passer ممرار الوتر بحسب براند‎ َ 
i EL 
eal 
٠ البرانهاميلةالتزلية‎ 
طريقة برانون ویکستروم‎ 


B. tendon stripper 

B. tendon transfer technique 
Branhamella catarrhalis 
Brannon-Wickstrom 

technique 

سم ت 3 ر 0 

جبيرة! لألو منیوم بحسب برانت Brant aluminum splint‏ 
إجراء برانتیحان و شل Brantigan-Voshell‏ 


procedure 
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عملية بريستوف 
رافعة السمْحاق بحسب 
بریستوف 
إجراء بريستوف -هيلفت 
جرا پریستو فما 
ت 5 


ا 

ياق المقصل حتت ہریت ياين 
إزمیل بریتاین 

اق القصل الإسكي القخذي 


قالع الشركة 
شوٴکة البدلة الفخذية 


2 e ا‎ 


aT 


0 ا ج 


Es 
Fe کک س‎ 


شوكة اقتا تخل بسب زير 


ا ر 


عریيضص 
الصفيحة الاضغاطة 
الديتاميكية العريضة ۸0 
مارم الام العر ريض -ابهام 
القدم 


رأب الأطْراف الأربعة بشكّل 7 


بحسب بر ودبینیت - وولف 


B. operation 


B. periosteal elevator 


Bristow-Helfet procedure 
Bristow-May procedure 
British test 
Brittain 
B. arthrodesis 
B. chisel 
B. ischiofemoral 
arthrodesis 
brittle bone 
brittleness 
broach 
barbed b. 
cemented b. 
cementless b. 
Drilling b. 
ELP b. 
b. extractor 
femoral prosthesis b. 
Harris Db. 
Koenig metatarsal b. 
orthopaedic Db. 
root canal Db. 
smooth Db. 
square hole b. 
Swanson metatarsal b. 
Zimmer femoral canal b. 
broad 
b. AO dynamic 
compression plate 
b. thumb-big toe 


syndrome 


Broadbent- Woolf four-limb 


Z-plasty 
Brockman 

B. incision 

B. procedure 


Broden view 


ية ال لقصيرة ة للأصابع 


القصيرة الننية لإبهام اليد 
کک کک 


و کے و ےر 


مجتسرة 
م 0 

آلحهد الأفصى القَصير الأمد 
الکامن اعدد الأطوار العّزير » 
الصغير القصير 


الكامن الغزير » الصغير › القصير 


جهاز نة الكهربائي بحسب 
برایتون 

حافة » حرف 
کح کا رة 
حرف الحوض 
TEE‏ 


ی 3 اک هت 
حافة رباعية وحشية 


1 یا 2۰- تحطیم 
معالحة الكحطّم 


بریستوف 
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(FDQB) 
flexor digitorum Db. 
flexor pollicis b. (FPB) 
peroneus b. (PB) 
radialis b. 
b. release 


Brewster triple arthrodesis 


Brickner position 
bridge 

bony b. 

b. graft 

b. of meniscus 

osseous b. 

b. plate 

b. plate fixation 
bridging 

b. bone 

b. callus 


b. of defect 


heterotrophic ossification b. 


myocardial b. 
b. osteophyte 


Bridle procedure 


brief maximal effort (BME) 


brief, small, abundant, 
polyphasic potential 
(BSAPP) 
brief, small, abundant 
potential (BSAP) 
Brigham prosthesis 
Brighton electrical 
stimulation system 
brim 
pelvic b. 
proximal medical b. 
quadrilateral b. 
brisement 
b. therapy 


Bristow 


ەر ي و ه3 
ا 

۶ 0 کک 
ي 2o‏ ف 
جوردون 


تقصير الجدل الظتبوبي بحسب 
و مو ٍ و 
وني -مينيلوس 


بروجتون 


أسمر »ہنی 
مشار براون 
کرای چ 8ے وه 


ورم اسمر دهني 


قل الشَظوي بحسب براون 

رور رە ا 

ES 
ys: 


ستبتاء مقصل الركبة بحسب 
ا 
اتی الوَحشي بحسب براون 
مبضع السمحاق بحسب برآون 


E 
رت ر و‎ 


Soy 


2 
برآون -آدسون 
جبیر یراون 


2 م ص 
متاازمة برآون -سیکوار 
ومو کک 


البروسيلة (جرئومة) 
اختبار تراص البروسيلة 
داءالبروسيلات ˆ 

داء البروسيلات الفقري 


8ھ 6o‏ 
برودزينسکي 

ر ص و“ ەه 
علامة برودزينسكي 


و و 


اختبار برودڙيلسکي 
راض العظم بحسب برونیئج - 
فی 


و 
برو جر 
ا 


ردبه بروچجر 
سی ره 


قابلية ادش 

3 

برون 

مكشطة العظم بحسب براون 
مكشطة راون 

8 ۶ e 

ماتی برونر 

مقرب الملْقَاط بحسب بروني - 


ا 


واین 


B. procedure 
Brostrom-Gordon 

arthrography 
Broughton-Olney-Menelaus 

tibial diaphyseal 

shortening 
brown 

B. dermatome 

b. fat tumor 

B. fibular transfer 

B. knee approach 

B. knee joint 

reconstruction 

B. lateral approach 

B. periosteotome 

B. technique 

b. tumor 

b. tumor of 

hyperparathyroidism 

Brown-Adson forceps 
Browne splint 
Brown-Séquard syndrome 
Brucella 
Brucella agglutination test 
brucellosis 

spinal b. 
Brudzinski 

B. sign 

B. test 


Bruening-Citelli rongeur 


Bruger 

cul-de-sac of B. 
bruisability 
Brun 

B. bone curette 

B. curette 
Bruner approach 
Bruni-Wayne clamp 


approximator 


و۶ 

برودي 

٠‏ برودي 
داء بروديَ 

مأتی برودسکي 
جارتىنمان 


E. e 


جبيرة مستشفى بروك للجيش 


و 
-ئولوس- 


و۶ 
بر وکر 
کر ومو ےه 0 
الشاي 


إيكاق القصل الفهقي الحوري 
بحسب بروکس ˆ 
طريقة بوكس 
ا 

ريقة الدج القهقي موري 
بحسب بر وکس جنکیٹز 


قل الوتر بحسب بر وکس - جونز 


و 
بر وکس سیدون 
نقل وتر العضلة الصدرية الكبْرّى 


تحت برو کن ادون 


قل الور بحسب برو کس 


سیدون 
طريقة التَقّل بحسب بروكس - 
مو 
برومهیدٍ 
می بردمهید ر 


ى 
التواء بشكل عص الكتسة 
رافعة السمُحاق بحسب بروفي 


3 ا 


0 ۶ 5 
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Brodie 
B. abscess 
B. disease 
Brodsky-Tullos-Gartsman 
approac 
Brooke Army Hospital 
splint 
Brooker 
B. double-locking 
unreamed tibial nail 
B. femoral nail 
B. frame 
Brooker-Wills nail 
Brooks 


B. atlantoaxial arthrodesis 


B. technique 


B. type fusion 


Brooks-Jenkins atlantoaxial 


fusion technique 
Brooks-Jones tendon 
transfer 
Brooks-Seddon 
B.-S. pectoralis major 
tendon transfer 


B.-S. tendon transfer 


B.-S. transfer technique 


Broomhead 

B. approach 

B. medial approach 
broomhead 
broomstick 

b. bar 

b. cast 

b. curl-up 
Brophy periosteal elevator 
Brostrom 


B. injection technique 


جهاز الورك للمعدات العلاجية 
بب بالور ٠‏ 
کا ر وک 


داء بوکانان 


غارز مید للملاط القخذي 
بحسب بوك ا٠‏ 
TT‏ 
طريقة بوك 


ا 


حشوة (سدادة) بوك 


1- دلو 2 خاة 
دلو دين براون 
ضلع مقبّض الدلو 
مقبض ادلو 
کسر مقَبّض الدلو 
ية ماب التو 
حرکة الضلع بشکل مقبّض الدلو 
SS‏ 
مرّة مقت الد "ˆ 
مزكة الهادكة بشكل مقَبّض الدلو 


ا ٥ےد‏ کن 
بوك جرامکو 
i e‏ اليد) 


بحسب بوك جرامکو 
يقة بوك جرامکو 
ور 
بو کي 
حجاب پو کي 


صينبة الأشعة السينية بحس 


BTM hip system 


Buchanan disease 
Buchholz 
B. acetabular cup 
B. prosthesis 
Buck 
B. extension splint 
B. fascia 
B. femoral cement 
restrictor inserter 
. knee brace 
. method 
. plug 
. splint 


WD WW WwW WwW 


. traction 
B. traction splint 
bucket 
Denis Browne Db. 
b. handle rib 
bucket-handle 
b.-h. fracture 
b.-h. plica 
b.-h. rib motion 
b.-h. rim motion 
b.-h. tear 
b.-h. tear of meniscus 
Buck-Gramcko 


B.-G. pollicization 


B.-G. technique 
Bucky 

B. diaphragm 

B. x-ray tray 


bud 
limb b. 
buddy 
b. splint 
b. taping 


ر و 
مقرآض الجحبس بحسب برون 
اقب التدوير بحسب 

ڪي ٣‏ ا 
ون 

و َ‫ 

بروزر 


رور ك 
ماتی بروزر 
ای و کی 


شق بروزر 
روے 


4 2 9 ا 2 
مأتى الركبة بحسب بروزر 

رھ م ه0 س ا 2 
الات الوحشي بحسب بروزر 


اختبار الفرشاة 

٠ برياًن‎ 

إيتاق ا لقصل بحسب بريّان 
إجراء بيان 

بدلة غرسة كامل الركبة بحس 
al‏ 

بریان -موراي 


گر 


ا ا 
مأتی المرفق بحسب بريان - مورآي 


Brunn plaster shears 


Brunswick-Mack rotating 


drill 
Bruser 
B. approach 
B. incision 
B. knee approach 
B. lateral approach 
B. skin incision 
B. technique 
brush test 
Bryan 
B. arthroplasy 
B. procedure 
B. total knee implant 
prosthesis 
Bryan-Morrey 
B.-M. elbow approach 


اأتّى الكلفى المد نخ بریان B.-M. extensive posterior‏ 


ور 7 
-موراي 
کر 
طريقة بريان -مورآي 
ریات 


الكامن التعد د الأطوار » العَزير ء 
الصغير » القصير 


المعدات العلاَجية بحسب بالتمور 


ې 


مشباه عَمَّل المعدات العلاَجية 
oT‏ 
اوجرا ف الطثولي الدبتاميكي 


للمغذات العلاجة تح 
چ و ا ا 
بالتمور 
الرَفْعَ الديتاميكي للمعدات 
ا 


العلاجية بحسب بالتمور 


ا 
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approach 
B.-M. technique 
Bryant 
B. sign 
B. traction 
BSAP 
brief, small, abundant 
potential 
BSAPP 
brief, small, abundant, 
polyphasic potential 
BTE 
Baltimore Therapeutic 
Equipment 


Baltimore Therapeutic 


Equipment work simulator 


BTE Dynamic 
Pedobarograph 


BTE dynamic lift 


الحزمة الأمامية الإنسبة 
التضمیدالحرمى ˆ 

وظيفة ا لزم 

الحزمة المتوسطة 

الحزمة العصبية الوعائية الإنسية 
الحرمة العصبية الوعائة ٠ ٠‏ 


الحزمة التلفية الو حشبة 


الحزمة العصبية الوعائبة الألوية 
وو ا 
کر و 2 
ےی ا ٠‏ 
وكعة (تورم مني في الإبهام 


الوكعة الظهرانبة 

قطع العظم بحسب إسترسون 
لوكتة لاطي ٠‏ 

تشکل الوکعة 


رہ س 


وكعة الحيّاطين 


0 ~~ سره م 


ار 
دوفریز-مان 


E. 6 


0 ~~ رە 


استفّصال ال وكعة بحسب کروشر 


و ر رہ س ر 


0 رە اقل د هټ 


b. fracture 
Buncke 

B. technique 

B. transfer 
bundle 

anteromedial b. 

b. dressing 

b. function 

intermediate b. 

medial neurovascular Db. 

neurovascular Db. 

posterolateral b. 

superior gluteal 

neurovascular b. 

Bunge amputation 


bunion 


b. deformity 
b. dissector 
dorsal b. 
Estersohn osteotomy for 
tailor's b. 
b. formation 
tailor’s b. 
bunionectomy 
Akin b. 
Austin b. 
chevron b. 


DuVries-Mann b. 


استتصال الوكعة الْعدّل جت DuVries-Mann modified b.‏ 


Keller b. 
Kreuscher b. 
Lapidus b. 


McBride b. 


Reverdin b. 


بوڈین د اندر 


e E 


بودین -تشاندلر ˆ 
طريقة بودين - تشاندلر 
و3 ° ۳ ت 


داء بورجر 


حدبة ا لجاموس 


انحلدل البشرة الَقاعى 
۳ کي 
الديل القخذي بحسب بُولسي 
ارتطام ١‏ 
ارتطًام الورك 
ارتطام القمحدوة 
ارتطام المضحة 
ارتطام الْعدَاء 
المصد 
علق المحوروالمصد 
مص آلانثناء الظهرانى 
مصدالاتاء ” 
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Budin-Chandler 

B.-C. anteversion 

determination 

B.-C. method 
Buerger disease 
buffalo hump 
Buffinol 

B. Extra 
Buford complex 
Bugg-Boyd technique 
buildup (noun) 
build up (verb) 
bulb 

irrigation b. 

b. neuroma 

b. suture 
bulbocavernosus reflex 
bulge 

disk b. 
bulging disk 
bulk graft 
bulky dressing 
bulla, pl.bullae 
bulldog 

b. clamp applier 

b. clamp-applying forceps 
bullet driver 
bullosa 

epidermolysis D. 
bullous 
Bullseye femoral guide 
bump 

hip b. 

inion b. 

pump b. 

runner's D. 
bumper 

axle lock and b. 

dorsiflexion b. 


flexion b. 


رأب السقّاق بحسب بوئیل 


ر ی 


جبيرة مدادة بحسب بوتيل 


ر 2 
مسبار بونیل 


بونیل 
go ”‏ 


محلول بوتیل 


e 


Err‏ ة بونيل 
غرزة بونيل 

خياطة بوتيل 
طريقة بونيل 


ھر سے رر وو 
ممرار الوتر بحسب بونيل 
د ص ار ي ۶ح 


ية نة فل ل ترد بحسب و tendon transfer technique E‏ . 


اختبار بوتّیل 
اختبار بونیل - ليتر 
إجراء ب بویل -ولیامز 


٣ 


سوقاء ب بوني 

2ة 

بوبیفاکایین (بنج مَوضعي) 
Es‏ 
منقّب ب آدسون 

مثقّب بايلي 

قب كروي 

مفب بورُویل 

مفْقّب کاباروزا 

منْقَّب مخروطي 

منْقَّب مخروطي 

منْقب کوشينج ˆ 
قب قاط 

منَْب هول 

مفب عالى السرعة 
تقب لثمب 


. outrigger splint 


سك الشد ا لخارجي بحسب 


. apponeplasty 


. probe 


DW WwW Ww 


. pull-out wire 


. solution 

. splint 

. stitch 

. Suture 

. technique 

. tendon passer 


. tendon repair 


WD WWW WW WW Ww 


. test 


B. transfer 


Bunnell-Littler test 


Bunnell-Williams procedure 


Bunny boot 

buoyancy 

bupivacaine 

buprenorphine 

bur, burr 
Adson b. 
Bailey b. 
ball b. 
bone b. 
Burwell b. 
Caparosa b. 
carbide b. 
cone b. 
conical b. 
crosscut b. 
Cushing b. 
cutting b. 
dental b. 
b. drill 
Hall b. 

bur 
high-speed b. 
b. hole 


ه0 


ا الا 
ریفیردین - لیرد 
استفصال الو كعة نخست 
ریفیردین مَك بريد 
وا قمع الظم/ الوم 
وشاح قطع العَظم بشکّل 


Reverdin-Laird b. 


Reverdin-McBride b. 


scarf osteotomy/b. 


scarf Z-osteotomy/b. 


/Z‏ الوكعة 
استئصال ال وكعة بحسب سیلفر Silver b.‏ 
استقٌصال وكعة الاطین tailor's b.‏ 
استاصال الو كعة الثلاَتی tricorrectional b.‏ 
ا ا 
ا الوكعة فصتت ويلسون Wilson b.‏ 
و ك م bunionette‏ 


م رکب (متلازمة) الو كيعة -إبهام bunionette-hallux‏ 
القدم الاأر وح - القدم الرحاء valgus-splayfoot complex‏ 
مركب (متلازمة) الوكعة -إبهام 


bunion-hallux valgus 


complex 1 الأروّح‎ ١ 
bunk bed fracture کسر سرد پر س‎ 
Bunker بو بولکر‎ 

عة ة قدمة بحسب ب پولکر B. foot piece‏ 
6 ددم بحسب ب بو وکر Bunker foot piece‏ 


مقّرآب مقاط ب بو نکی . شو لتر Bunke-Schulz clamp‏ 


approximator 


و یل Bunnell‏ 
طر ية غير را اضحة بحسب ۴ تيل B. atraumatic technique‏ 


مثقّب العظم بحسب بونيل B. bone drill‏ 
حياطة اطوط التَصالبة بحسب 
و د 
بونیل 


B. crisscross suture 


ضماد ا B. dressing‏ 
مب بونیل B. drill‏ 
الخباطة بشکل 8 یت د تيل B. figure-eight suture‏ 
ر رأ ب العضَلات اة بحسب B. flexorplasty‏ 
بوئیل 
الحبيرة المزرابة بحسب ل B. gutter splint‏ 
الْقّب اليدوي بحست وتیل B. hand drill‏ 
ابر المحنية للرحمة َب B. knuckle-bender splint‏ 
تعديل بو یل رب lلكضںڈتٽت B. modification of Steindler‏ 
اة بحسب ستیندلر flexorplasty‏ 
ابر ت تيل B. needle‏ 
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مثلث نف رو Burow triangle‏ مشق مع ستاد دمن ن Hudson brace with b.‏ 
مثقَب burr (var. of bur)‏ مفْقَّب آلی دو ساق طَو يلة long-stemmed powered b.‏ 
يقَة ر Burrows technique‏ مثْقّب ا ر کس 1 Midas Rex b.‏ 
2 رات ب لج : أجر bursa, pl.bursae [a‏ مثقّب ا احة ت یم العظًام orthopaedic b.‏ 
جراتب الدالية َ deltoid b.‏ مفب اوسوتوم Ossotome b.‏ 
الجراب لاسکی الآأّوي ischiogluteal b.‏ مثْقّب القدرة مثقّب آلی power b.‏ 
جراب وشک ا Luschka b.‏ مثقَب دوار rotary b.‏ 
جر راب ال ج olecranon b.‏ مفب ز> ر Zimmer b.‏ 
جرآب حمصي pisiform b.‏ الق الذوان تيت ی Zimmer rotary b.‏ 
جر راب قبل ا prepatellar b.‏ تخر بم حول الوتر نیت Burch-Greenwood tendon‏ 
جرا راب کعیر ي radial b.‏ ا - جر ينوو د tucker‏ 
جراب حلف العرفو ب retrocalcaneal b.‏ ا رخن َ Burgess‏ 
جرآب تحت الآخرم subacromial b.‏ ر رجس B. amputation‏ 
جر راب تحت الدالية subdeltoid b.‏ بتر أسفَّل الركبة جس بور جس B. below-knee amputation‏ 
جر راب مدور ي trochanteric Db.‏ رد ية بو رجس B. technique‏ 
خر راب رز ری ulnar b.‏ برخلتر Burkhalter‏ 
جراب فو فل Voshell b.‏ ا برخلتر لطريقة B. modification of‏ 
صو یر اجرب bursagraphy‏ بونیل Stiles-Bunnell technique‏ 
جرابي bursal‏ طريقة َة يقة التَقل پخست بت رخال B. transfer technique‏ 
ا جراية b. cyst‏ کس السلاميّات بطريقة Burkhalter-Reyes method‏ 
البرو ر الجرابی b. projection‏ برخلتر -ریس َ phalangeal fracture‏ 
کیس ا b. sac‏ حر ق burn‏ 
لتسيج أربي b. tissue‏ اختبار المصة بحسب ورن B. bench test‏ 
اهاب الحرآب bursitis‏ تشو شوه حرقي بشکل زر ز هر ة ةالعرو b. boutonnière deformity ög‏ 
اتاب اجر اب الوڙي anserine b.‏ حر ق کیمیائی chemical b.‏ 
التهاب جرا رب العضلة الحرقفية قفية iliopsoas b.‏ حرق کیمیائی کفافی circumferential chemical b.‏ 
القطنةَ فع و ّ b. contracture‏ 
التهاب الحرآب تحت الرضفة infrapatella b.‏ حرق کھربائی electrical b.‏ 
التهاب الجرآاب الاسكي الآأّوي ischiogluteal b.‏ حرق irrigation b. a‏ 
التهاب الجر اب الإلسي لح medial gastrocnemius b.‏ اسیتات الافينيد لحرو ق mafenide acetate for b.'s‏ 
الساق حرق تطبيق القالب الحبسى plaster cast application b.‏ 
التهاب الحرآب الزغابي العقدي pigmented villonodular b.‏ ارتفاق الأصابع ارقي b. syndactyly‏ 
نو رهام Burnham‏ 
التهاب الجرآاب اليح pyogenic b.‏ جبيرة الإصبع تخت و رنهام B. finger splint‏ 
التهاب ترات غشائة الصف semimembranosus Db.‏ 8 الإبهام بحسب تو رنهام B. thumb splint‏ 
التهاب امراب الان septic b.‏ آم ا حرق burning pain‏ 
التهاب الجراب تحت الآّوي subgluteal b.‏ بیرنز Burns‏ 
التهاب الجراب تحت الكتف subscapularis b.‏ داء ینز B. disease‏ 
التهاب الجراب الزورقى ال رضم tarsal navicular b.‏ صفيحة 2 B. plate‏ 
التهاب الراب بج 5 رات Tornwaldt b.‏ شی بیرنز -هانی Burns-Haney incision‏ 


فقرة فراشية الشكّل 
بح ففريةأحادبة التثل 
ك 

لان بشکل القلب 

وسادة الألبة 


ك 
ر 
صا 


زر » حبه 

ا a‏ ي ك 

خراج رري 
و 

رر درموند 

ای ه3 

رر هوسول 

2 ا ه3 

زر رباط هوسون 

زر الرباط 

IES 


زر موسد 
رضي 


ا س تر 


دعم التثبيت الداخلي 


البدلة الفكية بحسب بيّارْس 


مجارَة 
تصوير طم الجازة الوعائية 
مجارة الأبضية 


جراحة الجارَة 


b. vertebra 


butterfly-shaped monoblock 


vertebral plate 


buttock 


heart-shaped b. 
b. pad 


button 


b. abscess 
Drummond b. 
Hewson b. 

Hewson ligament b. 
ligament b. 

padded b. 

patellar b. 

pull-out b. 


b. suture 


Buttonhole 


b. deformity 


b. fracture 


buttress 


b. plate 
b. screw 
b. thread screw 


Buttressing 


b. in internal fixation 


BVP 


blood volume pulse 


Bx 


Biopsy 


Byars mandibular 


prosthesis 


Bypass 


b. graft angiography 
popliteus Db. 
b. surgery 


التهاب ا لجراب الدوري 
التهاب الحراب اوري السلّي 


زل ارات 

تصوی را لجراب 

تمنو رالراب ق العم 
بحسب میکاز 


4 ر رت و مو 
تطح بعي بحسب بورتون - 


° يھ‎ e 
مثقب بورویل‎ 
ر‎ ۶ 0 ¢8 o 
تعدیل بورویل -سکوت لشق‎ 

EE 

وأطسون- جونز 
دليل البطانة المعدنية 

کے اد ۶ ص کک ا اتو اي 
مثقب ذو بطانة معدنية ر 


یونیفلکس 
ت تالکن 
بوتالبیتال (دواء مهد ومتوم) 


3 
بوتازولیدین 
r o &‏ 
بوتلر 
(خنصر القدم) ات ا تلر 
إجراء بوتلر لتصحيح أصابع 
القدم الَتراكبة 
بونورفانول (دواء مسن للسٌعال) 
قَراشی الشکل » كالفراشة 
کسر فراشي الشکل 


شدفة الكسر الفراشية الشكّل 


trochanteric b. 
tuberculous trochanteric Db. 
bursocentesis 
bursography 


Mikasa subacromial b. 


subacromial Db. 
bursolith 
bursopathy 
burst 
b. fracture 
b. injury 
bursting dislocation 
burst-type laceration 
Burton-Pelligrini excising 
trapezium 
Burton sign 
Burwell bur 
Burwell-Scott modification 
of Watson-Jones incision 
bushing 
guide b. 
Uniflex drill b. 


Butalan 
butalbital 
Butazolidin 
Butler 


B. fifth toe operation 


B. procedure to correct 
overlapping toes 
butorphanol 
butterfly 
b. fracture 


b. fracture fragment 


ER E 


E U E 


C. posterior splint 


C. splint جبيرة كابوت‎ 
CAD [مختصر]‎ 


س ت ص 


التصميم بساعدَة الحاسوب 
ل ك 


computer-assisted design 


cadaver جل جشّی‎ 
c. bone - عر‎ 
c. graft 
cadaveric knee 4 & ر‎ 
CAD/CAM [مختصر]‎ 
CAD/CAM prosthesis °AD/C°AM aَلدب‎ 
cadence قاع‎ 
Cadenza ادرا‎ 
C. girdle حزام کادن‎ 
C. panty طون ادنر‎ 
café-au-lait spot رة عة القَهوة باللبن‎ 
Caffey disease داء کافٔی‎ 
Caffinière, De La Caffinière کافینیار »دي لا کافینیار‎ 
C. prosthesis بدلّة کافینیار‎ 
C. trapeziometacarpal البدلة ار ا السنعة بحسب‎ 
prosthesis co کافینیار‎ 
cage َ تَقَص‎ 


ا 
و 


قمص معرَز بألْبّاف الكربون 
القَقص الضلعى rib c.‏ 


carbon-fiber-composite cC. 


carbon-fiber-reinforced c. 


قفص مدمج ایو ط threaded fusion c.‏ 
ستاد فص الظهر cage-back brace‏ 


مو وت 


داء عمال العَوْص » داء العوأاص 


caisson worker’s disease 


جهار الورك س2 

رميز دليل اعقب صثف 
CA-5000‏ ˆ 

محلل حركة السيساء صف 

َ C۸-6000 

خراة 

كبل (حرمة من الأسلكك) 
بل دول میلس 
کبل دوایر ٠‏ 

کل الف بحسب دوایر 

گل بصرياليفي ٠‏ 

کل سال 

کیل مديئة او کلاهوما 

تصحیح ا لجف بکبل دوایر 


س ۶ 

کبل سونجر 

جهاز تعليق الكبل 

شداد الكل 

ر 4 2 

کبل التيتانيوم 

EY o 

کبل ملفوف 

ستاد الكَبّل الملعوف 
ا ےه 
مقوام ملفوف الكَبّل 

استعمال آدوات ضغط صنارة 


کابوت 
جبیرة الساق بحسب کابوت 
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C-2 hip system 
CA-5000 drill-guide 
isometer 
CA-6000 spine motion 
analyzer 
Cabinet 
grid c. 
Cable 
Dall-Miles c. 
Dwyer c. 
Dwyer scoliosis cC. 
fiberoptic Cc. 
liquid c. 
Oklahoma City c. (OKC) 
scoliosis correction with 
Dwyer c. 
Songer Cc. 
c. suspension system 
c. tensioner 
titanium cC. 
twister C. 
c. twister brace 
c. twister orthosis 
cable-hook compression 
instrumentation 
Cabot 
C. leg splint 


مصابة حتف عقي جوف 
حتف عقبي أجوف 

الرباط العقبي الترفوي 

العقبي الَردي 

القصل العقبى التَرّدي 

العظم العقبي التردتي 

القصل العقبي الترّدي 
التهاب القصل العقبي التَرّدي 
الرباط العقبي الشظو ۳ َ 
عقبي رو رقي 

كع الحارضة العقبية الرَورقية 
کک 


اس 


تھے 


عقي رَورقي ٴ 
قصل العقبي الزورقي 
العقبي الزورقي 
يم الرباط العقبي الزورقي 
و اللفي الظنبوبي 
عقبي ظنبوبي ٴَ 
الراوية العقبية الظتبوبية 


الدمج العقبي الظبو ت 


المشية العقبية 

رر 8 

عقبي رو حي 
ت اة حتف عقبي رو حي 
حتف کک 

ع (ے :اعاب 
عقب مرح داخل القصل 
عقب فاص 
العقب الثاتوي 
عقت الف 


عقب وتري 
عقب وري بحسب وايت - 
کراينيك 


7 0 


مهماز 

مهماز القخذي 
غو مهماز الذي 
مهمازصائر ٠‏ 


c. foot 


talipes c. 


calcaneoclavicular ligament 


calcaneocuboid 

c. articulation 

c. bone 

c. joint 

c. joint arthritis 
calcaneofibular ligament 

(CFL) 
calcaneonavicular 

c. bar resection 

c. bar section 

c. coalition 
calcaneonavicular 

c. joint 


c. ligament 


c. ligament-tibialis posterior 


tendon advancement 

calcaneotibial 

c. angle 

c. fusion 
calcaneous gait 
calcaneovalgus 

c. deformity 

c. foot 

talipes c. 


calcaneus, pl.calcanei 


displaced intraarticular c. 


distal c. 

c. secondarius 
talipes c. 
tendo c. 


White-Kraynick tendo c. 


calcar 
c. femorale 
c. femorale development 
pivot of c. 


c. pivot 


بدكة الورك اللطة بحس 

كالاندروسيو .ˆ 

مقاط کالاندروسیو 
جهاز الضَغّط بحس 
کالاندروسیو 
E‏ 
کالاندروسیو 

جهيزة ابیت بحسب 
کالاندروسیو 


Calan 
Calandriello procedure 
Calandruccio 


C. cemented hip prosthesis 


C. clamp 


C. compression apparatus 


C. compression screw 


C. fixation 


C. fixation device 


صفيحة البرغى الافحامى بحسب C. impaction screw-plate‏ 


کالاندروسیو 
کالاندروسیو 
جهاز الضَغْط الي بحسب 
کالاناو و س 1 
التهاب التاتى العقبي 
اکر قلي ل 
الکسر اراح للعقب 
الكسر العقبى 
رد الکسر ال 
زاوية الان الَعقبي 
قَطّع العظم العقبي بشكّل 1 
قط العظم العقبي 
الدبوس العقبي 
وسادة المهماز العقبي في المحذاء 
متلازمة آلمهمازالعقبي ˆ 
الوترالعقبي ٠‏ 
و 


خياطة الوتر العقبي 


کی ص ے 


C. side plate 


C. triangular compression 
apparatus 

calcaneal 

c. apophysitis 

c. avulsion fracture 

c. displaced fracture 

c. fracture 

c. fracture reduction 

c. inclination angle 

c. L osteotomy 

c. osteotomy 

c. pin 

c. spur pad in shoe 

c. spur syndrome 

c. tendon 


c. tenodesis 


راوية ميان الراوية ية المشطية التانية calcaneal-second metatarsal‏ 


العقبة 


ی 


سس ۹ ان ەر 


ج ی جوب 


التشوه العقبي الأجوف 
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angle inclination angle 
calcaneli (pl. of calcaneus) 
calcaneocavovarus 

deformity 
calcaneocavus 


c. deformity 


طريقة القَدم الرَحاء بحسب 
کالدویل- کوان 

قل الور بحسب كالدويل - 
دورهام 


ره 
شتريط الربله 


معیر عمق البرغي 
حركة الضلع الفرجارية 
فرجار 


EEG O 
فرجار فخذي بحسب توینلي‎ 
ی‎ 


فرجار تخفيف الوزن 


س 


Caldwell-Coleman flatfoot 


technique 
Caldwell-Durham tendon 

transfer 
calf 

c. band 

c. circumference 

c. hypertension 

c. shell 

c. squeeze test 
calibrated 

c. clubfoot splint 

c. guide pin 

c. guide wire 

c. pin 

c. pin guide 

c. probe 
calibrator 

screw depth c. 
caliper rib movement 
calipers 

blunt c. 

c. brace 

Lafayette skinfold c. 

skinfold c. 

Thomas walking c. 

Townley femur c. 

Vernier c. 

weight-relieving c. 
Callahan 

C. approach 

C. extension of cervical 

injury 

C. fusion technique 

Callander amputation 
Callaway test 
Calleja exercise 
Callender 

C. brace 


C. derotational brace 


قَاشط المهماز 
مقوار المهماز 
استبدال المهماز 


و ل 


E Ri 
رچ رھد سول‎ 
2 
کلاسی‎ 


1 


کا و 


تَكَذْسات الأقراص بین الفقرات 


ال ص 


كلس حول الصا 
تهاب الوتر التكَلسي 
. € 


ب 


لورم الليفي السفاقي | لکل 


کالسیمار 
وا ے٣‏ ور ر 


س متحدد 


الكلاس ۾ ريثو ٬‏ تصلب الريء › 


لحتل الغضروفي الكلاسي 


تصلّب الأصابع وتوسع ٠‏ 


و 


الشعیرات [ كريست] (متلازمة) 


التاق التَكَلسي 
كلسي 

ع لي 
ادإ وه اک 
ده 2 ا لكلسيتيتية 
کالسیتونین 
کالسيتونين السَلمون 
کال ون الل اة 


ل و 


کا يوم 
ألُومينَات الكالسيوم 
رسابة الكالسيوم 


هيدرو کسي آباتيت الکالسيوم 


قات الكالسيوم 
خرف فسفات الکالسيوم 
رسب ای هیدرات 

کی کک ھا کے و و 

و وه او د 


کالسيوم لصنل َ 
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c. planer 
c. reamer 
c. replacement 
c. trimmer with Zimmer- 
Hudson shank 
calcificans 
chondrodystrophia c. 
calcification 
flocculent foci of c. 
juvenile intervertebral 
disk c.’s (IDC) 
paraarticular c. 
calcific tendinitis 
calcified 
calcify 
calcifying aponeurotic 
fibroma 
Calcimar 
calcinosis circumscripta 
calcinosis, Raynaud, 
esophageal, sclerodactyly, 
telangiectasia (CREST) 
calciphylaxis 
calcis 
OSC. 
Calcitite graft material 
calcitonin 
salmon c. 
Salmonella c. 
calcium 
c. aluminate 
c. deposit 
c. hydroxyapatite 
c. phosphate 
c. phosphate ceramic 
c. pyrophosphate dihydrate 
deposition (CPPD) 
c. pyrophosphate dihydrate 
deposition disease (CPPD) 


Serum C. 


رب لقصل الإقحامي بحسب 
کامبل 


العم الحَظمي الراصعي بحسب 


ل 

مضع العظم ب ٤‏ 2 
مع العظم بحسب انبل 
إیتاق القصل الحلفي بحسب 


و 


کر ار رس ی 


Camino catheter technique 
Camitz 

C. technique 

C. tendon transfer 
camouflage prosthesis 
Camp 

C. brace 

C. corset 
Campbell 

C. approach 

C. cannulated screw 

C. gouge 

C. interpositional 

arthroplasty 


C. onlay bone graft 


C. onlay graft 
C. osteotome 
C. osteotomy 


C. posterior arthrodesis 


C. posterior bone block 


C. posterior shoulder 
approach 


C. posterolateral approach 


C. reamer 


C. resection arthroplasty 


. retractor 

. rongeur 

. screw fixation 
. technique 

. traction splint 


. transfer 


CO: Oo ALE ON O. O 


. triceps reflection 


Campbell-Akbarnia 
C.-A. arthrodesis 


لر 
بدلةٌ الي ر ك بطريقة ة کالیندر C. technique hip prosthesis‏ 
دشبد callosity‏ 
افتراق ثفنی callotasis distraction‏ 
تفنى (صفة) callous (adj.)‏ 
دش callus (noun)‏ 
دشب | 5 bone c.‏ 
اتنام الى الدشبذى c. bone union‏ 
bridging c. e‏ 
دشد بشکل دم الفيل elephant-foot c.‏ 
دش مڑڙهر florid c.‏ 
تشکُل الدشبذ c. formation‏ 
دشد الكسر fracture C.‏ 


horse's foot c. 


دشبذ تھیجی irritation C.‏ 
۶ موي e‏ ت 
دشبذ القرص pinch c.‏ 
2 و 0 
جام دشبڏذی c. weld‏ 
الان نہ کول Calnan-Nicolle‏ 


غرسة الإصبّع بحسب کالْنَان- C.-N. finger implant‏ 


و 


E 
بدلة الإصيع بحسب کالتان_‎ 


نيول 


C.-N. finger prosthesis 


کالو ر Calor‏ 
إزمیل کالتاجیرو ن Caltagirone chisel‏ 
مر رض كالڵفه“ٗ - بيرتس Calvé-Perthes disease‏ 
عادمة ظَهرَ الجمل camelback sign‏ 
آله تصویر کامیرا camera‏ 

آل التصوير الحامائة gamma c.‏ 


آل ا نبوبة ساتیكون Saticon tube c.‏ 


م ر 2 


اله ا سترایکر Stryker c.‏ 
آله 5 توو اة فیدیکون Vidicon tube c.‏ 
ا ب قط للصرر ت بالة 5 تصویر Vidicon vacuum chamber‏ 
الفيديو يوقي تحر التفريغ pickup tube for video c.‏ 
E‏ 
گامیر ون Cameron ١‏ 
رع زع الکو نة ة القخلية تست C. femoral component‏ 
امیر ون removal‏ 
جهاز الکسر د یخس ب کامیر ون C. fracture apparatus‏ 
رافعة السمحاق بحسب Cameron-Haight periosteal‏ 
کامیرور ون -هایت elevator‏ 
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امبيضة و 


AR 


اا 

عصا رباعية القوائم 

عصا برس واحدة 

عصا رياعية بقاعدة صغْيرَّة 


صا ية القوائم 


n و‎ 


فة »ف ٠‏ 
فنية منظار قصل المزدوج 


فة الَو فق الداخلي 
فة التدفق الداخلي الكبيرة 
| 6 ا 


ية الإرواء المكروية 


Volkmann c’s. 
Canale 

C. osteotomy 

C. technique 
Canale-Kelly view 
canaliculus, pl. canaliculi 
Can Am brace 
cancellectomy 
cancellous 

c. bone 

c. bone graft 

c. bone screw 

c. chip 

c. chip bone graft 

c. and cortical bone graft 

c. insert 

c. insert graft 

c. pin 

c. screw 


c. versus cortical bone 


Candida 

candle wax appearance of 
bone 

cane 
quad c. 
quadrapod c. 
single-point c. 
small-base quad c. 
tripod c. 

cannula 
Acufex double-lumen 

arthroscopic C. 

arthroscopic C. 
Concept c. 
Dyonics cC. 
inflow c. 


large bore inflow c. 


microirrigating C. 


تصالبة كامبر 

کامستار 
ماکتة تمرین کامستار 
ضاغط الساق الآلى بحسب 


س 


بذلة حر متقصل الورك الكتدي 


بدلة الورك الكتدي 
الرابطة الكتدية للعلكج الطبيعي 


اة مر فبھاآلستوائل» » فق 
3 تمق آلكوك (التفق الفَرْجي) 


القتاة الغضروفية 
القتاة البدائيّة (الأولية) للعَظم 


التق الهافيرسي (التمق لعي 
لظ 

التقق العضدي 

فطع عَظم السمق اللاسمّى 

التق داخل النقّوي 

فناة التَفّي 

التق الفقري » القناة التخاعية 

الم الكاحلى 

الشناة الرصغة 
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C.-A. procedure 
Campbell-Goldthwait 
procedure 
Campbell-Rinehard- 
Kalenak anterior 
arthrodesis 
Camper chiasma 
CamStar 
C. exercise machine 


C. power leg press 


Cam Walker 
Canadian 
C. crutch 
C. hip disarticulation 
prosthesis 
C. hip prosthesis 
C. Physiotherapy 
Association 
Canakis 


C. beaded hip pin 


C. pin 
canal 

Alcock c. 
cartilage c. 


cortical bone primary cC. 


femoral c. 
Guyon cC. 


haversian c. 


humeral c. 

c. innominate osteotomy 
intramedullary c. 
medullary c. 

spinal c. 

talar c. 


tarsal c. 


ورك م ر و 


رمن امتلاء الشعيرآات 

ورم وعائي شعيري 

عو د امتلاء الشعيرآات 
رمن عرد امتلاء الشعيرآت 
کابیس 


رئيسي ٤‏ رسي 
الزأوية الشاشية الرأسبة 


مشاشة رأس الفخذ 


رأسي » العظّم الكبير 
راسي - هلاي 


عدم رار رای هاا 
القصل الرآسي الهاي 
کنر زنس التق ٠‏ 
ريسي لهمي 
رأب مقصل رويس العضد 
اللقمىَ 
رأب متقصل المرقق الكامل 
الرؤيسي اللقّمي ˆ 
بدكة مرق غير أأقيّدة الريسية 


c. unconstrained elbow 


C. wire crimper 


فة التدفْق الخارجی 


Capello technique‏ فة قوق الرضفة 
Capener‏ جهاز القة 
C. brace‏ فة تفلو نة 
C. lateral rhachotomy‏ فة تو عة للمنطقة 

C. rhachotomy‏ المسماز ال رلت ْفى 

capillary‏ مفب مدرّج قشر ي مقتّی 
c. filling time‏ انقب الأ 
c. hemangioma‏ سنٌالمعقَب | ق 


c. ischemia 

c. refill 

c. refill time 
CAPIS 


C. bone plate system 


c. fragment 
capitate 
capitate-lunate 

c.-1. instability 

c.-1. joint 
capitellar fracture 
capitellocondylar 


c. arthroplasty 


c. total elbow arthroplasty 


prosthesis 
capitellum, capitulum 
Hahn-Steinthal 


fracture of c. 
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outflow c. 

suprapatellar c. 

c. system 

Teflon c. 

zone-specific C. 
cannulated 

c. bolt 

c. cortical step drill 

c. drill 

c. drill bit 

c. drill point 


c. expulsion piston 


ھا برغى الور كالمو کح الْفتّى c. guided hip screw system‏ 


fl 2e 
مقوار هندرسون الْمَتّى‎ 


برغي الورك الى 


مسمار مفی 
C. screw‏ برٌغی مقّی 
C. screw assortment tray‏ جهاز البرغى ال 
ر ee‏ 
ملوی مقنی 
C. screwdriver‏ قن ء 
capital‏ إقتاء السويقة الأحّادى الجانب 
c. epiphyseal angle‏ علامة کانتیلی 
c. epiphysis (CE)‏ حن العتلة 
c. femoral epiphysis‏ ستاد من الكانفاس 


القلنسوة الحامية لقب كلووارد 
پوه ورو وه ا 


قلنسوة مثنية 

لسو العَصَّب 

فلنسوة تة لأصابع القدم 
جبيرة القأسوة 
قلنسوة الامشاط بحسب زا انج 
ارا ی 


¥ 


ريمر 


کار 
ع 


سعه 


السعة الحيوية القسرية 


2 


صفيحة اة وال 


لارو 


ەر ر ور 
مثقب کاباروزا 


c. Henderson reamer 

c. hip screw 

c. nail 

c. scrEW 

c. screw system 

c. wrench 
cannulation 

unilateral pedicle c. 
Cantelli sign 
cantilever bending 
canvas brace 
cap 

acetabular c. 


cartilaginous cC. 


Cloward drill guard c. 


flexor c. 

nerve cC. 

plaster toe c. 

c. splint 

Zang metatarsal c. 


Zimmer tibial nail c. 


capacity 

forced vital c. (FVC) 
cap-and-anchor plate 
Caparosa 


C. bur 


1 
\ 
3 
0 
۸ 
1 
3 
0 0 
3 × 


38 
8 5 
o 


المحفظة الخلفية الوحشية 
المحفظة الكتلفة الانسة 


: 
5 
: 


استصال المحفظة ˆ ٠‏ 
التهاب المحفظة 
التهاب المحفظة اللاصق 
التهاب المحفظة الحقانية العضدية 


آ 


ياق الحفظة الظهرا ا 


راب || حفط 
راب المحقاة بحب زنولي 


بويد - سيسك 

رفو المحفظة الررّي بحسب دو 
نرو 

رر احق 

رفو المحفظة الإلسي 


رفو الحفظة بطريقة سروال على 


سىره 
رفْوٌا! اة لله 
رفوا اة | e‏ : ی 


۶ رو 


روکوود 

روو ی ر ر و 

رفو المحفظة الرزي بحسب رو- 
o &‏ 

دو تویت 

° 0 

رزة رفو المحفظة 


وو م ری رو 

رفو المحفظة الرزي 

را تق اني بب يرن 
wt RE‏ ج 2 
بضع المحفظة 


Boyd-Sisk posterior c. 


joint c. 
midlateral c. 


midmedial c. 


o34 م‎ 


ای ر 
٩ 4 0 2‏ 
کوخر-لورنز 


الراوية بين الهلالي والعظم الكبير 


و ¢ o2‏ 
posterior c.‏ مشاشة ريس العضد 
و ا 
posterolateral c.‏ رويس العضد 


posteromedial c. 


capsulodesis 
Blatt c. 
bleb c. 
dorsal c. 
Zancolli c. 


Zancolli flexion c. 


capsuloligamentous system 


capsuloperiosteal envelope 


capsuloplasty 
Zancolli c. 


capsulorrhaphy 


م هە r34‏ 


capsulectomy‏ کسر رؤیس العضد الكعير ي 
capsulitis‏ جبيرة کابنر 
adhesive c.‏ خياطة كارو لاكتام 
glenohumeral adhesive c.‏ کابسایسین 


Kocher-Lorenz 
fracture of Cc. 
capitolunate angle 
capitular epiphysis 
capitulum (var. of 
capitellum) 

c. radiale humeri fracture 
Capner splint 
Caprolactam suture 
capsaicin 
capsular 

c. adhesion 

c. attachment 

c. imbrication 


c. incision 


رب اكقصل الافحامى المحفظى c. interposition arthroplasty‏ 


lS 
إطلاق (تحرير) محقظي‎ 
إجراء الرَيّحَان اا‎ 
e 

التسيج ا الداعم 


0 
2° 


توتر رباطي محفظي 


duToit-Roux staple c.‏ الفطريات الناقصة) 
capsulorrhaphy‏ المحمظة الأمامئة 
medial c.‏ احفظة الأمامية الوحشية 


pants-over-vest C. 


posterior cC. 


Rockwood posterior c. 


Roux-duToit staple c. 


c. staple 
staple c. 
Tibone posterior Cc. 


capsulotomy 
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الحفظة الأماممة الانسة 
المحفظة الظهرانة 
محفظة ارق 

حفط جروا 
الحفظة الانسة 


c. ligament 

c. release 

c. shift procedure 

c. strap 

c. support tissue 
capsular-ligamentous 

tension 
capsulatum 


Histoplasma c. 


capsule 
anterior C. 
anterolateral c. 
anteromedial c. 
articular c. 
dorsal c. 
elbow c. 
fibrous cC. 
Gerota Cc. 
joint c. 
medial c. 
meniscofemoral c. 
meniscotibial c. 


metatarsophalangeal 


ا 
مفك کاردان 
اكحاور الركيسية (۷:2:×) 


بدلة رأب القرنية بحسب كاردُونا 


عتاية » رعاية 
عتا 1 َه 
ارا 
[مختصر] 
هيه اعتماد مرافق التأهيل 


و وو 


کاریزوبردول (دواء مرخ 
للعضلات) 

جبیرة ا بحسب کازل ب 
و o‏ 


جوز 


اقب الاقب بحسب كارمودي 


کارنرال 
اأتى المي القابل للتوسيع 
بحسب انرا 


رور 


مأتی الورك بحسب کارنرال 


کارنرال - ستیوارت -بارنز 


السباتي 
لشريان السباتي 
انضعَاط الشريّان السباتي 
محتوى السباتي ˆ 


I 
الغمد السباتي‎ 
ا‎ £ 
الوريد السباتي‎ 
ر‎ a 

رسغي 


Cardan screwdriver 
cardinal axes (X,Y,Z) 
cardiogenic shock 
Cardona keratoprosthesis 
prosthesis 
care 
palliative c. 
postoperative wound c. 
Carex ambulatory aid 
CARF 
Commission on 
Accreditation of 
Rehabilitation Facilities 


carisoprodol 


Carl P. Jones traction 
splint 
C-arm 
C.-a. fluoroscope 
C.-a. fluoroscopy 
Carmody 
C. drill 
C. perforator drill 
Carnesale 
C. acetabular extensile 
approach 
C. hip approach 
C. technique 
Carnesale-Stewart-Barnes 
classification of hip 
dislocation 
carotid 
c. artery 
c. artery compression 
c. content 
c. sheath 
c. vein 
carpal 
c. bone 


c. bone fracture 


Curtis PIP joint c. 


و 8 ی ¢4 ° 
بضع المحفظة بحسب كورتيس 


ست 


9 ی ۳ ەم 0~ 
بضع المحفظة الْستَعرَض 
الظهرانى 
a RS‏ 
عا الظهراني الوحشي 
والإنسي 
2 اة له 
چ 0 م 
بضع المحفظة بشکل 1 
[مختصر] CAQ‏ 


0 


استبيانة التحليل الإكلينيكى 


dorsal transverse c. 


dorsolateral and medial c. 


posterior cC. 


T-shaped c. 


Clinical Analysis 
Questionnaire 


Carabelt therapeutic belt 


کاربامات carbamate‏ 
کارب مات الكلو قنش chlorphenesis cC.‏ 
کربامازیبین (دوا اء مضا للاختلکج carbamazepine‏ 
کربنیسیلین (مضاد حیوي) carbenicillin‏ 
مثقّب کربیدې carbide bur ٤‏ 
کربیدو ليقو دو 6 carbidopa-levodopa‏ 
کارنو هیدرآت carbohydrate‏ 
تلا الكاربو هیدرآات c. analysis‏ 


N‏ رھ ا 
أكسدة الكاربوهيدرات c. oxidation‏ 


0و 

کربون 
بدلة القَدَم كاربون كوبي 11 
يزز ثناني اُکسيد الکربون 
چ ہو 2 

ليف کربوني 


20 


مبّت ليف الکربون 
E 8‏ ر 20 
الياف الكربون 

طحم چ مو 

هلالة آلياف الكربون 

صفيحة معرزة بألياف الكربون 

ے2 کر 

غرسة كربونية 

رس المنْمَّب الفولاذي الكربوني 
َقَص رکب من لياف الكر ا carbon-fiber-composite cage ù‏ 


carbon 
C. Copy IH Foot prosthesis 
c. dioxide laser 
c. fiber 
c. fiber fixator 
c. fiber graft 
c. fiber half ring 
c. fiber reinforced plate 
c. implant 


c. steel drill point 


قَقَص معزز باَلْبُاف الكربو ن carbon-fiber-reinforced‏ 
cage‏ 
2 


مسحال تنحستین الكربون carbon-tungsten rasp‏ 


Carceau-Brahms ankle 


arthrodesis 


ەرو ° 


دعامة (إستنت ) کارکون Carcon stent‏ 
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عل اسل لأسي لثمي 
کسر القصل الرسغي السلعي 
التصوير الشعاعي للمقصل 
الرسغي ي 
کاربروفین (دواء مضاد للالتهاب) 
ر : 
عدم استقر ار معقد للرسغ 


حامل الملْقَاط 
سامل مآقاط یرتشیر 
هلامة ا جرح الجدي ب تڪ 
کارینجتون 
رب الفصل بحسب کارول 
مارو 
گارول لیج 
مبضع ر العطه تست كارولن 2 


e م‎ E Pat 
_ رافعة السمحاق بحسب کكارول‎ 


ظم بحسب کارول- 
سریر ر جراحة قوم العظَام 
بحسب کاروم 

رآوية الحمل للساعد 


مقعد السار 


بحسب کارستان 
قلع لطم يي لبي 


بحسب کارتام تند 


E 


c. joint dislocation 
c. joint fracture 


c. joint radiography 


carprofen 
carpus 
complex instability of c. 
(CIC) 
Carrell 
C. fibular substitution 
technique 
C. resection 
C. technique 
Carrell-Girard screw 
Carrie car seat 
carrier 
clamp c. 


Finochietto clamp c. 


Carrington Dermal wound 


gel 
Carroll arthroplasty 
Carroll-Bunnell drill 
Carroll-Legg 


C.-L. osteotome 


C.-L. periosteal elevator 


Carroll-Smith-Petersen 
osteotome 


Carrom orthopaedic bed 


carrying angle of forearm 
car seat 
Carstan reverse wedge 
osteotomy 
Cartam-Treander reverse 
wedge osteotomy 
Carter 
C. elevation pillow 


C. splint 


e 


اختبار ضط i‏ 

عدم استقرار الرسع 

رباط الرس 

سناد الصتم بحسب کار 


الح کک 


ي 


بدلة الغرسة الروركية الرسغية 
البرغي لزورقي ا 
التق الرسغي 

إطلاق (تحرير) التفق الرسخي 
متلاز مة التق الرسغي 

منْظّر النَقق الرسغي 

استتصال الرسغ 


ا الرسغي الَاصي 


گابن , 
سناد التَحَّار 
سني 


العظم اثلث ارسي 
ورا لكعرة القَصير: اسحا 
ور الكعبرة الطويلة الرسنية 
2 


ا 
رب لقصل الرسغي السنعي 
المصل الرس سغي السنعيٴَ 


O 


البررة الرسغية السنعية 


الكراي ا السنعي 
الفصل الرسخي السنعي 
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ود 
ر 


c. bone fracture ankylosis 

c. bone stress fracture 

C. Care program 

C. Care rehabilitative 
program 

c. compression test 

c. instability 

c. ligament 

C. Lock wrist brace 

C. Lock wrist splint 

c. lunate implant prosthesis 

c. pedal spasm 

C. TOW 

c. scaphoid 

c. scaphoid implant 
prosthesis 

c. scaphoid screw 

c. synovectomy 

c. tunnel 

c. tunnel release (CTR) 

c. tunnel syndrome (CTS) 

c. tunnel view 

carpectomy 

distal row c. 


Omer-Capen c. 


proximal c. 

proximal-row c. 
carpenter’s brace 
carpi 

os triangularli c. 

c. radialis brevis tendon 

c. radialis longus tendon 
carpometacarpal (CMC) 

c. arthroplasty 

c. articulation 

c. boss 

c. dislocation 

c. fracture-dislocation 


c. joint (CMC) 


مقاط الحوض بحسب کازي 
[مختصر] 

فرط التمديد الشوكى الآمامى 
ا 

الس اللي 

قرام دري ادي لر 
الآمامي الصليبي َ 

کازباري 


ا ی ی ر 


تصليح کازباري 


خرامة الخياطة بحسب کازباري 
خرامة الخياطة بحسب کاسلبيرّي 
E‏ 
الب قوق المرقّق 

الب رورقي ضفي 

قاب شبيه بالطائرة 

تطبیق الاب 

قاب الذراع الأسطواني 

ا 

الب آسفل الرکبة 

قالب الشي سل الرة 

قالب الركبة النحنية 

الب سبلي بحسب برمودا 

گالب تتائي الصمَام ˆ 

قاب اُسطواني تائي الصمًام 

أسطوانة دموية ˆ 

قاب الجسم 

قاب السيّر بحسب بودي آرمور 

(درع الجسم) 
قاب شد ا جلد بحسب بوهلر 


و ا 


سوقًاء القَالَبَ 

قال ی الصمًام بحسب 
بوستون 

كتاف القَالّب 

قاب بشكل عصا المكتسة 

قاب دائري 


ای ا ن 
قاب وضع حَاملي القطْن 
غطاء لقانب “ˆ 


Casey pelvic clamp 
CASH 
cruciform anterior spinal 
hyperextension 


CASH brace 


CASH orthosis 


Caspari 

C. repair 

C. suture punch 
Casselberry suture punch 
cast 

above-elbow c. 

accessory navicular cC. 

airplane c. 

c. application 

arm cylinder c. 

banjo c. 

below-knee c. 

below-knee walking c. 

bent-knee c. 

Bermuda spica c. 

bivalve c. 

bivalved cylinder c. 

blood c. 

body c. 

Body Armor Walker c. 


Bohler skin-tight c. 
c. boot 


Boston bivalve c. 


c. bracing 

broomstick c. 

circular c. 

corrective C. 

Cotrel scoliosis C. 
cottonloader position cC. 


C. COVEr 


o‏ سه و‌ 
منظّر کارتر -روي 
و 4 


جر اس 


A 
غضروف مفصلي‎ 


اة الغضروف 
ملقاط الغضرٌوف 
ضوف الضلعي 


و 30 س 


Carter-Rowe view 
cartilage 
c. abrader 
articular c. 
c. canal 
c. cell 
c. clamp 


costal c. 


c. elastic pullover kneecap  ãَ جبيرة الرضفة الخضروفية ار‎ 


البلوفرية 


ر سے ل ٥ھ‏ ر 2 
مناورة مك موراي لغخضروف 


رەس ت 


الركبة المزق 


a AE E A 
غضروف التلم الرضفي الفخذي‎ 


غضروف ربّاعي الزوايا 


الغضروف الدرقى 
قضروف تلا اضعب 
الضروف الَاكّى الشعَب 


په ت و 2 
نقص تنسج الغضروف والشعر 
و 

عصروفي 


E RI 


البداءة الخضروفة 


كسر دولاب عربة التقل 


غرسة کارترایت 
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splint 

glenoid c. 

c. graft 

c. healing 

hyaline c. 

c. implant 

McMurray maneuver for 

torn knee c. 

patellofemoral groove c. 

quadrangular c. 

c. SCİSSOIS 

shelling off c. 

thyroid c. 

triradial c. 

triradiate Cc. 
cartilage-hair hypoplasia 
cartilaginous 

c. anlage 

c. cap 

c. degeneration 

c. growth plate 

c. hamartoma 

c. loose body 

c. metaplasia 

c. spur 
cartilaginous 

c. tissue 

c. tumor 
cartwheel fracture 
Cartwright implant 


cascade 


قاب الأصابع الطويل الذراع 

قاب الساق والركبة المنحنية 
الطويل 

قاب الساق الطَويل 

قاب اشي الطريل للساق 


الب ورز 

قاب حف القَدّم بحسب لُوفل 
قالب مَاکس کاسٰت 

قاب الكعب الالسى 


قاب كوتّرل المعدّل 

الب کُوفرل العدل بحب مو 
الب موني 

لتا فا 

قاب لاسيري 

قاب طني بحسب أودو نوهيو 
القالب اللي اراد رات 
تاکب طْعم العَظم الر اصعي 
الاد 

حشو القَالّب 

قاب سرجي 

القالب ا السرجی 
ا 
E‏ 

قاب الوتر الرضفي الحامل لشفل 


قاب سبلي عائم 

قاب العضلة الفخذية الرباعية 
الرؤوس ٣ ٣‏ 

نع القاکب 

لب صلب 

الب یسر 

قاب احتف الْوضع بحسب 


long arm finger c. 


long bent-knee leg c. 


long leg c. (LLC) 


long leg walking c. (LLWC) 


Lorenz c. 

Lovell clubfoot c. 
MaxCast c. 

medial malleolus c. 
Minerva c. 

modified Cotrel c. 
Moe modified Cotrel c. 


Mooney c. 


Neufeld c. 

nonwalking c. 

O’ Donoghue cotton cC. 

one-and-one-half spica c. 

one-half spica c. 

onlay bone graft c. 

outrigger C. 

c. padding 

pantaloon c. 

pantaloon spica c. 

pantaloon walking c. 

patellar dislocation c. 

patellar tendon 
weightbearing c. 

Petrie spica c. 

plaster c. 

plaster-of-Paris c. 

plastic c. 

polyurethane c. 

pontoon spica c. 

quadriceps femoris 
muscle c. 

Quengel c. 

c. removal 

rigid c. 


Risser cC. 


Risser localizer scoliosis c. 
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وسادة القَالّب 

اک ین . ا ر 

جبيرة کوتر 

قاطہ الماک 

e ب‎ 4 

قالڵلب اسطوانی 

قاب امش الأسطوانى 

القالب السنبلي الوركي الَردوج 


وکر 


الب سنبلي مزدوج 

الب احتف EDF‏ 

گالب ارق 

قاب الحسُم الامتدادي 

قاب أليأف زجاجية 

قاب بشکٌل 8 ˆ 

قاب الجسم الي 

کالب فلاًکس للکسور 

قاب فریکا 

قالب سبلي امل اهام 

قاب السروال القصير 

الب مَازي 

الب جیلو کاسّت 

قاب من الأربيّة إلى الكاحل 

قاب مزرابي 

الت خسوا 

قاب الَصاقَحة 

e 

قاب الذراع الْعلق 

قاب هکسلایت 

الب رڙي 

قالب أسلطواني ري 

قاب سنبلي للورك 

اا 

قاب التنبيت ˆ 

الث الباطن في القَاب 
السنبلي للورك 

ا ت 

قاب الأمشاط بحسب كيت 

قالب اشني على الاق 

قالب ضوئي 

تمرم 

قالّب الذراع الطويل 


c. cushion 
Cutter cC. 
c. cutter 
cylinder c. 
cylinder walking c. 
Dehne c. 
double-hip spica c. 
double spica c. 
EDF scoliosis c. 
elbow c. 
extension body c. 
fiberglass c. 
figure-of-eight c. 
flexion body c. 
Fracturea Flex c. 
Frejka c. 
full-thumb spica c. 
gaiter c. 
gauntlet c. 
Gelocast Cc. 
groin-to-ankle c. 
gutter Cc. 
Gypsona c. 
handshake c. 
hanging c. 
hanging arm c. 
Hexcelite c. 
hinged c. 
hinged cylinder c. 
hip spica c. 
hyperextension cC. 
c. immobilization 
“intern's triangle” in hip 
spica c. 
Kite clubfoot c. 
Kite metatarsal c. 
leg walking c. 
light c. 
localizer c. 


long arm c. (LAC) 


ا 


َال أحادي الصمام univalve c.‏ ریسر 


َال فيلو Velpeau c.‏ لَب الشدادة بحسب رد ا Risser turnbuckle c.‏ 
شی بالقاکب حذاءٌ قالبى c. walker‏ َال سارمینتو Sarmiento cC.‏ 
الب امش walking c.‏ الب مسد الوتر الرضفى دو Sarmiento short leg‏ 
َال 9 مشي walking boot c.‏ السَاق القصيرة و patellar tendon-bearing c.‏ 
قالب التسخين وا الشکّل warm-and-form cC.‏ ارم 
إمنن القاب c. wedge‏ َال سبل بحسب انارو Sbarbaro spica c.‏ 
الاک الاسفينى wedging cC.‏ َال 4 بحسب Schmeisser spica Cc. EOS‏ 
قالب الاق ال well-leg c.‏ َال ا scoliosis C.‏ 
شاك القاآک c. window‏ َال اسفن مشا serial wedge c.‏ 
القاآب دو الشبابيك windowed c.‏ الب کصير للذراع short arm c. (SAC)‏ 
َال مع امتداد صفيحة أصابع c. with dorsal toe plate‏ َال الاّاف الزجاجية دَصير short arm fiberglass c.‏ 
القدم الظهرانبة َ ا extension‏ للذراع ا 
َال مع امتداد صفيحة أصابع c. with volar toe plate‏ َال فمّازي دَصير للذرا ل short arm gauntlet c.‏ 
القدم الراحبة ر extension‏ القالب الزورقي القصير للذراع short arm navicular c.‏ 
حذاء الكاحل بحسب کاستاواي Castaway ankle walker‏ َ َا (SANC)‏ 
حرام القالبّ stp‏ الب قَصیر للسّاق short leg e. (SLC)‏ 
حرام اقاب سمل الركبة Posey below-the-knee c.‏ َال الي القصير للذراع short leg walking c.‏ 
E‏ 3 
حب بوزی (SLWC)‏ 
كَسارَة القالب cast breaker‏ الب الشى القصير short walking c. (SLWC)‏ 
کار اقاب تيت بوهلر Böhler c. b.‏ َال س کتفی shoulder spica c.‏ 
كسار القَاب بحسب وولا Wolfe-Böhler c. b.‏ َال 2 لاف واحدة single-leg spica c.‏ 
بوهلر َال شدالحلد skin-tight c.‏ 
دعام الآطْراف بحسب کاستك Castech extremity support‏ الب مر رل الَمَط slipper-type c.‏ 
دهان کستیلانی َ Castellani paint‏ حذاء القَالّب c. sock‏ 
ستاد الكاحل ا کاستیحلا Castiglia ankle brace‏ تاک مان spica c.‏ 
ول َ casting ٤‏ قال ا السگر sugar-tong cC.‏ 
قولبة متمَطعة intermittent cC.‏ متلازمة العا c. syndrome‏ 
فولة س ب EF negative cC.‏ القَاک c. table‏ 
فولبة تالية للجراحة postoperative Cc.‏ يط القَالب c. tape‏ 
فولة تسلسلة serial c.‏ قاب و لنَلاّة أصابع three-finger spica cC.‏ 
إجراء كاستل Castle procedure‏ قال الط ذو التلاّة زر س three-point pressure cC.‏ 
رأب القصل الإقحامي القَطعي Castle-Schneider resection‏ قال ب لهام thumb spica c.‏ 
بحسب کاستل -شتایدر ا interposition arthroplasty‏ الک ياي لأصابع القدم toe spica c.‏ 
کاسترو فيو Castroviejo oS.‏ قالّب من اصابع القدم إلى الارية toe-to-groin C.‏ 
سكية كسار الصفيحة بحسب C. bladebreaker knife‏ قالّب من أصابع القدم إلى toe-to-midthigh c.‏ 
ا ا 
منقب کاسترو فيو C. trephine‏ الب ال traction cC.‏ 
فارشة القالب cast spreader‏ الک الشدادة turnbuckle c.‏ 
فارشة اقاب بحسب بیزون Beeson c. s.‏ قال احا الذرآع underarm c.‏ 
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الوريد الأجوف ا١‏ لسقلي 
الوريد ا اللوي 


٤وأجواف‏ تجويفي 
غاب الجوف 
جوف حقاني 
الح الجراحي باو جات قوق 


° 4 


causalgic pain 
cauterization 
bipolar c. 
Bovie c. 
phenol c. 
unipolar c. 
cautery 
bipolar c. 
Bovie c. 
intraarticular Cc. 
unipolar c. 
cava 
inferior vena cC. 
superior vena c. 
vena cC. 
Cave 
C. approach 
C. hip approach 
C. knee approach 
cavernous 
c. hemangioma 
c. Ilymphangioma 
Cave-Rowe 
C.-R. shoulder dislocation 
technique 
C.-R. technique 
Cavin osteotome 
cavitary 
c. deficiency 


glenoid c. 


Cavitron ultrasonic surgical 


aspirator 
cavity 

glenoid c. 

joint c. 

marrow cC. 

saclike c. 

synovial c. 
cavo 


c. abducto varus deformity 


فارشة القَالّب بحسب هور 
دامر 


راغي الخرزي 


1 ر 


الا التزلية (جرثومة) 
ظَهر القط 

ظهر القط الرخدي 
[مختصرً] ` 

بق رڪف اآضبوطة 

بألتَفريب الذوري امكيف 

الحوافي ١‏ 
ا 


ك لاناك 


فة » صنف 


0 2 


ر 


فة وستين -تور 


بدلة الى ر ک للتقور یم امرکز ي 
بحسب کنّکارُت 
کاتیسین (إنزیم حال للخاديا) 
قنْطًار 
الفحَاخ القغْطًار 
لري تقار 
کاود » مَهبط 
تصنیف کاترال 
ديت »دیل 
ا 
الضعاط ذب الفرَس 
متلازمة ذب الرس 


4 


يي (باتجاه اي 


ئي 


عد الى الفقر ی 0 
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Hoffer-Daimler c. s. 


CAT 
computerized axial 
tomography 
Catapres 
catarrhalis 
Branhamella c. 
cat-back 
rachitic c.-b. 
CAT-CAM 
contoured adduction 
trochanteric-controlled 
alignment method 
catching sensation 
catch-up clunk 
category 
Westin-Turco cC. 
Cathcart Orthocentric hip 
prosthesis 
cathepsin 
catheter 
c. entrapment 
c. kinking 
cathode 
Catterall classification 
cauda 
c. equina 
c. equina compression 
c. equina syndrome 
caudad 
c. anterior mold 
caudal 
c. lamina resection 
c. spinal agenesis 
c. translation 
caudally 
caudocephalad 
caudocranial 


causalgia 


0 ا ۳ 
تعديل برغي غرفة الطوآرئ 
[مختصر] 


خَلع الورك الخلقي 


رو 


غارزا لق لحلع الورك الخلقر 
بدلة الورك حلع الورك الق 


بحسب بریگوت باس 


مثقب سبوتوم 
د ر ا r‏ 


سیفاماندول اد ری 
و و ر 2 
صوديوم السيفازولين 


حيّوي) 
ا و ار 
سیفوبیرازون (مضاد حيوي) 
سیفوتًا ك سيم (مضاد حيوي) 
E‏ ي و 
سيفو کسیتین (مضاد حيوي) 
سفتازيديم (مضاد حيّوي) 


و ره و 


س 


ر 


سیفتیزو کسيم (مضاد حيوي) 
سفتریاکسون (مضاد حيوې) 


2 ي س 
سیفور وکسیم (مضاد حيوي) 


Od 
ت‎ 
م‎ 


خلية القن الأآمَامي 
خلة دموية 


ا د 


6 ورو س ا 2۰ کی 


خلية الساركومة الغضروفية 


خلية متعددة الكوامن (القدرات) 
خلية الورم الحاطيٴَ 


الخلبة سليفة العظمىة 


5 
ا ت ا 


کک کر 


a 


مناعة متواسطة بالتاايا (مناعة 


C-D screw modification 


CDH 


congenital dislocation of hip 


دن (خلل ا ) الورك الخلقى congenital dysplasia of hip‏ 


CDH cup inserter 


CDH Precoat Plus hip 


prosthesis 

CE 

capital epiphysis 
Cebotome 

C. drill 
cefamandole 
cefazolin sodium 
cefonicid 
cefoperazone 
cefotaxime 
cefoxitin 
ceftazidime 
ceftizoxime 
ceftriaxone 
cefuroxime 
cell 

anterior horn c. 

blood c. 


cartilage c. 


chondrosarcoma c. 


endothelial c. 
Merkel c. 
mesenchymal c. 
multipotential Cc. 
myxomatous C. 
osteogenic cC. 
osteoprogenitor C. 
packed red c. 
Schwann c. 
senescent C. 
specialized c. 
spindle c. 


Squamous C. 


cell-mediated immunity 


الحمصى 
التشوه الروحي 1 لعقبي 
الخ ` 


ال ا ا 


فم فحجاء E‏ 


را ار ای 2 


تشوه احتف الخمصي 


O 


[مختصر] 
الشكوى الرئيسية 
مقاط ع ˆ 
[مختصر] 
استبيانة الم الشامل عند 
الأطفال 


غرقة الطوارئ 


e 


أدوات غر فة الطرارئ 
جهيزة أدوات عرَة الطوارئ 


س بور 


فوة تثبيت بأدوات غرفة الطوارئ 


صمل أدوات غرفة الطرارئ 


ےہ س 


و ° ا 
عرز تبوت غرفة الطوارئ 
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c. calcaneo valgus 
deformity 

cavoequinovarus 
cavovalgus 

pes c. 

talipes c. 
cavovarus 

c. deformity 

c. foot 

pes c. 

talipes c. 
cavus 

combined c. 

c. deformity 

c. foot 

metatarsus C. 

pes c. 
CAWO 

closing abductory wedge 

osteotomy 

CB 

contrast bath 
C-bar orthosis 


CBTP 


رزمة العالحة السلو كية العر فة Cognitive Behavior Therapy‏ 


Package 
CC 
chief complaint 
C-clamp 
CCPQ 


Children’s Comprehensive 


Pain Questionnaire 
C-D 


C-D instrumentation 


C-D instrumentation device 


C-D instrumentation 


fixation strength 


C-D instrumentation rigidity 


C-D rod insertion 


لاط الأكريليكي البدلي 
اال ادات ا حيو ي 
مل الرو ولات 

رع املاط 


E 


مقيد املاط 
RT‏ 


وس2 


ملوق املاط 

مَلط الَعَظْم الجر احي 
ستملکین 5 

اللا اجر احي الظليل للاأشعة 


زمر 
وجيهة ملط الع 
شو كة مملطة 


رآب کامل الورك الملاطي 


کے ی ر ج 


شو كة عدية مط 
کون عدي الط 
داء انعدام اللا 
ک اكول القخذي ل املاط 
ا عدم املاط 
ورم ملاطي ٠‏ 
ورم ملآطي بحسب أنْسبًاخ 
ناتۍ ماطي 
کسر لاطي 
مرک 


ہے دے 


مرکز التدویر الحوري 


ہے دے 


مركز الجاذية ٠‏ 

مركز الكتلة 

مركز إصابًات النخاع في إقليم 
الغرب الأوسط (الأمريكي) 

رکز امتفم 


مركز 
مثقب التمركز 


prosthetic antibiotic-loaded 


acrylic c. (PROSTALAC) 


Protoplast c. 

c. removal 

c. restrictor 
Simplex P bone c. 


c. spatula 


Surgical Simplex P bone c. 


Surgical Simplex P 
radiopaque c. 

c. syringe 

c. technique 

Zimmer bone c. 


Zimmer low-viscosity C. 


cement-bone interface 
cemented 

c. broach 

c. component 

c. total hip arthroplasty 
cementless 

c. broach 

c. component 

c. disease 

c. femoral component 

c. technique 
cementoma 

Anspach c. 
cementophyte 
cementum fracture 
center 

c. of axial rotation 

c. of gravity (COO) 

c. of mass 

Midwest Regional Spinal 

Cord Injury C. 

ossification cC. 

centering 


c. drill 


خلوية) 
خلوي 
كتكة الخلديا العظمية الغضروق فة 
السمحافية 
ورم سفاني خلوي 
التهاب لهل ٠‏ 
التهاب الهكل بالهوائبات 
التهاب الهكل باللاهواتبات 
مواد الرس السيأولويدية 
ملاط » إسمَنّت 
ملاط اکریليکي 
ملَط عظمي اکريليکي 
م اتا 
ملاًط عظمى ˆ 
منز املاط 
مرض ملاطي 
آکل املاط 
منم بآكل املاط 
مسدّس ال لط 
ملاَط هومیدیکا 
ملاَط العم بحسب إِمبلاَسّت 
مسدس حفن املاط 
وجيهة املاط ٠‏ 
ملاًط كيتاك 
مفتاح الط 
خط املاط 
ملاط : منخفض اللزوجة 
مَلاَط عظمی م منخقض الأزوجة 
مَلَط میثيل المیتًاكريلآت 
مَلاَط جراحة تقويم العظام 
ملاط بالاکوس 
ملاَط العَظم بحسب بالاكوس 
مَلط العَظم الظّليل للأشعة 
بحسب بالاكوش َ 
فرص ملاطي 


ایر ااا و ر 


حشوة ملاطة 
مط البولي ميشيل الميتاكريلاآت 
لط عظمي من البولي ميثيل 
المینًاکریلاکت 


I 


ضغط املاط 
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cellular 
c. periosteal 
osteocartilaginous mass 
c. schwannoma 
cellulitis 
aerobic c. 
anaerobic c. 
celluloid implant material 
cement 
acrylic c. 
acrylic bone c. 
arthroplasty c. 
bone c. 
c. compactor 
c. disease 
C. Eater 
C. Eater drill 
c. gun 
Howmedica c. 
Implast bone c. 
c. injection gun 
c. interface 
Ketac c. 
key of the c. 
c. line 
low-viscosity C. 
low-viscosity bone c. 
methyl methacrylate c. 
orthopaedic c. 
Palacos c. 


Palacos bone c. 


Palacos radiopaque bone c. 


c. patty 
c. plug 


polymethyl methacrylate c. 


polymethyl methacrylate 
bone c. 


pressurization of Cc. 


اتون 
مركزية الوتر 
اار هت 
ممرکز 

کاچ س 


ممرکز ۲۶M NA‏ 
ميشيل الميتًاكريلات التنبيذي 
e‏ 8ے ەرو 
تلئيم مركز التم ركز 
مركز التوسط 
ا ف 
نقوي مرکزي 
المسمار النقوي الركزي 
التسمير النقوي ال ركزي 
رأسياً (باتجاه الرس) 
اقاب الآمامى الرأسى 
التقل الرأسي 
0 ۶ لا r‏ 

سيفالیکسين (مضاد حيوي) 
راسي 

الوريد الرأسي 
راسي نبي 

0 ا ر و 
كَسرالمسمار النقوي الرآسي 
وو و ا 
البروز الرأسى الكتفى 

پو مو کے ر 
سيفالوسبورين (مضاد حيوي) 
سيفالوتين (مضاد حيّوي) 
سیفابیرین (مضاد حَيَوي) 
سيفارولين (مضاد حيوي) 
ور NE.‏ 
سيفرادين (مضاد حَيوي) 
خرفي ٴ٣‏ سيراميك ١‏ 
اللجف الحقى الرفى 


غرسة خزفية 
البدلة العظيمية ا حرفي 
ارف الْمتَص (القابل 


للامتصاص) 

مفساح الفَقَرآات ا حرفي 
السيراميد ٠َ‏ 
ا 

سلك الہ ق 


Swanson cC. 

tendon c. 

centralizer 

PMMA c. 
centrifugation 
centrifuged methyl 

methacrylate 
centrocentral coaptation 
centrode 
centromedullary 

c. nail 

c. nailing 
cephalad 

c. anterior mold 

c. translation 
cephalexin 
cephalic 

c. vein 
cephalocaudal 
cephalomedullary nail 

fracture 
cephaloscapular projection 
cephalosporin 
cephalothin 
cephapirin 
cephazolin 
cephradine 
ceramic 

c. acetabular cup 

calcium phosphate c. 

c. implant 

c. ossicular prosthesis 


resorbable c. 


c. vertebral spacer 
ceramide trihexosidase 
deficiency 
cerclage 
c. wire 


c. wire fixation 


ےہ دےے 


مرکزي 
نو د ا ر 


تضيق القتاة ار كزية 

العحمود ار کزي ا 

ا لحبل اکر کزي 

متلازمة ا بل ال ر کزي 

داء الل ب الركزي ˆ 
العوزا٣رکزيٴَ‏ 

رر و E‏ ەر 

تبارز القرص ال ر كزي 

الخلع الرکزي 

تخطلیط کهریة العضل الرگزي 
اح لياف الركرة ٠‏ 
الكسرالركرى. " 

متلدزمة سادق العقب الرکزي 


گے 0 


الفاق مرکزي 
القَرن ار کزي 
ا لجهاز العصبي الركزي 

احا الفيزيولو جي الرګزي 


E 


تعدد الاصابع الَرکزي 

الضعط ا حلفي الآمآمي 
ا 

الشعاع ار كزي 

البتّر الشعاعي الرکڙي 

القطعة المركزية ٠‏ 

الأثرلاق الركزي 

طريفة الوقاية من الاثزلاق 
الرکزي 1 

القسط الفقاري ال کزي 

مدخل الور خاد الرضقة 
رر“ 


پس 


مراقبة الضغط الوريدي ار کزي 


سنترالاين (شر كة) 
دل الورك بحسب سننرالآین 
بدلة الورك بريگوت بحسب 


مر کرية 
مرکزية باین - کوج 
a‏ 


مر كزية ماسکي مك ارول - 
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c. hole 
central 
c. canal stenosis 
c. column 
c. cord 
c. cord syndrome 
c. core disease 
c. deficiency 
c. disk protrusion 
c. dislocation 
c. electromyography 
c. fiber-region 
c. fracture 
c. heel pad syndrome 
c. herniation 
c. horn 
c. nervous system (CNS) 
c. physiolysis 
c. polydactyly 
c. posterior-anterior 
pressure 
c. ray 
c. ray amputation 
c. segment 
c. slip 


c. slip sparing technique 


c. spine spondylosis 
c. transpatellar tendon 
portal 
c. venous pressure 
monitoring 
Centralign 
C. hip prosthesis 


C. precoat hip prosthesis 


centralization 
Bayne-Klug c. 
Bora c. 


Manske-McCarroll- 


2 م ا 


اللفافة الرقة ٠‏ 

الي الرقبي 

ممساك الكسر الرقّبى 

التذوير العام الرقبي 
وا 

e‏ ارقي ناقص 


ا الصقيحة الريية 


و 


قعس رقبي 
بکراليدوي الرکيي 


ەر 


اتاق فرص خط ملتصف الركبة 


اعتلل النخَاع الرة قبي 


ed 


c. extension strength 
c. fascia 

c. flexion 

c. fracture tongs 

c. general rotation 

c. halter traction 

c. hypolordosis 

c. interbody fusion 

c. laminectomy punch 
c. lordosis 

c. manual traction 

c. microtrauma 

c. midline disk herniation 


c. myelopathy 


التعدي على ل عصبي ر رقي « c. nerve root encroachment‏ 


انعقال جذر ر عصبي ر رقبي 
حن جذر العصّب الرقبي 
ا ای ای 
إسلاك الو جبهة الركبية الأئل 
مقوام العظام اة ٠‏ 
الوسادة الرقية 


الصفيحة الرقية 
الضفيرة الرکة 
التهاب ا دور العصبية الركيّة 


اعتلل الحذور العصببة الرفة 

٠ ١ الضلع ار‎ 

الجر الرقبي 

التدوير الر ا في التَمديد 

TT 

اختبار الانزلاق الجانبي الرقبي 

وير الوگيي الي في 
الانشتاء 

لخا الرقّبي 

إصابة احاح الرقبي 

الفقرات الرفبية » السيساء الرفبية 

إ5 اة اأضعاط الفقرات الرقية ٠‏ 


بی“ بيت الفقرات الركيية 


الفقرات الرفبة 
دمج الفقرات الرفية 


التقّبيت الداخلى للَمَقَرآات الريية 


c. nerve root injection 

c. nerve root injury 

c. oblique facet wiring 

c. orthosis (CO) 

c. pillow 

c. plate 

c. plexus 

c. radiculitis 

c. radiculopathy 

c.rib 

Cc. rOOt 

c. rotation in extension 

c. screw insertion technique 

c. sidegliding test 

c. specific rotation in 
flexion 

c. spinal cord 

c. spinal injury 

c. spine (C-spine) 

c. spine decompression 

c. spine fixation 

c. spine fracture 

c. spine fusion 


c. spine internal fixation 


غارز سلك التطويق 


ەل 


د محیحی 
ولاو الخنخية بتر 


الْحيخ 


و 


شلل مخي شل دماغي 


ا 
شلل دمعي محل ا رکه 


رة 


شل دماغي رخو 
الکسر ار ضي نت نتيجة الشكّل 
الدماغي 


الشال الدماغي الشيي 
رە ر3 


كثرة الشتبكيات السيريبروزيدية 
السائل الي التخاعي ّ 
حادكة وعائة دماغية 
(سکة) ٠٠‏ 

مجاز 

اختصاصي العاويم الجاز 
اختصاصي البدلات الجاز 


c. wire inserter 
cerebellar retractor 
cerebellopontine angle 

tumor 
cerebellum 
cerebral palsy (CP) 

ataxic C. p. 

athetoid c. p. 

dyskinetic cC. p. 

flaccid c. p. 


c. p. pathologic fracture 


spastic c. p. 


cerebroside reticulocytosis 


cerebrospinal fluid (CSF) 
cerebrovascular accident 
(CVA) 
Certified 
C. Orthotist (CO) 
C. Prosthetist (CP) 


C. Prosthetist and Orthotist تٽںێډıly اختصاصٴ الَعّاور یم‎ 


الجاز 
ی کر 0 س 


رسن القحف والرقبة 


اا ی 


انزلاق رقبي ظهري 
م س 
مثقب رقبي 


ي 
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(CPO) 

Cerva Crane halter 
cervical 

c. approach 

c. artery 

c. arthrodesis 

c. brace 

c. chair 

c. collar 

c. collar brace 

c. disk 

c. disk disease 

c. diskectomy 

c. disk excision 

c. disk herniation 

c. diskography 

c. disk surgery 

c. dorsal glide 

c. drill 


الانتقال الرّبي الصدّري 
المقوام الرقبي الصدري القطنو 
ت ر و Ê‏ ت ت 


الكسر اراح الرقبي اوري 
الكسر الرقبي الدوري 
سيتافیل ا 


[مختصر] 

الرباط العقبي الشظوي 
2 
علامة شادوك 

اختبار شادوك 

تصنيف شادُويك -بنتلي 
سلسلة الح ركة الْعلقة 
سلسلة الح ركة 


ار صي 


سلسلة الح ركة الفتوحة 
السلسلة الودية المجاورة للفقرات 


السلسلة الودية 
وه 
کرسي 
كرسى المعالحة القدمية بحسب 
بويد 
o4‏ ص 
الكرسي الرقبي 
ا 
كرسي قاٺون العمل 
و e‏ 
كرسي جاردنر 
EEE‏ 
کرسي هوج 
كرسي السفر المتحرك القاصل 
كرسي السفَر من سلسلة $1٤‏ 
900 


ا 


غرفة مقرطة الضغط أحاديّة اكان 


a 


غرفة مفرطة الضغط عديدة 
الأماكن 


c. transition 
cervicothoracolumbosacral 
orthosis (CTLSO) 
cervicotrochanteric 
c. displaced fracture 
c. fracture 
Cetaphil 
CFL 
calcaneofibular ligament 
Chaddock 
C. sign 
C. test 
Chadwick-Bentley 
classification 
chain 
closed kinetic c. (CKC) 
kinetic c. 
open kinetic c. 
paravertebral 
sympathetic Cc. 
sympathetic Cc. 
chair 


Boyd podiatry c. 


cervical c. 


ergonomic cC. 


التشوه الحدابى للفقرات الرقبية 


استقصال صفيحة الفقرات الرقية 


2 


الدج الحلفى للفقرات الرقية 
مزق الرباط الكلفى للفقرات 


ارقي 
الداء الروماتويدي للفقَرآات 
لر ٠‏ 

التذبيت بالصفيحة والبرغي 


للفقرات الركمية 

تثبيت الفقرات الركبية 

رح الفقرات ارک 

انحادل الفقار الرقى 

اعتادل النَاع بالط الفقاري 
ري ا 

طريقة دمج اعتلل الثْحَاع 
بالقسط الفقاري الرقّبي 

استفٔصال فَمَرَات اعتلدل التحاع 
بالقسط الفقاري الْرقَّبي 

التقبيت لري ٠‏ 


Gardner c.‏ اَنَث الرقبي 

Hogg c.‏ کسر مدوری رق 
Orthokinetics travel c.‏ استقصال ارات الرقية 
STC 900 series travel c.‏ عق 
رياط عنقي 
chairback‏ اللازمة الرقبية الدماغية 

َ ر ہی صدر ي‎ c. brace 

c. orthosis‏ أ الرقّبی الصدر ي 

Chalet frame‏ الوؤصل ا الصدري 
chalky bone‏ بیت ال الركى الصدر ي 

٠ chamber 


monoplace hyperbaric c. 


mutiplace hyperbaric c. 
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جراحة الوصل الرقبي الصدّري 
امقوام الرقبي الصدري ` 
تشريح السويقة الرقبية الصدرية 
زو اة ية الصتدو 


c. spine kyphotic 
deformity 


c. spine laminectomy 


c. spine posterior fusion 


c. spine posterior ligament 


disruption 


c. spine rheumatoid disease 


c. spine screw-plate fixation 


c. spine stabilization 
c. spine trauma 


c. spondylolysis 


c. spondylotic myelopathy 


c. spondylotic myelopathy 


fusion technique 


c. spondylotic myelopathy 


vertebrectomy 

c. stabilization 

c. strength 

c. support 

c. sympathetic chain 
location 

c. synostosis 

c. traction 

c. triangle 

c. trochanteric fracture 

c. vertebrectomy 

cervicis 


ligamentum c. 


cervicoencephalic syndrome 


cervicothoracic 
c. curve 
c. junction 
c. junction stabilization 
c. junction surgery 
c. orthosis 
c. pedicle anatomy 


c. pedicle angle 


characteristic 
Charcot 
C. arthritis 


C. arthropathy 


تبدل شارکو C. change‏ 
دم 6 رکو C. foot‏ 
س 


C. hip arthrodesis 


C. joint 


C. joint disease 


شف ةش رکو C. spine‏ 
اء ش ر کو -مار ي- ت ث Charcot-Marie-Tooth‏ 
disease‏ 
إطّار الرس بحسب شار بست Charest head frame‏ 
حى السناد بحسب شارلستو ن Charleston bending brace‏ 
حصان شار لی Charley horse‏ 
شار نلی Charnley‏ 
الج الي بحسب شارنلي C. acetabular cup‏ 


بدلّة اللّجف الحقّى بحسب 


C. acetabular cup 


شارنلی prosthesis‏ 
إياق القصل بحسب شارنلی C. arthrodesis‏ 


ملقَاط اق المصل بحسب C. arthrodesis clamp‏ 
شارنلي 2 

مقاط العم بحسب شارنلي C. bone clamp‏ 
سناد شارنلی C. brace‏ 
مشن 8 شارنلی C. brace handle‏ 
البدلة الملاطبة ا شارنلی C. cemented prosthesis‏ 
ان الكَم کز بحسب شار نلی C. centering apparatus‏ 
مقَّب التمرگز بحسب شارنلی C. centering drill‏ 
الضعاظ شارنلی C. compression‏ 
اتاق لقصل الالضعَاطى C. compression arthrodesis‏ 
ا 


ملْمَاط الالضعَاط بحسب شارنلى 


دمج الركبة آلاضعَاطى الَمَط 


C. compression clamp 


C. compression-type knee 


بحسب شارنلی fusion‏ 
جهيرة شارنلى C. device‏ 
مشب شارنلی C. drill‏ 


C. femoral condyle drill 1 
شري‎ 


C. femoral prosthesis 


تشامبرز 

طم العظم بحسب تشانبرز 
ەس 3 0© 0 2 

إجراء تشامبرز 

ر اا 

رظ 


مثقّب العظم جيسب شامبیونیار 
كسر تشانس للفقرات الصدرية 
تشاندارَ 
إيتاق الفصل بحسب تشاندلر 
رافعة قشاندلز : 


جبيرة طوق اللْبّاد بحسب تشاندلر 


دمج الورك بحسب تشاندلر 


تبدل » تغیر 


التبدل التتكسى الُرتبط بالعمر 


تبدل شار کو 

بل التهاب القصل التنكسي 
التبدل النهاري َ 

البدل التنكسى بحسب أيوا 
اتدل افار کو 

التبدل الاغتذائي 1 


إيتاق مقصل ال رة بحسب 
a‏ 


Chamberlain line 
Chambers 

C. osteotomy 

C. procedure 
chamfer 

c. cut 

c. cut jig 

c. reamer 
chamfered-cylinder 

acetabular component 
Championnière bone drill 
Chance 

C. fracture 

C. fracture thoracolumbar 

spine 

C. vertebral fracture 
Chandler 

C. arthrodesis 
. elevator 
. felt collar splint 
. hip fusion 


. patellar advancement 


O TOOT O 


. unreamed interlocking 
tibial nail 
change 
age-associated 
degenerative c. 
Charcot c. 
degenerative arthritic C. 
diurnal c. 
Iowa degenerative c. 
sarcomatous C. 
trophic c. 
Chang-Miltner incision 
channel 
c. and core biopsy 
tibial c. 


Chapchal knee arthrodesis 


Chaput fracture 


مقوار مبشرة ال جين نصْف 
الدائري 
استئصال الشفة 
استصال الف س حار 
استفّصال الشفة بحسب مان _ 
کُوخلین-دوفریز 
استقصال الشفة بحسب ساج - 


ا 


كارك 
و د 
ل الير اللي 
اأعقطرة السلحفة (جرثومة) 
حرق کيميائي 
استتصال المطرس الكيميّائي 
استنصال الودي الكيميائي 
الل الكيميائي لقص الفقري 
ادل الکیماتي افرص آففتري 
بالکيموبابایین ١‏ 
ا لحل آلکيميائي للقرص الفقّري 
بالإبرةالردوجة ١ ٠‏ 
عامل آلالجذاب الكيميائي 
معاحة كيميائية 
معالحة كيميائة مستاعدة 
معالحة كيميائة مستاعدة حديثة 


قالع شيري 


Chaves muscle transfer 
Chaves-Rapp 
C.-R. muscle transfer 
technique 
C.-R. paralysis 
check 
c. ligaments 
c. rein procedure 
Checklist 
Body Mechanics 
Evaluation C. 
checkrein deformity 
check-socket 
cheese-grater 
hemispherical reamer 
cheilectomy 
Garceau cC. 


Mann-Coughlin-DuVries c. 


Sage-Clark c. 


cheiralgia paresthetica 
chelonei 

Mycobacterium c. 
chemical 

c. burn 

c. matrixectomy 

c. sympathectomy 
chemonucleolysis 


chymopapain c. 


double-needle c. 


chemotactic factor 
chemotherapy 
adjuvant c. 
neoadjuvant c. 
Cherry 
C. drill 


C. extractor 


شارني 

غرسة شارنلي 

شق شارنلي 

رة ا لجريان الصقيحي بحسب 
aT‏ 
بدلة الورك النخَفضة الالحتكاك 
e‏ 


مكون الجذع الضيّق بحسب 
ارتاي 
اقب الاسترشادي بحسب 
شارنلي 
دبوس شارنلي 
مقاط دبوس شارنلي 
معاد دوس شارنلي 
محال شارنلي 
مقوار شارنلي 
مبعاد شارنلي 
مبعاد اتی التثبيت بحسب 
شارنلي 
5 رن الجذع الرئيسى بحسب 
شارنلي 
رأب كامل مقصل الورك بحسب 
شارنلي 
بدلّة الورك الكامل بحسب 
شارنلي 
استعاضة كامل الورك بحسب 
ي 
جهاز الورك الكامل بحسب 
شارنلي 
رقادة شارنلى 
اق صل الف بحسب 
5 ا 
شارنلي -هوستون 
بدلة الورك بحسب شارنلي دور 


ازل خی 
ا کک ۹ 0 و 
جبيرة شاتفیلد ‏ جردلستون 


pusher 
C. implant 
C. incision 


C. laminar flow room 


C. low friction hip 


prosthesis 


C. narrow stem component 


C. pilot drill 


. pin 

. pin clamp 

. pin retractor 
. rasp 

. reamer 


. retractor 


CO O FO CCR OTO 


. Self-retaining retractor 


C. standard stem 


component 


C. total hip arthroplasty 


C. total hip prosthesis 


C. total hip replacement 


C. total hip system 


C. towel 


Charnley-Houston shoulder 


arthrodesis 
Charnley-Mueller hip 
prosthesis 


Charriere bone saw 


Chatfield-Girdlestone splint 


Chatzidakis hinged 
Vitallium implant 
prosthesis 


chauffeur’s fracture 


الأطفال 
مثْقّب اليد الخاص عستشفى 
الآطمَال 
مك خاص مستشفى الآَطقًال 
تشدرس 


که 


قطعة من الذفن إلى القذالَ 
اختبار من الذقن إلى الصدر 
شيب » رقاقة 
الشيب العظمى 
ال 
کرالتب ٠‏ 
طم الشْب 
العالحة اليدوبة 
تضبيط الْعاجة اليدوية 
تحليل بالْعالة اليدوية 
علأَّج الكَسر بالْعالة اليدوية 


پرمیل بوین 

إزميل صندوقي 

ميل بریتاین 

اميل کالتاجرون 
إزميل سينلي مك إندو 
E‏ 


Questionnaire (CCPQ) 
C. Hospital hand drill 


C. Hospital screwdriver 
Childress 


C. ankle fixation technique 


C. technique 
Chinese 

C. fingertrap 

C. fingertrap suture 

C. red line sign 
chin-occiput piece 
chin-to-chest test 
chip 

bone c. 

cancellous cC. 

c. fracture 

c. graft 
chiropractic 

c. adjustment 

c. analysis 

c. treatment of fracture 
chisel 

Adson c. 

Alexander c. 

ASIF c. 

Ballenger-Hajek c. 

Blair c. 

Bowen c. 

box c. 

Brittain c. 

Caltagirone c. 

Cinelli-McIndoe c. 

Cloward c. 

cold c. 

c. fracture 

Hibbs c. 

Kerrison cC. 


Meyerding c. 


بضع العظم بحسب شيري C. osteotome‏ 
الم راغي بحسب ی C. screw extractor‏ 
ممساك وی C. tongs‏ 
حر مستا شیری C. tong traction‏ 
مشق شيري -او ستین Cherry-Austin drill‏ 
در chest‏ 
لم الصدر c. roll‏ 
ا ية الصدر c. tube‏ 
رآفدة chevron‏ 


استفصال الوكعة بشكل الرافدة 

حح إبهام القدم الأروّح 
بشكّل الرافدة 

شق بشكل الَرافدة 

انهتاك بشكل الرافدة 

قَطّع العظم بشكّل الرافدة 


يقة رآفدة 


c. bunionectomy 


c. hallux valgus correction 


c. incision 

c. laceration 

c. osteotomy 

c. technique 

رافعة السمَحَاق بحسب تشين 
الستاد ال رک CE‏ 


Cheyne periosteal elevator 


CHH cervical brace 


ت 


کياري Chiari‏ 
فطع الع اللاسمّى یخسب C. innominate osteotomy‏ 
کياري 
فطع آ عظم بحسب کیاری C. osteotomy‏ 
يقَة کیار ي َ C. technique‏ 
قطع عَظْم الحوٴْض بحسب Chiari-Salter-Steel pelvic‏ 
کیار ي- سالتر -ستیل osteotomy‏ 
تصالة chiasma‏ 
تال کامبر Camper c.‏ 
الجهاز الفقر ي یت شا Chiba spinal system‏ 
شيك ˆ Chick‏ 
منضَدَة الكسر بحسب تشيك C. fracture table‏ 
مسا تشيك C. nail‏ 


0 ر 


منضدة جر احة قور م العظَام Chick-Langren orthopaedic‏ 


بحسب تشيك لاجرن table‏ 

chief complaint (CC) الشکوی الرتيسية‎ 

Chiene test 1 اختبار شين‎ 
chilblain ملم‎ 


الشرّث (باليدين والقدمين) 
طفل child‏ 
متلازمة الطقل النتهك 
أطفال (جمع طفل) 

استبيانة الآّم الشامل عند 


battered c. syndrome 
Children 


C. Comprehensive Pain 
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2 پل 

٤ 2 و‎ 

MM, 3° وو‎ 3; 

ارومة غضروفية 
و 0 س رر 


ورم الأرومات الغضروفية ٭ ورم 


0 او 0م 4 

رومي غضروفي 

رر چ ووه 4 وموم و 

ورم آرومي غضروفي حييل 


ا 


تاقد قضة الغضروف ˆ 


س و 0 ت 
خاية غضروفية 
و 2 


اغراق عضرو 
دن (خلل تسج غضروفي 


سے ٥و‏ 


رر وت وار سے 


ورم غدي عرقي غضروفاني 


چ 


ر م 


E‏ د 


ورم الهيكل 
رر مجاور و 


ا ٣‏ 
ورم يفي عغضروفي مُخاطي 
E I u‏ 


ورم يفي مخاطي غضروفي 


رک اط غ 
کو 2 , 


غرن مخاطي غضروفي 


4 


عضروفي 


4 4 


نخر عضروفي 


chondral fragment 
chondritis 
chondroblast 


chondroblastoma 


benign c. 
chondrocalcinosis 
chondroclast 
chondrocyte 
chondrodiastasis 
chondrodysplasia 
chondrodystrophia 

c. calcificans 

c. fetalis 
chondrodystrophy 
chondroepiphysis 
chondroepiphysitis 
chondrofibroma 
chondroide 

couche c. 
chondroid syringoma 
chondrolipoma 
chondroma 

extraskeletal c. 

juxtacortical c. 

periosteal c. 
chondromalacia 

c. patella 


chondromalacic 


chondromatosis 
chondrometaplasia 
chondromyofibroma 
chondromyxofibroma 
chondromyxoid fibroma 
chondromyxoma 


chondromyxosaroma 


chondron 


chondronecrosis 


إزميل التقر البدلى بحسب 


ازيل الخفروف بحنب نيلي 
إزميل مرنع التجويف 
إزميل عق البجعة 


و 


إزميل وایت 

رافعة حاف الإزميل 
اختبًار خي - - مریع (إحصاء) 
کلورامبوسیل (دواء مضاد د للاورام) 
التهاب العظم والتقي 
بالکلورامفنیول 
کلودیازبو کسید (دواء مهدئ) 
جل وکوات الکلوریکسیدین 
کلور وکین ۴ 
کلوروفینیزین (مضاد للجراثيم 
والفطريات السوائط  ٠‏ 
کربامات الکلوروفینیزین 


و وو ر٣‏ و 


کلوربرومازین (دواء مضاد للقيء 
ومهدئ) ٠‏ 

کلوربروتیکسین (دواء لعالحة 
الذهان) 

کلورزوکسازون (مفرح' لآ 


العضلاآت) 


0 


اوسر 2 
ا الصليبي الأمامي 
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Moore prosthesis 
morsing C. 
orthopaedic c. 
seating Cc. 
Simmons cC. 
Smillie cartilage c. 
square hollow c. 
swan-neck cC. 
White c. 
chisel-edge elevator 
Chi-square test 
chlorambucil 
chloramphenicol 
osteomyelitis 
chlordiazepoxide 
chlorhexidine gluconate 
chloroquine 


chlorphenesin 


chlorphenesis carbamate 


chlorpromazine 


chlorprothixene 


chlorzoxazone 


Cho 
C. anterior cruciate 
ligament reconstruction 
C. cruciate ligament 
reconstruction 
C. technique 
C. tendon technique 
chochicine 
cholecystitis 
cholesterol 
choline 


c. magnesium trisalicylate 


c. salicylate 


علامة الحر اأتلاطم الجا اک 
و حبلي 
ودم حبلي عجزي عصعصي 
رقص 
رقص هنتنغتون ( رقص ورائي 
تكسي ناجم عن | اا ا 


المخية والجسم الط ) 
رقصي الشکل 
ية تشَاو 
تشويس !11 )1 ˆ 
کریسمان-سنوك 
الگا نجس کان 
سوك ˆ َ 


0 


بدلة الورك بحسب كريستينسن 
کرپستماس »عید اليلد 
مرَض الناعور بحسب 
مقوآر شَجَرة عيد الميلاد 
انحلال الصو غات 
الكروم 
الکروم کُوبالت 


ەو 


غرسة خليطة الكرومية - 


الکو بالتية 
الشبكة الكرومي مية - الكو بالتية 


الرمتة (أصعَرَ ر بحتاجه تار 


ا اا ۳ 


a 


را الحميد العند الُرمن 


وه 


نقرس توفي مرمن 


e 


النَدّن (خلل التنسج)٠‏ لھیکلو 


choppy sea sign 
chordoma 

sacrococcygeal c. 
chorea 


Huntington c. 


choreiform 

Chow technique 

Choyce MK II 
keratoprosthesis 
prosthesis 

Chrisman-Snook 


C.-S. ankle technique 


C.-S. procedure 

C.-S. reconstruction 
Christensen interlocking 

nail 
Christiansen hip prosthesis 
Christmas 


C. hemophiliac disease 


C. tree reamer 
chromatolysis 
chrome 

cobalt c. 
chromium-cobalt-alloy 

implant 
chromium-cobalt mesh 
chromium implant 
chromomycosis 


chronaxie, chronaxy 


chronic 
c. intractable benign pain 
syndrome (CIBPS) 
c. tophaceous gout 
CHSD 


congenital 


غضروفي عظّمي 

و4 4 ور دق لی 
Ts‏ 
حثل عض روفي عَظمي 
لاا وف 


وہ و ٥‏ س 


نابتة غضروفية 
بانب الغضروف 


و يو 0و 


راب الغضروف 


رأب الغضروف السحجي 
ي 0 


رأب الغضرُوف 

رب الغضروف السحجى 
بمنظار الفصل 
کرات ا 


رو چ و و لے 
۾ e‏ س 


خلة السار كومة الخض وة 


3٥‏ م 


السار كومة الغضروفية ذات 
الخلايا الصافية ٠‏ 


ساز هة ۶ عضر وفة لامتمايزة 
ەو و و 30 0 
سار كومة غضروفية متمايزة 


و د کر اک ا ی 


ساركومة غضروفية خارڄ الهیکل 


3 و o‏ 
ورام سا رومي روفي 
E E E‏ 


تشکل الغضروف 
ورم عظمي غضنروفي 


اساب الفصل العظمي بحسب 
شوبار 
بدلة القدم الجزئية بحسب شوبار 


إسار الركبة بحسب تشو بات 
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chondroosseous 
c. growth 


c. spur 


chondroosteodystrophy 


chondropathology 

chondrophyte 
chondroplast 

chondroplasty 
abrasion c. 


chondroplasty 


arthroscopic abrasion c. 


c. knife 
chondrosarcoma 
c. cell 


clear cell c. 


dedifferentiated c. 

differentiated c. 

extraskeletal c. 

mesenchymal c. 

myxoid c. 

periosteal c. 
chondrosarcomatosis 
chondrosis 
chondrosteoma 
chondrosternoplasty 
chop amputation 
Chopart 

C. amputation 

C. ankle dislocation 

C. articulation 

C. brace 

C. joint 


C. midtarsal joint 


C. osseous joint injury 


C. partial foot prosthesis 


Cho-Pat knee strap 


رغوة- سيدا 
مسحوق هلام - سيدا 
ناقوع سيدا 

بخاخة - سيدا 


طريقة سيرني -مادر 
كسمم ب بااَسَمَاك ك ادارب 
سیمیتیدین (دوآء لقَرحة المعدة) 


سناد 1 باط التصالب الآمَامي 


ر ات 


ا و ا 


20o 


ميل سينلي ٿ اندو 
التصوير بألرنين الغناطيسي 
التصوير بالرنين الَعناطيسي 
ي ٤‏ 
تصوير نظيري سيتمائي 
نظ سينماتي 
فعالية التلفيف الحزامي 
بضع التَلفيف الحر امي 
کش افیف الحزامي 
بدلة ال رکب بحسب سیتتور 
سيبروفلوکساسین (مضاد حيوي) 
سیرکولکتريك 
سریر سیر کولکتريك 
ر زورید 
دائري 
الب دائري 
الصكًارة الأصفائحبة الدائرية 
ذات القمة العدلة ٠‏ 
البتر الفتوح الدائري 
مشار کک 
السك الداتر 


Cida-foam 

Cida-gel powder 
Cida-soak 

Cida spray 
Cierny-Mader technique 
ciguatera 

cimetidine 

Cincinnati 


C. ACL brace 


C. incision 
C. knee scoring 
questionnaire 
C. technique 
Cinelli-McIndoe chisel 
cine-MRI 


cine-magnetic resonance 
imaging 

cineradiography 
cine view 
cingulate gyrus activity 
cingulotomy 
cingulumotomy 
Cintor knee prosthesis 
ciprofloxacin 
CircOlectric 

C. bed 

C. frame 
circular 

c. cast 

c. laminar hook with 

offset top 

c. open amputation 

Cc. saw 

c. wire 

c. wire fixator 
circulation 

collateral c. 


femoral c. 


برط فسنّفات الدم الخلقي 


2 
#. 


مقبض 
لَوّمة المقبّض 
o‏ ال 
مقبض اليد 
E‏ 
مقبض جاکوبس 
مقبض الدبوس 
دبوس شتینمان مقَبّض الدبُوس 


e‏ -بترسون 
دمج الكاحلٌ بحسب وارد 


os £ 0 


تَكَیْلْس الصدر » وجود الوس 
في الصدر 

کيلوسي 

حن (استسقا (e‏ کیو شیئ 
ر کار 

کیمار 

آلا کیمار 

کیموبابایین 

عامل إخصار الكيموبابايين 
الحل الكيميائي لَلَقَرص الفقري 


متلازمة الآكم الحميد العنّد 
الزن ٠‏ 
[مختصر] 
عدم استقرار الرسغ اركب 
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hyperphosphatasemic 
skeletal dysplasia 
chuck 
c. adapter 
c. drill 
hand c. 
Jacobs c. 
pin c. 
Steinmann pin with pin c. 
T-handle Zimmer c. 
three-jaw c. 
Chuinard-Peterson 


C.-P. ankle arthrodesis 


C.-P. ankle fusion 


C.-P. anterior arthrodesis 


Chvostek sign 
chyloretroperitoneum 


chylothorax 


chylous 

c. ascites 

c. leakage 
Chymar 

Alpha C. 
chymopapain 

c. blocking agent 


c. chemonucleolysis 


chymotrypsin 
CIBPS 
chronic intractable benign 
pain syndrome 
CIC 
complex instability of 
carpus 
cicatrix, pl. cicatrices 


cicatrization 


المت ا لارجی بحسب کلایبو Claiborne external fixator ù‏ 


ر 


اة 


و 


مقاط الصدر بحسب آداير 
مقاط اُسکیلآب 
مقاط الین - کُوخر 
مقاط اليس 
مقاط دي باکي الْرَوى 
مقاط ان اور 
مقاط الرقادات الردوج 


Sogo g7 9 


بحسب ان آربور 
مقاط العصابة 
مقراب مقاط 
ge A‏ 
مقاط أوقارد 
مقاط كوخر لاطفإ 
ملقاط باکهوس ٠‏ 
مقاط باکھوس- جونز 
مقاط 
مقاط الرقادات بحسب 
باکھوس - جونز 
ملقاط باکھوس - کوخر 
ملْقَاط الرقادات بحسب 


OTE a‏ ر ا 
باکھوس - کوخر 


مقاط الرقًادات بحسب باكهوس 


مقاط العصابة بحسب بانسون 
مقاط ايلي - کولي 

مقاط ار الط بخ ايلي 
مقاط بايلي - موس َ 
مقاط بالمور 

مقاط بالنتين 


claim 
compensation cC. 
clamp 
Adair breast c. 
Aesculap c. 
Allen-Kocher c. 
Allis c. 
angled DeBakey c. 
Ann Arbor c. 


Ann Arbor double towel c. 


appendage c. 

c. approximator 

Atra-Grip c. 

Auvard c. 

baby Kocher c. 

baby Satinsky c. 

Backhaus c. 

Backhaus-Jones c. 
clamp 


Backhaus-Jones towel c. 


Backhaus-Kocher c. 


Backhaus-Kocher towel c. 


Backhaus towel c. 
Bahnson appendage c. 
Bailey-Cowley c. 
Bailey duckbill c. 
Bailey-Morse c. 
Balfour c. 
Ballantine c. 
Bamby c. 

Bard c. 

Belcher c. 

Berens c. 

Berens muscle c. 
Berke c. 


Bernhard c. 


دوران حول الغضُروف 
الدورآن والاحساس العضَلى 


ضعف الدورآن 

الدائرة الوعائية المصلية 

ديرورة الطرف ٠‏ 
مناورة ديرورة الطرف 

کفاف 

كفاف الربلة 


التحرير الكفافي لحنف القدم 
سك كفافی 
تثبيت باسك الكفَافي 


or 


تثبيت عفد السك الكفافى 


الشريان النعطف 
الشريّان النعطف ار فى 
الشريّان النعطف الكتفى 


ور ل 


متحدد 


کلاس ” 2 

نسحد بحسب دورول 
اي 4 £ 
ورم وعائی دوالاتی (عنقودي) 

یو س ا ری ر 
السيسبلاتين (دواء مضاد للورام) 
راوية شيتلي 


سترات 
سترات الأورفينادرين 
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perichondral c. 
circulation, muscle 

sensation (CMS) 
circulatory embarrassment 
circulus articuli vasculosis 
circumduction 

c. maneuver 
circumference 

calf c. 

pelvic c. 
circumferential 

c. chemical burn 

c. dressing 

c. fracture 

c. grommet 

c. ligamentous sleeve 

c. release of clubfoot 

c. wire 

c. wire fixation 

c. wire loop fixation 

c. wiring 
circumflex 

c. artery 

c. iliac artery 

c. scapular artery 
circumscribed 
circumscripta 

calcinosis C. 

Dubreuilh melanosis c. 
cirsoid angioma 
cisplatin 
Citelli angle 
citrate 

orphenadrine c. 

sufentanil c. 
CKC 

closed kinetic chain 
CKS 

CKS implant 

CKS knee system 


و سه 


کولینر 
مقاط الاستبعاد 

مقاط التمديد 

مقاط مديد العَظم 

مقاط العَظّم بحسب فرجوسون 


کے 9ے 


مثبت الملقاط 


مقاط الغضر وف بحسب فراهور 
مقاط فرازير -أدسون 
EN N‏ 


3 og 


فرازیر-آدسون 


exclusion cC. 
extension cC. 
extension bone c. 
femoral c. 
Ferguson bone c. 
c. fixator 

c. forceps 

Frahur c. 

Frahur cartilage c. 
Frazier-Adson c. 
Frazier-Adson 


osteoplastic C. 


مقاط السديلة العظمة بحسب Frazier-Adson osteoplastic‏ 


فرازیر -آدسون 

مقاط فرازیر -ساشس 

مقاط فرمآن 

مقاط فریدرایخ 

مقاط فریدرایخ -بتز 

مقاط كامل الانحتاء 

قاط الگلم بحسب جر تر 
مقاط جودوین 

مقاط الحَظم بحسب جودوین 
مقاط صبارة هارنجتون ˆ 
مقاط مرّقۍ 

مقاط الصدر ارق 

لقال يونیفرسال المرودې 
حب کیشر 
مقاط هون 

مقاط هوفْمّان 

مقاط الرباط بحسب هوفْمَان 
مسك الَلمَاط 
A‏ 
مقاط ار فة 

غرزال مقاط 


مقاط مسك العَظّم EE‏ 


flap c. 
Frazier-Sachs c. 
Freeman c. 

Friedrich c. 

Friedrich-Petz c. 

full-curved c. 

Gerster bone c. 

Goodwin c. 

Goodwin bone c. 

Harrington hook c. 

hemostatic c. 

hemostatic thoracic c. 

Hex-Fix Universal 
swivel c. 

Hoen c. 

Hoffmann c. 

Hoffmann ligament c. 

c. holder 

Hugh Young pedicle c. 

iliac c. 

c. insert 

interlaminar c. 


Jackson c. 


Jackson bone-extension cC. 


Jackson bone-holding c. 
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مقاط بلالوك 


ملقاط بوهلر 
مقاط العَظْم 
مقاط مديد العظّم 
مقاط مسك العَظم 


2 A 


مقاط بوني 

مقاط بونج 

مقاط العضلة بحسب بويز 
مقاط کلاندریشیو 

حامل الملْقَاط 


مقاط ا وض بحسب کازي 
مقاط إيتاق اقصل بحست 


بحسب شارنلي 


ر م م 


مقاط الضَغط بحسب شارنلى 
مقاط الدبوس بحسب شارنلي 
مقاط الم بحسب ولي 
لاط اة بحسب کولي 


کے رد و 


مقاط متعدد الأغراض بحس 
کولي 


مقاط متعدد الأعراض الْرَوّى 
حت ول 

مقاط متعدد الأعْراض النحَنى 
بحسب کُوليْ 
مقاط دافیدسون 

مقاط العضلة بحسب دافيدسون 
مقاط الك بحسب دميل 
مقاط الشريان الظنبوبي بحسب 
ا 

مقاط خزع العضلة الوذ 


مقاط مشرح 
مقاط افتراق ا قصل 
مقاط اتکور وتر 


ص ومو 


مقاط الکسر بحسب دکتور 


Bethune c. 


Bircher bone-holding c. 


Bircher cartilage c. 
Bishop bone c. 
Blalock c. 
Böhler c. 

bone c. 

bone extension cC. 
bone-holding c. 
Bonney c. 

Borge c. 

Boyes muscle c. 
Calandruccio c. 
c. carrier 
cartilage c. 
Casey pelvic c. 


Charnley arthrodesis Cc. 


Charnley bone c. 
Charnley compression cC. 
Charnley pin c. 

Cooley graft c. 

Cooley iliac c. 


Cooley multipurpose c. 


Cooley multipurpose 
angled c. 

Cooley multipurpose 
curved c. 

Davidson c. 

Davidson muscle c. 

Demel wire c. 


Demos tibial artery c. 


disposable muscle biopsy c. 


dissecting Cc. 
distraction cC. 


Doctor Collins c. 


Doctor Collins fracture c. 


مقاط مارتین 

مقاط الغضروف بحسب مارتين 
مقاط الهلدكّة بحسب مارتين ٠‏ 
مقاط مارتين العضَلى ١‏ 
UL‏ 

مقاط ماسترسون النْحنى 
مقاط الوص بحس 


ےھ 4 


سترسول 
مقاط ماسترسون الستقيم 
مقاط ماستین 
مقاط ماستين العضَل 
مقاط مايو 
مقاط الهادكة 
مقاط فلرّي (معدني) 


اللقاط الأصعر اعدد الأعَراض 
مقاط العَظم الصغير بحسب 
a‏ 

مقاط ميتشل -آدَم 

مقاط متعدد الأغراض بحس 
میتشل-آدم 

مقاط میکستر 

مقاط حامل الربطة بحس 
مقاط مستقيم الزاوية بحسب 
مقاط تاموسی الشكل 

مقاط متعدد الأغراض 

القاط التعدد الأغراض الْرَوّى 
قاط التعدد الأغراض الُنحنى 
مقاط خزع العضلة ٤‏ 
مقاط عضلى 

اطا ا 

مقاط موسد 

مقاط مسك العَظم بحسب 
بارهَام -مارتین 

مقاط الرضفة 

مقاط ملاط الرضقة 

ملقاط رد الرضفة 


4 رە 


مقاط السويقّة 


Martin c. 

Martin cartilage c. 
Martin meniscal c. 
Martin muscular c. 
Masterson cC. 
Masterson curved c. 


Masterson pelvic c. 


Masterson straight c. 
Mastin c. 


Mastin muscular c. 


Mayo c. 

meniscal c. 

metal c. 

microvascular c. 
miniature multipurpose cC. 


mini-UlIrich bone c. 


Mitchel-Adam c. 
Mitchel-Adam 
multipurpose cC. 
Mixter c. 


Mixter ligature-carrier c. 


Mixter right-angle c. 


mosquito cC. 
multipurpose cC. 
multipurpose angled c. 
multipurpose curved c. 
muscle biopsy cC. 
muscular c. 
osteoplastic flap c. 
padded c. 
Parham-Martin 
bone-holding c. 
patellar c. 
patellar cement c. 
patellar reduction c. 


pedicle c. 
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جاکسون 
مقاط العضلة بحسب جيمسون 
مقاط القطع الأمامي بحسب 
جاریت 
مقاط الغْضرٌّوف بحسب جاريت 
مقاط الهادكة بحسب جاريت 
ملقاط مسك العظم الصغير 
ت جاریت 
مقاط جونز 
مقاط الصدر بحسب جوز 
مقاط الرقادات بحسب جونز 
مقاط الصدر بحسب کانترفيتز 
مقاط کیلٔی 
مقاط کين 
مقاط الَعَظم بحسب كيزن 
مقاط مَك العَظم بحسب كيزن 
مقاط وخر 
مقاط لکآھی 
مقاط لبرت - اومان 
مقاط منك العظم بحسب 


ا 3 


NE E 
َ مَلْقَاط لکن‎ 


مقاط العظم بحسب لكن 

مقاط مَك العَظْم بحسب لكن 
مقاط لوين 

E 
e مقاط‎ 
مقاط الربَاط‎ 


4 . رر و 


مقاط العَظم , بحسب لاومَان 
مقاط مسك العَظم بحسب 


لمان 

مقاط العظم بحسب لاومَان- 
جرستر 

مقاط اومان - هو جلوند 
تقاط لواو 


مقاط ري ب بحسب مالیس 


Jameson muscle c. 


Jarit anterior resection C. 


Jarit cartilage c. 
Jarit meniscal c. 


Jarit small bone-holding c. 


Jones cC. 

Jones thoracic cC. 
Jones towel c. 
Kantrowitz thoracic cC. 
Kelly c. 

Kern c. 

Kern bone c. 

Kern bone-holding c. 
Kocher c. 

Lahey c. 
Lambert-Lowman bone c. 


Lambotte bone-holding c. 


Lamis patellar c. 
Lane c. 

Lane bone c. 

Lane bone-holding c. 
Lewin c. 

Lewin bone c. 

Lewin bone-holding c. 
ligament c. 

Locke bone c. 
locking c. 

Lowman c. 

Lowman bone c. 


Lowman bone-holding c. 


Lowman-Gerster bone c. 


Lowman-Hoglund c. 


Lulu c. 


Malis hinge c. 


مقاط العَظم بحسب فربروج 


چ 


مقاط الاوعية 

مقاط والتون 

مقاط الهادكة بحسب والتون 
مقاط ويآز 
e‏ 
مقاط ويستر 
مقاط الّهلاة بحسب وي ویستر 
مقاط العضرو ف بحسب 
و وز 


مقاط إحكام (شد) السك 
مقاط بلدوغ القطني بحسب 
u‏ 

مقاط زر 

مقاط الضروف بحسب زعر 
میکانیكية الط 

مسك من فوق 

صدئة البطلينوس 

4 اد صکة ٠‏ 


ا 


5 
ا اا ت 


لار الوحشي بب لاسي 
ENE‏ 
مم وک رآلرضمقة بحسب اسي 
يقة كلأسي 
خوارزمية کون -دي لي 
کاکرگ 
تصنيف الورّم الميلانيني بحسب 
كارك 
تقل العضلة الصدرية الكبرى 
بحسب كلارك 
علامة كاكرك 
طريقة التَقّل بحسب كلارك 


کک -ساوثويك - 


مشبك الدبوس بحسب أارًاو 
مشبك » مشبوك 


Verbrugge bone c. 
vessel c. 

Walton c. 

Walton meniscal c. 
Wells c. 

Wells pedicle c. 
Wester cC. 

Wester meniscal c. 


West-Shur cartilage c. 


wire-tightening cC. 


Wylie lumbar bulldog c. 


Zimmer c. 

Zimmer cartilage c. 
clamping mechanism 
clamp-on 
clam-shell 

c.-s. brace 

c.-s. prosthesis 
Clancy 

C. cruciate ligament 

reconstruction 

C. lateral compartment 


C. ligament technique 


pelvic c. مقاط الحوٴض‎ 
pelvic C-c. C مقاط الحوٴض بشکل‎ 
phalangeal c. مقاط السلاَميّات‎ 


Price muscular c. 


مقاط بر ایس 
ار 
مقاط السقَّاطة 


رھ 0 


مقاط ازع اا ت 


0° 2 ٣ 


Price muscular biopsy cC. 


ratchet c. 
Rayport muscular c. 


Rayport muscular biopsy cC. 


روزت 
مقاط المقوار reamer c.‏ 
مقاط ریتشاردز Richards c.‏ 
مقاط لظم ب بحسب ریتشاردز Richards bone c.‏ 
مقاط التو ت rod c.‏ 
مقاط النعل الطّاطی rubber-shod c.‏ 
مقاط رومل Rumel c.‏ 


تر ا یر 


مقاط عضلة القَلْب بحس 
رومل 

مقاط رومل العَاطي 
مقاط الصذر بحسب رومل 
مقاط روش 

مقاط العظم بحسب روش 
دل 

مقاط ذاتي التنبيت 


Rumel myocardial c. 


Rumel rubber c. 
Rumel thoracic c. 
Rush c. 

Rush bone c. 


Seidel bone-holding c. 


self-retaining Cc. 


Semb bone-holding c. مقاط مسك العَظم بیت‎ C. patellar tendon graft 
امت‎ C. technique 

Slocum meniscal c. مقاط الهلالّة بحسب ل کو م‎ Clanton-DeLee algorithm 

Smith c. مقاط شمف‎ Clark 

Smith bone c. مقاط مقاط العم بحسب سمیث‎ C. classification of 

Southwick c. َ مقاط ساوثويك‎ melanoma 

speed lock c. مقاط غالق السرعة‎ C. pectoralis major transfer 

مقاط هر س المهماز spur-crushing c.‏ 

clamp َ مقاط‎ C. sign 

stainless steel c. مقاط فو لاذي قان د للصداً‎ C. transfer technique 

Surgi-Med c. مقاط سو رجي فل‎ Clark-Southwick-Odgen 

towel c. ˆ مقاط الر ادات‎ modification 

trochanter-holding c. مقاط مسك الّدور‎ clasp 


Arrow pin c. 


clasped 
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مقاط السلك يونيفرسال 


Universal wire c. 


Verbrugge c. 


Dyck-Lambert c. 


Eckert-Davis c. 


تصتيف إليس ˆ Ellis e.‏ 
لصتف إ Enna c.‏ 
تضشفت إن ا Enneking c.‏ 
تصتیف حلع الور ك بحست Epstein hip dislocation c.‏ 
إبشتاين 
تف ابشتاین ب 5 ماس Epstein-Thomas c.‏ 


Essex-Lopresti calcaneal 
fracture cC. 


Evans intertrochanteric 


تخت إيفانز fracture Cc.‏ 
تصنیف الکسر القخذى بحس Fielding femoral‏ 

fracture cC. فیلدینج‎ 
Flatt c. تَصیف فلآت‎ 
fracture C. تضف الکسر‎ 
Frankel c. تضيف فرانکل‎ 
Frankel neurologic تضفت العيوب العصبية‎ 

ا 


deficit c. 


تصنیف فرانز أو رآھیلّی Franz-O’Rahilly c.‏ 


تصتیف کسر العقب بحسب 


Freeman calcaneal 


ا 


فریمان fracture cC.‏ 
تصتیف الکسر الكعبر ي التاصى Frykman distal radius‏ 

بحس فریکمّان fracture cC. ٤‏ 
تصنیف الكَسْر الكعبر ي هتني Frykman radial‏ 

fracture cC. فریكّمّان‎ 
Garden c. تَصتیف جاردن‎ 


Garden femoral neck 


جاردن fracture cC.‏ 
تضنفت جارتلاند Gartland c.‏ 
تصنیف الكسر الكعير ي Gartland Universal radial ٤َ‏ 
جارتلاند و رسال fracture cC.‏ 
تصنیف کسر المَخذ تحت Grantham femur fracture c.‏ 
جرانتهام 
تف الرتح النخاعي Greenfield spinocerebellar‏ 
| 4 بحسب > ينفيلد ataxia c.‏ 
صنیف Gustilo c. . E‏ 
تصنیف الکسر الفتوح بحسب 


Gustilo-Anderson open 
fracture cC. 


Gustilo puncture 


الإبهام المشبوك c. thumb‏ 
شوه الإبهام المشبوك 
صف classification‏ 


c. thumb deformity 


acromioclavicular تیف الإصابة الأخرمية‎ 
injury c. ٤ الترفوية‎ 

Aitken epiphyseal ر الكسر المشاث‎ 
fracture cC. ٤ تت آیتکن‎ 


تصنیف الإصابة الأخرمة Allman acromioclavicular‏ 
الترفوية ت اولان injury c.‏ 
Anderson-D’ Alonzo‏ 
ES. of‏ و و 
آندرسون-دي الونزو 
ك و e‏ ی ا 
تعديل آندرسون لتصنيف 


٤‏ ا 
برندت -هارتي 


odontoid fracture cC. 
Anderson modification of 

Berndt-Harty c. 
AOc. ۸0 تصتیف‎ 
Bado c. 
Bauer-Jackson c. 
Berndt-Harty c. 
Bishop c. 
Boyd c. 
Boyd-Griffin c. 
Boyd-Griffin trochanteric تفا الكسر دور ي بحسب‎ 

fracture C. ۶ 
Catterall c. 
Chadwick-Bentley c. 
Codman c. 


Colonna hip fracture c. 


تصتیف ک لتو ن Colton c.‏ 

الصيف الْتوازن للبدائل CP Sports Balance C.‏ 
الرياضية المعتمد 

Crowe cC. تات‎ 


Delbert hip fracture c. 


تصنيف دي لي DeLee c.‏ 
تصنیف اکا ی بحسب Denis Browne spinal‏ 
دینیس براؤن fracture cC.‏ 
تَصنيْف دیاز تاشدجبّان للإصابة Dias-Tachdijian c. of‏ 
الأْمويّةً ل َ physeal injury‏ 


تصنيف الهادلة القرصاوية 
کی ي ا کی 


بحسب دیکهوت - دي لی 


Dickhaut-DeLee discoid 


meniscus C. 
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تصنيف الكسر الكعبرى 
کے اص ر و î‏ 
م و3 


راط 2 
بحسب مایو 
تصنيف الكسر الكعبري القاصيى 


تصنيف لقص الأطراف بحسب 
أوراهيلي 
التصنيف الترتيبي 


Milch condylar fracture c. 


supracondylar fracture c. 


MacNichol-Voutsinas cC. 
Mason c. 


Mason radial fracture c. 


Mason radial head 
fracture cC. 
Mast-Spieghel-Pappas c. 


Mayo carpal instability c. 


Melone distal radius 


fracture cC. 


Milch elbow fracture c. 


Moore tibial plateau 
fracture cC. 
Mueller c. 


Mueller femoral 


Mueller tibial fracture c. 


Neer c. 
Neer femur fracture cC. 
Neer-Horowitz c. 


Neer shoulder fracture c. 


Nicoll c. 


O’Brien radial fracture c. 


Ogden c. 


Ogden knee dislocation c. 


O’Rahilly limb 
deficiency cC. 

ordinal c. 

Orthopaedic Trauma 
Association cC. 

Outerbridge c. 

Paley c. 


Pauwels femoral neck 
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5 و‌‎ E (BFE 
- تصنیف لويد -روبرتس‎ 


wound cC. 
Hannover c. 
Hardcastle c. 
Hawkins c. 


Hawkins talar fracture c. 


Henderson c. 


Herring lateral pillar c. 


Hoaglund-States c. 
Hohl-Luck tibial plateau 
fracture C. 
Hohl-Moore c. 
Hohl tibial condylar 
fracture cC. 
Holdsworth spinal 
fracture C. 
Hughston c. 
Ideberg glenoid 
fracture C. 


Insall patellar injury c. 


Johner-Wruhs tibial 
fracture C. 

Jones-Barnes-Lloyd- 
Roberts c. 

Kalamchi c. 

Kellam-Waddel c. 

Kocher c. 

Kyle-Gustilo c. 

Kyle-Gustilo-Premer c. 

Lauge-Hansen cC. 


Letournel-Judet c. 


Letournel-Judet acetabular 


fracture C. 
Leung thumb loss c. 
Lindell c. 
Lloyd-Roberts-Catteral- 
Salamon c. 


Macewen c. 


هو و 


مهوم الألوان الَلاكة لتصنيف 


e‏ و و 


تصنیف تورود -زیج 
E‏ 


OT EE 
e 


ا ۶ 


تصتیف وارن-مارشال 
تصتيف تضاعف الإبهام بحسب 
واس 
تصنيف الهادلة القرصاوية 
ی کر رہ 


تصنيف الكسر الظنبوبي 
بحسب واطسون_ جونز 
تصتيف إصابة الكاحل 

بحسب فیبر - دانیس 

دصیف فایسْمَان 


تصتيف كر ا لدل (الجسم) 
الُخذي بحسب وينکويسْت 


injury 
Swanson cC. 
Tachdjian c. 
Thomas c. 
Thompson-Epstein cC. 
Three Color Concept of 
wound C. 
Tile c. 
Torg c. 
Torode-Zieg c. 


Toronto pelvic fracture Cc. 


Tronzo fracture cC. 

Tscherne c. 

Tscherne-Gotzen cC. 

Tscherne-Gotzen tibial 
fracture C. 

Universal distal radius 
fracture C. 

Venn-Watson cC. 


Vostal radial fracture c. 


Wagner c. 

Warren-Marshall c. 

Wassel thumb 
duplication c. 

Watanabe discoid 
meniscus C. 

Watson-Jones tibial 
fracture cC. 

Weber c. 

Weber-Danis ankle 
injury cC. 

Weiland c. 

Weissman cC. 

Wiberg patellar c. 

Wiley-Galey c. 

Wilkins c. of radial fracture 

Winquist femoral shaft 


fracture cC. 
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نصشف 


باویلز fracture cC.‏ 
تصنیف بال Pennal c.‏ 
تصتیف حلع الور ك الخڵفى Pipkin posterior hip‏ 


0 


کی تر م 
بحسب بیبکین 
2 غ اښ 

۰ 


dislocation cC. 

classification 

الصيف التحتى بحسب نکر Pipkin subclassification of‏ 
a aE‏ 
لتصنيف إبشتاين -توماس 

و ا ر وه 0 2 

تصنیف بولاند للكَسر الشَاشي 


Epstein-Thomas cC. 
Poland c. of epiphyseal 
fracture 


هم س و 3 ° 

تصنيف الإصابة الرصغية المشطية Quénu-Küss‏ 
و ا 

ر ب کیونی - کوس tarsometatarsal injury cC.‏ 


ا ا ا 


تصنیف راناوات Ranawat c.‏ 
تصتیف روکوود Rockwood c.‏ 
تصتیف وو Rowe c.‏ 
تفت الكسر العقبى Rowe calcaneal fracture €. mw‏ 
روي 
تصنیف حلع الورك بحست رو ي Rowe-Lowell hip‏ 
- لُوویل َ dislocation c.‏ 
تصنیفٌ رپودي أو جاو ل Ruedi-Allgower c.‏ 
تصتیف روس Russe c.‏ 
تصتیف رول - ت ك Russell-Taylor c.‏ 
تصتیف روتر Riüter c.‏ 
تصتیف ساج - سالفاتوری Sage-Salvatore c.‏ 


Saha shoulder muscle c. 


ساها 
تصنیف الكسر المشاث Salter epiphyseal‏ 

تخت سال fracture cC.‏ 
تصنیف سالترّ- هاریس Salter-Harris Cc.‏ 
تفت مدرّج scalar c.‏ 
تصتیف کینتر الهضبة الظتبو َة Schatzker tibial plateau‏ 

ی شتز کر fracture c.‏ 
تَصنیف تدر ن Seddon c.‏ 
صت فا ین Severin cC.‏ 


Shelton femoral fracture c. 


Singh osteoporosis C. 


م : ّ ا ر 
تصنيف كسر راس الكعبرة Speed radial head‏ 
ی سبید fracture cC.‏ 


Sunderland c. of nerve 


اصع ا المخلبية 
شوه ا e‏ المخلبية 
الإطار الأساسي اللي التَمَط 


إجرا ء کلایتون لطع رۋوس 
الأمشاط الشامل 


و 


ية کلايتون -قاولر 
ور ا و 


متَظف الأدوات بحسب أورتوزيم 


صاف » رائق 
الساركومة الغضروفية ذات 
ا لخلايا الصافية ٠‏ 
الساركومة ذات الايا الصافية 
تصفية 


تصفية الزينون الْشع 
e ac‏ 
تشطر أفقي 
اي 
;ق مزئة تشطرية 
ا 
علامة كليمان 


o4 


انخلاق فلحي » »غل المَلح 


E 


قدم فلح 
ا 
ا 


o 


يد فلحاء 

قلح بين الاليتين 

لح بين اللاَمسَمى البطني 
قلح لفافي خلف البلعوم 


clawtoe 

c. deformity 

c. toe 
claw-type basic frame 
clay shoveler’s fracture 
Clayton 

C. forefoot arthroplasty 


C. greenstick splint 


C. osteotome 
C. procedure 
C. procedure with 
panmetatarsal head 
resection 
Clayton-Fowler technique 
cleaner 
Orthozime instrument C. 
clear 


c. cell chondrosarcoma 


c. cell sarcoma 
clearance 

radioactive xenon cC. 
cleavage 

horizontal c. 

c. lesion 

c. line 

c. tear 
cleavage fracture 
Cleeman sign 
cleft 

c. closure 

c. foot 

gluteal c. 

Hahn c.'s 

c. hand 


intergluteal c. 


interinnominoabdominal c. 


retropharyngeal fascial c. 


TEE 


Winquist-Hansen c. 


ضف الَكَسر القخذي نحت Winquist-Hansen femoral‏ 


ورا ي 


ویتکویست -هانسن 


go‏ ت 


تصتيف الإصابة الأخرمية ا 


بحسب زلوتسکي -بلارد 
عرج 


عرج عصبي انشا 
قطع الترفوة 


e 


الترقوة 
استتصال الترفوة 


کو 


الترقوة السائبة 
ارقو داخل القصل 


gor‏ اا 
دبوس الترفوة 
الترفرة الرآة افعة للوزن 


go 


ترفوي 
go”‏ 


الكسر التَرفُوي في أثتاء الولادة ء 


e 1 ْک‎ 


go 


آنورزم الکسر اوري 


استخصال الترخوة 


8 


چ ا 


ترقوي صدري 
ہے ہے 2٥‏ ت o‏ 


لفافة ترقوية صدرية 


۳ ا الصدري 
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fracture cC. 


Young pelvic fracture c. 


Zickel c. 
Zlotsky-Ballard 


acromioclavicular injury cC. 


claudication 
neurogenic c. (NC) 
clavicectomy 
clavicle 
c. excision 
floating c. 
intraarticular c. 
c. pin 
weight-lifter's c. 
clavicular 


c. birth fracture 


c. cross splint 

c. epiphysis 

c. fracture 

c. fracture aneurysm 

c. notch 

c. splint 
claviculectomy 
clavipectoral 

c. fascia 

c. triangle 
clavus foot 
claw 

c. finger 

c. toe 
clawfoot 

c. deformity 

c. foot 
clawhand 

c. deformity 


c. hand 


کلوئازيبام (دواءٌ ا للاختلاج) clonazepam‏ 

ر رمع clonus‏ 
س الكاحل ankle c.‏ 
ص الکاحل السحو ب drawn ankle c.‏ 
ت 1 ضف patellar c.‏ 
رمع ٿلاڻي الضربات three-beat c.‏ 


0 


مغلق 
لعل 
لكر الشقصم اعلق 


closed 


c. amputation 


c. break fracture 


اة کوترل -دوبوسیت الْعْلقة c. Cotrel-Dubousset hook‏ 


جهاز التزح الْعَلق 
التَقّصير جسم الفخذ الْعلق 


بتر السديلة الق 


c. drainage system 
c. femoral diaphyseal 
shortening 


c. flap amputation 


c. hook الا‎ 
c. injury الإصابة الْخلقة‎ 


فطع العَظم داخل النقي الا 
الإرواء اغاق ٠ ٠‏ 

سلسلة الح ركة الْلقة 
روانش اغاق 
کک اة 


c. intramedullary osteotomy 


c. irrigation 
c. kinetic chain (CKC) 
c. Küntscher nailing 


c. manipulative maneuver 


c. medullary nailing لمر النقو ي الْعْلَق‎ 
c. nail اَلَو‎ 
c. nailing التست لعل‎ 
c. pinning التدبيس الْعْلَر‎ 
E 


إصابة ة اليج الرخو الْلقة 


شط ا 
عرض اله 
العالحة الْحلقة 


فطع العظم الإسفيني الْعْلَق 


c. reduction (CR) 

c. soft tissue injury 

c. transverse process TSRH 
hook 

c. treatment 


c. wedge osteotomy 


و o‏ 
جرح علو c. wound‏ 
تمرین سلسلة ال ركة الُعْكقة closed-kinetic-chain‏ 
exercise .‏ 
ل کی اک کم 
صمولة مقابة مغْلَقة close encounter nut‏ 
إغلكق closing‏ 
قطع العَظّم الإسفيني التبعيدي c. abductory wedge‏ 
الْعْلَرٍ osteotomy (CAWO)‏ 
إسفين القاعدة المعَلقة c. base wedge‏ 


c. base wedge osteotomy 


3 


شوه اليد الفلحاء 
لوح هان 
خلَل لظم الترڻوي القحفي 
کلیلاند 
رباط کلیلاند 
رتا کلیلاند في اليد 
متلاز زم الكَرم (تشنج العضَلة 
الاضغة في ناء 1 ب) 
طريقة کلفلاند - بوسوورّث- 


3 و 7 

تومبسون 
مَل 

ر 


َلْمَلة الورك 
َلْهَا 2 مولدر 


متسلق السلّم فيتستب 11 


کلینداميسین (مضادحيّوي) 
إل » سريري 
استبيانة التحليل الإكلينيكي 


الحافظة الإكلينيكيّة 


اتح العَظمي الذي 
یشکل الحدارَ الأمامي للحقرة 
الحلفية للقَحْف) 
ا مذراقية نية (جرتومة) 
ا مذراقية الأمعائية (جرتومة) 
ساعة 
ساعة الكتف 
انحا ارت الا 


وو 


کلومیبرامین (دواء ا للاکتئاب) 
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c. spinous process 

venOuSs C. 

c. vertebra 
clefthand 

c. deformity 
clefts of Hahn 
cleidocranial dysostosis 
Cleland 

C. ligament 

C. ligament in the hand 


clenched-first syndrome 


Cleveland-Bosworth- 
Thompson technique 
click 
hip c. 
Mulder c. 
climber 
Fitstep II stair c. 
clindamycin 
clinical 
C. Analysis Questionnaire 
(CAQ) 
c. conservatism 
c. diagnosis 
c. examination 
c. trial 
clinodactyly 
Clinoril 
clip 
Michel c. 


clivus 


cloacae 
Enterobacter c. 
clock 
shoulder c. 
clockwise 


clomipramine 


ا 


وش بشکل ورفة ة البرسيم 
قالع الوس بشکل ور ٠‏ 
صفيحة ر 
کلووارد , 
ا 
م الظهر بحس کلووارد 
إیتاق لقصل الرة قبي بحسب 


کلووارد 


تی القرص الرقبي بحس 
کلووارد 

اقب الرقبي بحسب كلووارد 

واقي المْقَبَ الرڌي بحس 
کا وارد 

ذروة ة لقب الرقي بحسب 


کلووارد 
إزميل کلووارد 


مب کلووارد 

کک واقية لَب بحسب 
وور 

جدل م مق و 


بحست کلووارد 
2 0 2 ر ا 
تصوير القرص الدمجي بحسب 
ee |‏ 


کلووارد 
رة 
مبضع العَظم بحسب كلووارد 
رافعة السمْحاق بحسب كلووارد 
مبعاد کلووارد 
فراضتة کلووارد 
يقة كلووارد 
کل وکساسیلین (مُضاد حيو ي) 
جهاز الورك بحسب ٥18‏ 


ور ت ¥ 


c. pin 

c. pin extractor 

c. plate 
Cloward 


C. anterior spinal fusion 


C. back fusion 


C. cervical arthrodesis 


C. cervical disk approach 


C. cervical drill 


C. cervical drill guard 


C. cervical drill tip 


C. chisel 
C. drill 
C. drill guard cap 


C. drill shaft 


C. fusion diskectomy 


C. fusion diskography 


. hammer 
. osteotome 
. periosteal elevator 


. retractor 


CA EO EOD AN O 


. rongeur 

C. technique 
cloxacillin 
CLS hip system 
clubbed 

c. nail 

c. toe 
clubbing 

c. of finger 

c. of toe 


clubfoot 


» E | 


إغلاق إرادي 
قطع العظم المشطي الداني 
الظهرانى التضير الإسفينى 


التداول الإسفيني العلق وإعادة 


اة الحاطتة (جرثومة) 


2 


لق 
علق الفَلح بحسب بار سكي 
غق القَلح 
الخلى المتأخحر 
الخلق ايسر 
ال الآرلي 
الغلق الثانو 
العَلق الجلدي 
العَلق البصري 
علق اجرح 
ل 
جلطة فبرينية ة خارجية الغا 


ر و م 0 e‏ 


کتوه شريه بورگ ال جم 
ر ت 


بيت الصفيحة اللقمية بشکل 
البرسيم 


لشفب الال بشكل وركة البرسيم 


ا 


مسمار وتشر شر بشكل ورفة 


ال 
ا ار 
طراز ورکة البرسيم 
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voluntary c. (VC) 

c. wedge greenstick dorsal 
proximal metatarsal 
osteotomy 

c. wedge manipulation and 
reapplication of plaster 

c. wedge osteotomy 

clostridial 

c. infection 

c. myonecrosis 

clostridium 
Clostridium perfringens 
closure 

Barsky cleft c. 

cleft c. 

delayed c. 

epiphyseal c. 

premature cC. 

primary c. 

secondary c. 

skin c. 

visual Cc. 

wound cC. 

clot 
exogenous fibrin C. 
fibrin c. 

clothespin spinal fusion 
graft 

clotting disorder 

cloven hoof fracture of 
finger 

cloverleaf 


c. condylar plate fixation 


c. counterbore 


c. Küntscher nail 


c. nail 


c. pattern 


عامل خُر 

انتلاف » اندمَاج 

تلف العَظّم 

الأثتلف العقبى الزورقى 
الانتلاف الكاحلى العقبى 
الانتلآاف ا 


ر ر 


c. (DIC) 
c. factor 
coalition 
c. of bone 
calcaneonavicular c. 
talocalcaneal c. 
tarsal c. 
c. View 
coapt 
coaptating 
coaptation 
centrocentral c. 
c. plate 
coapted 
coated implant 


coating 


الطلاء الخزفى بأکسید | لانو انو م aluminum oxide ceramic c.‏ 


م و 


الطَلاء ا رفي بحس بيو وکس 


Biolox ceramic c. 


طلکہ 2 موق الكُوبَالت والکروم cobalt-chrome powder c.‏ 


ب 0 


طلاء سميم 
لبيد طلاء مسحوق الكو بَالت 


اسرى الكهربائى بالإيرة اشحدة 
لحور 
كوبالوي » خليطة كوبالتية 
فلز عرسي بحسب کوبالّوي 
بدلة معدنية غرسيّة بحسب 
کوبالوي 
کُوبالت 
کروم الکوبالت 
خليطة كوباتية 
و وو 
الكوبالت- كروم 
التكسية مسحوق الكوبالت 
والکروم 
تلبید بالکوبالت والکروم 
الکروم - كُوبَالت 
خليطة كرومية كوبالتية 


الكروم والكوبالت القذوفان 


porous C. 
sintering of cobalt-chrome 
powder c. 


coaxial needle electrode 


Coballoy 
C. implant metal 


C. implant metal prosthesis 


cobalt 

c. chrome 

c. chromium implant 

c. implant 
cobalt-based alloy 
cobalt-chrome 


c.-c. powder coating 


c.-c. power sintering 
cobalt-chromium 
c.-c. alloy 


ion-bombarded c.-c. 


حتف القَدم الْكَتَسّب 


TS 
التحرير الكقافي حتف القدم‎ 


° 
8 ص ت ی ر 


5 


فعقعة الإمساك (السك) 

اختبار القعقعة 

ابت الخارجي بحسب کلايبرن 
[مختصر] 


0 5 2 


الميكانيكية الْشتّركة 
كامن الفعل العضلي ال ركب 


كامن الفعل العضلي الحركي 
الْرگب 

2 0 

E E 

لقصل الرسغى الستعى 
لمصفى المائى ٠ )M10‏ 
[مختصر] 

الدورآن والاحساس العضلى 


ا ٥ے‏ 
الجهاز العصبي الرکزي 
[مختصر] 
اختصاصي المقاويم الجاز 
e‏ س 


موم ري 
إصبّع الْدَرّب الريَاضي 


2 
اا 


ا خد ة٠‏ کواجیولاز 


الْحَتَرَة السالبة 
الْحترة الوجبة 
البلازما الْحثرة 


ےہ 
0 


دح ر 
اضطراب التحتّر 
التخثر المنتثر دال الأوعية 
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acquired c. 


arthrogrypotic C. 


circumferential release of c. 


c. deformity 
resistant C. 
c. splint 
clubhand 
radial c. 
ulnar c. 
clunk 
catch-up cC. 
c. test 
Clyburn external fixator 
CM 
combined mechanical 
CMAP 
compound muscle action 
potential 
compound muscle-motor 
action potential 
CMC 
carpometacarpal 
carpometacarpal joint 
CMO hydrocolator 
CMS 
circulation, muscle 
sensation 
CNS 
central nervous system 
CO 
Certified Orthotist 
cervical orthosis 
coach’s finger 
Coagulase 
C. negative 
C. positive 
coagulated plasma 
coagulation 
c. disorder 


disseminated intravascular 


2 ور 
فطار کرواني 
السيساء العصعصة 


2oo 


استأصال العصعص 
استفأصال العصْعْص بحسب 
٤‏ س 
لوجهید -وایت 


E E 


آلّم العصعص 


كسر العصعصر 
التعرض الجراحي الحلفي 
رو۶ a E9‏ 

للعجز والعصعص 

سديلة نصف مردودة 

استقَصال الك العُلْوي بحسب 
ِ۶ 2 

کوکي 

7 o 


مردود للأعلى 
جبيرة الساعد الردودة للأعلى 


جبيرة اليد الردودة للأعلى 
دة مردودة للأعلى 
e‏ 


مقوام ا لجبيرة الردودة للأعلى 


بدلة الخليطة الكرومية الكوبالتية 
الولبدينومية 
[مخت صا 
نيکل تنجستین الكروم - 
کُوبالت 
E‏ 
lT‏ 
کودیین 
إمبرين مع کودین 
القد (نوع من السمك) 


ر 


قرات سمك القد 


coccidioidomycosis 
coccygeal spine 
coccygectomy 


Lougheed-White c. 


coccygodynia 
cocCyx 
c. fracture 
posterior surgical exposure 
of sacrum and c. 
cocked-half flap 


Cocke maxillectomy 


cock-up 
c.-u. arm splint 
c.-u. deformity 
c.-u. hand splint 
c.-u. splint 
c.-u. splint orthosis 
c.-u. toe 
cocontraction 
Co-Cr-Mo 
cobalt- 
chromiummolybdenum 
C.-C.-M. alloy implant 
metal 


C.-C.-M. alloy prosthesis 


Co-Cr-W-Ni 
cobalt-chromiumtungsten- 
nickel 
C.-C.-W.-N. alloy implant 
metal 
C.-C.-W.-N. alloy 
prosthesis 
codeine 
Empirin with c. 
codfish 
c. deformity 


c. vertebra 


بالأيونات 


الکروم - کوبَالت الأمَكَس 
بدلّة ا-تليطة الكرومية الكوبالتية 


smooth C.-C. 


cobalt-chromium-alloy 


prosthesis 

م يدنيو م الكر وم- کور بَالت cobalt-‏ 
chromiummolybdenum‏ 
(Co-Cr-Mo)‏ 


نیکإ د الكروم - کو باڵت cobalt-chromiumtungsten-‏ 
nickel (Co-Cr-W-Ni) oT‏ 


ک بان Coban‏ 
اض کوبان C. dressing‏ 
التضميد الرنَ بحس کوبان C. elastic dressing‏ 
لاد a u‏ کی ان C. elastic wrap‏ 
لاد کوب ن C. wrap‏ 
ن Cobb‏ 
وة کوت C. angle‏ 


رکز کرب لسار میات 
۶ ¢ ° 0 ا 
لبي كومبر لتجبير الكسور 


C. attachment for 


Albee-Compere fracture 


table 
C. elevator رافعة کو ب‎ 
C. gauge مقيّاس کو ب‎ 
C. gouge موك کو ب‎ 


ور ر ر ر 
مقیاس الحتف C. measurement of scoliosis gS mw‏ 
رد 4 س 
طر يقة كوب لقياس الحنف C. method for measuring‏ 
scoliosis‏ 


هھ ر3 و 2 
مبضع العظم بحسب كوب C. osteotome‏ 
Na‏ ی 2 و 


C. periosteal elevator 


جنف کوب C. scoliosis‏ 
طر يقة قياس ا لجف بحس C. scoliosis measuring‏ 
کو ت technique‏ 
مجو شوک نخست کرت C. spinal gouge‏ 

س و 
متلازمة كوب C. syndrome‏ 
َة کو ب technique of C.‏ 


cobra-design femoral 


الكون القخذي المصمّم على 
صکنیحة بشکل رس الكو 
ادنکل لكوي 
الكُروانية اللَدودَة (جنس من 
الفطريّات) 


اختبار الكُروانية ا لدي 


س ت 


component 
cobra-head plate 
cobra retractor 


Coccidioides immiftis 


coccidioidin skin test 


- 136 - 


تماسك 


تماسك القصل احقّاني العضدي 


جبيرة تبعيد الورك °0۴ 
دراسة الأتراب > دراس استباقة 


[مختصر] 
توليفة إسويات التوّر 
الدرهم مال اة 
گر بشکل الدرم 
طوق کوکر-ارنولد 
ڳولشيسن 
قَراضة استعقصال الصفيحة الفقرية 
بحسب كولكلوج ا ٠‏ 
برد بارد 
تطبیق بارد 
إزمیل بارد 


إصابة بردية 


ای ی ر 


عدم تحمل البرد 
الطور البارد كما في التفريسة 
ال ۳ س 
القضيب الف البارد 
ام بارد 
مكتٌور متصلّب بالبرودة 
بدلة القَالّب البّارد 
اختبار رفع الضعَط بالبرودة 
اللحام على البارد 
كُرَة الفَخذ الملحومة على البارد 
بدلة اَذ الملحومة على البارد 
البدكة الأحومة على البارد 
کول 
إطار الكَسر بحسب کول 
ساد فرط التمديد بحسب کول 
إطار فرط التمدید بحسب كول 
و 
إجراء گول 
طريقة کول 
بیت الور بحسب کول 
کوان 


cohesion 

glenohumeral joint c. 
COH hip abduction splint 
cohort study 
COI 

combination of isotonics 
coin 

fracture en cC. 
Coker-Arnold collar 
ColBenemid 
colchicine 
Colclough laminectomy 

rongeur 
cold 

c. application 

c. chisel 

c. injury 

c. intolerance 

c. phase as in bone 

scanning 

c. rolled rod 

c. weld 
cold-curing polymer 
cold-mold prosthesis 
cold-pressor test 
cold-weld 

c.-w. femoral ball 

c.-w. femoral prosthesis 

c.-w. prosthesis 
Cole 

C. fracture frame 

C. hyperextension brace 

C. hyperextension frame 

C. osteotomy 

C. osteotomy for midfoot 

deformity 

C. procedure 

C. technique 

C. tendon fixation 


Coleman 


کودیفیلاً 
طم الم بحسب کودیفیلاً 


تی ی 


ا 


يقة إطالة الور بحسب 


ت 
ت 


کودیفیاً 


قا 


کودمان 


مأتّی الکنف السيفي الشکّل 
2 


معامل الاحتكاك 
کوفیلد ٠‏ 
E‏ 
طريقة گوفيلد ‏ َ 
جهاز الكتف الکامل بحسب 


0 


ورو ور 


ررمة معالحة السلوك الخُرفى 


استبيانة اطا الَُرفى 
EEE‏ 


ر ل 


صمل العجلة الستتة (صمل 
متقطّع) 


علامة العجلة المستتة 
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Codivilla 
C. bone graft 
C. tendon lengthening 
C. tendon lengthening 
technique 
Codman 
C. angle 
. classification 
. drill 


. exercise 


A COD ED 


. saber-cut-shoulder 
approach 

C. sign 

C. triangle 

C. tumor 


C. wire-passing drill 


coefficient 
c. of friction 
Cofield 
C. shoulder prosthesis 
C. technique 
C. Total Shoulder System 


C. total shoulder system 


CoFilm dressing 
COG 
center of gravity 
cognition 
Cognitive 
C. Behavior Therapy 
Package (CBTP) 
C. Error Questionnaire 
C. Strategies Questionnaire 
cogwheel 
c. gait 


c. rigidity 


c. sign 


Lewin c. 


Mayo-Thomas c. 


ق عضل الرقبة myocervical c.‏ 
ق عظم السمحاق periosteal bone c.‏ 
ق فيلكد فا Philadelphia e.‏ 
ق دن (بلاستیکی) plastic c.‏ 
ی نر رەو 

طو ق رقبی بحسب بلاستزوت Plastizote cervical c.‏ 
ق شاتتز َ Schanz c.‏ 
6 ا و 

serpentine foam cC. طّوق الرغوة الثعبانى‎ 

soft Cc. طوق رخو‎ 

Thomas c. طوق تومامن‎ 


° I 


معلاق الوق والكفة 
بدلّة الفَخذ الدعائمئة للمهماز 
والطوق 


اغتراس (ررع ( جذع القخذ الوق collared Press-Fit femoral‏ 


collar-and-cuff sling 
collar-calcar support 


ر ر 


femoral prosthesis 


stem implantation 


جلع لاطوقى collarless stem‏ 
[مختصر [ collat‏ 
جانبی collateral‏ 
جانبی collateral (collat)‏ 
شریان جانبی c. artery‏ 
ا ا ا 
دوران جانبی c. circulation‏ 


c. ligament 


عدم استقرآر الرباط الجانبى c. ligament instability‏ 
مزق الرباط ال جانبي 
وک 


كلية College‏ 
كله الاريك للطب المهني 


ا ي 


c. ligament rupture 


American C. of 
Occupational and 
Environmental Medicine 


(ACOEM) 


کو َس Colles‏ 


لمافة کو َس C. fascia‏ 
کس کو لن C. fracture‏ 
جبيرة کو ل C. splint‏ 
کولیه Collet‏ 
لوّمة مك کو له C. screwdriver adapter‏ 
الظتبوبی بحسب کولیه tibial C.‏ 
قى colli ٠‏ 
و ا fibromatosis C.‏ 


collimation 


ختبار الإحصار بحسب کوان 
طريقة القَدَم الرَخاء بحس 
کوان 
اختبار الإخصار الوَحشي بحسب 
کوان 
الراب بحسب کوان 
الفولونية coli‏ 
الإشريكية الفُولونية (جرثومة) 


E 


الصيف التخاططى 


C. block test 


C. flatfoot technique 


C. lateral block test 


C. plasty 


Escherichia c. 


colinear alignment 


ن ا 
کولیستین (مضاد حیوی) colistin‏ 
کو جين collagen‏ 
کولگَّجین بقّری bovine c.‏ 
کو لكجين لیفی c. fiber‏ 
و ا 
کو لكجين بلو ری صغری microcrystalline c.‏ 


ok 


داء الأوعية الكولكجينى 
و ا 
ورم شقاني کولاجيني 


c. vascular disease 


collagenous schwannoma 


طعّم کو لآجيني . collagraft‏ 
وهط collapse‏ 
وهط العم العَظّمي bone graft c.‏ 
وهط (انخماص)القدم foot c.‏ 
وهط مؤخرة القدم أو وسطها hindfoot-midfoot c.‏ 
الانخماص التقدم للزورقي scaphoid-lunate advanced c.‏ 
والهلاکي (SLAC) ٤‏ 
vertebral c. E‏ 
وره 


c. internal fixation device جھيرة الشبيت الداخلى الْتوٴهطة‎ 


collapsible 


ص ور ° اا 


دبوس منوهط c. pin‏ 
ا ب و و ا 
قدم روحية منخمصة collapsing pes valgo planus‏ 
ى collar‏ 
عظم طوقی c. bone‏ 
یساد طوّقی c. brace‏ 
کس ا وه 
خراجة زرية طوقية c. button abscess‏ 
طَوق ری cervical c.‏ 


طَوق کوخ ار اد Coker-Arnold c.‏ 


ق كوڵاك Colpack c.‏ 
الطوق والكمة c. and cuff‏ 
5 ور ر 


Exo-static C. 


هړ ي ګ س ٥‏ 
طوق فورستر-براون Forrester-Brown cC.‏ 


hard c. طَوق صلب‎ 
implant c. طوق الخرسة‎ 
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ا 


و 20 


عمود کعبري 
ف د ردي 
اختبار مهمة الهجوم 
توليفة 
توليفة الفيلم والشاشة 
تول الصنفيخة و التو ڙت Isola spinal implant system jl‏ 


الغرسة الفقرية بحسب إيزول؟ 


تولبفة إسویات التوتر 


مشترك 


اأتى الأمامي والكلفي الشترك 


سس 8 رر 


حتف خمصی مشترك 
تشو اللتف القمضى اشر 


r0 3 


النحتى المشترك 

جهيزة التفبيت المشترك 

کس الفجاري وإصابة الي 
والافترا ق آلمشتر كة 


عدم ابات (عدم الاستقرار) 


المشترك 


رور 


ماتی 


المشترک 
شل العَصب الْشترك 
كسر العضد والزند والكعیر 
المشترك 


ومو 


° 


کل رو کي 


التصوير الومضاني المشترك 
2 ي چک 
تضمید کومفیل آولکس 


رو مو 4 


جبيرة کومفورفوم 


و 


مستوى الراحة 


س ص 


ت 
0 ت 
ي 


الكسر الْمْتّت داخل القصل 


رەم 
هة 


روو 


ردو 


اعتماد مرافق الَا 
مرافق التاهي 


النخاع الصواري 


ريقة توليفة إسويات التوتّر 


e 3 
»*% 


سمل الرقبة وعبر الصدر 


radial c. 

spinal c. 

ulnar c. 

vertebral c. 
Combat Task Test 
combination 


film-screen c. 


plate-rod c. 

c. of isotonics (COI) 

c. of isotonics technique 

combined 

c. anterior and posterior 
approach 

Cc. cavus 

c. cavus deformity 

c. curve 

c. fixation device 

c. flexion-distraction injury 
and burst fracture 


c. instability 


c. low-cervical and 
transthoracic approach 
c. mechanical (CM) 
c. nerve palsy 
c. radial-ulnar-humeral 
fracture 
c. scintigraphy 
Comfeel Ulcus dressing 
Comforfoam splint 
comfort level 
commemorative sign 
comminuted intraarticular 
fracture 
Commission on 
Accreditation of 
Rehabilitation Facilities 
(CARF) 


commissural myelorrhaphy 


ب 


کلیس 


E 
E 
رو وو‎ 

کولیزون 

0 و وو 

مثقب کولیزون 

۰ E 0. ا‎ 

صفيحة كوليزون 

و د 
برغي کولیزون 
و وو 


مفك کولیزون 


تضمید کولودیون 


رأب الفصل الدوري بحسب 


2 E o 


ماتی الکاحل بحسب کولونًا_ 
رالسثونَ 

ےر سو ي ي ت 

شق کولونًا-رالستون 

ھم ° شي ر کولوتًا 


المج العقبي الظتبوبي بحسب 
ت 
ةلكسر بحسب کارت 
ے ٥‏ رو و 
ر 


Ei‏ ۵ے 


عمود مرکزي 


- 139 - 


Collis 
C. broken femoral stem 
technique 
C. retractor 
Collis-Dubrul femoral stem 
removal 
Collison 
C. body drill 
C. cannulated hand drill 


C. drill 
C. plate 
C. screw 
C. screwdriver 
C. tap drill 
collodion dressing 
colloid 
c. cyst 
c. solution 
Colonna 
C. hip fracture 
classification 
C. trochanteric 
arthroplasty 
Colonna-Ralston 


C.-R. ankle approach 


C.-R. incision 


C.-R. medial approach 


color of digit 
colored antiseptic 
Colpack collar 
Coltart 


C. calcaneotibial fusion 


C. fracture technique 
Colton classification 
column 


central c. 


ا لحز ا حلفي 
ایز الحلفي الوَحشي 
الحيّر ا حلفي الإنسي 
ایز ا الخلفي 
متلازمة احير 
ا 
بدلة الركبة الحيزية 11 
ضغط ایز 
کومبازین 
الضماد الواقي بحسب كُومْبيد 


e‏ (قفد) معاون 


ا 


شحة الَتَعويضية 


التعو يض الالي اوفع 


ال ر 
زط لحر رضي 


حركة معاوضة 
ا 


حنف وض 


ص ي ه0 
دبوس کومبر 
س وو ر مر و۶ ه 
0 وه 
شا 


إیتاق القصل بحسب کومبر- 


ا ا 

تومبسون 

شکوی 

الشكوى الريسية )٥٥(‏ 


کے ا ې 


متممة 


کامل »تام 


posterior cC. 
posterolateral c. 


posteromedial c. 


superficial posterior Cc. 


c. syndrome 
compartmental 

C. I knee prosthesis 

C. pfESSUIC 
Compazine 
Compeed protective 


dressing 


compensated talipes equinus 


compensating filter 


compensation 


anticipating financial c. 


(AFC) 

c. claim 

c. reaction 

Worker’s C. 
compensatory 

c. basilar osteotomy 

c. behavior 

c. curve 

c. deformity 

c. hypermobility 

c. movement 

c. scoliosis 

c. wedge 
Compere 

C. lengthening 

C. osteotome 

C. pin 

C. threaded pin 

C. wire 
Compere-Thompson 

arthrodesis 
complaint 

chief c. (CC) 
complement 


complete 


س 


نة 
تة معايير السلامة واللمة 


Committee 


Fitness Safety Standards C. 


Policy and Review C. for تة السياسة والراجعة اث‎ 


0 ي 
الي »کر ا 
الشريّان الأصلى 
كيس المافية الأصلي ‏ 
و 
الشريان الحرقفي الأصلي 
الوريد الحركفيّ الأصلي 
الخص ال ي الأصلي 
متلازمة العَصَبَ الشظوي 
الاما 
الور الأصنلي 
موص 
الفرع الوص بحسب جري 
تكهف النخاع الوهي الوص 


عام » مشسترك 
الباسطة الأصللة للأصابع 


س ص 


علامة كومولي 


° چ 


الانحشار العجزي العمودي 


ا ‌ 


الحز ااي بحسب کلانسي 


ایز ا حلفي الق 

ایز بين الحَظام 

الحيز الو حشي 

لرا 

ارال وی یسا رار 
ایز الرضفي القخذي 
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Human Research 

common 

c. carotid artery 

c. dural sac 

c. extensor tendon 

c. iliac artery 

c. iliac vein 

c. peroneal nerve 

c. peroneal nerve 

syndrome 

c. tendon 
communicans 

Gray ramus cC. 
communicating 

hydrosyringomyelia 
communis 

extensor digitorum c. (EDC) 
Comolli sign 
compact bone 
compaction 

vertical sacral c. 
compactor 

acetabular cement c. 

cement C. 
comparative radiographic 

examination 
comparison 

pairwise c. 
compartment 

anterior C. 

Clancy lateral c. 

deep posterior Cc. 

interosSseOus C. 

lateral c. 

medial c. 

Mueller lateral c. 


patellofemoral c. 


ر ٥م‏ 


اركب الكاحلي العَقبي الرَورقي 


3 


مرگب کاحلي زورقي ٳسفينيٴَ 
ا 


3 


الالكيلفوسفين ˆ 


وت 
مركب العضروف الليفي 
الث 


3 


مرگب الع ا زي الفقري 


۶ س 
مطاوعة 


ارتفاق الأصابع ال ركب الضاعف 


و س ا 


E 


e 


a‏ عفة تالبة للجراحة 
ل 
مضاعفة بولية 
0 


کن ي 


ل حعي 
مكون الورك الجرییی ۸11 
کون الفخڏي بحس آمستو ت 
الكون القخذي ج 


STE 
فرك -تیرنر‎ 

اکون الحقي بحسب بختول 
قَخذي ٺتائي القَطْب 


ون الذي ب بحسب 


و ٥س‏ 


> -مورشر 

اكول الملآطي 

الْكون الَلاملاطي 

الكون المَحَّذي اللاملاطي 
اللكون ا لحي الأسطو اني 
اأشطُوف 
اون الجذعي الضيّق بحسب 

شارنلي 

ک الكو اججذعي المعياري 
بحسب شارنلي 

اللكون القخذي الْصَمّم بشكل 
الكويآً 


کن چ 


talocalcaneonavicular c. 


talonavicular-cuneiform cC. 


three-joint Cc. 


trialkylphosphine gold c. 


triangular fibrocartilage Cc. 
(TFC) 
vertebral subluxation c. 
(VSC) 
compliance 
complicated complex 
syndactyly 
complication 
intraoperative C. 
neurologic c. 
neurovascular c. 
postoperative cC. 
pulmonary c. 
urologic cC. 
component 
acetabular c. 
AML trial hip c. 


Amstutz femoral c. 


Aufranc-Turner femoral c. 


Bechtol acetabular c. 
bipolar femoral c. 
Bombelli-Morscher 
femoral c. 
cemented c. 
cementless c. 
cementless femoral c. 
chamfered-cylinder 
acetabular c. 


Charnley narrow stem c. 


Charnley standard stem c. 


cobra-design femoral c. 


آفة العصَب الشظَوي الأصلى 
الكاملة 1 
حلع کامل 
ارتفاق الأصابع الام 
مرگب » معقد » متلازمة 
کامن الفعل الْرگّب 
ارکب الوس 
اركب القهقي المحوري 
متلازمة الو كيعة وإبهام القدم 
الاريح والقدم الرَحَّاء 
متلازمة الوكيعة وإبهام القدم 
الأروح 
مرب مشي 
اركب لوي الشتظوي 


متلا مة إبهام القدم الأروّح 
قحج الْشط الأول 

ن بات (استقرار) الرسغ 
الرگب 

مركب الركبة 

اأركب الرباعي الرخشي 

ا 

امعد القطني الحوأضي 

ال ركب الرباعي الإسي 

مزقة الهادة الركة 

گامنِ الل للوحدة الح ركية 


ب وضعي 

گب رباعي 
ا يغ CANE‏ 
مرگب النصف 


3 


ور 


لااب ا 


رک 
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c. common peroneal nerve 
lesion 

c. dislocation 

c. fracture 

c. syndactyly 

complex 

c. action potensial 

arcuate C. 

atlas-axis c. 

Buford c. 

bunionette-hallux 
valgus-splayfoot c. 


bunion-hallux valgus c. 


epiphyseal c. 

fabellofibular c. 

complex 

fibrocartilage c. 

forearm cC. 

c. fracture 

Ghon-Sachs c. 

hallux valgus-metatarsus 
primus varus cC. 

c. instability of carpus 
(CIC) 

knee c. 

lateral quadruple c. 

ligament-bone c. 

lumbopelvic c. 

medial quadruple c. 

c. meniscal tear 

c. motor unit action 
potential 

postural c. 

quadruple c. 

c. repetitive discharge 

semimembranosus cC. 

shoulder c. 

spinal cord-meningeal c. 


c. syndactyly 


مکون تریگون -۷ 
کرو مو و‌ 


الكون الكعبري يونيفر سال 

کات تخصص E-A-R‏ 

السديلة الركبة 

الک ارکب 

EET, 

الطعم ا 

اواد الركبة 

طْعْم الضلع الْركّب 

طم ا لجلد ال ركب 

ا لجبيرة الرنة لل راز الْرگب 

قل التسیج اركب 

مركب 

کامن الفعل الْرگّب 

كامن فعّل العَّصَب الختاط 
لرگ 

کامن فعل العَصَب الحركي 
اركب 

گامن فمل الضتاة ارکب 


كامن الفعل الحركي العَضَلي 
مرگب 
e‏ 
وة وة 


3 


0٤٣1 مرگب‎ 


کامن فعْل العَصَب الحسّي 

اركب 

مرق الْحطّم الْركّب 
النترو جين اأضغوط 
منضغط » قابل للاْضغاط 
انضغاط » ضغط ٠َ‏ 
انصعَاط الحبل الآمامى 
الالضعَاط الآمامى الفى 
الانضعَاط الآمامي ا حلفي 
الالضعَاط الآمَامي الحلفي 
الضعط ۸0 ˆ 

جهاز الاضعَاط 


إيثاق القصل الانضعَاطي 


Tricon-M c. 
Universal radial c. 
composite 
c. defect 
E-A-R specialty c.'s 
c. flap 
c. fracture 
c. free tissue transfer 
c. graft 
c. material 
c. rib graft 
c. skin graft 
c. spring elastic splint 
c. tissue transfer 
compound 
c. action potential 
c. mixed nerve action 
potential 
c. motor nerve action 
potential 
c. muscle action potential 
(CMAP) 
c. muscle-motor action 
potential (CMAP) 
c. nerve action potential 
c. neVUS 
OCT c. 
c. sensory nerve action 
potential 
c. shattered elbow 
compressed nitrogen 
compressible 
compression 
anterior cord c. 
anterior posterior C. 
anterior-posterior c. (APC) 
anteroposterior c. (APC) 
AOc. 
c. apparatus 


c. arthrodesis 
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اكرون الحقّی الثلدٹی الشوكات 
بحسب دي بوي 
اون ٠‏ 


الْكون الذي بحسب إنفينتى 


مكون عارضة الحقاني 
ا 
مكون العضد الكبير الرس 
اکون الحقي تخس لو تن 
کون ا لقي العدني الظَهر 
کر تلم الورك بحسب 
میتازول 
مکون الرس الکبیر الْعدل 
E‏ 
ll‏ 
انكرت ا بب ار 
e‏ 
آوستيولوك 
ون 14 بحسب 
آوستیونیکس أمنيفيت 
مكو ن الأداء 
الكون اللاملطي السّميمي 
اون السميمي الْعطّى ٠‏ 
اکونا حلفي 
اكرون الوضّعي 
اتالد 
۱ ا 
۱ ون الترکيبي (البٽيوي) 
الْكَوّن الودي 
مكون إعادة السطيح القخذي 
بحسب اريس 
الکن اي تست اك 
1 ون الظنبوبي 
مکون تجريبي 
تحر ةا كَوُنات 
۱ کون المخذي التجريبي 


DePuy trispiked 
acetabular c. 

femoral c. 

c. of gait 

glenoid c. 

Healey revision 
acetabular c. 

humeral c. 

Infinity femoral c. 

keel of glenoid c. 

kinesiopathologic c. 

large-head humeral c. 


Lubinus acetabular c. 


metal-backed acetabular c. 


Metasul hip joint c. 


modular large-head c. 
Neer II humeral c. 
neuromuscular c. 
Ogee acetabular c. 


Osteolock HA femoral c. 


Osteonics Omnifit-HA c. 


performance cC. 
porous cementless cC. 
porous-coated c. 
posterior cC. 
postural c. 
prosthesis cC. 
sensory C. 
structural Cc. 
sympathetic Cc. 
Tharies femoral 
resurfacing C. 
Tibac acetabular c. 
tibial c. 
trial c. 
c. trial 


trial femoral c. 


بيت الصفيحة الالأضعَاطة 
قَضيب الانْضعَاط 

علج بالتبوت الضاغط 
البرغى الاضعَاطى 

ا الرغى الالضعاطيّة 


ةّي 


ا 


الانضعاطية 
الصفيحة الور حشية الانضغاطبة 
الرقاز الالضعاطى ٠‏ 
ا 
الاجهاد الالضعَاطى 
N‏ 

اختبار الالْضعَاط 

اختبارات الاأنْضعَاط 
الانْضَعَاط › الضَعّط 

الآدّوات الاضعَاطيّة للقضيب 

N 

لاضعَاط الوريدي 

الانضعاط الفقري 

الاأضحَاط العمودي 

سك الالضعَاط َ 

السليك الالْضعَاطى 
البدلة لقَرلبة بالالْضغَاط 


ضاغط (صفة) 
لفافة ضاغطة لحو المركز 
شاد ضا 
الإصابة الثتية الضاغطة 
الأعتلال العصبى الأنضغاطى 
القشت ااضاغا 1 
ضاغطً (اسم) ٠‏ 
ضاغط البرغي بحسب آداير 
ضاغط البرغى 
N‏ 
ET‏ 


کی ی ی 


مساعد با لحاسوب 


تصمیم فاع پا لحاسوب 


ا ا 


QO 


. plate fixation 
c. rod 

c. rod treatment 
Cc. SCrEW 

c. screw device 


c. screw-plate device 


c. sideplate 

c. spring 

static C. 

c. strain 

c. technique 

c. test 

c. testing 
compression 


c. U rod instrumentation 


venous C. 
vertebral c. 
vertical c. 
c. wire 
c. wiring 
compression-molded 
prosthesis 
compressive 
c. centripetal wrapping 
c. dressing 
c. flexion injury 
c. neuropathy 
c. rod 
compressor 
Adair screw c. 
screw cC. 


Compton clavicle pin 


computed tomography (CT) 


computer-assisted, 
computer-aided 
c.-a. design (CAD) 
c.-a. design/computer 


assisted manufacturing 
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الالضعَاط المحوري 
السوقًاء الضّاغطة 

الضعاط الشريان السباتي 
الضَحَاط ذب الفرس 
الانضغاط تح شازل 
لاط ابل لالتخا 
جهيزة الضخط 


انصعَاط الاأناعشري 

الانضعَاط آلديتاميكى 

اا 

الكمديد الالضعَاطى 

اتيت الانضعاطى 

الي الانضعَاطي ۰ 

کسر انضعَاطي 

اعمال الآدوات الالضاطة 
بحسب هارنجتون ١‏ 

استعمال الآدوات الالأضعاطبة 

برغي الورك الاأضعَاطي 

الصتَارة الألضعاطبة 

غارز- مستخرج الْضعَاطي 

استعمال الاآدوات الأضعاطكة 

الترّتبب الكَلفى للأدوات 
اللَضحَاطة 

الأضعاط بين الشدف 

الانضغاط الْنقَطع 

الانضعَاط الإفْمَاري 

برغي التَلكۇالانضعاطي 

الالضعَاط الوحشي (LO)‏ 

حمل انضعاطی ˆ 

التحميل الالْضعَاطی 

الضاط الع الوط 

فولبة بالضغط 


2 


الضعاط حلفة السترة 
زيادة التحّميل الانضعَاطي 
الصفيحة الاضغاطبة 


axial c. 

c. bandage 

c. boot 

carotid artery cC. 

cauda aquina c. 

Charnley c. 

cord c. 

c. device 

disk c. 

c. dressing 

duodenal c. 

dynamic c.(DC) 

elastic c. 

c. extension 

c. fixation 

c. flexion 

c. fracture 

c. Harrington 
instrumentation 

Harrigton rod 
instrumentation C. 

c. hip screw 

c. hook 

c. inserter-extractor 

c. instrumentation 

c. instrumentation posterior 
construct 

interfragmentary C. 

intermittent cC. 

ischemic c. 

c. lag screw 

lateral c. (LC) 

c. load 

c. loading 

median nerve c. 

c. molding 

napkin ring c. 

nerve rOOt C. 

c. overload 


c. plate 


اي ااي 3 © ° 


بحسب کونسہت system‏ 
جهاز الاستيضاع الكتفي بكرسي C. beach chair shoulder‏ 


مقياس الدينمية المصفوفة الكّمط 11 

بحسب کونسبت 

مهوم اجرح الواحد والتدبة 
الوأحدة 


positioning system 
C. cannula Eftekhar c. 


C. Hrowing ergometer 


“one wound-one scar” c. 


موا الديو س کر تست ]1 C. 2-pin passer‏ 
ھان الرشدة برسایر أ س تست C. Precise ACL guide‏ 
کو مدت system‏ 

Ls‏ 2 ك 
جهاز تصليح الكمة المدورة C. rotator cuffrepair‏ 
ا 
بحسب کونسہت system‏ 
ت o2‏ س 2 
جهاز البرغى اَی الذاتى C. self-compressing‏ 
آلاضعَاط بحسب کو نندت cannulated screw system‏ 


C. Sterling arthroscopy 
blade system 


three-column c. 


concretion حصاة‎ 


5 
concussion ارتحا-‎ 


degenerative spine c. 


حال حتل الأوعية dysvascular c.‏ 

sterile c. a حالة‎ 

tumMOrOUuSs C. حالة ورمة‎ 
conditioned stimulus (CS) مته شرطی‎ 


conditioner مكيف‎ 


Shuttle cardio-muscular c. 


شوتل 
إشراط › تکییف conditioning‏ 
َ مه شط c. stimulus‏ 
تک ا work c.‏ 
توصیل conduction‏ 
إتخضبان التوصيل c. block‏ 
مساق توٴصيلبة c. distance‏ 
وقّت (رمن) التوٴصيل c. time‏ 


Concise cementing sculp 


concomitant 


concurrent force system 


condensing osteitis المكذ‎ 


condition 


ية الترصيف المضبوطة 
بالتصميم ألْساعد با لحاسوب 


prosthesis 
c.-a. design-controlled 


alignment method 


(CAD-CAM) 
computerized موت‎ 
c. axial tomography (CAT) التصو یر اكقطعى احور ی‎ 
E 
سیت‎ 


مقياس القوة العضليّة الإسوي 
لر كة الك . ` 
التحليل الهيكلى العضلٍ 


الوس 
سنجل الريض الْحوْسَّب 
التصوير اكقطعي الْحَوْسَبَ 


c. isokinetic dynamometer 


c. musculoskeletal analysis 


c. patient record (CPR) 
c. tomography 


ك کس ترو ComputeRow‏ 
رەو E 3 3o‏ . 
کمبیوترو یونیفرسال Universal C.‏ 

Conaxial ankle prosthesis Jul بدلة الكاحل پت کو‎ 

concave مقعر‎ 


c. articular surface 


c. loading socket 


قفضيب مقعر c. rod‏ 
مقوار السطح الْقَعر concave-surface reamer‏ 
2 
نة concavity‏ 

ا 

flexural c. تقعر انشنائی‎ 

رو ےر 

یرکز » رکازة concentrate‏ 

ر ر وره ر 

platelet c. ركازة الصفيحات‎ 
concentration ترک‎ 


minimal bactericidal c. 


ا ا 

التركير اللبطي الاد 

رکیز امرگ 

التركيز المبيد للجراثيم اآصلي 
ور سے ۔ 2 4 
مترآاکز concentric‏ 


المع اراز 


minimal inhibitory c. 
motion cC. 


serum bactericidal c. 


c. contraction 


الوظيفة ا کزة c. function‏ 
الصقائح الراكز ة c. lamella‏ 
التحميل السّراكزة c. loading‏ 


c. needle electrode 


السرى الإبري آلْتراكز 
الرد الراك ١‏ 


c. reduction 


العمل ركز c. work‏ 
مفهوم ٤‏ کونسبّت [شر كة] concept‏ 


C. arthroscopy power 
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محشطة حلقية خت کو ن C. ring curette‏ سرعة التوصيل 
و 


منْظَر اسفّل امخرو طي coned-down view‏ اختبار سرعة التوصيل 


تھايۇ » هيغة configuration‏ تو صيل حجمي 
هيغة التشاط activity C.‏ موص 
هيئة ملب الصنَارَة بحسب Cotrel-Dubousset hook‏ موصل الضوء بحسب وزی 
کوترل دونو سنت claw c.‏ موصل me‏ 5 
هيئة ادم تښ دو دلي Dudley J. Morton foot c.‏ ي 
جيمس ورون ا 
هة القضيب المستعرض الث triangular base transverse‏ الکسر اللقمي المَخذي 
القاعدة bar c.‏ الكسر اللقمى 
الاختبارات التو كيدية confirmatory testing‏ غرسة اة 
مخاط ن ا ˆ confluent‏ راب القصل بخرسة لقمية 
تضمید کونفو ر Conform dressing‏ الصفيحة اللَقَميَة ٠‏ 
اختبار التخليط confusion test‏ بیت البرغي اللقّمي 
E‏ 2 


congenita‏ اللقمة 


فصور التعضل الخلقى amyoplasia c.‏ اللقَمة اشقوفة 


الوتى العضلى الحلقى amyotonia cC.‏ إخصار اللَقّمة 
اختلال التقرّن الخلقي dyskeratosis C.‏ اللقَّمة الفخذية 
هشاشة الع التلقة fragilitas ossium cC.‏ وھ اللْقَمَةَ 
حلع luxatio coxae c. e‏ 2 العضدية 
ار العا الخلقى myotonia cC.‏ اللقَمة الوحشية 
ءا مش العضلى التوتري paramyotonia c.‏ اللقمة اة الوحشية 
الولادي ا اللقمة الظبوبية الو حشكة 
ا congenital‏ اللقمة الانسة 
المّر أعَلى المرقّق الخلقى c. above-elbow amputation‏ اللَقَّمة الفخذية الانسة 
الأشرطة الحكقة اة c. annular bands‏ اللَقَّمة العضدية الإنسية 
شود خلقیَ c. anomaly‏ اللَقَّمة القذاللة 
دام ااام الخلقي c. aphalangia‏ اللقَمة الست 
عدم الاستقر 5 الفهقي المحور ي c. atlantoaxial instability‏ اللَقّمة الظتبو ت 
الخلقى استأصال اللقمة 
متالازمة الشربط الخلقى c. band syndrome‏ استفصال اللقمة الا خمصة 
البتر اَسفَل ارق اکخلقی c. below-elbow amputation‏ ا دو فر و 
الإبهام المشبوك الخلقي c. clasped thumb‏ استأصال اللقمة الأخمصة 
دم روحاء رَحَاء حداء اة c. convex pes plano valgus‏ مي راسي 
شوه خلقي ا c. deformity‏ ا ادنر اللقّمي الرأسي 
خلع خلقي c. dislocation‏ ا لمي راسي 
حلع الورك c. dislocation of hip (CDH) (CDH) alk‏ ت لمي راسي 
داء الاضطراب الخلقى c. disorder disease‏ مخروط 
قال تش الور ك النخlةي dysplasia of hip (CDH)‏ .¢ إيتاق اقصل الخروطي 
(em‏ 7 آلثقاب لوطي ˆ 
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c. velocity (CV) 

c. velocity test 

volume c. 
conductor 

Bozzini light c. 

light c. 
condylar 

c. articulation 

c. femoral fracture 

c. fracture 

c. implant 

c. implant arthroplasty 

c. plate 

c. screw fixation 
condyle 

bifid c. 

c. block 

femoral c. 

flare of the c. 

humeral c. 

lateral c. 

lateral femoral c. 

lateral tibial c. 

medial c. 

medial femoral c. 

medial humerus c. 

occipital c. 

odontoid cC. 

tibial c. 
condylectomy 


DuVries plantar c. 


plantar c. 
condylocephalic 
Edner nail c. 
c. nail 
c. nailing 
cone 
c. arthrodesis 


c. bur 


الصعر الرقبي الخلقي 
احتقان 

احتقان السديلة 
شل القَلڵب الاحتقاني 
انسجام 

الرضقي القخذي 


ئ 


الشريط الوّحشي الْنضّم 
الور راصم 

دبوس کونلي 

المسمار الوب الاتصالى 


اتَصال 
اتصال مارتین - جروبر 
اتصال ریش کانیو 
ضام 


وة ّ الضام 
وصيلة 
الوّصيلة اضبوطة 
وصيلة السويقة اضبوطة 
وصيلة بيوربه 
الوصائل الُردوجة 
الوصياة المستعرضة الداحلبة 


الطرف الطولاني للوصيلة النبنة 


الطرّف الطولاني إلى الطرف 
الطولاني للوصيلة 


c. wryneck 
congestion 
flap c. 
congestive heart failure 
congruence 
patellofemoral c. 
congruency 
congruous 
conical 
c. bur 
c. obturator 
c. reamer 
conjoined 
c. lateral band 
c. tendon 
Conley pin 
connecting bolt 
connection 
Martin-Gruber c. 
Riche-Cannieu c. 
connective 
c. tissue 
c. tissue disease 
c. tissue massage (CTM) 
c. tissue plasticity 
connector 
adjustable c. 
adjustable pedicle c. 
Beurrier c. 
dual (bypass) c.’s 
intrinsic transverse C. 
longitudinal member to 
anchor c. 
longitudinal member to 
longitudinal member c. 
pedicle c. 
tandem cC. 
transverse C. 
Connolly 


C. procedure 
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ا لحتل الخلقي 
الشرد رظ الليفي الخلقي 


حلع الورك د كفي 


دن الورك الخلقي 


ا لحلع الجزئي للورك الخلقي 
ادن الهيكلي ارط فسات 
الحلقي (CHSD)‏ 

تفص التوتّر الحضَلي ا للقي 
غياب الطرف المحم ا لقي E‏ 
الداب الخلقي 


40 


الرخاوة الخلقية للأربطة 
نقص الأطراف الخلقي 


o 3 


شط الآفْرّب الخلقي 


لائر الحَضلي الخلقي 

التقوس للقي الإسي الخلقي 
الأهبة الخلقية 

الفصال ککاذب الخلقی 
الالتحام العظّمر الرنڌي 
الكعبري ا َ 
ا الحلفية 


E 


ا لحف الخلقيَ ٠‏ 
انز لاق الفقار الخلقي 


غیّاب الط ق النهائي للقي 


الفضال الكاذب الظنبوبي الخلقي 


الصعر الخلقي 

الاصع الرَناديّة | ية 
الإصيع الزئادية الخلقة 
الحداب الخلقی من Il E‏ 
ایا ا ا 
الانزياح الرندَي الخلقي 
الكاحل العمودي للقي 


شوه لدم الكاحلى العمودي 


3 1 | 


c. dystrophy 

c. fibrous band 

c. fracture 

c. general fibromatosis 

c. hemivertebra 

c. hip dislocation 

c. hip dysplasia 

c. hip subluxation 

c. hyperphosphatasemic 
skeletal dysplasia (CHSD) 

c. hypotonia 

c. intercalary limb absence 

c. kyphosis 

c. laxity of ligament 

c. limb deficiency 

c. metatarsus adductus 

c. myotonia 

c. posteromedial bowing 

c. predisposition 

c. pseudoarthrosis 


c. radioulnar synostosis 


c. ring 

c. ring syndrome 

c. scapular elevation 

c. scoliosis 

c. spondylolisthesis 

c. synostosis 

c. talipes equinovarus 
c. terminal limb absence 
c. tibial pseudoarthrosis 
c. torticollis 

c. trigger digit 

c. trigger finger 

c. type II kyphosis 

c. type I kyphosis 

c. ulnar drift 

c. vertical talus 

c. vertical talus foot 


deformity 


الترتيب الاآمامي 

رتيب الصفيحة الاضعاطبة 
الديتاميكية وت ٠‏ 

الترتيب التلفى للاأدوات 
التضعاطة 

بنية رض 

الترتيب ادوج القضيب 

ابتناء ا لجحلبة المجتَسرة للجهاز 


الْعَدّل بحسب إدواردز 


الْعدل بحس إدواردز 
بتاء القعس والافتراق للجهاز 


الْعَدّل بحسب إدواردز 


ر 


بحسب إدواردز 
رتيب التعادل للجهاز الْعدّل 


ا یر ر 


بحسب إدواردز 
ابتناء الكمّ القضيبي للجهاز 
الْعدل بحت إذواردز 


چ 


بحسب إدواردز 


anterior Cc. 

AO dynamic compression 
plate c. 

compression 
instrumentation posterior C. 

disease c. 

double-rod c. 

Edwards modular system 
bridging sleeve c. 

Edwards modular system 
compression cC. 

Edwards modular system 


distraction-lordosis C. 


وتن رد الحداب للجهاز lأzً J Edwards modular system‏ 


kyphoreduction c. 
Edwards modular system 
neutralization cC. 
Edwards modular system 
rod sleeve c. 
Edwards modular system 


scoliosis C. 


Edwards modular system J2i الترتيب الفقار ی للجهاز‎ 


بحسب إدوآردز 
ابتناء الكُمّ المعيأري للجهاز 


الْعدّل بحسب إدواردز 


رتيب الْضعَاط الفقرة القطنبة 
الرابعة العجزية الأَولّى بنظام 


و 


شص إلى برغي 


راء اتيت الدرفي وا رفي 


ر ی 2 


و0 


رتيب الالضغاط برغي لبرٌغي 


رتبب الانضغَاط القطي 
رتيب أحادي القضيب 
رٹ الفقار 


spondylo c. 
Edwards modular system 
standard sleeve c. 
hook-to-screw L4-S1 


compression cC. 


iliosacral and iliac 
fixation cC. 

pedicle screw c. 

c. pedicle screw-laminar 

claw c. 

posterior cC. 

rod-hook c. 

SCrEW-tO-SCrEW 
compression cC. 

segmental compression cC. 

single-rod c. 


Spondylo c. 


الرباط الخروطاني 

الحديبة المخروطانبة 

ره کے ر 3 0 و‌ 
حبس بحسب کونرآد - بوج 
أوساط كُونْراي التباينية 
الحخلعالمَعَاقب ٠‏ 


الحافظة الإكلينيكية 
راق » محَافظ » حافظ 


ً 


التدبير الوأقى 


ابت » ثابت 

منباه التيّار الباشر الثابت 

الحركة الحتلية الَنَابة 
الركبة الدائمة الاحتكاك 
إدراك امس الَابت 
جهازإعادة تقل الَدَم الذاتي 
بحسب کُونْستا فاك 

إيتاق مقصل الكاحل الْقَيّد 

ركبة لقمية مقيّدة ٠‏ 

بدلة الركبة الرزية المَيّدة 


C. technique 
conoid 

c. ligament 

c. tubercle 
Conrad-Bugg trapping 
Conray contrast media 
consecutive dislocation 
consensual light reflex 
conservatism 

clinical c. 
conservative 

c. management 

c. therapy 
consistency 

boggy c. 

doughy c. 
consolidation 

delayed c. 

fracture line c. 

premature c. 
constancy 

form c. 
constant 

c. direct current stimulator 

c. massive motion 
constant-friction knee 
constant-touch perception 
ConstaVac autoreinfusion 

system 
constrained 

c. ankle arthroplasty 

c. condylar knee 


c. hinged knee prosthesis 


دة الركبة غير الرزية المد c. nonhinged knee prosthesis‏ 


البدلة المَّدة 
إيثاق مقصل الكتف المَيّد 


تضصيق 
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ا ا 


c. prosthesis 

c. shoulder arthroplasty 
constriction 

hourglass cC. 

c. ring 


construct 


كفاف الرضفة 

الحواف الدانية البولي إثيلينية 8 
الكفاف الر باعي ا 

كقاف فقري 

كفاف من التَمَط 11 


ا انم 


بحسب ویبرج 
مكَقّف » مكيف الحوافي 
يقة الترصيف امضبوط 
ارت اورا 
الحوافي 


الصفيحة الفقرية الأمامية الكففة 
دليل مثقّب الصفيحة الفقريّة 
الأمامية الكففة ٠‏ 


patellar c. 

polyethylene proximal 
brims in quadrilateral c. 

spinal c. 


Wiberg type II patellar c. 


contoured 
c. adduction 
trochanteric-controlled 
alignment method 
(CAT-CAM) 


c. anterior spinal plate 


c. anterior spinal plate drill 


guide 

c. anterior spinal plate 
technique 

c. felt padding 

c. T-plate plate 

c. washer 


contouring 


Contour internal prosthesis 


contract 


Contract Relax Agonist C. 


(CRAC) 
c. relax technique 
contractility 
muscle c. 
contraction 
active cC. 
concentric C. 
direct c. 
eccentric C. 
extrafusal fiber c. 
c. fasciculation 
isometric C. 
isotonic C. 
lengthening c. 
maintained c. 
muscular c. 


reflex c. 


ترت لاي الْستّوى 
ې ٣‏ ٥ر‏ 
بنية رو العود ب بحسب 
(TSRH)‏ 
الترتيب الأمامى للفقرات 
الرقية العلوية 
الريب الحَلفي للفقرات الركيية 
العلوية 
رت مزدوج القَضيب جهاز 
فیلتز 
ترتیب 11 جهاز فيلتز 
ترتيب وحيدة القضيب ججهاز 
ماس »تماسي 
se 3‏ 
کا رو 
فة رة التمَاس 
التتام تماسي 
جهاز توليد الليزر التمَاسي 
مناؤلة تجاسة 
ماس يدوي 
نقطة التماس 


درع التماس 


2 


تماس ٥818‏ ليل الركبة الواقفة 


تماس العجز 518 ليل الركبة 
الواقفة 

ئ و 2 

2 وی السات 


ای ج 
e‏ 
سياق » بيئة حيط 


e 8 


سياق الأداء 
3 


مجاور 
ٍ اه ور 
کک 
لبنية الفقرية الجاورة 


و ی و ا چ 


الحركة المتفعلة الستمرّة 
ماكنة الحركة التفعلة المستمرة 


غرسة جهاز ارک توصل 


2 


کفاف 
کقاف مزدوج الحدية 
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triplane c. 


TSRH double-rod c. 


upper cervical spine 
anterior Cc. 

upper cervical spine 
posterior cC. 

Wiltse system double- 
rod c. 


Wiltse system H c. 


Wiltse system single-rod c. 


contact 
C. ArthroProbe 
c. force 
c. healing 
c. laser delivery system 
c. manipulation 
manual c. 
c. point 


c. shield 


standing knee bend PSIS c. 


standing knee bend PSIS 
sacrum cC. 

content 

carotid c. 

hydrolyze disc c. 
context 

performance cC. 
contiguous 

c. articular surface 

c. vertebral structure 
continuity 
continuous 

c. passive motion (CPM) 

c. passive motion machine 
Continuum knee system 

implant (CKS implant) 
contour 


double hump c. 


چ 


قمع الوسادة الدهنية خلف 


EE EO 

تققع ت تشنجو داخلي انشا 
تفع الاستلقاء 

تقفع أروّح 


الجانب ألْقابلً 
آم با جانب المابل 
علامة الحانب الابل 
رفع الساق الستقيمة با لجانب 
القابل ا ٠١‏ 
اختبار رفع الساق الُستقيمة 


ال لتحكُم الوضع الثلاث الأعاد 
ر 2 2 د ّ 
تَحكُم بعاصبة الاستتراف 


تحکُم بالحركة 


retropatellar fat pad c. 


rotational c. 
Skoog procedure for release 
of Dupuytren c. 

soft tissue C. 

spastic Cc. 

spastic intrinsic C. 

supination cC. 

valgus c. 

varus C. 

Volkmann c. 

Volkmann ischemic c. 

web c. 
contraindication 
contralateral 

c. pain 

c. sign 


c. straight leg raising 


c. straight leg raising test 


contrast 
c. agent 
air c. 
c. bath (CB) 
c. media 
contrecoup 
fracture by c. 
c. fracture 
c. injury 
control 
3-D positional c. 
Dupaco knee c. 
exsanguination tourniquet C. 
habitual c. 
image c. 
monitored anesthesia c. 
(MAC) 


motion cC. 


تاه عضلو انعکاسي 
الط الستری عكر الراب رق 
التقلص الو جود 


ا 9 ر ر 0 
تفع تمديدي » تفع البسط 


فع بالدوران ا تار جي 


reflex muscular c. 

repeated quick stretch 
superimposed upon an 
existing c. (RQS-SEC) 

shortening c. 

tetanic cC. 

c. type 

volitional c. 

contracture 

abduction cC. 

acute ischemic c. 

adduction cC. 

axillary c. 

burn c. 

digital c. 

Dupuytren c. 

equinus cC. 

established c. 

extension cC. 

external rotation cC. 

fixed flexion c. (FFC) 


flexion c. 


س " سه او ار 
تققع الثنى والتہعید وائدورùI flexion, abduction, external‏ 


م 


الخارجی 


ر رھ وہ رر ت ,0 س 
تقفع خراطینی داخلی النشاً 


تققع العضلة 


التمَمع التالي لالتهاب سنجابية 
التُحَاع (شلل الأطفال) ٠‏ 


مع الكب (نني راحة اليد 
للأسفل) 


ہے و کے کے 


ورو 
تقفع رباعية الرؤوس 
تمع ا لستقيمة الفخذية 
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rotation C. 
forearm c. 
hip c. 
hip flexor c. 
intrinsic C. 
ischemic c. 
lumbrical intrinsic cC. 
muscle c. 
opposition cC. 
paralytic c. 
pelvic flexion c. (PFC) 


postpoliomyelitic cC. 


pronation cC. 


quadriceps cC. 


rectus femoris C. 


7و So‏ 
اليه كوك - د 
ا 


قاطع العقتاوية 


ەک ت 


عفناوية ملائمة 


is‏ کا 


0ے ٥ ٣‏ ت 


عفناوية الحذاء الزورقية 


عفتاوية الجذاء الزور 


٣ ٥ 


عفناوية الجذاء 
ستاد الَشی بحسب كوك 


کولي 
مقاط الطْعم بحسب كولي 
مقاط ا بح پاي 


2 و 


es 


ا 


کولي 
قاط النْحني اعدد الاأعراض 


ضماد النقل البارد ا لاص 
بحسب کُولسوزْب 
ضماد النقل e‏ گولسورب 
جھاڙ خزع العَظم بحس 
کومبز 
البدلة الرزية بحسب كونراد 
بدلة المد تق نصف الَقَيّد بحسب 


ااا ا 


کونراد 


إیتاق مقصل المرقق الكامل 


ر 


بحسب کونراد 
کونْراد- موري 
ا 
موري 


رآب مصل المرفق الكامل 
صز وا 


و‌ 
بحسب کونراد- ری 
E‏ 


7 4 


Conyers technique 
Cook-Gordon mechanism 
cookie 

arch c. 

c. cutter 

met c. 

metatarsal Cc. 

navicular shoe c. 

scaphoid shoe c. 

shoe c. 
Cook walking brace 
coolant 
Cooley 

C. graft clamp 

C. iliac clamp 

C. multipurpose angled 

clamp 


C. multipurpose clamp 


C. multipurpose curved 
clamp 
CoolSorb 
C. absorbent cold transfer 
dressing 
C. transfer dressing 
Coombs bone biopsy 
system 
Coonrad 
C. hinged prosthesis 
C. semiconstrained elbow 
prosthesis 


C. total elbow arthroplasty 


Coonrad-Morrey 


C.-M. elbow prosthesis 


C.-M. total elbow 
arthroplasty 
Coonse-Adams 


C.-A. knee approach 


قطع العَظم ل لتدويري ا 
ستاد الح ركة الضبط 


رض 
رض الورك 


4 


رض رتوي 


O 


رض ا 
ص E‏ و 
متلازمة اخروط النخاعى 


TS 


لمطم البو ي التي 


و 


رو هې ٥ه‏ 


رة کوفیرس 


ا 
محدب 


رب القصل بغرسة لقّمية 


الكحدّب الرندي القاصي 


تحب قطني ايسر 


E 


تحدب الفقار 
السَحَدّب الرَد دي 


اختلاح 
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postural c. 

pronation cC. 

swing phase c. 

tourniquet C. 

trunk c. 

verticality C. 
controlled 

c. ankle walker 

c. rotational osteotomy 
controlled-motion brace 
contusion 

hip c. 

pulmonary c. 

rib c. 
conus medullaris syndrome 
conventional 

c. osteosarcoma 


c. silicone elastomer (CSE) 


c. technique 

c. tomography 
Conventry proximal tibial 

osteotomy 
convergence 

angle of c. 

c. facilitation 

c. projection 
Converse splint 
convex 

c. condylar implant 

arthroplasty 

c. fusion 

c. pes valgus 

c. rod 
convexity 

distal ulnar c. 

left lumbar c. 

c. of the spine 

ulnar c. 


convulsion 


الفراغ المتاح للحبل 


الحبّل الشوكي (الشخاع) 
الحبل الخحلزوني 

متلازمة ا لحل 

متلازمة جر الحبل 


مر ر4 س و 0 
جبیرة الکَسر بحسب کور دون 


کولس 


طم ا لحل لصوتي » فطع الُخاع 


ُب 
خزعة لبية 
سدادة الخزعة اللبية 
تخفيف انضعَاط الأب 


مسمار ~ لبن 
اسما ر العصبي الوعائي 
مسمار أخمصی 


ویس ے س 


متلازمة کو رُنلا دي لانج 


digital c. 

heel c. 

lateral c. 
natatory C. 

c. portion 
pretendinous cC. 


retrovascular cC. 


space available for the c. 


(SAC) 

spinal c. 

spiral c. 

c. syndrome 

tethered spinal c. 

c. traction syndrome 
cordlike structure 
Cordon-Colles fracture 

splint 
cordotomy 
core 

c. biopsy 

c. biopsy obturator 

c. decompression 


. drilling procedure 


عا 


c. suture 
coring 
c. apparatus 
c. device 
cork borer 
corkscrew femoral head 
extractor 
corn 
end c. 
hard c. 
interdigital c. 
Lister c. 
neurovascular c. 
plantar c. 
soft cC. 
web c. 


Cornelia de Lange 


رو 3 6 وه 
يقة کونز-ادامز 
لقا الدعام بحسب کور کار 
لاسترآاب 
اانه ربیل 
سرو ۳ 


رد کوبر 
م رھ وہ ور 


تحرل متناسق 
الحهاز التتاسق (۷,2,×) 
ا 


رر 34 


التتاسق العضلى 


الدمّج الكنفي الصَدري بحسب 


کوبلاند- هوارد 
متلازمة عوز النحاس 
پوس ٣‏ و 
غرايي آخرمي 
E OE o‏ ەم ت 
القوس الخرابية الأخرمية 
الرباط الغرابي الأخرمي 


تقل الرباط أربي الأخرّمي 


التاتۍ الغرابى الأحرمى 
ورت ووي 2 2 
غرابي ترفوي 


a وس‎ 0 mw 
رآب الفصل الغرابي الترقوي‎ 


په وک ا 7 
المصل الغرابي الترقوي 
المسافة الغرايبة الت قوية 


ا 


التذبيت الغرآبي الترقَوي 


a OAL N o 
جهاز التثبيت الغرابي الترقوي‎ 


ا لقصل الخرابي الترقّوي 
الرباط الخرابي التركوي 


a 


وف و رف 
تثبيت البرغي الغرابي الترقوي 
ی ا د کی 


ابية الترقوية 


شيت الخياطة الغ 
۹ م کک کہ ے د کی 1 
طريقة غرابية ترقوية 
الرباط الغرابى العضدى 
و 2 ا 
غرابي 
و و 
الكسر الغرابی 
متلازمة الانعقال الغرابي 


E 


اللمة الغرابية (ثلمة الكتف) 


التاتى الغرابي 


ضماد کورادیرم 
هيدرو کسي آباتیت الکُورالين 
که کہ ا 


ا لحبل ال ر کزي 


الحبل النخاعي (التخاع) الرقبي 


الضعَاط الحبّل (الشخاع) 
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C.-A. technique 
Coopercare Lastrap 

support wrap 
Coopernail sign 
Cooper reduction 


coordinated mobility 


coordinate system (X,Y,Z) 


coordination 
muscular c. 
Copeland-Howard 


scapulothoracic fusion 


copper deficiency syndrome 


coracoacromial 

c. arch 

c. ligament 

c. ligament transfer 

c. process 
coracoclavicular 

c. arthrodesis 

c. articulation 

c. distance 

c. fixation 

c. fixation apparatus 

c. joint 

c. ligament 

c. screw fixation 

c. suture fixation 

c. technique 
coracohumeral ligament 
coracoid 


c. fracture 


c. impingement syndrome 


c. notch 

c. process 
Coraderm dressing 
coralline hydroxyapatite 
cord 

central c. 

cervical spinal c. 


c. compression 


الرباط العلوي للجسم المستعرض 
لقَلْب الرئوي 


r و‎ 


تصحيح إبهام القدم الأفْحج 
تصحيح إبهام القدم الأفْحج 


النمط ۷ بحسب کینج 
ےه و ور ‌ 
e‏ 
آلية ال 


سے 


میات 


c. superior ligament 
cor pulmonale 
corpuscle 

Vater-Pacini c. 
correction 

anterior Cc. 

Beckenbaugh c. 

Bonferroni c. 


chevron hallux valgus c. 


coronal plane c. 
cubitus varus cC. 
hallux varus c. 
Johnson-Spiegl hallux 
varus C. 
Kilsyn-Evans principle of 
frontal plane c. 
King type IV curve 
posterior Cc. 
kyphosis c. 
mechanism of c. 
oligosegmental c. 
phalangeal malunion c. 
rotational c. 
Ruiz-Mora c. 
scoliosis C. 
Steel c. 
corrective 
c. cast 
c. orthosis 
corrodens 
Eikenella c. 
corrosion 
crevice cC. 
fretting C. 
metal implant c. 
corrugated reamer 
corset 
Camp c. 


elastic ankle c. 


syndrome 
corner راوية » فر نة‎ 
c. fracture کسر الزاوب ية‎ 


الزاوية اللفية الإنسبة 


الزوآيا الأربع 


دمج الرَوَايا اربع 
دمج وسط الرسغ من الرَوايا 
الاربع 


posteromedial c. 
4-corner 
c. fusion 


c. midcarpal fusion 


| رة (الطبقة القر نة البشروية) corneum‏ 
الما ا stratum cC. ٤‏ 
قرنی cornoid‏ 
الَو ری | ل cornuate navicular‏ 
و ر جلد ي cornu cutaneum‏ 
إکليليّ وا coronal‏ 
< الي c. plane‏ 


c. plane correction 

c. plane deformity 

c. plane deformity sagittal 
translation 


c. split fracture 


c. tilting الکن الإكليلى‎ 
coronary 5 تاجی‎ 
c. angiography پر الأوعية التاجة‎ 
c. artery disease داء الْشريان التاجى‎ 
c. ligament الرباط التاجى‎ 
coronoid إکلیلانی‎ 
c. line الاکلیلانی‎ E 

c. process التاتے ليلاي‎ 


C. pTOCECSS fracture 


کسر الّۍ الکلیلاني 


استئصال الجسم corpectomy‏ 
قصال الجسم الآمَامي anterior cC.‏ 
مموڏج اتفال الجسم c. model‏ 
استقصال الجسم الفقر ي vertebral body c.‏ 
شر ك َ Corporation‏ 
شر كة الآدوآات ا لجرا حبة و العلمة Accurate Surgical and‏ 
الدقيقة Scientific Instruments C. n‏ 
(ASSD)‏ 
تر باستئصال | corporectomy amputation‏ 


الس سرض 
الربَاط السقلي لل الستعرض 


corporotransverse 


c. inferior ligament 
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س رو ٣م‏ ےو 


مدخر کورتیکوستیرویدي 
الكورتيكوستيرويدات التالي 
للا 
المعالحة بالکورتیکوستيرويدات 
ا lS‏ 


ا ا 


قطع قشرة الظتبوب الداني 
و a‏ 
کورتیزون (هرمون قشرة الكظر) 
و 

کورتون 

مادة الغرسة الخرفية السامورية 


رافعة السمحاق بحسب 
کوریلوس - دوين 
محال کوریلوس 
الوتدية (جرتّومة) 
الَجّميل الرديء 
الغضرُوف الضلعى 
اة الضصلعية 
استقصال الد 


چ 3 


ضلعي غضروفي 
لقصل الضلعي العضروفي 
الوصل الضلعي الخضروقي 
لاضل 
التهاب ار وف الضلعي 


ضلعي دروي 
الرباط الضلعي الترفوي 


الحيز الضلعي الترفُوي 


اة الل ةا د 
اختبار التلازمة مة الضلعية الترفوية 


اختبار ضلعي ترقوي 
الراوية الضلعبة القطة 


c. windowing 


corticocancellous bone graft 


corticosteroid 
depot c. 


postoperative c.’s 


c. therapy (CS) 
corticosteroid-induced 

avascular necrosis 
corticotomy 

DeBastiani c. 

percutaneous C. 

c. of proximal tibia 
cortisone 


Cortone 


corundum ceramic implant 


material 
Coryllos-Doyen periosteal 

elevator 
Coryllos rasp 
Corynebacterium 
cosmesis 

poor c. 
costal 

c. cartilage 

c. notch 
costectomy 
costochondral 

c. joint 


c. junction of rib 


costochondritis 
costoclavicular 
c. ligament 
c. maneuver 
c. space 
c. syndrome 
c. syndrome test 
c. test 


costolumbar angle 


شد الكاحل الجلدي 
اشد القطني العَجُرّي 
م ررر 1 


NER 
البرغي القشري‎ 
القشرة : الأمامية للجسم الفقر غ‎ 
قشري‎ 


الضمورالقشري 

العظم القشّري 

َعم العظم القشري 

ور ولب الحَظم القشري 
ee‏ ي لبة للعَظم القشري ي 
ا دة قولية العظم القشري 
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Hoke lumbar c. 
Kampe c. 
leather ankle c. 
lumbosacral c. 
soft c. 
c. suspension 
thigh c. 
cortex, pl. cortices 
adrenal c. 
femoral c. 
lateral c. 
c. screw 
vertebral body anterior Cc. 
cortical 
c. atrophy 
c. bone 
c. bone graft 
c. bone modeling 
c. bone primary canal 
c. bone remodeling 
c. cancellous screw 
c. defect 
c. desmoid 
c. desmoid tumor 
c. destruction 
c. drill 


c. fibrous dysplasia 


c. fracture 

c. fragment 
c. graft 

c. perforation 
c. pin 

c. plate 

c. screw 

c. step drill 
c. strut graft 


c. versus cancellous bone 


c. window 


e 


منشار کوتل 

1-فطن 2 کُوتّون (طبیب) 
کسر الکاحل بحسب کُوتّون 
وسادة قطنىة 
مشو الاب بالفطن 
E‏ 
العصابة ارئة القطنة 
الكسرالقطني ٠‏ 
رد كُوتون تلع ارق 


َة فطنية 
حشوة ةالملاءة القطنية 


هرو و 


اتلم ال 
ا ی ر ر 
ا 

غعضروف مطرز 


ع الآدوات والإسفنج والإبر 


عد الخلايا اللمفاوية 

ع الصفبحات الدموية 

عد البوتَاسيوم-40 ٠‏ 

عد ريات الدم البيّضاء 
عداد» مقابل 

عاد کور 

عاد الحڌاء الإسي الْمتد 


را یو 
الَمّابل العقبى 
إلْخَاض (اهتزاز متكرر لاإرادي 


C. saw‏ الراوية الضلعة القصبة 
cotton‏ ضلع ن مت 
C. ankle fracture‏ اكقصل الضلعى الستعرضى 
چ ۹ه ي 
c. bolster‏ ضلعی مستعرضی 


c. cast padding 
c. dressing 
c. elastic bandage 
c. fracture 
C. reduction of elbow 
dislocation 
c. roll 
c. sheet wadding 
c. suture 
cottonloader 
c. position 
c. position cast 
cottonoid 
c. patty 
cotyloid notch 
Couch-Derosa-Throop 
transfer 
couche 
c. chondroide 
c. spongoide 
cough test 
Coulter counter 
Coumadin 
count 
instrument, sponge, and 
needle c. 
lymphocyte c. 
platelet c. 
potassium-40 c. 
white blood cell c. 
counter 
Coulter c. 
extended medial shoe c. 
Geiger cC. 
heel c. 


c. nutation 
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کوثل 


اورا تحب مدر 


طريقة القع الضلعي المستعرَضي 


8 


WW 0 


ضلعي فقّري 


الزآوية الضلعية الفقرية 
ايلام الراوية اأضلعة الفقرية 
الفصل الضلعي الفقري ٠‏ 


کونرل 


4 رە 


برغي السويقة بحسب کوترل 


و سره 4“ 


ا لجف بحسب کُوتّرل 
قالب احتف a‏ 


ول -دوبوسیت 


جميرة ابر اتر 
الديتاميکي بحسب ورل - 


و و ۔ 
دوبوسیت 


هيئة محلب الصلَّارة بحسب 
۶ 2 ۶ و۶ 
کوترل-دوبوسیت 

استعمال الآدوات تحسّب 


أدوات السويقة بحسب کوتّرل_ 


دوبوسیت 

یو ه٥‏ 
قَضیب کوترل- دونو ىڭ 
وور 


مروئة القَضیب بحسب کوٹرل- 


و و 4 
دوبوسیت 
آداة فقرية بحسب کوٽرل - 
دوبوسیت 


محال العظم بسب کول 


costosternal angle 
costotransverse 

c. joint 
costotransversectomy 


Seddon dorsal spine c. 


c. technique 
costovertebral 

c. angle (CVA) 

c. angle tenderness 

c. joint 
Cotrel 

C. pedicle screw 

C. pedicle screw fixation 

strength 


C. pedicle screw rigidity 


C. scoliosis 

C. scoliosis cast 

C. traction 
Cotrel-Dubousset 

C.-D. dynamic transverse 


traction device 


C.-D. hook claw 
configuration 


C.-D. instrumentation 


C.-D. pedicle screw 
instrumentation 

C.-D. pedicular 
instrumentation 

C.-D. rod 

C.-D. rod flexibility 


C.-D. spinal instrument 


Cottle 


C. osteotome 


C. rasp 


کوفرٌلیت 

لصق کوفرلیت 

ضماد جرحي لاصق بحسب 
کوفرلیت 

ضماد شاش لاصق بحسب 
فر رول 

ا 


و کے 


مداواة شوه الورك الأفحَج 
بالتشعيع الحوضي 

تهاب مقفصل الورك 

اتاب مقصل الورك 

اعتلال الور ١‏ 

فصال الورك 

التهاب الورك 

ورکي فَخڏي 

اكمصل الور كي القخذي 
القصل الوركي المَخذي 


yg ~‏ ر 


کوزن- برو كوي 
طريقة کوزن -بروکواي 
الرآب بشکل ۶ تحت کور ز ن 
بروکواي 
اختبار گُوزن 


الشلّل الى 
اختصاصى البدائل الُجاز 
الصيف اواز ن للبدائل 
الرياضية المعتمد 

[مختصراً 
الحركة التفعلة المستمرة 
الح ركة المتفعلة الْسكَمرة ۸1٧0‏ 
جهاز الحركة المتفعلة الستمرّة 
جهيزة الحركة المفعلة المستمر 
ماككة الحركة المتفعلة السكمرة 


o: 


Coverlet 
C. adhesive 
C.adhesive surgical 
dressing 
Cover-Roll adhesive gauze 
dressing 
Cowden disease 
Cowen-Loftus toe-phalanx 
transplantation 
cowhorn brace 
coxa 
c. brevis 
c. valga 
c. vara 
c. vara deformity pelvic 
radiotherapy 
coxarthria 
caxarthritis 
coxarthropathy 
coxarthrosis 
coxitis 
coxofemoral 
c. articulation 
c. joint 
Cozen-Brockway 
C.-B. technique 
C.-B. Z-plasty 


Cozen test 
CP 
cerebral palsy 
Certified Prothetist 
CP Sports Balance 
Classification 
CPM 
continuous passive motion 
AIM CPM 
CPM apparatus 
CPM device 
CPM machine 


e‏ و 


رة از الاک (لمعالحة 
الكسور) ٠‏ 


ستاد قوس بحسب کاوٌنت ر 
و ه۰ 


فورس 

و0 

مزدوج 
ا و0 
تریغ مزدوج 
E‏ 


حركة مزدوجة 
راوج 


ےہ ےو 


شق کُوفیلر 


رم 


کوفنتري 
م العظم القخذي القاصي 
بحسب کوفنتري 
س الحظم الخڏي بح سیت 


کوفنتري 


وھ ر2 ەه 


برغي کوفنتري 


ر کوفتري 
قط العظم والْبهّم بحسب 
کوفنتري 

غطاء َ ˆ 


ه0 


اغطاء ا العديد الاستعمال 


e 


بحسب أکواشيلد 
غطاء القالب ˆ 
غطًاء القَالّب بحسب درایسبل 


٥‏ س 


تغطبة 
تَعطية الجحلد 
غطاء | 


غطاء الخمد اللقافى 
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قب ابل کل ورگ ال سیم 


c. rotating saw 

c. sink 
counterbore 

cloverleaf c. 
counterclockwise 
counterrotational splint 


countersink 


c. screw head 
countersinking osteotomy 
countersunk 


countertraction splint 


Count'R-Force arch brace 


coupled 
c. discharge 
c. motion 
coupler 
Couvelaire incision 
Coventry 


C. distal femoral osteotomy 


C. femoral osteotomy 


c. SCcrEW 
C. staple 


C. vagal osteotomy 


cover 
AquaShield reusable 
cast cC. 
cast C. 
Dryspell cast c. 
coverage 
skin c. 
covering 
epineural c. 


fascial sheath c. 


کرآمر 


جبيرة کرامر 
اة السلكة تحت کرام 


صتًارة قحفية بحسب جاکوبْس 
سلامة العصبين القحفيين 11-11× 
ا ا 

الصفيحة الگ القحفية 


ا لحكل الو ظيفي الفكي ال 
القحفى 

الرضح الفقري القحفي 
تابس قحقي 


4 


ل 


فقي فقَري 
اختبًار ذراع التدوير 
عصابة ربطة العنق 


کراوفورد 
إطار الرأس بحسب كراوفورد 


° يھ‎ E 


شق کراوفورد 
عکار زامتخراح الحصاة ةالنْخَفض 
تحت کراوفررد 


اختبار البراعة بالقطع الصخيرة 
بحسب کراوفورد 
کراوفورد -آدامز 
الأجف الحقي بحسب 


کراوفورد -آدامز 


رأب القصل اللَجفي بحسب 


وره 


کراوفورد -آدامز 


طريقة کراو نورد -مارکسین - 
اوسترفلد 

 رلوارک‎ 

ماداکراولر کراولر 


البروتين علي © 


Cramer 

C. splint 

C. wire splint 
cramp 

c. discharge 

muscular c. 
Cram test 
Crane osteotome 
cranial 

c. Jacobs hook 

c. nerves II-XII intact 

Cc. tOngS 
craniocaudal glide 
craniocervical plate 
craniomandibular 

dysfunction 
craniospinal trauma 
craniotabes 
craniovertebral 
crank test 
cravat bandage 
Crawford 

C. head frame 

C. incision 


C. low lithotomy crutch 


C. small parts dexterity test 


Crawford-Adams 


C.-A. acetabular cup 


C.-A. cup arthroplasty 


Crawford-Marxen-Osterfel 
d technique 

Crawler 

Maddacrawler C. 

C-reactive protein 

crease 


alar c. 


[مختصر] 
اختصاصي البدائل والتقويم 


[مختصر] 
رسب ثنائي هیدارات 


داع ترم a:‏ تاي هدار 


جهاز الورك °۲1 
جهاز الورك °۴1 


[مختصر] 

الرد اعلق 
مظهر بشكل حم السلطعون 
[مختصر] 


لصن باه ار اة ات 


ممم القَدَّم ب بحس 


تصدع م اتتكالّي بالإجُهاد 
مققص › سریر 
قفص الساعد الْعْلَق 


السرير (المهد) الهزاز 


CPO 
Certified Prothetist and 
Orthotist 
CPPD 
calcium pyrophosphate 
dihydiate deposition 
calcium pyrophosphate 
dihydrate deposition 
disease 
CPR 
computerized patient record 
cps, c/sec 
cycles per second 
CPT 
CPT Hip System 
CPT hip system 
CR 
closed reduction 
crabmeat-like appearance 
CRAC 
Contract Relax Agonist 
Contract 
Cracchiolo 


C. forefoot arthroplasty 


C. procedure 
cracking 

c. of joint 

stress-corrosion C. 
cradle 

c. arm sling 

bed c. 
Craig 

C. abduction splint 

C. pin 

C. pin remover 

C. splint 

C. vertebral biopsy set 


Craig-Scott orthosis 


س ص 


عَلاَمة الهلال (في التصوير 


crescent sign 


الإشعاعی) 
ا CREST‏ 
کلاس ¢ ت ا الريءَ ¢ calcinosis, Raynaud,‏ 
ن الأصابع وسم esophageal, sclerodactyly,‏ 
الشعيرات telangiectasia‏ 
متلزمة الكلاًس وظاهرة ري يڻو CREST syndrome‏ 
وتصلّب اريء وتصلّبَ 
الأصابع ووسع الشعَيْرآات 
عرف َ crest‏ 


العف ال رکه iliac c.‏ 
العف ا 
جس العزف الحرقفي 
ا 
اتتکال فَلْعی 
Crile e‏ 
ر 
مرقۍ کریل ا 
بدلة الداكرون الْتّموجة 


neural c. 

palpation of iliac c. 
cretinism 
crevice corrosion 


cricoid ring 


C. head traction 
C. hemostat 


crimped Dacron prosthesis 


crimper مموج‎ 
Caparosa wire c. 6 مموج السلك بحسب انارو‎ 
Simmons cC. مموج ع ر‎ 
washer c. مموج الختا‎ 
wire cC. مموج السك‎ 
crisis وة‎ 
bone c. وب مر ل‎ 
crista عرف‎ 
criteria معاییر‎ 
Insall c. معاییر إنْسال‎ 
Criticaid lotion دهو ن کریتیکاید‎ 
critical load التحميل ارج‎ 
CRM [مختصر]‎ 
CRM cup CRM 
CRM stem CRM جذع‎ 
CRM system CRM jlج‎ 
Crosby reduction ا 3 س‎ 
cross معَصًالب‎ 
c. bar عار ا متصالبة‎ 
c. friction احتکاك صالب‎ 


2 

العضن الراحى القاصى 

العضن الجلدي الي 

الحضن أسفَل الأكوي 

ال 
حي 

الحضن الأبضى 


غضن جلدي 


O 


عضن رانفي 
غضن راحي رانفي 
الكرياتين :ملسب الارتقاع 
سمو کیناز الكرياتين ٠‏ 
إحداث » حل 


إحداث الحخداب 


کریجو 


دبوس کریجو-مك کارول 
جر کریجو-مك کارول 


فرشي 

التهاب غمد الوترا برقع 
ا 
فرفعة رضفية فخذية 


فرص هاي الشکل 
القرص الغضروفي الليفي 
الهلاي الشكل 
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back c. 

distal palmar c. (DPC) 

flexor skin c. 

infragluteal c. 

palmar c. 

popliteal c. 

skin c. 

thenar c. 

thenar palmar c. (TPC) 
creatine: height index 
creatine phosphokinase 
creation 

kyphosis c. 

lordosis c. 
creep 

web space c. 
creeping substitution 
Crego 

C. elevator 


C. femoral osteotomy 


C. tendon transfer 
technique 

Crego-McCarroll 

C.-M. pin 

C.-M. traction 
cremasteric reflex 
crepitans 

peritendinitis cC. 
crepitation 

patellofemoral c. 
crepitus 
crescentic 

c. calcaneal osteotomy 

c. osteotomy 

c. rupture 
crescent-shaped 

c.-s. disk 

c.-s. fibrocartilaginous 


disk 


۶ 


کروي 
ر 
الطة الاستر ترشادية بحسب 
کروي 


ت 


دبوس الذروة بحسب كروي 


تاج 
مقص التاج والطو 
ا 
تاج 
مثقَب التاج 
2 


تاج ك الفولاذي 
صليبي تصالبي صالب 
تصالبي مامي 


البكرات الصليبية للفَقَرَآات الرقبية 


من 1 إلى C3‏ 

جهاز الركبة اللَقّمية الصليبية 
الشكل الصليبي 
برغي عظم الرس الصليبي 
برغي الرس الصليبي ٠‏ 
الرباط التصالب ˆ 
استبتاء الرباط التَصالب 
الشلل الْتَّصالب 
تصالبي خلفي 

البدلة الصليبية النبنة 

البدلة الذابحة الصليبية 


فرط التَمديد الفقري الآمامى 
التصالبَ 

مقوام ر ط التَمّديد الفقري 
الأمامى الَتصالّب ˆ 


Crowe 
C. classification 


C. pilot point 


Crowe-tip pin 
crown 

Adaptic c. 

c. and collar scissors 
crown 

c. drill 

c. drill screw 

Unitek steel c. 
cruciate 

anterior cC. 


C1-C3 c. pulleys 


ا 


c. condylar knee system 
c. fashion 
c. head bone screw 
c. head screw 
c. ligament 
c. ligament reconstruction 
c. paralysis 
posterior C. 
cruciate-retaining prosthesis 
cruciate-sacrificing 
prosthesis 
cruciform 
c. anterior spinal 
hyperextension (CASH) 
c. anterior spinal 
hyperextension orthosis 
c. head bone screw 
c. screw 
c. screwdriver 
crural fascia 
crush 
c. fracture 
c. injury 


“crushed eggshell” fracture 


۰ 
0 
e‏ 
الكتاف الْتَصّالب 
الكتاف التَصًالب للقضيب 
الفقري َ َ 
الكتاف التصالب لجهاز فیلتز 
ا الصليبي 
منشار القطع الصليبي 
متَصَالب 
منعكس الباسطة الَتَصالب 
التقل الداحلى صالب 
رفع الساق الستقيمة التصالبة 
رفع الساق الُستقيمة الَْصالبة 


سديلة الإصبّع الْتَصالب 

الانريّاح صالب الرس 

صالب 
صالب العَصَّب 

سديلة الساق التصالبة 

ارتباط (ربط) ممَصالّب 
الارتباط الْتَصالب لقَضيب 

ا لجهاز ا معدل بحسب إدواردز 
تشب بیت جالفسنتون مع الارتباطُ 
الات بحس )1SR14(‏ 

صفيحة الارتباط التَصالب 
حجم صفيحة الارتباط الْتصالب 
الارتاط التَصالب بحس ˆ 
(TSR‏ ` `° 

ربط متصالب 

تخار 
اصع القدم الثاني الامتطائي 
اختبار التعابر 
تشو ن اصع القدم الامتطائي 

لمعك الشقوب ب الامتطائي 

مر جدول التَقَاطْع 

اتتام تصالبي 

إسار الصتارَة 

مشية الانشداء 
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c. leg pain 

c. union 
cross-arm flap 
cross-bracing 


spinal rod c.-b. 


Wiltse system c.-b. 
crosscut 
c. bur 
cC. SaW 
crossed 
c. extensor reflex 
c. intrinsic transfer 


c. straight leg raising 


crossed-leg straight leg 


raising 


cross-finger flap 


crosshead displacement 


crossing 
nerve cC. 
cross-leg flap 


crosslink 


Edwards modular system 


rod c. 


Galveston fixation with 


TSRH c. 
c. plate 
c. plate size 


TSRH c. 


cross-linking 
crossover 

c. second toe 

c. test 

c. toe deformity 
cross-slot screwdriver 
cross-table view 
cross-union 
crotch strap 


crouch gait 


بلورآت اليورآت الأحادية 
٤‏ الصوديوم 
بلَورات اليورآات 
0 ا 8 2 
بلورآت حمص اليوريك 
محرض بالبلورات ˆ 
التهاب القصل الْحرض 
بالبلوراتَ 
تهاب الزليلي احرص 


ا 


ضطراب الرضح التراكم 


CTI سناد‎ 


الملقوام الرقبي الصدري القطّني 

المقوام الرقبي الصدري القطني 

الي و 
[مخت صا 

تدليك التسيج الضام 
[مختص] ˆ 


یی ا 


متلازمة التَفق الرسغى 


monosodium urate c.s 


urate c.'s 
uric acid c.'s 
crystal-induced 


c.-I. arthritis 


c.-I. synovitis 


crystalloid 
c. solution 
CS 
conditioned stimulus 
corticosteroid therapy 
CSE 
conventional silicone 
elastomer 
CSF 
cerebrospinal fluid 
C-shaped foot 
C-spine 
cervical spine 
CT 
computed tomography 


CT scan 


CTD 
cumulative trauma disorder 
CTI brace 
CTLSO 
cervicothoracolumbosacral 
orthosis 


CTLSO orthosis 


CTM 

connective tissue massage 
CTR 

carpal tunnel release 
CTS 


carpal tunnel syndrome 


عکاز 

بتر عکازي 

العكاز الإبطي 

عكاز وحزام التسمير الفخذي 
ال“ 

العکاز الکتدي 

عکاز استخراج الحصاة 
خض بحسب کراوڈورد 

عکاز الألومنيوم بحسب هارّدي 

عکاز لوفستراند ٤‏ 

عكازات غير حاملة لثقل الجسم 

٠َ ٠ الشي بالعگاز‎ 

عكاز حاملة لثقل الجسم 


کک 


حمل ثقل الجسم بالعگازات 


کرونشفیلد 

مق ب العظم بحسب کرونشفيلد 
ران عقب کرو نشفیاد 

فقت الد ست کرو فيان 
دوس کوشا 

الجر مساك الھیکل بحسب 

کروتشفیلد 
کروتشفیلد- راي 
مثقّب کروشفیلد - راي 


بيت الشاشة البردي خلال الجلد 


معالحة بردية بالتتروجين السائل 
العدوى بالتخنة 
او س فة 
LT‏ 2 
المستخفة الورمة 
خفي 


لحافة الإنسية الحفة 


Ed aT 


بلورة 
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crutch 
c. ambulation 
axillary c. 
c. and belt femoral closed 
nailing 
Canadian c. 


Crawford low lithotomy c. 


Hardy aluminum c. 

Lofstrand c. 

nonweightbearing on c.’s 

c. walking 

weightbearing Cc. 

weightbearing with c.'s 
Crutchfield 

C. bone drill 

C. drill 

C. drill point 

C. hand drill 

C. pin 


C. skeletal tong traction 


Crutchfield-Raney 

C.-R. drill 

C.-R. tongs 
cryoanalgesia 
Cryo/Cuff dressing 
cryoepiphysiodesis 

percutaneous C. 
cryprecipitate 
cryosurgery 
cryotherapy 

liquid nitrogen c. 
cryptococcal infection 


cryptococcosis 


Cryptococcus neoformans 
cryptotic 
c. medial border 


crystal 


غر وة انان 

بدلة الوتّر 1ا 
انیج تلمع 
م سو 
ردبه برو جر 
کولي 

جبيرة کولي 


ص 


مزرعه 
ەر سے وھ کہ 
مررعه جو وه 
مزر الول 


مزرعة اجرح 
وہ 
ا 
اضطراب الرضح التراكم 


إسفينى 

العم الإسفيني 
القصل الإسفينى 
اق القصل الن 
كلع لظم لخبي 
عرن المشط الأول الإسفيني 


r 


نقبي 
الورّم اهاري التقبي 
ستاد کاننجهام ٠‏ 
ا 

الأجف الحقّى 

رأب متقصل اللّجف 

لجف آرثروبور 

تعديل أوفرالك لکأس سميث- 


ا 
الأجف الوركي بحس 
أوفْراك-تيرنر 
الف الحقي بحسب بيومت 
الل ائ الائ انت 
اللّجف البدلى الشائى الطب 
اللجف الي بحسب بکهولتز 
اللجفالقي ارقي ٠‏ 
الل ا هاو 


CUI malar implant 

CUI tendon prosthesis 
cuing strategy 
cul-de-sac of Bruger 
Culley 

c. splint 

c. ulnar splint 
culture 

bacterial c. 

blood c. 

urine c. 

wound cC. 


cumulative 


c. trauma disorder (CTD) 


cuneiform 
c. bone 
c. joint 
c. joint arthrodesis 


c. osteotomy 


cuneiform-first metatarsal 


exostosis 
cuniculatum 
epithelioma c. 
Cunningham brace 
cup 
acetabular c. 
c. arthroplasty 
Arthropor c. 
Aufranc modification of 
Smith-Petersen c. 
Aufrance-Turner 
acetabular c. 


Aufranc-Turner hip c. 


Biomet acetabular c. 
bipolar acetabular c. 
bipolar prosthetic c. 
Buchholz acetabular c. 
ceramic acetabular c. 


Charnley acetabular c. 


2 
ن وی 

ارد الفتوح بحسب کوبینز 
برشي کور 1 
اتی الكتفي بحست کو 


متلارمة الَمق المرققى 


مرف 


كفة العاصبة الهوائة 


رە 4 

كمة تدويرية 

ا ی آم مو ر 

كمة العاصبة النبوذة بحسب 
ا ۰ 

ستيري - كوف 

e‏ ر 

تعلق الكفة 


اعتال القصل بتمزق الكفة 

رأب مقصل المتمزق الكمة 
[مختصر 1 

غرسة ظهرانَة 1ا٥‏ 
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Cubbins 
C. arthroplasty 
. bone screwdriver 
. incision 


. open reduction 


C 
C 
C 
C. screw 
C. screwdriver 
C. shoulder approach 
C. shoulder dislocation 
technique 

cubital 

c. tunnel syndrome 
cubiti 

patella c. 

cubitus 

c. pseudovarus 

c. recurvatum 

c. varus correction 
cuboid 

c. bone 

c. syndrome 
cubonavicular 
cuff 

arm c. 

collar and c. 

Cryo/C. 

c. of fascia 

leather c. 

pneumatic Cc. 

pneumatic tourniquet C. 

c. resection 

rotator C. 

Steri-Cuff disposable 

tourniquet C. 

c. suspension 

c. tear arthropathy 

c. tear arthroplasty 

thigh c. 
CUI 

CUI dorsal implant 


الجف الحّي التجريبي 
لحف العقب بحسب تو لي 
کاس 71۲1 
AAG‏ 
قَطع العَظّم بشکل الکَأس والكرّة 
وجبهة الجف الترفي 
توس کیوبید 
مقط القَبْض الكوبي الشکل 


کوبرمین 


ا 


مكشطة سكوفيل الرَواة 
مكشطة برأون 
مكشطة العظم بحسب براون 


م اة الغ ر ر شی 

مكشطة سداسية المقبض 

مخشطة کريزون 

مكشطة مك إلروي 

مكشطة هلاليّة 

مكشطة جراحة تَقّويم العظّام 
مكشطة الكأس النحنى البيضوي 
مکشطة سکوفيل 

مكشطة فصيرة 

مكشطة بلأستيكية مفردة 


0» 


الاستعمال ب بحسب يلي 

التواء ٠‏ 
التواء ا لجع الديتاميكي 
التواء المحصّم التعادل 
التواء الَعَصَم العكسي 
التواء الجاع ٠‏ 

التواء العصّم 
التوأء ٠‏ 

التواء بشكل عصا المكتسة 
إصبع القدم اللوي ٠‏ 


trial acetabular c. 

Tuli heel c. 

ZITIc. 

ZIT IIc. 
cup-and-ball osteotomy 
cup-cement interface 
cupid's bow 
cupped grasping forceps 
Cuprimine 
curettage 
curette, curet 

angled Scoville c. 

bone c. 

Brun c. 

Brun bone c. 

Cone ring cC. 

curverd c. 

fine c. 


Gillquist suction cC. 


hex handle c. 
Kerrison c. 
long c. 
McElroy c. 
meniscal c. 
orthopaedic c. 
oval curved cup c. 
Scoville c. 
short c. 
Whitney single-use 
plastic c. 

curl 
dynamic trunk c. 
neutral wrist cC. 
revese WrIİSt C. 
trunk c. 
wrist C. 

curl-up 
broomstick c.-u. 


curly toe 
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ية اللجف والخْروط 
اللجف القي بحسب 


ګګ 0 


کراوفورد -آدامز 
ل CRM‏ 
E 0‏ ت 
الأجف المي الوصى عليه 
الجف الشاز ئي الطب بحسب 
دي بوي 


e 


کاس جميني 

RSG E 

الكأس »لجف 

الأجف الحقّي بحسب 
ا 

لجف العقب 

تف الورك الَتراكز بحسب لاینج 

لجف الواط بالورة ابمانية 

لجف الورك بحسب لوك ٠‏ 
کي -فارار 

الف ا العدني الظهر 

هجرة ة الأجف ا لحقّي 


ES 


لجف مولر 
الأّجف الحقّی بحسب مَعُمَدان 


إنجلترا ا لحديدة 
الأجف الحقى المستطيل البولى 


ا A‏ 
ميضعة الس ٠‏ 
کا ارںے ت 

مقوار لجف 

الانقلاب الخلفي لجف الحقي 


برغي اللَجّف الحقي الحزفي 


c. and cone method 
Crawford-Adams 
acetabular c. 


CRM c. 


custom-made acetabular c. 


DePuy bipolar c. 


Gemini cC. 
Hallister heel c. 
cup 
Harris-Galante 
acetabular c. 
heel c. 
c. holder 
c. holder handle 
Laing concentric hip c. 
low-profile c. 
Luck hip c. 
McKee-Farrar 


acetabular c. 


metal-backed acetabular c. 


migration of acetabular c. 
Mueller c. 


NEB acetabular c. 


oblong polyethylene 
acetabular c. 


Osteonics acetabular c. 


plastic heel c. 

c. positioner 

Press-Fit c. 

c. reamer 

retroversion Of 
acetabular c. 

screw-in ceramic 
acetabular c. 

Smith-Petersen c. 


S-ROM Super C. 


EL‏ کے 


الْحتی من التَمَط 11 بس٠‏ 
اتی من التَمَط 111 بحس 


کینج 


الكَمَط 11 بحس کیج 


E‏ بحسب 


ا المتدری سن تت کون 
a‏ 


َ الحدابي 

ی ا 
منحتى التحميل و الالحر اف 
منحتى التحميل والتشوه 
منحتى التحميل والانز زاح 

النحتى القعسي 

کک ي الوح حید 


9 رر 


2 رر 


الْنْحى الصدري الصَلّب الشديد 


النحتى الخصوص (التَوعي) 


fractional c. 
full c. 

Hadley S-c. 
King type Ic. 
King type II c. 


King type III c. 


King type II thoracic and 
lumbar c. 


King type IV c. 


King type thoracic c. 
King type V c. 


Kyphotic c. 
length-tension cC. 
load-deflection c. 
load-deformation cC. 
load-displacement c. 
lordotic c. 


low single thoracic c. 


lumbar c. 

lumbar lordotic c. 
major c. 

c. measurement 
minor cC. 
nonstructural c. 


normal lordotic c. 


c. pattern 

primary c. 

c. progression 

c. progression in scoliosis 
right thoracic c. 

rigid c. 

scoliotic Cc. 

severe rigid thoracic cC. 


specific cC. 


2 
8 


ER Eh 


تیار متاخل بترکّم الدی 


تیار متداخل 
َ 8 3 
س 
َمودَج کُوري 
کوري 
ر #8 
مسمار الورك بحسب كوري 
ر در ی د 
جبيرة کوري 
وت کے ° کی ی و ي 
جبيرة الَشي بحسب کوري 
وک 
کورتین 
استفصال کورتین 


شق ا 


ادال الورام ا الأخمصي 


تس ورن 


کورننن 
a‏ ا و 


بت 


ريقة کُورتیس 
E‏ 
انحتَاء 
الاحتاء ا خدابی الظهرانى 
الانحتاء الفقر ي الا 
الالحاء التقر E‏ 
الالحتاء 


NY 


منحلّی ا 

منْحتى قوة التقلّص بحسب 
الْنحتى الرقبي الصدذّري 
النحتى المشترك ٠١‏ 
النحتى التعويضي 

منتى الالْرنً زاح 

النحتى الفقري الگبیر المزدوج 
تسطیح حى القَعسى 

السوي 
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current 
action cC. 
amplitude-summation 
interferential c. 


interferential c. 


low freqency alternating c. 


(LFAC) 
Currey model 
Curry 

C. hip nail 

C. splint 

C. walking splint 
Curtin 

C. excision 

C. incision 

C. plantar fibromatosis 

excision 

Curtis 


C. PIP joint capsulotomy 


C. technique 
Curtis-Fisher knee 
technique 
curvature 
dorsal kyphotic c. 
humpbacked spinal c. 
Pott spinal c. 
radius of c. 
curve 
accommodation cC. 
Blix c. 


Blix contractile force c. 


cervicothoracic cC. 
combined 
compensatory C. 
displacement c. 
double major spinal c. 
flattening of normal 


lordotic c. 


وسادة الب الجسم الغريب 
e‏ 
وسادة جاي 


EE) 


وا ا 
ر وو 

ونتادة روه 

وسادة روهو باك إت 

وسادة الحذاء لبط 


وسادة 


ور مو 


وساد العقت تست سوريوتان 
وسادة العقت نبت فسكو لاز 


غرزالحذاء دو الوسادة 


ك 


تاطع السك الحلقي ذو الوا 


مصنوع خصیصاً(موصی علیه) » 


اعتيادي 

غرسة اعتيادية 
بدلة اعتيادية 
مسال اعتيادي 


و وك 


اللّجف القّي الاعتيادي 


البدلة الاعتيادية ا لخيوط 


قَطّع 
القطع الشطُوف 
کک الجسر ي الأفقي 


الحوار الجلدي 


التوزيع اي وزع جلدي 


ر E‏ 
فطار جلدي 


الأعصاب الجلدية 


Anti-Shox foot c. 


cast C. 


Easebak lumbar support c. 


enhancer c. 


FB cast c. 


heel 


C. 


Jay c. 


Posture Wedge seat c. 


Quadtro cC. 


Roho c. 


Roho Pack-It c. 


shoe liner 


C. 


cushion 


Sorbothane heel c. 


Viscolas heel c. 


cushioned shoe insert 
cushion-throat wire cutter 


Custom 


implant 


prosthesis 


. rasp 


custom-made acetabular 


C. 


C. 


C 


cup 


custom-threaded prosthesis 


cut 


chamfer c. 


horizontal gantry cC. 


cutaneous 


axon reflex 


distribution 


. flap 


horn 
mycosis 


nerves 


cutaneum 


C. 


GC: 


C 


C. 


C. 


C. 


COINU C. 


cuticle 


cut-out shoe 


r 


e‏ الإجهاد والشدٌ 
متحت القَرّة 
منحتى القوة والزمن 
متحت الإجهاد والشد 


ہے و 


منحنی بوي 
الْنْحتّى الصدري 
النحتى الصدري القطني 


0 تھ‎ r 8 


e‏ التدوير (الفتّل) 


a‏ النْحَني 

الخرز انحن 
مقط السلة لحني 
قَرَاضة العظم النحتية 


و ر 


مكشطة منحنية 
0 وو ر 
جهاز مسمار كونتشر الح 


ممرار مجن 
رأفعة السمحاق النحنية 
المبعاد انى ٠‏ 

مني الآضناًح > خطي a‏ 
غرسة الذقّن ا الأضاحّ 


شق منحَني الأضاكع 
ا 0 4 
کوشینج 

ق ك 2 0 
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strain-stress C. 

strength c. 

strength-duration cC. 

stress-strain C. 

structural c. 

thoracic cC. 

thoracolumbar c. 

torque C. 
curved 

c. approach 

c. awl 

c. basket forceps 

c. bone rongeur 

c. curette 

c. gouge 

c. Kuntscher nail system 

c. Mayo scissors 

c. meniscotome 

c. meniscotome blade 

c. osteotome 

c. passer 

c. periosteal elevator 

c. retractor 

cC. SCISSOIS 
curvilinear 

c. chin implant 

c. incision 
Cushing 

C. bur 

C. drill 

C. flat drill 

C. perforator drill 

c. retractor 

C. rongeur 

C. syndrome 


Cushin-Gigli saw guide 


Cushing-Hopkins 
periosteal elevator 


cushion 


سیانواکریلآت 
سباتوافریلي 
زرا 


5 


سیبکس 


قاش قوَة الحَضَادّت الدوري 


ا کی 


مقياس القوة العضليّة الدوري 


دورة لمشي 


زمن “الدورة 
دورة بالتانية 


o ےه‎ 


ا 


ا ن 


ا السیکلوبنزابیرین 
تج الأكسجيناز ا لحلقيةَ 


و چ“ 


تخل ديد (دواءً مضا 


َب ا ا اني 
أسطواني 
قط الہ ظم الأسطواني 


کم سطواني 


خط السيمة 
السيبروهيبتادين E‏ 
للهستامین) 


cyanoacrylate 
c. adhesive 
c. glue 
cyanosis 
Cybex 


C. cycle ergometer 


C. device 
C. II isokinetic 


dynamometer 


C. machine 

C. test 

C. tester 

C. testing 

C. training system 
cyele 

C. ergometer 

gait c. 

c. time 
cycles per second 
(cps, c/sec) 
cyclic loading 
cyclobenzaprine 


c. HCI 


cyclooxygenase product 


cyclophosphamide 


Cyclops formation 
cyclosporin A 
cylinder 

c. cast 

c. walking cast 
cylindrical 

c. osteotomy 

c. sleeve 
cyma line 


cyproheptadine 


cyst 


ج 
GA‏ 


اطع حشوة الع 

قاع الدبوس بحسب بريك 
الب کور 

اطع القالب 

اطع العضتاوية 

اطع السك الحلقي ذو الوسادة 
اطع اا الاسي 

اطع النهاية 

اطع دوس عفتة هبنتي 

قاطّع العَظم بحسب هورسلي 


القاطع الدبوسي بحسب جاريت 


cutter 

A-Pc. 

belt c. 

bone c. 
bone plug c. 
Breck pin c. 
C. cast 

cast C. 


cookie c. 


cushion-throat wire Cc. 


diamond pin c. 
end c. 
Hefty-bite pin c. 
Horsley bone c. 
C. implant 


Jarit pin c. 


Midas Rex AM 1 bone c. AM 1 قاطع العظم میداس زکھن‎ 


تاطع الهللة دوالحرك 

اطع و متعلد الفعل 

اطع متعدد الفعل 

اطع ا 

اطم القالب بحسب ريدي فاك 
اطع الأضلاع 

اطع ا صت رون 


الإحصار القاطع 
القَقّب القاطع 
سکن اطع کهربائي 
الإبرة القاطعة 
الحلاق القاطع 


[مختصر] 

سرعة التوصيل 
[مختصر] 

حادنة وعائة دماغية (سكتة) 
الزارية الضلعية الفقرية 


A2 ° 


مغل 
غارز السڵك-٤‏ 
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motorized meniscal c. 
multiaction pin c. 


multiple action c. 


pin c. 
Redi-Vac cast c. 
rib c. 
Roos rib c. 
side c. 
toothed c. 
wire C. 

cutting 
c. block 
c. bur 
c. current knife 
c. needle 
c. shaver 


CV 


conduction velocity 


CVA 


cerebrovascular accident 


costovertebral angle 


C-washer 


C-wire inserter 


الكيسة الزليلية المأبضية 
الكيسة التالية للكس 


کی 


كيسة وحيدة العرفة (كيسة 


2 اکسکن) 


العَظم الكيسئة 
الب الكيسي 
اا ا 
الورّم المآئي الكيسي 


آفة كيسية 


Politeal synovial c. 


Postfracture c. 
Rheumatoid c. 
sacral c. 
Sebaceous cC. 
Synovial c. 
Trichilemmal c. 


Unicameral c. 


cystic 

c. bone lesion 

c. defect 

c. disease 

c. hygroma 

c. lesion 

c. tumor 
Cystica 

Osteitis fibrosa c. 
Cystogram 
Cystography 
Cytokine 


الكيسة الجراية 
الكيسة العروانة 


كنسة بشروية 


وار ١٥ے‏ و 3 0 ر 


كيسة بشروية مشتّملة 


الكيسة الزكيلية العملاقة 
3 0 


کے سا 


الكيسة المحاوؤزة للمفصل 
کے الھاک ال 


وس ا 


كيسة دهنية مشتملة 
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acromioclavicular Cc. 
aneurysmal bone c. 
Baker c. 

bursal c. 

colloid c. 


epidermal c. 


epidermal inclusion c. 


epidermoid c. 
expansile c. 
ganglion c. 

giant synovial c. 
Inclusion c. 

c. index 
Juxtaarticular bone c. 
lateral meniscal c. 
lipid inclusion c. 
Meniscal c. 
Mucous c. 

pilar c. 

Pilonidal c. 


Popliteal c. 


Popliteal giant synovial c. 


کبل دول میلس D.-M. cable‏ 
جهاز التطويق المجعد بكَبّل 
دول-میلّس 
دول- میلس 
سلك التطويق بحسب 
دول میلس 
عَطّب » تلف » ضرر 


چ ت 


الجراحة العنقة الأمامية لضرر 
ابل الصوتي 


D.-M. cable/Crimp 
Cerclage System 


D.-M. cable grip system 


D.-M. cerclage wire 


damage 


anterior cervical surgery 


vocal cord d. 


brain d. ضر رالدماغ‎ 
DANA [مختصر]‎ 


designed after natural 
anatomy 


DANA shoulder prosthesis 


التشريح الطبيعي 


دانازول ل(دواء کابت للتخامة danazol‏ 
الآمامية) َ 
رقص dance‏ 
رقص سانت فیتیوس Saint Vitus d.‏ 


پو ر 


ساقطة (تدلی ا 

طم عظم ار ٤‏ لرقفة فة بحسب دانيال Daniel iliac bone graft‏ 

دان - ود پیر Danis-Weber‏ 
تصنیف إصابة الكاحل نخست D.-Wclassification of ankle‏ 


dangling foot 


دائیس- -فیبر injuries‏ 
کا دانیس -فيبر D.-W. fracture‏ 
2 ره 
دانو کرین Danocrine‏ 


[مختصر] 


ٿلاڻي الأبعاد 


مضو ظة الوضعية لثلائية 
الأبعاد 

کہ الو ىة الثلائية 
الأبعاد 


[مختصر] 

اثلث القاصي 
داکرون َ 

حشوة من الداكرون 

من الداکرون 

إستنت من الداکرون 

خبط من الداکرون 
اضيب الإصبعي السيليكُوني 
انرب باناکرون ر 
الاب الإصبع 

التهاب الإصبع السلّي 


0% 


لإصابة المحوارية المنتشر 
تر رين الًْاومة الرفية ة الَعدلة 


2 


ملول داکين 
ابوب داکين 


دول-میلس 
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3.D 
three-dimensional 


3.D positional adjustability 


3.D positional control 


D/3 
distal third 
Dacron 
D. batting 
D. graft 
D. stent 
D. suture 
Dacron-impregnated 
silicone rod 
dactylitis 
tuberculous d. 
dactyly 
DAI 
diffuse axonal injury 
Daily Adjusted Progressive 
Resistance Exercise 
(DAPRE) 
Dakin 
D.solution 
D.tubing 
Dall-Miles 


- رورابك -قاولر 


٠ e‏ جان - یر 


چ 


دافیدسون 
مقاط دافیدسون 


ا 


مقاط العضلة بحسب دافیدسون 


دافیس 
إيتاق القَصل بحسب دافيس 


ا لجبيرة السنعية بحسب دافيس 
3 


طعم السويقة العضلية بحسب 
دافیس 
ر دافیس 


r ور‎ 


متسلسلة دافیس 


جبيرة تة دافيس 
مرح دافُول 


س ص 0م ° 


علامة داوبارن 
دای 
جهيرة التبيت بحسب داي 


aT د‎ 


ر ا 


رزة م لیت بحسب داي 


e‏ داي 

رة داي 
دایبرو 
[مختصر] 

ص رص رەم 

مطرس عظمي مزال التمعدن 
[مختصر] 

جبيرة دنیس -براون 
[مختصر] 

الضغط الدياميكى 


d. femoral prosthesis 


d. femoral reconstruction 
d. hip status system 


d. patellar transplant 
d. resection 
reconstruction 
Davey-Rorabeck-Fowler 
decompression technique 
David drainage 
David, Jean-Pierre 
Davidson 
D. clamp 
D. muscle clamp 
Davis 
D. arthrodesis 
D. drainage technique 
D. fusion 
D. metacarpal splint 
D. muscle-pedicle graft 


D. pin 

D. series 

D. splint 
Davol drain 
Dawbarn sign 
Day 

d. fixation device 

D. fixation pin 

D. fixation staple 

D. pin 

D. staple 
Daypro 
DBM 

demineralized bone matrix 
DBS 

Denis Browne splint 
DC 


dynamic compression 


دانتریوم 
2 

دنترولان 
و‌ 

دنترون 


Dantrium 
dantrolene 
dantrone 


DAPRE 


التمر ن القاوم درج المعدّل Daily Adjusted Progressive‏ 


س 
o‏ 


یوما 


Resistance Exercise 


ر یب القوّة على التمر يڻ القاوم DAPRE strength training‏ 


رکو 


ەرو 


2 دار کو 
تة رة ترٴصيف أصابع القدم 
بحست درک 
دارییه [جان دارییه » طبیب 


فرنسي »1856-1938] 


داء دارییه 

علامة دارييه 

دارآش 

رافعة السمْحَاق بحسب داراش 
إجراء داراش 

فطع داراش 

مبعاد دراش 
داراش مَك لوخلن 

مأتّی داراش مك لوخلن 


ا 
داراش مك لوخلن 
طريقة دارأش مَك لوخلن 
داس 
إجراء داس جوا 
استفصال العَظم لحي 


بحسب داس جوا 


ES 


داس جوبتا 
[مختصر] 


زاوية الجموعة الفصلكة القاصية 
حاجبة » لوحة العدأد 5أمام السائق) 


3 


خلع الحاجبة 


ر ټاو 


کر الحاجبة 


ر و 


إصاية الحاجبة 
نظام داتاهاند 


yr: 


دي آوباین 
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Darco 
D. shoe 


D. toe alignment splint 


Darier 


D. disease 

D. sign 

Darrach 

D. periosteal elevator 

D. procedure 

D. resection 

D. retractor 
Darrach-Mclaughlin 

D.-M. approach 

D.-M. shoulder technique 


D.-M. technique 
Das 
D. Gupta procedure 


D. Gupta scapular excision 


D. Gupta scapulectomy 


DASA 

distal articular set angle 
dashboard 

d. dislocation 

d. fracture 

d. injury 
DataHand system 
d’Aubigne 


الإضار الدوري بحسب آهرُن 
الألضار بمنظار اللقصل َ 
تنظیر مفصلي ي 
وإلضاري 

الاستقصاء والانضار 
الاذضار تست ماخسون 
رة إنضارية 

حطام ٠‏ 
ا العظم 
حطام معدني 
حطًام جسيمائي 
حطام البولي [ئيلين 
حطام مکٿوريٴَ 

حل العظًا م ا محر ض بالحطام 


oy 


مقوار استبقاء الحطام 


إزالة التَضَحُم بحسب تسوج 
إرآلة الثقوب 


دیکادرون 


إرالة الكالسيوم » رَوال الكلْس 
تباطو » تخفيف السرعة 


ەسە 7 


وضعة متزوع الدمَاغ 


ا 


2 2 


تخفيف الضغط الأمامى 

4 ا لض ل 3 ٤‏ الصفاق 
الأمامي 

تخفيف الضَعط الأمَامي ال جانبي 

تخفیف انضغاط الطحم العظمى 


debonding 
debride 
debridement 
Ahern trochanteric d. 
arthroscopic d. 
diagnostic arthroscopy 
and d. 
exploration and d. 
Magnuson d. 
d. patella 
debris 
bone d. 
metallic d. 
particulate d. 
polyethylene d. 
polymeric d. 
débris-incited osteolysis 
débris-retaining reamer 
debulk 
debulking 
Tsuge d. 
deburring 
Decadron 
decalcification 
deceleration 
decerebrate posture 
dechondrification 
deciduous 
Decker rongeur 
declination angle 
decoder 


TeleCaption d. 


decompression 
anterior d. 


anterioretroperitoneal d. 


anterolateral d. 
bone graft d. 
Braly-Bishop-Tullos d. 


[مختصر] 
ا اض ر الدیتامیکی 
[مختصر] 


مناه العمود الظهرانى 
اللولب اللقمي الديتاميكي 


[مختصر] 
داء القرْص التنكسي 
ا 


ا 


لورد 


ثنائي کلورو ثنائي فينيل ثلاڻي 

کلورو إیثان (مبید حشري) 
مغز اللولب المقفّل ددت 
لولب 5951 


دي 
إیتاق القصل القذالي الرقبي 


قحست دې آندراید - 


دا دي کویرفاین 
س اق ا ك 4 5 
کسر دي کویرفاین 
إصابة دي کویرفاین 


کویرقانن 


0. 


میت 
متلازمة الذراع المينة 
الحیز الهامد 

آم لزا الة التدئعات الوار دة 


TT 
باستیاني‎ 

ية اكم المدورة بحسب دي 

بيري- اتاك 


سے 
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DCP 
dynamic compression plate 
DCS 
dorsal column stimulator 
Dynamic condylar screw 
DDD 
degenerative disk disease 
DDH 
developmental dysplasia of 
the hip 
DDT 
dichloro diphenyl 
trichloroethane 
DDT lock screw insertor 
DDT screw 
de 
D. Andrade-MacNab 
occipitocervical 
arthrodesis 
D. Kleyn test 
d. Lange syndrome 
D. Morgan spot 
d. Quervain disease 
d. Quervain fracture 
d. Quervain injury 


d. Quervain tendinitis 


dead 

d. arm syndrome 

d. space 
deafferentation pain 
Deaver scissors 
Deaver retractor 
DeBakey prosthesis 
DeBastiani 

D. corticotomy 


D. femoral lengthening 


Debeyre-Patte-Elmelik 


rotator cuff technique 


ا 

السار كومة الغضروفية الفاقدة 
التمايز (الكشمية) ` 

دي 
رة المرقّق بحسب دي 
بدلة زفق بحسب دي 
بدلة ارق اليد بالكامل 
e‏ 


0 


عمیں 
الشريان الحرتفي المنعطف العميق 
الرباط ال حابي العميق 
الحدوى المتأحرة الحميقة 
اللفاة العميقة ١‏ 
التدليك الأحتكاكي العميق 
التسليخ الحرتفي الحمق 
ساركُومة النسيج الرخو داخل 
احير العميق 
التدليك المَر کي العميق 
حنيات الركبة العميقة 
ال ا ق 
الحيزالخلفى العميق ˆ 
التدليك لكي وَالضَرْبي 
n‏ : 
منعکس وتري عميق 
الرباط الرسغي المستعرض 
العميق 
الربَاطّ السلعي الْستعرّض 
العَميقٴَ 
تخر آلوريد العميق 
لخر الوريدي ميق 
عدوی الجر ح العميقة 
مقوار التعّميق ٠‏ 
الق العميق القشرَة 


عیب ب (جٗ :عیوب) 
اللَجف الستطيل بحسب 


أرثروبور للعيوب الية 


decussation 
dedifferentiated 
chondrosarcoma 
Dee 
D. elbow hinge 
D. elbow prosthesis 
D. totally constrained 
elbow prosthesis 
deep 
d. circumflex iliac artery 
d. collateral ligament 
d. delayed infection 
d. fascia 
d. friction massage 
d. iliac dissection 
d. intracompartmental 
soft-tissue sarcoma 
d. kneading massage 
d. knee bends (DKB) 
d. peroneal nerve 
d. posterior compartment 
d. stroking and kneading 
massage 
d. tendon reflex (DTR) 
d. transverse carpal 
ligament 
d. transverse metacarpal 
ligament 
d. vein thrombosis 
d. venous thrombosis 
(DVD 
d. wound infection 
deepening reamer 
deep-shelled acetabulum 
defect 
Arthropor oblong cup for 
acetabular d.’s 
articular d. 
bone d. 
bridging of d. 


ای ی و 3 
برالي -بیشوب -تولوس 


ضغط الدم 
4 خفة ٤ا‏ و ا لجانبي 
تفت ةط الاق 


م خفية ٤ا‏ 0 | لله الان 
تف اض ةط أ الصفاق 


کک انضخاط TT‏ الصدري 


تف انضغاط النخاع الصدري 


القطني 
ره 4 


توقيت تخفيف الضغط 


تخفيف انضغاط جسم الفقرة 
ال ا 
وال الأدمة 


و E‏ دیکوبینگس 
وقي دیکوبینگس 
الاستلقاء 


ر و 


وضعية الاستلقاء 


کر ت 


قرحة الفراش 
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cervical spine d. 

core d. 

d. equipment 
extensive posterior d. 
foot d. 

Getty d. 


d. laminectomy 


lateral d. 

leg d. 

lumbar spine d. 
posterior nerve d. 
posterolateral d. 
retroperitoneal d. 
d. rhachotomy 
sacral d. 

sacral spine d. 
subacromial d. 

d. technique 
thoracic spine d. 


thoracolumbar spine d. 


timing of d. 

vertebral body d. 
deconditioning syndrome 
decorium 
decorticate posture 
decortication 

d. technique 
decremental response 
decub 

decubitus position 
Decubinex 

D. pad 

D. pad/protector 

D. protector 
decubitus 

d. position (decub) 


d. ulcer 


عوز العامل ۷111 

العوز البؤري 

نقص العظم الطَويل 

النقص الطولاتى 

عوزالغنزيوم 

تصنيف أورآهيلي لنقص 
الطرف ٠‏ 


و 


عور البؤرة الخذية الدانية 


النقص الكعبري 

عوز قطعي ٠‏ 

نقص الطرف الهيكّلي 
النقص الستعرض ٠‏ 
عوز الفيتامين ج 

عوز الفيتامين د 

عور الفيتامين ك 

معوز 

الركبة الْعورَة (الناقصة) 
التاتئ الشو كي الُعوز 
تقيصة حركية 


ت ت 


0 ج‎ ERE 
الفقار والتقيصة العصبية‎ 


تقيصة إدراكة 


2 ی ص ت 


تقيصة حسية حركية 
سے ٣‏ ا 
نقيصة حسية أو حر كية 
نهاڻي » نوعي 

سك التطويق النهائي 
التثبيت النهائي 


قابلية التشوه > قابلية َغییر الشکّل 


التشوه اللّدن 
الَشوه ا لجدري 


انی اع 


factor VIII d. 

focal d. 

long bone d. 

longitudinal d. 

magnesium d. 

O’Rahilly classification of 
limb d. 

proximal femoral focal d. 
(PFFD) 

radial d. 

segmental d. 

skeletal limb d. 

transverse d. 

vitamin C d. 

vitamin D d. 


vitamin K d. 


deficient 


d. knee 


d. spinous process 


deficit 


motor d. 
neurologic d. 


osteoporosis with vertebral 


collapse and neurologic d. 


perceptual d. 
sensorimotor d. 
sensory d. 


sensory or motor d. 


definitive 


d. cerclage wire 


d. stabilization 


deformability 


deformans 


osteitis d. 


deformation 


elastic d. 
plastic d. 


stem d. 


deformity 


abduction d. 


عیب غير مقَولّب 
وقاية ءدفاع 


ر 


عور 


الَقّص الخذي بحسب آيتكن 

النقص التكهة 

النقص المركزي 

° م‎ e E e 

عوز ثلاثي هیکسوسیداز 
السيراميد ٠َ‏ 

8 .َ 2 0 

نقص الطرف الخلقي 

عوز العامل ×1 
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composite d. 
cortical d. 
cystic d. 
developmental d. 
diaphyseal d. 
fibrous cortical d. 
fusiform d. 
impression d. 
Klippel-Feil 
segmentation d. 
mapping the d. 
nonsubperiosteal 
cortical d. 
d. nonunion 
osseous d. 
osteoarticular d. 
osteochondral d. 
pars d. 
skeletal d. 
step d. 
subcortical d. 
subperiosteal cortical d. 
tibial d. 
triangular d. 
trochlear d. 
unremodeled d. 
defensiveness 
auditory d. 
oral d. 
tactile d. 
defervesce 
defervescence 
deficiency 
Aitken femoral d. 
cavitary d. 


central d. 


ceramide trihexosidase d. 


congenital limb d. 


factor IX d. 


شوه ا ی 


شوه إصبع القدمالأطائي 
تشویه مرتفع 
شوه الد الروّحي 


2 


دسوه الانقلآب ا لحارجي 


2 


سوه بالانشاء والتدویر 


کک 

شوه بسكل المسحاة 
شوه الركبة المحجاء 
شوه الركبة الروحاء 


ll 


ےق په 


E ت‎ 


سوم صر 


شوه بالدورآن الداخلي 
2 شوه سيط داخلي انعا 


2 ص هع و 


٥‏ شوه داحلي انشا مضاف 


ل الحدابي 


التشوه ا لحدابي للفقار القطّني 


شوه ادلوج 

التشوه اأطرقي 

شوه الأصابع امطركية 
شوه إصبع القدم المطرقي 


congenital vertical talus 
foot d. 
coronal plane d. 
crossover toe d. 
elevatus d. 
equinovalgus d. 
equinus d. 
eversion-external 
rotation d. 
extension d. 
finger d. 
fishtail d. 
fixed d. 
flat back d. 
flexion d. 
flexion-internal 
rotational d. 
garden spade d. 
genu valgum d. 
genu varum d. 
Haglund d. 
hallux d. 
hallux valgus d. 
hatchet-head d. 
hindfoot d. 
hook-nail d. 
humpback d. 
hyperextension d. 
internal rotation d. 
intrinsic minus d. 
intrinsic plus d. 
joint d. 
Kirner d. 
knock-knee d. 
kyphotic d. 


lumbar spine kyphotic d. 


Madelung d. 
mallet d. 
mallet finger d. 


mallet toe d. 
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شوه البروز الحقّي 


2 


acetabular protrusio d. 


adduction d. 


شوه مقرب 

شو شوه التقري یب والتدور ا adduction-internal‏ 
الداخلي rotation d.‏ 

adductovarus d. ت آفْحج‎ 

d. analysis تحلیل التشوه‎ 

angular d. الشوه الزاوي‎ 


angulation d. 


back-knee d. 


bifid thumb d. 


bony d. العَظمى‎ 


boutonniêre d. 


تشوه مقوس bowing d.‏ 
شوه السّاق القَوسة bowleg d.‏ 
شوه الوكعة bunion d.‏ 
سے ي وھ 
التشوه اي بشکل زهرة العروة burn boutonnière d.‏ 
نشوم عر و ق buttonhole d.‏ 


1 


الوه ه الأفحَج العقبي الأجوف 
الوه العقبي لاجو ف 


calcaneocavovarus d. 
calcaneocavus d. 
calcaneovalgus d. 
cavoabductovarus d. شوه شوه القحج التبعيدي الأجورف‎ 
التشوه العقبي الروحي الأجوّف‎ 
التشوه الحمَصي الروحي‎ 
cavus d. ن شوه ا لحف الكَمَصي‎ 
التشوه الحدابي للفقار الرة قبي‎ 


cavocalcaneovalgus d. 


cavovarus d. 


cervical spine kyphotic d. 


التشوه بشکل العنان checkrein d.‏ 
شوه الإبهام المشبو ك clasped thumb d.‏ 
تشوه القدم المخلة clawfoot d.‏ 
شوه اليد المخلية clawhand d.‏ 
شوه إصبع القدم المخلبي clawtoe d.‏ 
شوه الد الفلحاء clefthand d. ٠‏ 
تشوه حنف القدم clubfoot d.‏ 
شوه ردو داللأعلى cock-up d.‏ 
شوه سمك الق codfish d.‏ 


Cole osteotomy for 
شوه وسط القَدم‎ 
التَشوّه ا حتف الحمصي المشترك‎ 


2 ا 


تشوه تعويضي 


midfoot d. 
combined cavus d. 
compensatory d. 


congenital d. 


س 


شوه الانريَاح الزندي 


التشوهً ا 
شوه اليد المخلبية بحسب 


p2 3 o 


ٳجراء زنکولي لشو اليد المخليية 


التشوه التعويضي المتعرج 
التشوه/ عدم الثبات أو عدم 
الاستقرار 

التشوه/ عدم الاستقرار الفقري 
قطع الع الخوضي (قطع ا 9 
العاني) بحسب ديجا 

تنكس المحوار 

نكس غَضروفي 

تنكس لقص 

الأطوار التَلاّة للتکُس بحس 


کُس والیرياني کک دهتي 
لليف العصبي) 
لير ا قصلي الت تک 


ulnar drift d. 
valgus d. 

varus d. 

varus hindfoot d. 
Velpeau d. 


volar angulation d. 


Volkmann clawhand d. 


windblown d. 
windswept d. 

wrist d. 

Zancolli procedure for 


clawhand d. 


zig-zag compensatory d. 


deformity/instability 


spinal d. 


Dega pelvic osteotomy 


degeneration 
axon d. 
cartilaginous d. 
disk d. 
endoneurium d. 
immobilization d. 
joint d. 
Kirkaldy-Willis three 

phases of d. 

retrograde d. 
spinocerebellar d. 


wallerian d. 


wear and tear d. 
degenerative 

d. arthritic change 

d. arthritis 

d. disease 

d. disk disease (DDD) 

d. disorder 

d. joint disease (DJD) 


- 173 - 


س 


تشوه المستوى الواحد 


شوه اقلم واللَجَ (المرْسام في 


الكوب) 
ر شه تشوه القدم السطحة الرحاء 


تشو تشوه القدم اة الفحجاء 
شو شوه الي والانقلآب 


۽ 


ا 
اشر الففري اللي للرقنح 


شا ر ر وار 


كش هلرو الكاذب 


2 


شوه مزوٌی محجني 


م ر 


شوه دوراني 
شوه الكتف الستديرة 


التشوه السهّمي 


شوه شبية بالشوكة ال لفضة 
تسوه الإنهام الراحية التشتّجي 


e 0 


تشوه فقري 
شوه وی الفقري الاکليلي 
شوه الفقار 

تسوه تشوه القدم الرَحاء 

تشه الد المشقوقة 


TT 


ا لکن 
التشوه الحدابي للفقار الصدذري 
التشوه الجنفي للفقار الصدري 
شوه بالُستويات اللائة ٠‏ 
شوه الإبهام 
لهام الراحة 

شوه ابام ية السلامّات 


و الا راف ال دی 


one-plane d. 


pencil and cup d. 


pes plano valgus d. 
pes planus d. 


pes valgo planus d. 


plantar flexion-inversion d. 


posttraumatic spinal d. 
protrusio d. 
pseudoboutonniêre d. 
recurvatum angulation d. 
rotational d. 

round shoulder d. 
sagittal d. 

shepherd’s crook d. 
silver fork d. 

spastic thumb-in-palm d. 
spinal d. 

spinal coronal plane d. 
spine d. 

splayfoot d. 

split-hand d. 

split-nail d. 

Sprengel d. 

S-shaped d. 

subcondylar d. 
supination d. 

swan-neck d. 

swan-neck finger d. 
talipes cavus d. 

thoracic spine kyphotic d. 
thoracic spine scoliotic d. 
three-plane d. 

thumb d. 

thumb-in-palm d. 
triphalangeal thumb d. 
turned-up pulp d. 
two-plane d. 


ulnar deviation d. 


الرد الفتوح الآجل 
التصنليح الآوي الآجل 
منک اجل 
7 لجل 


ت 


لام۲ اجا 
الام آجل لار باط الدالي 
الم عضلي اجل 


مسمار دیليتالا التائ الشکّل 
دوس دييتالالتائي الشکل 


“3 o 


ا 


شريط التجبير د بحسب دلا لیت 
َلاش کاست دل لیت 

دازون 

دالّى » الدالّية (عضلة) 
رات الدالية 
اللَمَافة الدالية 
السديلة الدالبة 


. open reduction 
. primary repair 
. reflex 


. repair 


GG CG CO PC Po 


. TFECSPONSE 


d. union 


d. union of deltoid ligament 


delayed-onset muscle 
soreness (DOMS) 
Delbert hip fracture 
classification 
Delbet 
D. splint 


D. splint for heel fracture 


DeLee classification 
deliberate therapy 
Delitala 

D. T-nail 

D. T-pin 
DeLorme exercise 
Delrin joint 
delta 

d. femoral nail 

d. frame 

d. nail 

d. phalanx 

d. receptor 

D. Recon nail 

D. Recon proximal drill 

guide 

d. tibial nail 
Deltafit Keel 
Delta-Lite 

D.-L. casting tape 

D.-L. FlashCast 
Deltasone 
deltoid 

d. bursa 

d. fascia 


d. flap 


ا لجف القطني اتک 
م 


چ ا قطني el‏ 


حال (اضطراب) الفقار الک 


ى 


از لاق الفعار الک 


ار لكق الفقَار التکسی 
O‏ ” 
داء الفقار ااي 
تَخْفيف الضعَاط داء الفقار 
النکسي ودمجه  ٠‏ 
مزق سے 

نزع لازن الب (تعرية 
الارتفاق الذقنى للفك جراحياً) 
إصابة نزع اا ين 

اجر اء نزع القَمّازين 

تدرك 

ا جلیکان 


ص 


درجة الالفصال 
درجات لحر 


درجة تخر رة الصا 


بدلة ال ركبة بحسب دي لور 
بدلة الرکبة بحسب دي لور 


d. lumbar scoliosis 

d. lumbar spine fusion 

d. scoliosis 

d. spine condition 

d. spondylolisthesis 

d. spondylolisthesis 
(type 3) 

d. spondylosis 

d. spondylosis 


decompression and fusion 


d. tear 


degloving 


d. injury 

d. procedure 
degradation 

proteoglycan d. 
degree of separation 
degrees-of-freedom (DOF) 

d.-o.-f. joint motion 
dehiscence 

wound d. 
Dehne cast 
Déjérine sign 
Déjérine-Sottas 

D.-S. disease 

D.-S. syndrome 
delamination 
DeLaura knee prosthesis 
DeLaura-Verner knee 

prosthesis 
delay 

sensory d. 
delayed 

d. closure 

d. consolidation 

d. femoral osteotomy 

d. fracture union 

d. graft 


d. onset 


لولب دییوث 
وال الَيّالين » إزالة الاين 


کحول مشوب 

إرالة التعصيب » زوال التَعّصيب » 
بتر العَصَب 

أمرآاض زوال التعصيب 

کامن إِرَالّة العصَّبِ 


فرط التخس و وال الت 
دينهام 
تثبیت خارجي ب بحس دينهام 
دوس دنام 
دینیس برآون 
“اة دینیس براون 
مقوام القَدّم بعارضة دينيس برآون 


خانة دنن راون 


جبيرة الورك بحسب دينيس 
a‏ 
تصنيف الكسور الفقرية بحس 
دیتیس راون 

جبیرة ةالقدم الحتماء العرجاء 
نخست ینن راون 
الَمُوذّج ذوآلأعمدة الثلائة 
س ينجن براوق 

َظرية الأعمدة الثلائة الغقرية 


الستاد الرقّي تحشت aS‏ 
لیاق القصل ت تحت الكاحل 
بحسب دینسون فو لورد 
[مختصر] 
التنبيه العصبي الكهربائي الباشر 


السسڻ 

بيت مامي باللولب للسن 
سور اسن 
ا 


DeMuth screw 
demyelination 
denatured alcohol 


denervation 


d. diseases 
d. potential 
d. supersensitivity 
Denham 
D. external fixation 
D. pin 
Denis Browne 
D. B. bar 
D. B. bar foot orthosis 
D. B. bucket 
D. B. classification of 
sacral fractures 


D. B. clubfoot splint 


D. B. hip splint 


D. B. spinal fracture 
classification 


D. B. talipes hobble splint 


D. B. three-column model 


D. B. three-column spine 
theory 
D. B. tray 
Dennyson cervical brace 
Dennyson-Fulford subtalar 
arthrodesis 
DENS 
direct electrical nerve 
stimulation 
dens 
d.anterior screw fixation 
d. fracture 


d. x-ray view 


عرز الدالية قوق القصل 
الرباط الدالّى ٠‏ 
مرة الرباط الدالى 
العضكة الدالبة ۰ 

مشا الدالية 

شاطرللدالة 
E‏ 


تی الکتف بشطر الدالية 


دالي صدري 
اتی الدالي الصدرَي 
السديلة الدالية الصدرية 
الأخدود الدألى الصدري 
القاضل الذالة ال رة 
e.‏ 
دوس فين ا 
مغرز دبُوس فين الفاخر 
طلب › حاجة 


ا ت ص 


طلب الحرگة 


یحدد يۇرف 


تحدید » تأریف 
م و 
خط التاريف 


و 
مطيلة دمارينيف 

6ر س چ ا 
ممسك الملقاط بحسب دى 
ره وو 
مارتل - وو 


الملقاط السلكى بحسب ديل 


d. insertion over joint 

d. ligament 

d. ligament tear 

d. muscle 

d. origin 
deltoid-splitting 

d.-s. incision 

d.-s. shoulder approach 
deltopectoral 

d. approach 

d. flap 

d. groove 

d. interval 
deluxe 

d. FIN pin 

d. FIN pin insertor 
demand 

motion d. 
demarcate 
demarcation 

line of d. 
Demariniff protractor 
DeMartel- Wolfson clamp 

holder 
Demel wire clamp 


dementia 


Guam amyotrophic lateral 


خرف جوام التصأّب ا لجانبي 
وو پک 


sclerosis-parkinsonism d. 


ديرو ل Demerol‏ 
لام دمیانو ف Demianoff sign‏ 
إرالة التمعدن ۰ رو روال التمعدن demineralization‏ 
زوال معدن أ bony d.‏ 
مال التمعدن demineralized‏ 

ر مال التمعدن d. bone‏ 
طم عظمي مال التمعدن d. bone graft‏ 
مطرس الع ظم الال التمعدن d. bone matrix (DBM)‏ 

مقاط الشربَ يان الظنبو بي بحسب Demos tibial artery clamp‏ 
= 

د موث DeMuth‏ 
الوت الورك بحسب ديوث D. hip screw‏ 
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دیبو- مد رول 


الترَسّب التكأسى فى الكفَة 
المدورة 

ا 

راسب توفي 


و و هړ کا و 


و 


ا مدخر 


م وم 2 
۰ ۰ 


رة طا ثريّة (شبيهة بالطاء ( 


بحسب دیبوي 
بک بجا پووت آم بحب 


ی وی ا ر 


کک کی 


مخرز ديبوي 
کے 4 4 وه 


حف دو و ا وی 
E eT‏ 


ەک ار 


الطاحوتة المهمازية بحسب ديبوي 


رو د ر 


چا بحسب ديبوي 


و 


مقّب ديبوي 
دليل ترفيدي فخڏي حي 


Depo-Medrol 
deposit 
calcium d. 


rotator cuff calcified d. 


tophaceous d. 
deposition 
bone d. 
calcium pyrophosphate 
dihydrate d. (CPPD) 
depot corticosteroid 
depressed 
d. fracture 
d. reflex 
depression 
d. fracture 
d. of fragment 
Hamilton Rating Scale 
for D. 
postactivation d. 
depressor 
depth 
d. caliper-meter stick 
method 
d. check drill 
d. gauge 
wire penetration d. 
DePuy 


D. aeroplane splint 


D. AML Porocoat stem 
prosthesis 

D. any-angle splint 

D. awl 

D. bipolar cup 

D. bolt 

D.calcar grinder 

D. coaptation splint 

D. drill 


D. femoral acetabular 


م 


الكَتاة العظمية 
قياس الكتافة بالفوتون المزدوج 


ص 


قياس كَافَة الفوتونات 
رک ب 


الكثافة 
الكَتَافة العظمىة 
الكتافة المعدنية العظمىة 


ر 


الكثافة الليفة 
اة اة عظم | الو صل القطني 
الحجزي 


خلال السن (أداة لاستخراج ما 
ينحشر بين الأسنان من طعام) 


بدلة ا بحسب ديون 
جع ديون 
إرالة العم »روال العظّم 
دیباکوت 
د 
بدلة ل ك بحسب و 
ية الرضفة َة الْعَدلة بحسب 
ا 
بدگة ديالا 
زر دیل 
EE‏ 


وذمة معتمدة (مسايرة للحاذية) 


سے 


إرالة الاستقطاب رال 
الاستقطاب 


إخصار إرالة الاستقطاب 
دراء مزی ل للاستقطاب 
إزالة البلمرة 

إزالة البلمرة تزا ايدة 


چ اسو سے O‏ رر و 


إزالة البذمرة النعدمة التوازن 
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densitometry 
bone d. 
dual photon d. (DPD) 
photon d. 
density 
bone d. 
bone mineral d. 
fiber d. 
lumbosacral junction 
bone d. 
dental 
d. bur 
dental 
d.drill 
d. freer 
d. mirror 


d. pick 


dentinogenesis imperfecta 
denudation 
denude 
Deon 

D. hip prosthesis 

D. stem 
deossification 
Depakote 
DePalma 

D. hip prosthesis 

D. modified patellar 

technique 

D. prosthesis 

D. staple 
dependent edema 


depolarization 


d. block 
depolarizing drug 
depolymerization 

increased d. 


unbalanced d. 


التهاب الحلد المتعل 
التهاب الحلد الاي 
ےر شو 


o 
ف ٌ7 سه وہ س رر‎ 
سار كومة ليفية جلدية حدبية‎ 


الكامن الجلدى الحسى المحرض 


داء جلّدی › جلاد 
الجلاد الأخمصى اليقعى 


تضمدن دیرمیفلکس 
الإيتاق الحلدى 
الباق ادي القطم 


رو ٣‏ و 0 


۶ ا 
دیرورا- جرازیانو 
يزيل التدوير 
ج س کے ر کی کی ا 


عن التدوير 


سوقاء (حذاء طويل) عدم 
التدوير (مانعة للدوران) 


و ر ا 


ملقب ثاق ب بحسب دي ٳريکو 
ا ا 
ديسو » جرح فرنسي (1744- 
1795( 


d. artefacta 

atopic d. 
dermatocele 
dermatofibrosarcoma 

protuberans 
dermatomal 

d. pain 

d. pattern 
dermatome 

Brown d. 

d. mapping 

mechanical d. 

padgett electric d. 

Reese d. 

Stryker d. 
dermatomyositis 
dermatosensory evoked 

potential 
dermatosis 

juvenile plantar d. 
Dermiflex dressing 
dermodesis 

resection d. 
dermographia 
dermometer 
Derosa-Graziano 

step-cut osteotomy 
derotate 
derotation 


d. boot 


d. brace 
derotational osteotomy 
derotator bar 
D’Errico 

D. drill 

D. perforating drill 

D. perforator drill 


Desault 


بحسب ديبوي 


ساد الکسرّ 
و‌ 


ر ی 
بحسب دیبويی 


بدلّة الورك بحسب ديبوي مع 


ا ر 


دیبوي 
حانية القضبان بحسب دوف 


ES 


دعام ديپؤي 

الكو الحقي الثلاثي النواتئ 
بحسب ديبوي 

ا u‏ و‌ ا ي 

جبیره دیبوي - بوت 

خلل 

داء دار کوم 


مسنحج الجلد (أداةٌ تشبه ورق 
الزجاج لحك الجلد وصقّله) 
جدي » أدمي 


وس م ل 


ورام ليقي جلديٴَ 
عم ادم (جلدي) 
NE‏ 
البرعميةاللَهبة للجلد 
التهاب الجلد ˆ 


- 177 - 


overlay guide 

D. fracture brace 

D. halter 

D. hip prosthesis with 
Scuderi head 

D. open-spindle splint 


D. open-thimble splint 


D. orthopaedic implant 


. pin 

. plate 

. rainbow frame 
rasp 

. reamer 


. reducing frame 


0O UO U0U UO UO UD 


. rocking leg splint 


0 


. rod bender 


0 


. rolled Colles splint 


. screwdriver 
. splint 


. Support 


Û0 Û0 Û Ù 


. trispiked acetabular 
component 
DePuy-Pott splint 
derangement 
internal d. 
Dercum disease 


dermabrader 


dermal 
d. fasciectomy 
d. fibromatosis 
d. graft 
dermatitidis 
Blastomyces d. 


dermatitidis 


ورم ليفي صد (نڌبي,ٍ 
دیزموبریسین (دواء مضاد لإدرار 
البول) ˆ 
مزق الرباط 
اعتلال التسيج الضام 
فطع الأربطة ٠‏ 
الداخلي بحسب ديسو رمو 
کو ر 


محدمف 


التهاب العظم والغضروت 


السالخ 


5 
ت 


التخرب والتَحر العظميّان 


2 


aR EAE 
تخرب فشري‎ 
إزالة ارتقاق الأصابع‎ 

اة ارتقاق الأصابع بحسب 


ينوك 

مکشاف 

مكشاف موضعة وضع | 
العظمي بحسب إيزومتر 


تعيين الاقلكب الأمامي 


د 


تعيين جريّان الدّم الجلدي 
تعيين تور الأكسجين عبر الجلد 


u 
وہ‎ 
حتات‎ 


حتات العظّم 


desmopathy 
desmoplasia 


desmoplastic 


d. fibroma 


desmopressin 


desmorrhexis 
desmosis 

desmotomy 
Desormaux endoscope 
Desoxyn 

dessicans 


osteochondritis d. 


osteochondrosis d. 
Destot sign 
destruction 

bony element d. 

bony necrosis and d. 

cortical d. 
desyndactylization 


Weinstock d. 


detector 
Isometer bone graft 
placement site d. 
determination 


anteversion d. 


anteversion d. 


fusion limit d. 


8 
عصابة ديسو 
2 


علامة ديسو 


تصميم الاتصال بين الشص 
وخفرة القاع 

تصميم الاتصال بين الشَّ ص 
والزابة بشکل ۷ 

تصميم ادن على ادن 

تصميم الارتباط بين السويقة 


تصميم الاتصال بين الميزابة ۷ 
وحفرة القاع 


مصمم حسب التشربح الطبيعي 


o 


متعلق بمقوام دیزاینلاین 
دیسیبرامین (دواء مضاد للاکتئاب) 
Budin-Chandler‏ ّم 


آلرباط 


ےر ھوہ 


تمدد الرباط 
التهاب الرباط 


ر ۹ ا ا E‏ 
leg length d.‏ ورم رباطي (= ورم ليفي) 
skin blood flow d.‏ ورم رَبَاطي » رباطي ٠‏ 
transcutaneous Oxygen‏ ورم ر باطی قشر ی 
tension d.‏ ورم لیفی رباطی 
Whiteside's tissue‏ آفة ر باط 
pressure d.‏ ورم ر باطی سمحاقی 
detritus‏ ورم رباطٌی 
ر ر 
d. bone‏ ورم رباطی 
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D. bandage 
D. sign 
D. wrist bandage 
D. wrist dislocation 
Descot fracture 
design 
barrel bur d. 
computer-assisted d. (CAD) 
Harris d. (HD) 
hook hollow-ground 
connection d. 
hook V-groove 
connection d. 
mechanical plate d. 
metal-on-metal d. 


pedicle screw linkage d. 


prosthetic d. 

prototype d. 

screw d. 

spinal implant d. 

transpedicular fixation 

system d. 
V-groove hollow-ground 
connection d. 

designed after natural 

anatomy (DANA) 
DesignLine orthotic 
desipramine 
desmalgia 
desmectasis 
desmitis 
desmocytoma 
desmoid 

cortical d. 

d. fibroma 

d. lesion 

periosteal d. 

d. tumor 


desmoma 


بحسب باسیت 


جهيزة بدلية تعمل بقوة الجسم 
جهيزة الْبيت بحسب 
جهيزة استعمال أدوات عرف 


الطوارئ 


جهيزة نالي 
جهيرًة التنبيت الداخلى القابة 


جهيرة التثبيت المشترك 

جهيرَة الاضعَاط 

جهيرَة اللولبً الانضعَاطى 

جهيزة الصفيحة اللولية . 
الاأضعَاطبة 

e 

جهيزة الجر المستعرض 

الدیتامیكية بحسب ورل - 


و و 


دوبوسيه 


CPM öًرıج‎ 


جهيزة #الشیت بحست داي 
و 


جھيزة دییر 
جھیر ة الاستهداف القاصي 


جهيزة دواير 


جهيزة الجر الستعرض 


الإلكتروني 
جهيرة التّبيت العجري بالجهاز 
e‏ 
را ا ر 
اذب 
جهيرة التعلي بجراحة تقويم 
لظام بحسب إيزي - تراك 


ر 


جمیزة کیت اگنر 

جهيزة ةالجرالهالي , بالجاذية 
جهیزة الضلرة الهالة 
جهیزة جيل 


stimulation d. 


body-powered prosthetic d. 


Calandruccio fixation d. 


C-D instrumentation d. 


Charnley d. 
collapsible internal 
fixation d. 
combined fixation d. 
compression d. 


compression screw d. 


compression screw-plate d. 


coring d. 
Cotrel-Dubousset dynamic 


transverse traction d. 


CPM d 

Cybex d. 

Day fixation d. 

Deyo d. 

distal targeting d. 

DressFlex orthotic d. 

Dunn d. 

Dwyer d. 

dynamic transverse 
traction d. 

EBI d. 

Edwards modular system 
sacral fixation d. 
electrocardiographic 

recording d. 
EZ-Trac orthopaedic 
suspension d. 
fixation d. 
fracture fixation d. 
halo-gravity traction d. 
halo vest d. 
Hare d. 


بؤر حتات الغضروف الزجَاجي 
بدلة الرکبة بحسب ديون 
1 تطویر >2 مء 3 -إعداد » 
4 وق 

النّماء الع 

ناء المهماز القخذي 

ميه الَقافة العامة 


التنمية الوضعية 
وز 6 أفحج ماني 
العيّب التَمَائيٴَ 


E‏ ا 
4 بر 


خلل التنسج الور کي ر 


یت دیفرل 
احرف ˆ 
الحراف زاوي 
الحراف جانبي 
الالحراف الكعبري 


ر 


الالحراف الدور اني 


جهيزة ا ات الأزبعة 

دباپيس بحسب آجي 

جهيزة التبيت الآمامي 

جھیزة التثبيت الداخلي الأمامي 
جهيزة تطبيق أداةا ل ٠‏ 

جھیزة رة أكواترك 

جهیز التو ,التمقصلة 

جهیز ةمساعدة 

جهيزة هيزة أوتومائور 


ر ەور 


جهيزة اتبيه الكهربائي 
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foci of hyaline cartilage d. 
Deune knee prosthesis 


development 


bone d. 


calcar femorale d. 


General Education D.(GED) 


postural d. 
developmental 

d. coxa vara 

d. defect 

d. disorder disease 

d. dysplasia 

d. dysplasia of the hip 

(DDB) 

Deverle fixation 
deviation 

angular d. 

lateral d. 

radial d. 

rotary d. 

standard d. 

ulnar d. 
Devic disease 
device 

Ace-Fisher d. 


Ace Unifix fixation d. 
acrylic orthotic d. 
adjustable aiming d. 


Agee 4-pin fixation d. 


anterior fixation d. 


anterior internal fixation d. 


application of traction d. 
Aquatrek d. 

articulated tension d. 
assistive d. 

Automator d. 


Bassett electrical 


جهيزة الضغط الهوائي 

جهيرة الضخط ا لحارجي الهوائي 
جهیز رة تقو ية P1‏ 

جهيزة ا جر بحسب ريدي - تراك 
E‏ 
جهيرة الاستهداف القضيببة 
جهيرة الالضعَاط بحس َب روجر 
الو 

جهيزة التذوير 
ML‏ 

جهيزة المسمار انرق 


n 


جهيزة وة الصكةَ 
و مو ے 


هزه تقر نة نخست سوردو تان 


هير النهائة الرباضبّة 
جهيزة ارتکاز التَسيج آلرخو 
بحسب ستاتاك 


ا 


جهيزة مقَمَلّة املاط بحس 


7 


ستون 
جهيرة التثبيت القابلة للامتصاص 
ارق ت وراك 


ET 


i e جهيزة‎ 
تیلیکترونيك‎ 

جهيزة نهائية 

جهيزة درجة الحرارة ا لجلديّة ذات 
الردوجة الحرارية 

جهيزة ثومبیر 

ا دعام الفقار الأمامة 

امغر وسة عبر السويقَات 

جهيرة التحميل الستعرض 
جهيزة ا لمر الْستَعرض (5۲۳) 


pneumatic compression d. 

pneumatic external 
compression d. 

PPT orthotic d. 

Redi-Trac traction d. 

rod distraction d. 

rod-mounted trageting d. 

Roger Anderson 
compression d. 

rotation d. 

sliding fixation d. 

sliding nail d. 

snap-fit d. 

Sorbothane orthotic d. 

Spenco orthotic d. 


SplintsRite stabilization d. 


sports terminal d. 
Statak soft tissue 
attachment d. 


Stone clamp-locking d. 


Suretac bioabsorbable 
fixation d. 
Suretac bioabsorbable 


shoulder fixation d. 


Suretac bioabsorble 
fixation d. 

Telectronic electrical 
stimulation d. 

terminal d. (TD) 

thermocouple skin 
temperature d. 

Thumper d. 

transpedicularly implanted 
anterior spinal support d. 

transverse loading d. 

d. for transverse traction 


(DTT) 


جهيرَة ا لحر الساحب بأدوات 


ےا ایی کر ا 


غر ص 


هة E‏ المرقق ب بحسب 
جاس 

جهيرة الخليص بحسب 
كندريك 

ية نج ارط بحب 
کینيدي 

جھيزة الافتراق بعصا كنوت 
جهيرة الحركة الْنعلة الستمرة 

اداعمة بحسب ليجاسوس 

O 
جهيزة دمج الربَاط‎ 


جَهيرَّة لولب الاْضعَاط بحسب 
مکاتي 
جهيزة ابیت بحسب مُولر 


ا 


جهيزة ني المسمار 

هة صفح #المسمار ¢ جهيزة 
الصفيحة الظفرية 

جهيزة الجيل الآحدّث 
ا 

جھیزة اورتٌوفیکس 

جهيزة ية اروفيس للتنبیت 
ا 


روہ 


جَهيرة أورولاف للإرواء والشقط 


جهيزة أورثوتيك » جبيرة تقومية 


Hare splint d. 


Harrington rod 


instrumentation distraction 


outrigger d. 
Harris-Aufranc d. 
Hoffmann d. 
Hoffmann fixation d. 
Ilizarov d. 
intraarticular cautery d. 


JAS elbow motion d. 


Kendrick extrication d. 
(KED) 
Kennedy ligament 
augmenting d. 
Knott rod distraction d. 


Legasus support CPM d. 


leg-holding d. 


ligament augmentation d. 


(LAD) 
McAtee compression 
screw d. 
Mueller fixation d. 
nail-bending d. 
nail plate d. 


newer-generation d. 

Omni-Flexor d. 

Orthofix d. 

Orthofix external 
fixation d. 

Ortholav irrigation and 
suction d. 

Orthotic d. 

passive positioning d. 


Plastizote orthotic d. 


PlexiPulse 


compression d. 


قياس امتصاص الأشعة السينبة 
الثنائكة الطاقة 
تفريسة قياس امتصاص الأشعة 
السينية الثنائة الطاقة 
دیکسامیثارون (دواء) 
خط د کسون 
د کستران 
الوقاية بالدكستران 
دکستروبروبو کسفین (دواء 
مسگن) 
جف (میمن) ب يني الدوران 
الجحتف (ميمّن) ٠‏ 
الحتف الاأيمن 
جف الحتف الأيمن 
ملول الدیکستروز 
a‏ 
مب دییرل 
طريقة الكسر القخذي E‏ 
دییرل 
جهاز التثبيت بحسب دييرل 


الوس 11 بحسب دييرَلّ 


اس تر 


دبوس دبیرل 


صفيحة دييرل 
لولب دییرلٌ 
طريقة دییرل 
جهيزة دیو 
دیزوسین (دواء مسکن) 
DFSO‏ 
لبدلة الداخلية للورك بحسب 
موریل 5۴80 
البدلة الور کي بحسب موریل 
DFSO‏ 
دم ۸ دیاب 
جهاز وقاية القدم بحسب ۸ 
دیاب 
وسادة ۸ دیاب 
عل ۸ دیاب 
ملاءة ھ دیاب 
تعل أخمَّص ۸ دياب 
مقوام ۸ دیاب 


dual energy x-ray 
absorptiometry 


DEXA scan 


dexamethasone 
Dexon suture 
Dextran 

d. prophylaxis 


dextropropoxyphene 


dextrorotary scoliosis 
dextrorotoscoliosis 
dextroscoliosis 

d. scoliosis 
dextrose solution 
Deyerle 

D. drill 

D. femoral fracture 

technique 

D. fixation apparatus 

D. Il pin 

D. pin 

D. plate 

D. screw 

D. technique 
Deyo device 
dezocine 
DFS80 


D. hip internal prosthesis 


D. hip prosthesis 


Diab-A-Foot 

D.-A.-F'. protection 

system 

Diab-A-Pad 

D.-A.-P. insole 
Diab-A-Sheet 
Diab-A-Sole insole 
Diab-A-Thotics orthotic 


جهيزة الضعط الي 


جهيزة لَولبيّة بحس 1S8‏ 
جهيرة لوليية صغيرة بحس 
TSRH‏ 


جهیرة اتراق الرقق بحسب 
فوگوف -أرکانیزیان 
ا لجهيرة الانتهائة المغلقة إراداً 


ت 


الجهيزة الانتهاتية افتوحة إن اديا 


ا 
٣‏ 2 ك 

جهیزه أنبوبية مقاومة بحسب 
کزیرسایز 


م ره 


الجهيزه قوق اللقَمة بحسب زيكل 
مزال الحيوية » فاقد الحيوية ˆ ٠‏ 

طم عظمي فاقد الحيوية 

تسج متموت 

درا 

الجهاز الفقري بحسب دي واد 

طبيقة فقريّة بحسب دي واد 


اھ 


دیوار 


و دیوار 
واد 


نخر 
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triangular compression d. 
TSRH corkscrew d. 


TSRH mini-corkscrew d. 


Vokov-Organesyan elbow 
distraction d. 

voluntary closing 
terminal d. 

voluntary opening 
terminal d. 

Wagner d. 


Xercise tube resistive d. 


Zickel supracondylar d. 


devitalized 


d. bone graft 
d. tissue 
DeWald 
D. spinal apparatus 
D. spinal appliance 
Dewar 
D. fusion 


Dewar 


D. posterior cervical fixation 


procedure 


D. posterior cervical fusion 


D. posterior cervical fusion 
technique 
Dewar-Barrington 


D. arthroplasty 


D. clavicular dislocation 
technique 
Dewar-Harris 
D.-H. paralysis 
D.-H. shoulder technique 


DEXA 


فطر السويقة الفقر ية القطنة 
ا ر 
فطر السويقة 
طر السوبقة لهمي 
فطر الفتاة الفقرية السهمي 


فطر السويقة يقة الفقرية الصدرية 
قطر السو وة الفعّال بالتلبیت عبر 


وه 


السويقات 
فطر السويقة الْستَعرّض 
ر وة لسويقة العمودي 


لقب الاسي 

التب الاي العَالي السرعة 
مشسماز اسي 
قَاطع دبوسي ما 
دیامو ند جولد 
ارتقاق الآصآبع الاختزالي 

e‏ - جود 


ا 


َ E 


ماني الشکل 


المسّمار النقوي الماسى الشكّل 


مسمار ماسي الشکل 
انساکک 

تخفاظ تنظ 
حفاظ لاي 
دیافدرات 

حجاب 

حجاب پوکاي 
الحجاب البولي التتاسلي 
جلي ا 
E‏ 


o 8 ره‎ 


عیب جدلي 
الكدن الحدلي » خلل التتسج 
ال 1 


ا 
عع لظم لخدي 


lumbar spine pedicle d. 

neck d. 

pedicle d. 

sagittal pedicle d. 

sagittal spinal canal d. 

thoracic spine pedicle d. 

transpedicular fixation 

effective pedicle d. 

transverse pedicle d. 

vertical pedicle d. 
diametral 
diametric pelvic fracture 
diamond 

d. drill 

d. high-speed drill 

d. inlay graft 

D. nail 

d. pin cutter 
Diamond-Gould 

D.-G. reduction 


syndactyly 


D.-G. syndactyly operation 


diamond-shaped 

d.-s. medullary nail 

d.-s. nail 
diapedesis 
diapering 

triple d. 
diaphdrate 
diaphragm 

Bucky d. 

urogenital d. 
diaphyseal 

d. aclasis 

d. defect 

d. dysplasia 


d. fracture 


d. osteotomy 


الداء السكري 
الداء السکري 


مصاب بالداء السکري »سکري 


قدم شارکو السكريّة 

اعتلكل العَصَب القخدي 
الشگری 

القدم السكرية 


و ا یکاہ ۹ہ ای 


و كرية 


مریض مصاب بالداء السكکري 
اعتاکک الأعصاب التعدد السکري 


ا 
الفرحة السكرية 
ر 0 ەر E‏ 


كسر عبر اللقمة 


وو ہہ 


تناوبية الحركات 
التشخيص 
التشخيص الإكلينيكي 
التشخيص با لجس 
تير اللصل التدلخيمي 
تنظير لقصل التثحَيصي 
والانضاري 


diabetes 
d. mellitus 
diabetic 
d. Charcot foot 
d. femoral 
mononeuropathy 
d. foot 
d. neurotrophic ulcer 
d. patient 
d. polyradiculopathy 
d. ulcer 
diacondylar fracture 
diadochokinesia 
diagnosis (dx) 
clinical d. 
differential d. 
palpatory d. 
diagnostic 
d. arthroscopy 
d. arthroscopy and 


debridement 


تنظیر لقصل التشخيصى و نظي d. arthroscopy, operative‏ 


القصل الجحراحي وضع 
القصل الجراحي الْحتَمَل 


ثل »ري 


الامتداد د القطر ي ٬‏ اشد امال 


r 0 م‎ 


رسم بياني 
زسم بیان الجسم ار 
مشور 


قطع العَظم بالمشور 


فطع العظم القخذي بالمشور 


arthroscopy, and possible 


operative arthrotomy 


(AAA) 
d. imaging 


d. and operative 


arthroscopy (DOA) 


d. strategy 
diagonal 

d. stretch 
diagram 

free body d. 
dial 

d. osteotomy 


d. pelvic osteotomy 


فطع العَظم حو ل ا لحي بالمشو ) d. periacetabular osteotomy‏ 


ستاد المشور الْغّلق 


فطر السويبق لسويقة الأفقي 
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dial-lock brace 
diameter 


horizontal pedicle d. 


0 


Dickinson دیکینسون‎ 
D. approach ماتّی دیکینسون‎ 


يقة فة التهاب ا لجرآب العقبى D. calcaneal bursitis‏ 
قط لظم , محفت دیکینسو Dickinson-Coutts-Woodwar ù‏ 

کون -وودوارد -هاندلر 
دیکسون 

فطع ا تخت دیکسو ن 

شلَّل دیکسون 

ية الطْعّم بحسب دیکسون 

ا -دیفلیه 


تز ټوو کر ي 


technique 


d-Handler osteotomy 
Dickson 

D. geometric osteotomy 

D. paralysis 

D. transplant technique 


Dickson-Diveley procedure 


دیکلو فياك (دواء مسکن diclofenac‏ 
ومضاد مضا للالتهاب ( 
دیکلّو (مضاد حیوی) dicloxacillin‏ 


dicondylar fracture للقمة‎ 


ائي 
Didiee view‏ 
Didronel‏ 


Diebold-Bejjani osteotomy 


ا 
کا خرامة الاک die punch fracture‏ 
و جبة « قو 0 diet‏ 


low-purine d. 
tea-and-toast d. 
differential ريق يقي‎ 
التشخيص التفريقي‎ 
الإحصار النخاعي التفريقي‎ 
٤ التفريق ا لحراري‎ 


مھ سن ن و 


d. diagnosis 
d. spinal block 
temperature d. (TD) 


السار كومة الغضر وف فة المخمايزة differentiated‏ 
chondrosarcoma‏ 

differentiation نن تفرد يق‎ 
d. failure 


diffuse منتشر‎ 

الإصابة المحوارية النتّشرة 

فرط العم الْصَلّب اتجهول 
السبب التتشر 

فرط التعظم الهيكلي الجهول 
السبب التتشر ٠‏ 

متلازمة فرط التعظم الهيكلي 
المجهول السبب التتشر ٠‏ 


و و۶ 


الور م الليفي الطفلي اتشر 


d. axonal injury (DAD) 
d. idiopathic sclerosing 
hyperostosis (DISH) 

d. idiopathic skeletal 
hyperostosis (DISH) 

d. idiopathic skeletal 
hyperostosis syndrome 


d. infantile fibromatosis 


التصفبح الجدلي 

التدرن الجدلي 

جدل ل :آجدال] 

مقصل رليلي 

مقصل ريي 

دیاز جیجریش 

طريقة الكَسر بحسب دیاز- 
رک Fe‏ ر 

الرد الفتوح ج چ 

تصنیف دیاز تاشداجيان 


للوّصابة الألمو ي 


اغراق 
اتفراق موت الكاحل 
اتفراف الارتفاق العاني 


اق الظنبوبي الشظو ي 


سی کہ 


فرق ق نخاعي (تضاعفاً التخاع) 
الإنفاذ ا رار ي 
الإنفاذ الحرأري با وجات 
الكروية ˆ 
الإلّفاذ الحراري بال وجات 
القصيرة ˆ 


سم و 


تاه ب اعتلکی أهبة 


ەس و ۶ هه 


أهبة دوبويتران 


داء دیاز 
وو وے ل و وه 


دیازیبام (دواء مهدئ ومرخ 
للعضلات) 


التحخثر اتشر داخل الأوعية 


لبت الداخلي ۸0 بحسب ديك 


دیکهوت دي لي 
تصنیف ت دي لي 
للهادلة القرصاوية َ ٠‏ 
تصنيف الهادة الق ر صاوية 


ق 


بحسب دیکهوت في لي 
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d. plating 

d. tuberculosis 
diaphysis, pl. diaphyses 
diarthrodial joint 
diarthrosis 
Dias-Giegerich 


D.-G. fracture technique 


D.-G. open reduction 


Dias-Tachdijian 
classification of physeal 
injury 

diastasis 
ankle mortise d. 

d. fibula 

symphysis pubis d. 

tibiofibular d. 
diastatic 

d. fracture 
diastematomyelia 
diathermy 

microwave d. (MWD) 


short-wave d. (SWD) 
diathesis 

Dupuytren d. 
Diaz disease 


diazepam 


DIC 


disseminated intravascular 


coagulation 
Dick AO fixateur interne 
Dickhaut-DeLee 
D.-D. classification of 
discoid meniscus 
D.-D. discoid meniscus 


classification 


تخطيط التحجم الإصبعى d. plethysmography‏ 
ببلةالدة ٠‏ 


d. prosthesis 


d. response test 
36ں‎ 


غمد ابع الد d. sheath‏ 

d. shortening التقصير الإصبعي‎ 

تصو یر ير الأوعية : بالطرح ارد قمي d. subtraction angiography‏ 
(DSA)‏ 

عاصبة الا ن d. tourniquet‏ 
صو ر و d. vibrogram‏ 
وتر العضلة الباسطة للخنصر digiti quinti proprius tendon‏ 
آصابع digitorum‏ 


ور اکر 


مبعدة الإصبح 
داءٌ دي جيجليلمو 


digitus abductus 


Di Guglielmo disease 


نائي هيدر و کو دين (دواء مخدر dihydrocodeine‏ 
و ومسکن و مضاد للسعال) 
داي هيدر وأر جو تامین dihydroergotamine‏ 
داي هيدر وأر جو تامین -هیبارد رين dihydroergotamine-heparin‏ 
داي هيدر و تر بتو تومیسین  dihydrostreptomycin‏ 
دي ایز وسیانات Diisocyanate‏ 
دې إیزوسیانات ثنائی فینیل methylene bisphenyl d.‏ 
اميثيلين ا 
دیلانتین Dilantin‏ 
موس dilator‏ 
مو سع مع الزيتونة ةالمعدنة بحسب Eder-Puestow metal‏ 
إیدر-بوستوف olive d.‏ 


lacrimal duct d. 


موسع الأوعية vessel d.‏ 
دیلودید Dilaudid‏ 
دیلواین -إیفانز Dillwyn-Evans‏ 
فطع العم بحسب دیلواین - D.-E. osteotomy‏ 
إیفانز 


فطع دیلواین -إیفانز D.-E. resection‏ 


o ص‎ 


دیلتیازیم (دواء للذيحة الصدرية diltiazem‏ 
وخافض لضغط الده) 

ار دوا اج م الطرة ف dimelia‏ 
ادوج الطرّف الرلدي ulnar d.‏ 

دیمینهیدریتات ( دوا اء مضا للقيء) dimenhydrinate‏ 

بعد dimension‏ 
از الورك بحسب دینش D. hip system‏ 


pedicle d.’s 


انتشار 
دیقلونیرال » نائ الفلٌونیزال 
کک 

لعضلة دات البطتين 


صبع الزنادية الخلقية 
السائبة 
الإصبع الزنادية الطفلبة 
الأصابع المتعددة 
الإصبع الثانية [إصبّع السبًابة] 
الأصبَعَ اللَالثة [آلإصبَع الطويلة] 
الإصبع الأول الإبهام] 
الإصبَعَ الرائدة 
الإصبح الرابعة [إصبع ا 


حماية الشريان الإصبعى 
التخدير الإحصاري الأصبعي 


التروية الدموية الإاصبعية 


المع الإصبعي ٠‏ 

الحبّل الإصبعي 

آله اة الان 

وتر باسّطة الأصابع 
التهاب وتر مثنية الأصابع 
وتر مثنية الأصابع 


٥4 سے‎ 


غمد وتر مثنية الأصابع 
المشماز الإصبعي » ظفر الإصبع 
الَعَصب الإصبعي 

إحصار العصب الإصبعي 
مقابلات الإصيع 

وسادة الإص. 

اجس بالأصابع 

تخطيط الَحجم لضو ئي 


الإصبعي 
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diffusion 


diflunisal 


digastric muscle 
digit 
accessory d. 
D. Aid splint 
color of d. 
congenital trigger d. 
flaid d. 
infantile trigger d. 
multiple d.'s 
2nd d. index finger 
3rd d. [long finger] 
1st d. thumb 
supernumerary d. 
4th d.[ ring finger] 
Sth d.[ little finger] 


trigger d. 
digital 
d. artery 
d. artery protection 
d. block anesthesia 
. blood perfusion 
. contracture 
. cord 
. extensor mechanism 
. extensor tendon 
. flexor tendinitis 
. flexor tendon 
. flexor tendon sheath 
. nail 
. nerve 
. nerve block 
. Opposers 
. pad 


. palpation 


GCG GO CG EPpG GPE pG CECE pgp CGC CpG Pp Ce 


. photoplethysmography 


تبيه العصَب الكهربائي الباشر 
ادحل الجانبي الباشر 


d. electrical nerve 
stimulation (DENS) 


d. lateral portal 


director موجه‎ 
grooved d. ج ّم‎ 1 
disability عحز‎ 


العجز الفهقي القذالي atlantooccipital d.‏ 
الجر الداتم 
دالو“ 


permanent d. 
Disalcid 
disappearing bone disease 


disarticular amputation 


حر القصل disarticulate‏ 

حر لقصل disarticulation‏ 
حر E‏ ال کبة نخست اث Bath-Spittler-McFaddin‏ 

نان مك قادن knee d.‏ 

ا فز بور ُد Boyd d.‏ 
حز مقصل الورك بحسب بويد Boyd hip d.‏ 
e‏ ا ارق elbow d.(ED)‏ 
حر لقصل ˆ joint d.‏ 
2 حزالقصل Lisfranc d. Er‏ 


ره 


ا الغلطي السلامي 
حالصل لحَجزي الحرققي 


Mazet d. of knee 
metatarsophalangeal joint d. 
sacroiliac d. 


shoulder d. (SD) 


حر او الرسغ wrist d. (WD)‏ 
فرص ˆ dise (var. of disk)‏ 
استصال القرص discectomy (var. of‏ 
diskectomy) َ‏ 
متفرق discerta‏ 
2 ان متخرب آحمَصي مرق porokeratosis plantaris d.‏ 
تفر غ تجیج « ر discharge‏ 
تفر يغ غ عالي التواتر شا ا bizarre high-frequency d.‏ 
تفر يغ ر شاد bizarre repetitive d.‏ 
تفر يغ متکرر مرگب complex repetitive d.‏ 
تفر يغ مقترن coupled d.‏ 
معَص تفر یغی cramp d.‏ 
اوەر 
تفریغ مزدو- double d.‏ 
ا d. frequency‏ 
تفر يغ مجموعي grouped d.‏ 
ےہ ٣‏ ور ا 
تفريغ متعدد multiple d.‏ 


الاحساس التضتائل ‏ 

ديون -هیوستون 

تثبیت الکَسر بحسب دیون - 
هیوستون 

فطع العظم بين الدورين بحسب 
د يمون -هيوستون 

طريقة ديون هيوستون 


س o‏ ا 
رصعه 
رصعة العَظم 
مد الکن ل الفم بحسب 
لفم ب 
دینحمان 
[ مخت صر ] 


ی یر ت اک ت عیفر ار 
بن السلاميات القَاصية 


دمج ين السلاَميَات القَاصية 
فصل د ن السلامات القاضي 
رافعة ا 
مزدوج الَطَور » ثنائي الطور 


ر وو 


دیفینهیدرامین (دواء ا 
للهستامينْ) 


2 
نا ا تات 


4 و ور 


EE‏ ین 


سو 4 


ناي e‏ الميثيلين الموسوم 


صر 


dimethyl sulfoxide (DMSO) 


diminished sensation 
Dimon-Hughston 


D.-H. fracture fixation 


D.-H. intertrochanteric 
osteotomy 
D.-H. technique 
dimple 
d. the bone 
pilonidal d. 


Dingman mouth gag 


DIP 
distal interphalangeal 
DIP fusion 
DIP joint 
DiPalma shoe lift 
diphasic 
diphenhydramine 


diphosphonate 
amino-hydroxy 
propylidene d. 
technetium labeled 
methylene d. 
technetium-99m d. 
technetium-99 
methylene d. 
DIPJ 


الفصل بين السلاَميَات القاصي distal interphalangeal joint‏ 


03 


شلل مزدوج 

الكورةًا IS‏ 
الرئوية 

از دوج التخاع 

منظار الفح 

التصوير بثناتي بيريدامُول الثياليوم 
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diplegia 


Diplococcus pneumoniae 


diplomyelia 

diploscope 

dipyridamole thallium 
imaging 

direct 


d. contraction 


تمییز ا 


جم ,رور 


داء لايم 


داء كاي (فرط العم القشري 
الطفلى) 


داء عمال العَوٴْص (الغوأصين) 
ا سی کاش رات 


e 


داءٌ کالف بیرتیس (السَکسٌ 
العظمي الغضروفي في مشاشة 
رس آلفَخذ) 

داء املاط ٠‏ 

داء عدم املاط 

داء الب ار کدی 

داء القرص الرقبى 

الداء الروماتو يدي الفقري 


داء شار کو ماري -توث 


مرض التاعور بحسب 


right-left d. 


two-point d. 


Weber static two-point d. 


discus, pl. disci 
disease 
Albers-Schonberg d. 
Apert d. 
Atton d. 
Bamberger-Marie d. 
B. burgdorferi titer for 
Lyme d. 
Bechterew d. 
Berger d. 
Blount d. 
Bourneville d. 
Bowen d. 
Brailsford d. 
Brodie d. 
Buchanan d. 
Buerger d. 
Burns d. 


Caffey d. 


caisson worker’s d. 

calcium pyrophosphate 
dihydrate deposition d. 
(CPPD) 

Calvé-Perthes d. 


cement d. 

cementless d. 

central core d. 

cervical disk d. 

cervical spine 
rheumatoid d. 

Charcot joint d. 

Charcot-Marie-Tooth d. 


Christmas hemophiliac d. 


ا لحلع داخل افصل 


چڕه 20 

قرصي النشاً 

و وه 1 
صورة القرص (بين الفقرات) 
2 0 ا 

تصوير القرص 


ڕە ۔ ٤‏ 

فرصاوي « درصي الشكل 
الهلالة الو حشية القرصاويّة 
الهلالة القرصاوية 

٣‏ اه 

قياس القرص 


انقطاع 
الانقطَاع الحوضي 
اعتلاک القرص 


ناض طول الأطْراف 
متفاصل ¢ منعزل 
التشاط المنعزل 
الإمداد الدموي المنعزل للطعم 
العَظّمي 


ييز اللي بحب آبرز 
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myokymic d. 

myotonic d. 

neuromyotonic d. 

paired d. 

pseudomyotonic d. 

repetitive d. 

d. summary 

triple d. 

waning d. 
disci (pl. of discus) 
discitis 

juvenile d. 
disclocation 

intraarticular d. 
discogenic (var. of 

diskogenic) 
discogram (var. of 

diskogram) 
discography (var. of 

diskography) 
discoid 

d. lateral meniscus 

d. meniscus 
discometry (var. of 

diskometry) 
discontinuity 

pelvic d. 
discopathogenic 
discopathy 
discotome 

Pheasant d. 
discrepancy 

leg length d. (LLD) 

limb length d. 
discrete 

d. activity 

d. blood supply to a bone 

graft 

discrimination 


Ayres tactile d. 


داء فریدرایخ 
داءٌ جاري 
انارو 

و ي۶ 
داء جوشیه 
داعو وراڻي 


وات ت 


داء ا احقاني العضدي 


0 


داءِ ء جورهام 
دا هاس 


داء هاند -شولر - کریستیان 


داءٌ هانسن 

اء هاس 

داء ورآٹی 

داء الاعتل العصبًى الورآٹى 

داء كثرة اجات الإكسية 
ور س 


داء رسب الهيدروکسي 


e 


أباتّیت 
داء العظم القليل فسفات الدم 
داءو وراڻي 
داءو رعآئي داخلي المنشاً 
وا قفاري 
واف | 
آیزلین 
داء جاقي 
داءٌ کاشین -بيك 
داء کاوآزاکي 


ا کينبوك 


داء القَلب الوعائى للطَّرف 
وه رر و 
العلوي بحسب لويس 
داء اختزان الشحميات 


Friedreich d. 

Garré d. 

Garrod d. 

Gaucher d. 

genetic d. 

Gilbert d. 
glenohumeral joint d. 
Gorham d. 

Haas d. 


Hand-Schüller-Christian d. 


Hansen d. 

Hass d. 

hereditary d. 

hereditary neuropathic d. 
histiocytosis X group of d. 
hydroxyapatite 


deposition d. 


hypophosphatemic bone d. 


inheritable d. 

intrinsic vascular d. 

ischemic d. 

Iselin d. 

Jaffe d. 

Kaschin-Beck d. 

Kawasaki d. 

Kienbock d. 

Kimura d. 

Kohler d. 

Konig d. 

Kugelberg-Welander d. 

Kümmell d. 

Landouzy-Déjèrine d. 

lederhosen d. 

Legg-Calvé-Perthes d. 
(LCPD) 

Legg-Perthes d. 

Letterer-Siwe d. 

Lewis upper limb 
cardiovascular d. 


lipid storage d. 
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کریستماس 
الداء الوعائى الكولجينى 
ذاء الاضظراب الخلقي ٠‏ 
داء التسيج الضامً ۰ 


داءّ الشرّبان التاجي 
داءً کارّدن 


الداء الکيسي 


ES داء‎ 

داء ا 

اغا ف الکسسي 
اء ممصلي اي 


داء دیجیرین یکو تا 
أمراض زوال التَعْصيب 


o هس‎ 


داءٌ دي کورفاین 


اء ۶ ديرم 
8 اضطراب الّماء 


اء دیفتش 


وہ 


داء دیاز 


وا إجلمانَ 

ا 
وه و 

داء إرب کک 
وه ره ه 


داء ء إردهایم - شیستر 
داء إرهینفلد 


داء فصل الو جيه 


داء قَاريرَ 


collagen vascular d. 
congenital disorder d. 
connective tissue d. 
coronary artery d. 
Cowden d. 

cystic d. 

Darier d. 
degenerative d. 
degenerative disk d. (DDD) 
degenerative joint d. (DJD) 
Déjérine-Scotta d. 
denervation d.'s 

de Quervain d. 
Dercum d. 
developmental disorder d. 
Devic d. 

Diaz d. 

Di Guglielmo d. 
disappearing bone d. 
diver's d. 

double Charcot d. 
Duchenne d. 

Duplay d. 

Dupuytren d. 
Ellis-vanCreveld d. 
embolic d. 

end-organ d. 
Engelmann d. 
Erb-Goldflam d. 
Erb-Landouzy d. 
Erdheim-Chester d. 
Erhenfeld d. 

facet joint d. (FJD) 
Farber d. 

Felix d. 
fibromuscular d. 
Forestier d. 

fracture d. 


Freiberg d. 


للاختبارات 
داء بوت 
داء بریزیر 
E‏ 


داء روماتویدي 

وو 2 

داء روسي -ليفي 

داء شويرمان (التهاب العَظّم 
والغضروف الفقري) 
داء سیفر 


الداء القر صي لتنکسي الشديد 


الداء التنكّسي الصدري القطني 


داء اتصمامی خثارې 
داء الاضطرآب الرضحي 
داء العصبون الحركي اللوي 


کر و ک2 


داء فان نيك 

داء فون رکلنجهاوزن 
داء فون ویلیبراند ˆ 
داء فورهوف 

داءٌ وارتنبرج 

داء ویرد -هُوفْمًان 
داءٌ وبیل 


و 7وو 


داء ور ر ن 

داء وورنجیر- کووب 
دواء مضاد للروماتيزم معدل 
للمرض 


Pott d. 
Preiser d. 


pretest likelihood of d. 


Raynaud d. 
Refsum d. 
Reiter d. 
rheumatoid d. 
Roussy-Levy d. 


Scheuermann d. 


Sever d. 


severe degenerative disk d. 


sickle-cell d. 
Sinding-Larsen- 
Johansson d. 
skeletal hypoplasia d. 
Still d. 
Sudeck d. 
synovial d. 
Taratynov d. 
Thiemann d. 
Thomsen d. 
thoracolumbar 
degenerative d. 
thromboembolic d. (TED) 
traumatic disorder d. 
upper motor neuron d. 
Van Neck d. 
von Recklinghausen d. 
von Willebrand d. 
Voorhoeve d. 
Wartenberg d. 
Werdnig-Hoffmann d. 
Whipple d. 
Wilson d. 
Woringer-Kolopp d. 
disease-modifying 


antirheumatologic drug 
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مرض الکبد 
ويو چ 
داء لو جيهر 
کر ب 


داء العصبون الجر کي اللي 
ڍا لايم 


داءً ماري -بامبر جر 

داءً ماري -شار کو وت 
داءٌ ماري -شترومبل 

داء نقوي 

داء موکلیر 

داء مکاردل 

داء العَظم الاستقلابي 


داءٌ الاعتاکل 


داء الاعتلال العصبي الو ر راڻي 
داء نيمان-بيك ˆ 


داء بلیجريني -ستیدا 
الداء الو عاي الحيطي 


ˆ“ (PVD) 


داءٌ e‏ 
وہ و 
داءِ بیرونيه 
داء أختزان حَمْض الفيتانيك 


احتمال الإصابة بالمرض التالية 


liver d. 

Lou Gehrig d. 

lower motor neuron d. 
Lyme d. 
Marie-Bamberger d. 
Marie-Charcot-Tooth d. 
Marie-Strümpell d. 
marrow d. 

Mauclaire d. 


McArdle d. 


metabolic bone d. 
metastatic d. 
milk-alkali d. 

Milroy d. 

mini-core d. 
Morquio d. 
Munchmeyer d. 
neoplastic disorder d. 
neurogenic d. 
neurologic d. 
Neuromuscular d. 
neuronal degenerative d. 


neuropathic d. 


neuropathic hereditary d. 


Niemann-Pick d. 

oligoarticular d. 

Ollier d. 

Oppenheim d. 

Osgood-Schlatter d. 

osteoarthritis d. 

Paget d. 

Panner d. 

Parkinson d. 

Pelligrini-Stieda d. 

peripheral vascular d. 
(PVD) 

Perthes d. 

Peyronie d. 

phytanic acid storage d. 

posttest likelihood of d. 


انفقاق القرٴص 
القرص بين الفقرات 
آفة القرص 
چ ي 
قرص فطلي | 
2 9 
طي القرص ا 
a‏ 


إختبار تقل الأول اللحي في 
ابيز القرصي 

فرص منتفخ » قرص متورم 
رسن الرس بحسب دیسکارد 


d. herniation 

intervertebral d. 

d. lesion 

lumbar d. 

massive herniated d. 

d. plication 

d. pressure 

d. prolapse 

protruding d. 

d. protrusion 

d. rongeur 

sequestered d. 

sequestrated d. 

slipped d. 

d. space 

d. space saline acceptance 
test 

swollen d. 


Diskard head halter 


لر ات الحسة بحسب دیب - Disk-Criminator sensory‏ 


کرییتانور 


استصال القرص 
اسسصال القرٴص الأوتوماتيكي 
خلدل الجلد 


استقّصال القرص الرقبي 
استتصال القرّص الدمجي 
سب وارد 


testing 


diskectomy, discectomy 


automated percutaneous d. 


(APD) 
cervical d. 


Cloward fusion d. 


فطع الصفيحة و استفّصال القٴص laminotomy and d. (LAM)‏ 


استأصال القرْص قطني 
الجهري 
استقّصال القرٴص بالجراحة 
الجهرية 

جهاز نوكليوتوم (البَضع الّووي) 
لاستقصال القَرْص القطّني 
استقصال القَرْص ال جزئي ٠‏ 
استقصال القَرص خاد ال جلد 
استصال افرص القَطنی خاک 
الجلد 
استصال القرص الرة قبي المَامي 


ود و و 


بحسب روبنسول 


microlumbar d. (MLD) 


microsurgical d. (MSD) 


Nucleotome system for 
lumbar d. 

partial d. 

percutaneous d. (PD) 


percutaneous lumbar d. 


Robinson anterior 


cervical d. 


[مختصر] 
فرط التعظم المصلب الجهول 
السب النتشر 
فرط التعظم الهيكلي المجهول 
السب النتشر ˆ 
متلازمة فرط التعظّم الهيكلي 
المجهول السب المنتشر ٠‏ 
ار [ 
عدم استقرار القطعة الْقحَمة 
القاصية 
عدم استقر از القطعة الْشَحمة 
الظهرانية 
عدم استقرار القطعة الْقَحَمة 
المنشنية ظهراناً 
الطراز لوطي 151 
قرص 
فرص ارتفاقي 


انتقاخ القرص » تبارز القرص 


e‏ و 


قرص متبارز 
القرص الرقبي 
انضعاط القرّص 


القرّص الهلدلي الشکّل 


چ و 


القرص الخضروفي الليفي الهلالي 


الشکل 
تنک القرصن 
طريقة الانتشار القرصي 


اختبار الانتشار القرصي » اختبارٌ 
تشي القرص (لمعرفة تسس 
ا لجراثيم للمضادات الحيوية) 


استقصال القرّص 
استفصال القَرص بين الفقار 
و 


قرص متبارز 
تبارز القرص 


القرص الغضروفي ا 


ا 


شدفة القرص 
ازع القرْص 


0 وو 


قرص منفتق 


سے ٣‏ وو 


قرص رقي منفتق 


3 ° 


قرص منقتق محوط 
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(DMARD) 
DISH 


diffuse idiopathic sclerosing 


hyperostosis 
diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis 


DISH syndrome 


DISI 
distal intercalated segment 
instability 
dorsal intercalary segment 
instability 
dorsiflexed intercalated 
segment instability 
DISI collapse pattern 
disk, dise 
amphiarthrodial d. 
d. bulge 
bulging d. 
cervical d. 
d. compression 
crescent-shaped d. 
crescent-shaped 
fibrocartilaginous d. 
d. degeneration 
d. diffusion method 


d. diffusion test 


d. excision 


excision of intervertebral d. 


extruded d. 

d. extrusion 
fibrocartilaginous d. 
d. fragment 

d. grabber 
herniated d. 
herniated cervical d. 


herniated-contained d. 


الخلع الرسغي السنعي 

خلع العصل الرس سغي السنعي 
ا لحلع الَرکُزي 

حلع الكاحل بحسب شوبًار 
الحَلع الكامل (التام) 

ا لحلع الخلقي 

حلع الورك الحلقي 

الحلع المتعاقب 


رپ کک ره 
شدود کفاف ® 


r 


carpometacarpal d. 
carpometacarpal joint d. 
central d. 

Chopart ankle d. 
complete d. 

congenital d. 

congenital hip d. 
consecutive d. 


d. contour abnormality 


Cotton reduction of elbow d. رد حلع المرقق مات ونون‎ 


خلع الحاجبة (لوحة عداد 
السيارة) 

E 

حلع المرفق الباعد 

الحلع حول الهلالي الظهراني 

ا لحلع حول الهاي عبر الزورقي 
الظهراني 

الي 

حلع رهه 

الكسر الخلعي 

خلع إبهام حارس الطرائد 

خلع لقصل الحقّاني العضدي 

E‏ المعتاد (المألوف) 


ا لحلع عير الكامل 

حلع الفصل ن السلدَمَيّات 

الحلع المنعزل 

حلع كينبوك (للعظم الهلالي) 

خلع الركبة 

حلع ليسفرانك (خلع مقدم 
القدم) 

لحل القطني العجزي 

لحلع الهلالي ٠‏ 

خَلع الكْفَ الستقيم» »حلع 
كتا ا 

خلعألردد لإي 

ا لحلع السنعي السلامي 


dashboard d. 


Desault wrist d. 

divergent elbow d. 

dorsal perilunate d. 

dorsal transscaphoid 
perilunar d. 

elbow d. 

facet d. 

d. fracture 

frank d. 

gamekeeper’s thumb d. 

glenohumeral joint d. 

habitual d. 

Hill-Sachs shoulder d. 


hip d. 

incomplete d. 
interphalangeal joint d. 
isolated d. 

Kienbock d. 

knee d. 


Lisfranc d. 


lumbosacral d. 


lunate d. 


luxatio erecta shoulder d. 


medial swivel d. 


metacarpophalangeal d. 


استصال القَرْص الرقبي الآمَامي 
بحسب سميث-روېنستون 


استضال :الق صن تخس و وليامز 
فرصي المنشاً 
الرقة القر صي انشا 
صورة القَرْص 
تصوير القرص 
تصوير افرص الرقبي 
تصوير افرص الدّمّجي بحسب 
کلووارد 
تصوير القَرْص القطني 
تصوير القرْص القطني المجهري 


تصویر القَرْص بحسب مب ولاز 


خلع العصل الأخرمي ار قوي 
ا لحلع قبل آلو لادة 

خلع مامي 

خلع الور رك الأمامي 

ا لحلع الآمامي السقلي 

خَلع الكتف الآمامي 

ا لحلع الآمامي الوحشي 
الع التي اوري 

خلع الفصل الفهقي القذالي 
ر 

حلع ا 

خَلع بيل -دالّي الرقّبي 


:4# ت 


بيت 

ا لحلع الوجيهي الشتائي ال جانب 

حلع اليد بشكل زهرة العروة 

حلع انفجاري 

تصنيف خَلع الورك بحسب 
کارنرال - ستیوارت -بارنز 
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Smith-Robinson anterior 
cervical d. 

Williams d. 
diskogenic, discogenic 
d. neck pain 
diskogram, discogram 
diskography, discography 
cervical d. 


Cloward fusion d. 


lumbar d. 
microlumbar d. 
Williams d. 
diskometry, discometry 
Disl 
D. dislocation 
dislocated 
d. knee 
d. patella 
dislocation (Disl) 
acromioclavicular joint d. 
antenatal d. 
anterior d. 
anterior hip d. 
anterior-inferior d. 
anterior shoulder d. 
anterolateral d. 
atlantoaxial d. (AAD) 
atlantooccipital joint d. 
atypical d. 
Bankart shoulder d. 
bayonet d. 
Bell-Dally cervical d. 
Bennett d. 
bilateral interfacetal d. 
(BID) 
boutonniêre hand d. 
bursting d. 
Carnesale-Stewart-Barnes 


classification of hip d. 


خلع الفصل القصي الترفوي 
الحلع د تحت “الكاحل 

حلع الكتف تحت الناتى الغرابي 
SS‏ 


الع الرصعَي المشطي 

حلع القصل الصدغَي الفكي 
السفليٴَ 

خَلع ا لصا الظنبوبي الشظر : 


sternoclavicular joint d. 


subastragalar d. 


subcoracoid schoulder d. 


subglenoid shoulder d. 
subtalar d. 

superior d. 

swivel d. 

talar d. 

taratologic d. 

tarsal d. 


tarsometatarsal d. 


temporomandibular joint d. 


tibialis posterior d. 


tibiofibular joint d. 


خلع حو ل الهلالي عر الزو ور transscaphoid perilunate d.‏ 


رو 8ے ° 


خلع رضحي 
الحلع المثلّثي الهلالي 
حلع الوجيهة الأَحّادي الجانب 
خلع غير ردود خلع غير مردود 
خلع الرسغ الهلالي الراحي 
انزد زاح 
انزياح ش صي 
[مختصر] 
عدم استقرار القطعة المقَحَمة 
النشنية ظهراناً 
تائي الصو ديو م 
ٿتائي صودیوم الانيدروتات 
اضطرابا ٠‏ 
اضطراب کُظري 
اضْطّراب عاطفی 
اضطراب السجاط 
اط ات لر 
اضطراب الرضح الترَ اکم 
(CTD)‏ 
اضطراب نكسي 
اضطراب القَرص بين الفقّرات 
اضطراب القرص القطني 
SST‏ 
اضطرآاب عَضلي 


traumatic d. 
triquetrolunate d. 
unilateral interfacetal d. 
unreduced d. 
volar semilunar wrist d. 
dislodgment 
hook d. 
DISMAL 
dorsiflexed intercalated 
segment instability 
disodium 
etidronate d. 
disorder 
adrenal d. 
affective d. 
clotting d. 
coagulation d. 
cumulative trauma d. 
(CTD) 
degenerative d. 
intervertebral disk d. 
lumbar disk d. 
motor d. 


muscle d. 
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metatarsophalangeal joint d. العصل امشطي السلامي‎ > 


رد دماین حلع المرفق 

حلع مرق حابي اللبن 

خلع مونتيجيا 

خَلْع الكاحل بحسب نيلاتون 
خلع فت یر ردود 

حلع الحوض بحسب أوتو 

ك حول الهلالي عبر الزورقي 
بحسب ا 

الع الشامل للترقوة 

E‏ قافزي المظلاكت (المظليين) 

رد بير تلح المرقق 

الحَلع الجزئي 

الحلع الرضقي 

ا لحلع داخل المقصل الر ضفي 
لحلع الرضي َ 

خَلع عبر الرَورقي حول الهاي 
حلع حول الهلألي 

خلع رسغي حول الهلالي 
الخلع الشّوي 

الحلم السلامي 

٠ 

ا لحلع الخلفي الإنسي 

ا لحلع قبل الولادةٴَ 

املح البداقّ 

حلع القصل الظنبوبي الشظو ى 
e‏ س الکعبرة 

الخلع ا 

ا لحلع الرضفي الراجع 

الح العجزي ا حرفي 

حلع الكتفّ 

خَلع سميث «الشطي الإسفيني» 
ا لحلع التبيغي التلقائي ‏ 
الخلع القصي الكرفوي 


Meyn reduction of elbow d. 


milkmaid’s elbow d. 
Monteggia d. 
Nélaton ankle d. 
occipitoatlantal d. 
old, unreduced d. 
Otto pelvis d. 
Palmer transscaphoid 
perilunar d. 
panclavicular d. 


parachute jumper’s d. 


Pare reduction of elbow d. 


partial d. 

patellar d. 

patellar intraarticular d. 

pathologic d. 

perilunar transscaphoid d. 

perilunate d. 

perilunate carpal d. 

peroneal d. 

phalangeal d. 

posterior d. 

posterior hip d. 

posterior schoulder d. 

posteromedial d. 

prenatal d. 

primitive d. 

proximal tibiofibular 
joint d. 

radial head d. 

recent d. 

recurrent d. 

recurrent patellar d. 

retrosternal d. 

sacroiliac d. 

shoulder d. 

Smith d. 

spontaneous hyperemic d. 


sternoclavicular d. 


ثِ وه 


جور 
الانزياح التومي 
انزیاح تدويري وحشي 
انزياح الحمل إلى القبضة 
اراح سي 
نرح مائ 
عع ازياحي للحم 
تریح الوتر الشظوي 


الأزاحة الدوراية َ 


e 
انزلاق الفقار وانزياحه الهام‎ 


ا 


مقاط خزع العضلة النبوذ 


تباین » لاتناسّب 
التباين الليفى الَمَط 


ا 


فقدان الصلة » ققد الصلة 
قد الصلة القذالبة الفهقية الدائم 
ا تمزيق » فتح 
انفتاح الحمود الآمَامي 
مرق الر باط الفقري ال ريي 
الخلفى 
انفتاح نهائي الرحلة 
انفتاح اكشصل 
الفتاح احيرا لجانبي 
التمزق الربَاطيَ 
تفتاح احير الإنسي 


سال مسح 
التهاب العظم والغضروف 
السالخ 
داء غضروفي سالخ 
تهاب العَظم والخضروفق 
ا السالخ 
التهاب العظم والخضروفتة 
الكاحلي السّالخ 


ا 


مشرح 


املاط المشرح 


tendon d. 
hypnotic d. 
lateral rotary d. 
load-to-grip d. 
medial d. 
oblique d. 
d. osteotomy 
peroneal tendon d. 
rotary d. 
significant d. 
spondylolisthesis with 
significant d. 
tendon d. 
traumatic d. 
disposable muscle biopsy 
clamp 
disproportion 
fiber-type d. 
disrelationship 
persistent occiput/atlas d. 
disruption 
anterior column d. 
cervical spine posterior 
ligament d. 
end-stage d. 
joint d. 
lateral compartment d. 
ligamentous d. 
medial compartment d. 
pedicle cortex d. 
dissecans 
osteochondritis d. 
(OCD) 


osteochondrosis d. 


patellar osteochondritis d. 


talar osteochondritis d. 


dissecting 


d. clamp 


اضطراب الأظفار 

اضطّراب الشخصية الت رجسية 

اضطرآب ورمي 

اضطراب عَصبي المنشاً 

اضطراب التماس غير الکامل 

اضطراب دريقي 

ا فَخذي 

اضطراب الانضغاط العَصَّي 
الحيطي 

اضطرا ب تال للرَضح 
اضْطَراب الكرب التالي للرَضح 
اضطراب عصبي مترق 
اضطراب ر ا 

E 
(RTD) 

اضطراب تنفسي 

ارات ررماریدی 


کک اغتذائي 


چچ ھور ا 


توهَان 

توهان زمني تنوعي 
ماوت 

ماوت طول الطَرف 
£ 0ر 

مستوزع 

و ا oro‏ 

موزع الإسمنت جت فاك 
ا 5 2 

و موقت 

e 

و 


اعقب داخل القصلي اراح 

انزد زاح 

الاثزن زاح الراوي 

الانرَ ياح التدويري الفَهقي 
المحوري 

الاتزياح التصالب الرس 
حى لار 

زاح الور الشظوي بحسب 
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nail d. 
narcissistic personality d. 
neoplastic d. 
neurogenic d. 
non-total-contact d. 
parathyroid d. 
patellofemoral d. 
peripheral 
neurocompressive d. 
posttraumatic d. 
posttraumatic stress d. 
(PTSD) 
progressive neurologic d. 
recurrent d. 
repetitive trauma d. 
(RTD) 
respiratory d. 
rheumatoid d. 
spastic d. 
tendon d. 
trophic d. 
trophic joint d. 
disorientation 
hypnotic time d. 
disparity 
limb-length d. 
dispenser 
Jet Vac cement d. 
dispersion 
temporal d. 
displaced 
d. fracture 
d. intraarticular calcaneus 
displacement 
angular d. 


atlantoaxial rotary d. 


crosshead d. 
d. curve 


Ellis-Jones peroneal 


نهابة العظم القاصية d. bone end‏ 
استقصال الترفوة القاصي 
اي قصلي القعر القاصي d. concave articular surface‏ 


مرشدة ة القع القخذي القاصي 


d. calcaneus 


d. clavicular excision 


d. femoral cutting guide 


d. femoral epiphyseal کا الشاشة الفخدية القاصية‎ 
fracture 

d. femur الخذ القاصى‎ 

d. fibula E 


إیتاق القصل الشظو ي الكاحلي d. fibulotalar arthrodesis‏ 
القاصيٴَ 
الساعد القاصى d. forearm‏ 
کک الا d. fragment‏ 
شة العضدة القاصية d. humeral epiphysis‏ 
العضدي القاصى d. humeral fracture‏ 
العضد القاصي d. humerus‏ 
عدم استقرار القطعة الحمة d. intercalated segment‏ 
القاصية instability (DISD‏ 
التَاشّب القاصي d. interlocking‏ 


سے 


بين السلاَميّات القاصي 
لقصل بين السلاَميّات القاصى 


d. interphalangeal (DIP) 


d. interphalangeal joint 


d. probe 2 المسارا‎ 
d. scissors 2 ا‎ 
dissection تا‎ 
blunt d. ا کلیل‎ 
bone d. ا العّظم‎ 
deep iliac d. اليح ا حرفي العميق‎ 


extracapsular d. 


field of d. 

التسليخ ا حرفي العميق بحس Pack-Ehrlich deep iliac d.‏ 
باك -إرليخ 
التسليخ الاد 

تسای رباطي 


sharp d. 
subligamentous d. 


subperiosteal d. 


شرح مشر رح dissector‏ 
مشراح الوكعة bunion d.‏ 
مشرآح فریر Freer d.‏ 
المشراح الك grooved d.‏ 
مشرآح کید ۴ Kidner d.‏ 
مشرآح بینفیلا Penfield d.‏ 

disseminata 2 eee 


osteitis fibrosa d. 


٣) الأيفي‎ LL (DIPJ) 
disseminated منتثر‎ d. interphalangeal joint مأتی المصل ین السلاَميّات‎ 
d. intravascular coagulation الحتر اشر داخل الأوعية‎ approach القاصىًَ‎ 
DIC) es distal اص ا‎ 
d. pigmented villonodular الالتهاب الز زليلي ال غابي‎ d. intrinsic release الاطّلاق الداخلي انشا القاصي‎ 
synovitis العقيدي الع انت‎ d. latency الكمُون القاصي‎ 
Dissipate مبدد يبداد‎ d. locking قافر" اص‎ 
Dissociation تفارق‎ d. metaphysis الكردو س القاصي‎ 
hypnotic d. تفار ف تنو يجي‎ d. metatarsal osteotomy قطع العَظّم المشطي القاصي‎ 
lunotriquetral d. تفارق هکی مغلی‎ d. neurolysis افتكاك الحَص القاصى‎ 
d. movement حركة ارق‎ d. oblique sliding فطع العَظّم لر ى اکائل القاصي‎ 


osteotomy 
d. palmar crease (DPC) 
d. phalanx (DP) 


لطية (الحَضَن) الراحبة e‏ 
القاصية ٠‏ 
الكسر الكعبري القاصي 
القصل الكُعبُري الزنّدي القاصي 


ومو 


تتبيت القصل الكعبري الرندي 


d. radial fracture 

d. radioulnar joint 

d. radioulnar joint ت‎ 
stabilization 


d. radius 


ا 


- 193 - 


التفارق الكعبري الرندي radioulnar d.‏ 
E‏ لزورقي الهلالي 


scaphoid-lunate d. 

scapulothoracic d. 
distal 

d. articular set angle 


(DASA) 


راوية اجموعة الغصلية القَاصبة 
مرق وتر دات الرأسين العضدية d. biceps brachii tendon‏ 
القاصى 


rupture 


فة الافتراق 
افتراق الکسر 
اتراق جوهل 
اتراق القالب الهالى 
افتراق هالي ي 
افتراق هاي حوضي 
تکون النسيج الافترآقي 
صَارة الافتراق 
إصابة الافتراق 
آدوات الافتراق 
بيوميكانيكية أدوات الافْتراق 
الافتراق الطولانى 
ق 
الافتراق البطىء 
الافتراق ا 
ية الافتراق 
احتبار الافتراق 
معالة الحفَ بالافتراق 
والصغط 
التراقي 
التَمديد الافترآقي 
کر اتراق" 


ر 


الحركة الأفترافية اة 
مفرق 
فرق ۸0 
فرق الفخذي ۸0 
افق القخذي 


و 0 ا 


مفرق صناري 


و قا 


ا 


مرق الخد القاصي بحسب 
EN‏ 


کے ا 
مفرق مولر 


کہ کہ 


مرق سانتا کازا 


توزيع الجهد 
ضمور عدم الاستخدام 
نهاري 

التغير النهاري 


d. force 

d. of fracture 

Guhl d. 

halo-cast d. 

halo-femoral d. 

halo-pelvic d. 

d. histogenesis 

d. hook 

d. injury 

d. instrumentation 

d. instrumentation 

biomechanics 

longitudinal d. 

d. rod 

slow d. 

spinal d. 

d. technique 

d. test 
distraction/compression 

scoliosis treatment 
distractive 

d. extension 

d. flexion 

d. motion 
distractor 

AO d. 

AO femoral d. 

femoral d. 

hook d. 

joint d. 

Mark II distal femur d. 


Mueller d. 
Santa Casa d. 
distribution 
cutaneous d. 
stress d. 
disuse atrophy 
diurnal 


d. change 


E. ا‎ 


ورن القطعة القَاصية 

الاستهداف القاصي 

خهنرة ة الاستهداف القاصي 

اثلث القاصي 

الثلث القاصى للجدل 

الظنبّوب القاصي 

إصابة المشاشة 

دمج ظنبوبي شظوي قَاص 

الفصل الظنبوبي الشظوي 
القاصى 

التقل ا 

الرند القاصى 

الَحَدب الرندي القاصي 


ا القخذّي القَاصي بحسب 


واجنر 

الثلث القاصي 

الثث القَاصي 
بعيداً 
باجا اص 
المسافة ١‏ 

مسافة التوصيل 

المسافة الخرابية الترفوية 

السافة الفلمية البؤرية 

مسافة صو رة المصدر 

المسافة بين ين الأنبوب ب و الفلم 
اح ت تع 
اص جانبي (وحشي) 
قاص إطباقي 
التواةّ ٠‏ 

آلتواء قاعدة العجز 
بحول » یشرد »یقترق 
اتراق 

الافتراق القمي 

راب الغصل الافتر اقي 

افتراق ثفني 

ملقاط الافتراق 

الافتراق الثابت 

الافتراق الائثتائي 
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d. realignment 

d. row carpectomy 
d. segment weight 
d. targeting 

d. targeting device 
d. third (D/3, distal/3) 
d. third of shaft 

d 

d 

d 

d 


. tibia 


. tibial epiphyseal injury البو بىة القاصية‎ 


. tibiofibular fusion 


. tibiofibular joint 


transfer 
ulna 
ulnar convexity 
Wagner femoral 
metaphyseal shortening 
distal/3 
distal third 
distally 
distalward 
distance 
conduction d. 
coracoclavicular d. 
focal film d. (FFD) 
source image d. (SID) 
tube-to-film d. 
distension 
distolateral 
distoocclusal 
distortion 
sacral base d. 
distract 
distraction 
apical d. 
d. arthroplasty 
callotasis d. 
d. clamp 
fixed d. 


flexion d. 


و 
ء 


مو 
بار به اررق الؤلم 

عنكبية الأصابع تطاول الأصابع) 

يقة إعادة الاتصال الدوّري ٠‏ 

بحس دول 

دولوبید 

دولوفین 

مقياس الألم (الدولوريتر) 

8 


َة الكاحل 

لقبة الحقية الحاملة للوژن 
تلع لظم بشکل ال 
سيطَرة › سيادة 

ا 

سيطرة اليد اليسرى 

سيطرة اليد اليمنى 
مسیطر » سائد 

بطر الد امرف 

مسيطر اليد اليمتى 
[مختصر] 

اقرح العضلي لأر البداية 


غرزة دوتاتي 
٤ ۶‏ ۶ 
دون جوي 


dolens 

phlegmasia cerulea d. 
dolichostenomelia 
Doll trochanteric 

reattachment technique 
Dolobid 
Dolophine 
dolorimeter 
dolorosa 

adiposis d. 

hallux d. 
dome 

d. fracture 

Maquet d. 

d. osteotomy 

d. plunger 

schoulder d. 


talar d. 


weightbearing acetabular d. 


dome-shaped osteotomy 
dominance 
hand d. 
left-hand d. 
right-hand d. 
dominant 
left-hand d. 
right-hand d. 
DOMS 
delayed-onset muscle 
soreness 
Donati suture 


DonJoy 


ساد رکبة و بر ب رت الربَاعی D. four-point Super Sport‏ 


مواد رڪ ول و 
بحسب دون جوي 
ر tC‏ ر ق و 
سناد الركبة بحسب دون جوي 


رک 


مهارة الإعطاء (التبرع) والتجرد 


knee brace 
D. knee brace 
donning-doffing skill 
donor 
d. site 
d. team 


Dooley nail 


الاختلاف النهاري في ر فع 
الساق المستقيمة 

اثفراج » تباعد 
زاوية الالفراج » زاوية التباعد 
التَباعد الكاحلي العقبي الآمَامي 

| لاه 

حلع المرقق الْتباعد 

داء الغوأصين ˆ 

التشاط عير المألوف » نشاط 


انقسام 

انقسام سوافورد -لیشتمان 
انقلاع 
[مختصر] 

داء مقصلي نكسي 
[مختصر ا 

حنيات الركبة العميقة 
[مختصر] 


للمَرض 


سرير جراحة تَقويم العظًام 01 


[مختصر] 

ثنائي ميشيل السلف وكسيد 
[مختصر]ً 1 
تنظير الصل التشلخيصي 
تخطيط صدّى القلب 
بالدوبوتآمين ˆ 


دکتور (عالم) 
ملقاط الدکتور کولینز 


ملقاط الکسر بحسب الدكتور 
کولینز 
توثیق 
الفصال الكاذب الموتّق 
[مختصر] 
درجات الحرية 
دن الکلب 
تصلیح بشکل آذن الکلب 


ەه 3 


کسر ملتو (أعوّج) 
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d. variation in straight leg 
raising 
divergence 
angle of d. 
anteroposterior 


talocalcaneal d. 


divergent elbow dislocation 


diver’s disease 


diversional activity 


division 

Swafford-Lichtman d. 
divot 
DJD 

degenerative joint disease 
DKB 

deep knee bends 
DMARD 

disease-modifying 

antirheumatologic drug 

DMI orthopaedic bed 
DMSO 

dimethyl sulfoxide 
DOA 

diagnostic and operative 

arthroscopy 

dobutamine 

echocardiography 
Doctor 

D. Collins clamp 


D. Collins fracture clamp 


documentation 
documented 
pseudoarthrosis 
DOF 
Degrees-of-freedom 
dog-ear 
d.-e. repair 


dogleg fracture 


عدم استقرار القطعة المقحمة 


d. intercalary segment 


9 


ظهراناً instability (DISD)‏ 
العضلة ین العظام الظهرانة d. interosseous muscle‏ 
الالحتاء الحدابی الظهر انق d. kyphotic curvature‏ 
الش الخطی الظھرانی d. linear incision ٠‏ 
وضنحة ا الحصاة d. lithotomy position‏ 
الظهرانية 
الش الطولانى الظهر انی d. longitudinal incision‏ 
الشريان المشطى الظهر انی d. metatarsal artery‏ 
ما الط الاست ا انی d. midline approach‏ 
الخلع حول الهلالي الظهرا اني d. perilunate dislocation‏ 
النقطّة الظهرانية d. point‏ 
الوضعحة الظهرانبة d. position‏ 
قطع العظم المشطي الداني d. proximal metatarsal‏ 
الظهر انی osteotomy‏ 
الفروع الظهرانية d. rami‏ 
وضعمة الاستلمَاء الظهر انی d. recumbent position‏ 
الْنْعكس الظَهّرانى d. reflex‏ 
منطقة دخو ل الجر الظهر انی d. root entry zone (DREZ)‏ 
عقَدة اذز الظهر انی d. root ganglion (DRG)‏ 
استئصال عة الجحذر الظهر انی d. root ganglionectomy‏ 
العَصَ الكتفى الظهرانى d. scapular nerve‏ 
الجلد الظهر انی ۰ d. skin‏ 
الشخاع الظَهّري (العمود الفقري) d. spine (D-spine)‏ 
الحبيرة الظهرانبة d. splint‏ 
تَغيير وضع الحَصَب تحت d. subcutaneous nerve‏ 
الجلدي الظهر اني transposition‏ 


استصال الزليلي الظهراني d. synovectomy‏ 

استصال الوت الز ل الطهرات 

التقل الظهراني َ ۰ 

ا لحلع حول الهلالي عبر الرَورقي 
الظهرانى ٠‏ َ 

قطع المحفظة الستعرضة 
الظهرانبة 

ال ا 

طم العم الإسفيني الظهراني 

الجتاح الظهراتي ٠‏ 

تثبيت عروة السك الظهراني 

جبيرة الرسغ الظهرانية مع مسند 


d. tenosynovectomy 

d. translation 

d. transscaphoid perilunar 
dislocation 


d. transverse capsulotomy 


d. transverse incision 
d. wedge osteotomy 

d. wing 

d. wire loop fixation 
d. wrist splint with 


outrigger 


ا ی ا 


متلازمة دور 
دوبامين [ناقلٌ عصبي] 


دوبلر » يوهان (1853-1803 › 
رياضي وفيزيائي هاو) 


اختبار تائي الاتجاه بحسب دوبلر 


ر 


تخطيط صدى القَلْب الدوبلري 


قياس دوبلر 

2 n 

تقيیم ا بالدوبلر 

منظار دوبلر 

دراسة دوبلر 
يقة دوبلر 

مقياس ال جريان بمائق الصوت 
الدوبلري 

اختبارات ضط الدم القطعي 
بمائق الصوت الدوبلريَ 

دورآنس 

بدلّة اليد بحسب دورانس 

إجراء دوروانس 

ظَهراني » ظَهري 

اتی ظُهراني 

منظر ظهراني 

ظهراني » ظُهري 

رة الا ضار انى 

الوكعة الظهرانة 

الملحفظة الظهرانة 

إيتاق المحفظة الظهرانبة 

كطع العَظم الإسفيني الْعَلّى 
الظهرانى ٣ ٠‏ 

غرسة العميّد الظّهري 

متاه العمود الظهرانى 

غرسة منباه الحمود الظهراني 


سديلة الإصبع المتصالبة الظهرانية 


ارح الظَهراني 

جبيرة الإحصار بالامتداد 
الظهراتی 

السديلة الطهرانئة 

الانزلق الظهراني 

مشتة ظرب 
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DOOR syndrome 
dopamine 


Doppler 


. bidirectional test 
. echocardiography 
. measurement 

. pulse evaluation 

. scope 

. study 


. technique 


0O U0U UO UO UO UO UO Ù 


. ultrasound flowmeter 


D. ultrasound segmental 
blood pressure testing 

Dorrance 

D. hand prosthesis 

D. procedure 
dorsal 

d. approach 

d. aspect 
dorsal 

d. block splint 

d. bunion 

d. capsule 

d. capsulodesis 


d. closing wedge osteotomy 


d. columella implant 

d. column stimulator (DCS) 

d. column stimulator 
implant 

d. cross-finger flap 

d. drainage 


d. extension block splint 


d. finger approach 
d. flap 

d. glide 

d. hood 


الى الظهراني الأخمصي 
اسقط الظهراني الأحمَصي 
انظر الظهراني الأخمصي 
وو 
ظهراني کعبري 
الأتى الظهراني الكعبري 
الرباط الظهراني الكعبر ي 
الى الظهراني المنقاري 
الأتى الظهرانى الرندى 
دوسيبًاك 
دوسيباك میدرول 
مزدوج ¢ مضتاعت 
ستاد الكاحل ادوج بحسب 
بیکر 
الجر ابجراحي ذوالعيين 
َ دوج 
علامة سنام ا لجمل الُردوج 
داء شارکو الُردوج ٠‏ 
مقرآب الملقَاط اروج 
صفيحة مزدوجة بشكل أفعى 
الکوبرا 
الدراسة بالتباين الُردوج 
متلازمة الرس ١‏ دوج 


جف النحتى | زدوج 


تریغ مزدوج 

موجه الانشتاء ادوج 
E‏ 
الشلّل النصفي ريج 
قاف سروح الد 


E 


شّ٠‏ زدوج 

جهاز قنية الجريان المزدوجة 

طريقّة نصف وة مزدوجة 
العر و 

موذج الُنحتى الكبير ادوج 

جف الُنحتى الكبير ادوج 

ا لجف الكبيرالُردوج ٠‏ 

النحتى الفقري الكبير ادوج 

قطع العظم روج ٠‏ 

ا لخياطة الردوجة القائمة الراوية 

القالب الستبكي الردوج ٠‏ 


d. approach 

d. projection 

d. view 
dorsoradial 

d. approach 

d. ligament (DRL) 
dorsorostral approach 
dorsoulnar approach 
dorsum 
Dosepak 

Medrol D. 
double 


d. Becker ankle brace 


d. binocular operating 
microscope 

. camelblack sign 

Charcot disease 

. clamp approximator 


. Cobra plate 


. contrast study 

. crush syndrome 
. curve scoliosis 
. discharge 

. flexion wave 

. fracture 

. hemiplegia 

. hump contour 

. incision 


. inflow cannula system 


GG CG O CCE O PCG PCO QC Co P2 


. looped semitendinosus 
technique 

d. major curve pattern 

. major curve scoliosis 

. major scoliosis 

. major spinal curve 

. osteotomy 


. right-angle suture 


Gû CG CG PC Co o 


. Spica cast 


ظهراني ¢ ظهري 
ا ° 2 
اشر پان الظلهرآني 
نض E‏ القدم 
التابس الظهري 
قطع العظم بشكل ۷ الظهراني 
ظهراني الاتجاه 
ماتی ظھرانی الاتجاہ 


للق 


العضلة الَهري المربضة 


ا 2 4 


منکن ظهراناً 


OR Fe 


عدم استقرار القطعة المقحمة 


ي ظهراڻي ۽ ناء هراي 
جبيرة القدم بالانثناء الظهر اني 
انثناء ظهراني مقاوم 

ميه الانشناء الظهر اني 


8 a 


من ظهران 
قلع لظم الي ظينرت 


ل الظهر ا اسي 
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dorsalis 
d. pedis (DP) 
d. pedis artery 
d. pedis artery anatomy 
d. pedis flap 
d. pedis pulse 
tabes d. 
dorsal-V osteotomy 
dorsalward 
d. approach 
Dorsey 
D. screwdriver 
D. screw-holding 
screwdriver 
dorsi 
elastofibroma d. 
latissimus d. 
dorsiflexed 
d. intercalated segment 
instability (DISI, 
DISMAL) 
dorsiflexion 
d. bumper 
d. flexion 
d. foot splint 
resisted d. 
dorsiflexor gait 
dorsiflexory 
d. osteotomy 


d. wedge osteotomy 


dorsolateral 

d. approach 

d. and medial 

capsulotomy 

dorsolumbar area 
dorsomedial 

d. approach 

d. incision 


dorsoplantar 


e 
بدلة قصل الإصبع بحسب داو‎ 
کورنینچ رایت‎ 


ي کک 


بدلة دأو کورنینج رایت 


الفقري الدساري 
يقة السار 
مو تد »يو د 2 
دساري 
طريقة الزلاق الفَقار الدسارية 


صتارة الراوية السقلية 
تراضة سفاية القطع 
ار 
EE‏ 
النصفي بحت داوّنی 
اختبار التعرف إلى بيز ) الأشياء 


إصبع القدم اجه للأسفل 


داونین 
داونینج 
ززه داونینج 
الصتارة اصفائحية الدائري ية 


ذات الحجم الأدتّی 

ملزمة داون (نَث الكروموسوم 
21( 

دوکسیبین (مضاد للاکتئاب 


EE 2 


3 القلّق) 
دو ورون مناد حيوي) 
رافعة السسحاق بحسب دویان 


D. Corning titanium 
hemi-implant 
D. Corning Wright finger 
joint prosthesis 
D. Corning Wright 
prosthesis 
dowager’s hump 
dowel 
d. bone graft 
d. graft 
d. spinal fusion 
d. technique 
doweled 
doweling 
d. spondylolisthesis 
technique 
down-angle hook 
downbiting rongeur 
Downey 
D. hemilaminectomy 
retractor 


D. object recognition test 


D. texture discrimination 
test 
Downey-McGlamery 
procedure 
downgoing toe 
Downing 


D. cartilage knife 


D. staple 
downsized circular 
laminar hook 


Down syndrome 


doxepin 


doxorubicin 


Doyan periosteal elevator 


وقت الدعام المزدوج 
اتی الصدري ادوج 
جف الْنْحتىاً الصدري ب اروج d. thoracic curve scoliosis‏ 
العاصبة المردوجة 
استعمال الآدوات الدج 
بحسب زيلکي ٠‏ 
راضة العظم المزدوجة ة الفعّل 
جهاز القنية ية الردوجة 
تصوير القصل بالتباين الَردوج 


d. support time 


d. thoracic curve 


d. tourniquet 


d. Zielke instrumentation 


double-action rongeur 
double-cannula system 
double-contrast 
arthrography 
double-ended right-angle lil الميعاد القائم الراود ية الُردوج‎ 
retractor 
double-flexion knee motion حركة الر رکب بالتّني المز دوج‎ 
القالب السنبلي الور كي الردوج‎ 
معاد لوفيجوي ازوج الصتارة‎ 


double-hip spica cast 
double-hook Lovejoy 


retractor 
double-incision fasciotomy بضع اللفافة لمرد دوج الشق‎ 
double-L 1 مردوجة الشكل‎ 
d.-L. rod L العصة امردوجة‎ 


َ ا1 
َعم العضلة التاحاة المزد دوج 


و0 


العروة 
e A‏ 
الل الكيميائي رص الفقري 


d.-L. spinal rod 


double-looped gracilis 
graft 


double-needle 


بالإبرة ادوج chemonucleolysis E‏ 
ر جير إطباقية مدو ج جة double-occlusal splint‏ 
الصتارةً ة المزد دوجة ة الفتبحة double-open hook‏ 
فعل الوس لمرد دی double-pendulum action‏ 
القضيب الم دوج double-rod‏ 

تَرکیب القضيب المزدوج d.-r. construct‏ 

فة ية القَضيّب المزدوج ج d.-r. technique‏ 
رة مدو نخ الجدع double-stem implant‏ 


0 ر 
مزدوجة (عدسة) 


لولب هيربرت الُحَلرّن المردوج 


doublet 
double-threaded Herbert 


screw 
doughnut ring حلقة کعکية‎ 
doughy consistency و ام عجيني‎ 
Dow داو‎ 
D. Corning implant البدلة بحسب داو‎ 
prosthesis کو رنینج‎ 
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open d. الترح الكفتوح‎ 
pelvic d. الترح الحوضي‎ 


الترح ا حلفي posterior d.‏ 
الح اللفي الوَحشي 
الترح الخَلفي الإنسي 
الترحالصي ٠١‏ 
عدم الالتتام اندي التازح 


posterolateral d. 
posteromedial d. 
suction d. 


draining infected nonunion 


درامامین Dramamine‏ 
غطاء جراحی (ما ظط به المريض drape‏ 


في أثناء الجراحة) 


غطاء جرا احي مقّب fenestrated d.‏ 
غطاء جراحی مشقوق incise d.‏ 


الغطاء الجراحى اللاصق نخست Loban adhesive d.‏ 


لوبان 


الغطاء الجراحى الجّدي بحسب 3M skin d.‏ 
3M‏ 
غطاء أبرافلکس الجراحي Opraflex d.‏ 
اعد و غ reprep and d.‏ 
مغطًی (المريض) draped out‏ 
السَاحب الدج drawer‏ 


درج الى و التدور یر flexion-rotation-d. (FRD)‏ 


علامة الدزج d. sign‏ 
اختبار الدزج d. test‏ 
رسْم drawing‏ 
رسم طط الام pain d.‏ 
الرسم قبل العملة preoperative d.‏ 


رمع الكاحل السحوب 


e 


معد السيأرة بحسب رايد دريم 


drawn ankle clonus 
Dream Ride car seat 
Drennan 

D. angle 

D. metaphyseal-epiphyseal 


الزأوية الشاشىة الكردوسية 


بحسب دریتان angle‏ 


التقل ا حلفي بحسب دریتان 


D. posterior transfer 


دريس فلیکس DressFlex‏ 
تقویم 1 و نخست دريس D. orthotic‏ 
جهيزة تقو یم الع بحسب D. orthotic device‏ 

درد یس فلیکس 

ضماد » تضميد dressing‏ 


abdominal d. 


[مختصر] 
السام القاصية 
ظهر القدم 
[مختصر] 
قياس امتصاص الفوتون 
المزدوجً 
[مختصر] 
العحَضر الل احي القاصي 
[مختصر] 
قياس كَثاًة الفوتون المزدوج 


مرج بینروز 
مرح من البولي این 
المترح الطاطي 

متزح سيلاستيك 

امزح ت تحت ٤‏ الجلدي 
زح 

الترح الأمامي 

التزح الاآَمامي الوَحشي 
3 ح الأمامي الإلسي 
ترح دافید 

الح الظهراني 

ترح کیان 


کچ 


الحرقفة 
ترح کلاین 

التزح الوَحشي 

الترح الإلسي 

الح الخلفي بحسب أوبر 
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DP 
distal phalanx 
dorsalis pedis 
DPA 


dual photon absorptiometry 


DPC 

distal palmar crease 
DPD 

dual photon densitometry 
DPX 

dual photon 

absorptiometry 

drafting 

overlay d. 
drain 

Davol d. 

Hemovac d. 

Jackson-Pratt d. 

Nélaton d. 


Nélaton rubber tube d. 


open fracture wound d. 
Penrose d. 
polyethylene d. 
rubber d. 
Silastic d. 
subcutaneous d. 
drainage 
anterior d. 
anterolateral d. 
anteromedial d. 
David d. 
dorsal d. 
Kelikian d. 
ilium d. 
Klein d. 
lateral d. 
medial d. 


Ober posterior d. 


ضماد إنشور-إت 

ضماد إیبیجارد 

ضماد إِرَمَارش 

ضماد بشکل الرقم 8 

ضماد فلیکسینت 

e 

الضماد الواقي بحسب فور 
الضماد الشاشي بحسب فورآسين 
ضماد شاش 

ضماد جیلیبرم 

ضماد الأَذْن بحسب جلاسكوك 
ضماد جرآنوفلیکس 

ضماد البدلة بعد الجراحة 


ضماد إِنتراسایت 


م مو ro‏ ە 


ضماد آورنوبلاست 

الضماد من الراحة إلى الإبط 
ضماد رقعي 
تضميد بالضمادة 


ضماد البولي سكين 


Elastoplast d. 
Ensure-It d. 
Epigard d. 
Esmarch d. 
figure-of-eight d. 
Flexinet d. 

fluff d. 

Fuller shield d. 
Furacin gauze d. 
gauze d. 
Geliperm d. 
Glasscock ear d. 


Granuflex d. 


immediate postoperative 


prosthesis d. 
Intact d. 
Intrasite d. 


J&J Ulcer d. 


Jones d. 

Kerlix d. 

Kling adhesive d. 
Koch-Mason d. 
LYOfoam C d. 
LYOfoam wound d. 
Microfoam d. 


neoprene d. 


nonadherent gauze d. 


Nu Gauze d. 
occlusive d. 

O’ Donoghue d. 
Omniderm d. 
Oproflex d. 
Op-Site d. 
Orthoflex d. 
Orthoplast d. 
palm-to-axilla d. 
patch d. 
pledget d. 
Polyskin d. 
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ضماد آكيو- درم للجروح 
ضماد أدابتيك 

ضماد آیروبلاسْت 

ضماد الألحينآات 

ضماد اکوافور 

الضماد الشاشي بحسب أكوافور 


ويم و 


ضماد الکولوديون 

E 

الضماد الواقي بحسب کومبيد 

َ ERE 

ماد ضاغظ 

ضماد کونفورم 

الضماد التقّل البارد لماص 
بحسب کولسوزب 

ضماد التقل بحسب کولسورب 

ضماد کورادیرم 

YS 

الضماد ا اللاصق 
بحسب گوفرلات ˆ 

ضماد الشاش اللاصق بحسب 
گوفر-رُول ١‏ 

ضماد کریو/ کُوف 

ضماد دیرمیقلکس 

ضماد حاف َ 

ضماد دیودیرم 

ضماد إیلاستځون 


مو و۶ 


ضماد إلاستومول 


ACU-derm wound d. 
Adaptic d. 

Aeroplast d. 
Alginate d. 
Aquaphor d. 
Aquaphor gauze d. 
Betadine d. 
Bioclusive d. 


Bioclusive transparent d. 


biologic d. 

Blister Film d. 

bulky d. 

bundle d. 

Bunnell d. 

circumferential d. 

Coban d. 

Coban elastic d. 

CoFilm d. 

collodion d. 

Comfeel Ulcus d. 

Compeed protective d. 

compression d. 

compressive d. 

Conform d. 

CoolSorb absorbent cold 
transfer d. 

CoolSorb transfer d. 

Coraderm d. 

cotton d. 

Coverlet adhesive 
surgical d. 

Cover-Roll adhesive 
gauze d. 

Cryo/Cuff d. 

Dermiflex d. 

dry d. 

DuoDerm d. 

Elastikon d. 


Elastomull d. 


زیروفورم 
معادلة درایر 
0 
دریفوس 
مقط البدلة بحسب دريفوس 
أداة مو ضعة الندلة تحت 
مو 4 ت 
دریفوس 
[مختصر] 
منطقة دخول الجذر الظهرانى 
السرى الكهربي الذنبي لمنطقة 
دخول الجذر الظهرآنى 
آفة منطقة دخول الجحذر الظهراني 
تعديل منطقة دخول الجذر 
ET‏ 
إریک ا ن 
[مختصر] 
عقدة الجذر الظهراني 
الصفيحة الرزية بحسب دریسین 
اراح » اسياق 
الاثزياح الرَنْدي الولادي 
اراح عظمي 
الانزيّاح الكعبري 
الانرياح للدي 


0 
2 


متفعب 

مثقّب الرباط التصالب الآمَامي 
شب آٌرفکس 
3og o‏ 


اقب الثاقب بحس 


ا آدسون ےر وجرز 

اقب الحلزوني ب بحسب آدسون 
انقب الفثلي , بحسب ادسون 
منم اسکیلکک 


مفب سريع ال حر كة 
انقب الهوائي 
متقَّب تاطع يعمل بقدرة الهواء 


مثقب | 


„e‏ پر ر 


Dreyer formula 
Dreyfus 
D. prosthesis forceps 
D. prosthesis placement 
instrument 
DREZ 
dorsal root entry zone 


DREZ caudis electrode 


DREZ lesion 
DREZ modification of 


Eriksson technique 


DRG 
dorsal root ganglion 
Driessen hinged plate 
drift 
congenital ulnar d. 
osseous d. 
radial d. 
ulnar d. 
drill 
ACL d. 
Acufex d. 
Adson d. 
Adson-Rogers 
perforating d. 
Adson spiral d. 
Adson twist d. 
Aesculap d. 
agility d. 
air d. 
air-powered cutting d. 
Albee d. 
Amico d. 
Anspach power d. 
anticavitation d. 
Archimedean d. 


ASIF twist d. 
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ضماد ضاغط 


ضماد بریادیرم 

ماد ریستوز 

ضماد صلب 

ضماد جوز روبرت 

ضماد شریسورب 

ضماد شان 

الضماد الهلامی بحسب 
ضماد الشاش الشبكي الحريري 
ضماد معلاقي 
ضماد رخو 

ضماد کل رخو 

ضماد سوف ويك 


ضماد الجلد اللات بحسب سبنكو 
ضماد إستنتي (لَتثبيت الطعم 
آلجلدي)َ 


الضماد الشَاشى بحسب تيلفا 
او 
ضماد جونز الْعَدّل من إصبع 
القدم إلى لازي 


و ن 
تریکودور ابو 
ا 7 ۾ 
ضماد تریکودور آومز 
الضاغط 
و و2 
ضماد تریکودور تالوس 
الضاغط 
ضماد ٹیوبیجریب 


ضماد فيبو 

ضماد فيجلُون 

دون 

ضماد من البلّل إلى الحماف 

الضماد الشاشى البترولى 
(الفازليني) ا الشبكة 

التضميد الشاشي بحسب 


pressure d. 
Primaderm d. 
Restore d. 
rigid d. 

Robert Jones d. 
Scherisorb d. 
Shanz d. 
Silastic gel d. 


silk mesh gauze d. 
sling d. 

soft d. 

soft bulky d. 
Sof-Wick d. 


Spenco Second Skin d. 


stent d. 


sterile d. 

sterile dry d. (SDD) 

Synthaderm d. 

Tegaderm d. 

Telfa d. 

Telfa gauze d. 

toe-to-groin modified 
Jones d. 

Tricodur Epi 
compression d. 

Tricodur Omes 
compression d. 

Tricodur Talus 
compression d. 

Tubigrip d. 

Uniflex d. 

Velpeau d. 

Vigilon d. 

Webril d. 

wet-to-dry d. 

wide-mesh petroleum 
gauze d. 


Xeroform gauze d. 


0 ك م ° 
مثقب شيري -اوستین 


الب لبدوي لن 


N 


Cherry-Austin d. 

Children's Hospital 
hand d. 

chuck d. 


ل 


E 


مب کلووارد 
اقب الرقبي بحسب كلووارد 
i‏ 


مثْقّب الجسم بحسب کوڵیزون 
الب البدوي الى سحب 


ا ا 


Cloward d. 
Cloward cervical d. 
Codman d. 


Codman wire-passing d. 


Collison d. 
Collison body d. 


Collison cannulated hand d. 


کولیزون 


مثقّب الشریط بحسب کولیزون 
الْقّب القشري 


Collison tap d. 


cortical d. 


انب المدرّج القشري cortical step d.‏ 
مفب التاج crown d.‏ 
مثْقَب کروتشفیلد Crutchfield d.‏ 
مثْقّب العظم بحسب كروتشفيلد Crutchfield bone d.‏ 
اقب اليدوي بحسب Crutchfield hand d.‏ 

کرونشفیلد 
مق کرو تشفيلد انی Crutchfield-Raney d.‏ 
مفب کوژ ت Cushing d.‏ 
انقب | سک بح کو شینج Cushing flat d.‏ 
النَّْب الَاقر ب بحسب کوڈ ج Cushing perforator d.‏ 
انقب الي dental d.‏ 
مفب حص العمَق depth check d.‏ 
مفب دي بو ي DePuy d.‏ 
مقَب دي إریکو D’Errico d.‏ 
انقب الثاقب بحسب دي اریکو D’Errico perforating d.‏ 
انقب الثاقب بحسب دي اریکو D’Errico perforator d.‏ 
مثقب درل Deyerle d.‏ 
انقب اسي diamond d.‏ 


انقب العالي السرعة الاسي 


diamond high-speed d. 


driver nail d. 


extractor nail d. مق بل‎ 
fingernail d. مر الإصبع‎ 3 
Fisch d. مق فيش‎ 
flat d. انقب انسح‎ 
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ASSI wire pass d. منْقّب إمرار السك الخاص‎ 

بحسب اتَحَاد الآلات العلمية 

رالا الد ةة 
مفب داتی القطع autotome d.‏ 
مفب ر Bailey d.‏ 
مفب العأرضة bar d.‏ 
مثقّب يدو ي يعمل بالبطارية ية battery-driven hand d.‏ 
انقب ئی | الشفة biflanged d.‏ 
مسقب الشفرة bit d.‏ 
شفرة لقب d. bit‏ 
منقّب بورك Bjork d.‏ 
مثقّب الأضلاع بحسب بورك Bjork rib d.‏ 
مثقَّب العَظّم bone d.‏ 
انقب اليدوي العظمي bone hand d.‏ 
مفب بوسوورث Bosworth d.‏ 


° 40 ¢ 


مثقَّب التاج بحسب بوسوورث Bosworth crown d.‏ 


مثقَّب الحاطة بحسب بوين Bowen suture d.‏ 

مثقَّب التدور راتحت Brunswick-Mack‏ 
برولسويكڭ ماك 
ھے وج 

مثقب بونیل 


قب العظم بب ريل 


rotating d. 
Bunnell d. 


Bunnell bone d. 


Bunnell hand d. اه الف 2 بوتیل‎ 
bur d. د الل‎ 


اقب المَتّى 
انقب المدرّج القشري الْفتّی 


cannulated d. 


cannulated cortical step d. 


مفب کارمودي Carmody d.‏ 
انقب الَاقُوبَ بحسب کارمودي Carmody perforator d.‏ 
مفب كارو ل تو تيل Carroll-Bunnell d.‏ 
مق تو تو م Cebotome d.‏ 
مفْقّب آکل املاط Cement Eater d.‏ 
مقَب التمر كز centering d.‏ 
انقب الرقبي cervical d.‏ 
مسقب الحم تخب شامبيو موا Championnière bone d.‏ 

Charnley d. E شار‎ ٤ 


م 


Charnley centering d. 


Charnley femoral 


condyle d. شارنلی‎ َ 

التب الإسترُشادى بحسب Charnley pilot d.‏ 
ي 

Cherry d. مثقّب شري‎ 


ْب لینثولو 
نمب ا لزني بحسب ليننولو 


E 
المقّب الھرائی بحسب‎ 
کک -سیکیوا‎ 
یاس رگ‎ 

ملقب میارا 

منْمَّب مودني 


8 و‌ 


مثقب مور 
ET‏ 
مفب المسمار 

انقب الَاقُوب ب ی بحسب نیل - مور 


مثقب نیوراین 
مثقب نيورإیرتوم 
ON‏ 


ا 
مفب يونيفرسال لجراحة ويم 
العظامَ 
انقب الجراحي بحسب سودت 


goog 


انقب الهوائي بحسب أوستيون 


Michelson-Sequoia air d. 


Neil-Moore perforator d. 


Lentulo d. 

Lentulo spiral d. 
Loth-Kirschner d. 
Luck d. 

Luck bone d. 

Lusskin d. 

Lusskin bone d. 
Macewen d. 
Magnuson twist d. 
Mathews d. 

Mathews hand d. 
Mathews load d. 
McKenzie d. 
McKenzie bone d. 
McKenzie perforating d. 
McKenzie perforating 


twist d. 


Micro-Aire d. 

Midas Rex d. 
mini-Stryker power d. 
Minos air d. 

Mira d. 

Modny d. 

Moore d. 

Moore bone d. 


nail d. 


Neurain d. 


Neurairtome d. 
nippers nail d. 
Orthairtome II d. 
orthopaedic d. 


orthopaedic surgical d. 


orthopaedic Universal d. 


Osseodent surgical d. 


Osteone air d. 


مفب جَالْت 
الب اليوئ بحسب الف 


الب اشات 

مب جراي 

مْقَّب العَظّم بحسب جراي 
واقي ا قب 

مفب هول َ 


قب حارولد. 


النْمَّب العالى السرعة 
مقّب الفتل العالى السرعة 


e 2 

ثقبة المثقب 

مثقّب المطحتة ا جوف 

NEE ا‎ 

مثفب هھدسول 

ەر ٍ مر وهو 
مثقب | ر بحسب هدسول 


انقب داخل النقوي 


مقّب المقبض بحسب جاگوبْس 


و ر 
٠‏ امقر 
٣و‏ 0 


ا -داي 
مثْقَّب کیر 

مثقّب عزم الدوران الكهربّي 
بحسب کیر 

الثقب اليدوي بحسب كير 


e‏ ر 


Galt d. 

Galt hand d. 
Gates-Glidden d. 
glenoid d. 

Gray d. 

Gray bone d. 

d. guard 

d. guide 

d. guide forceps 
Hall d. 

Hall air d. 

Hall Micro-Aire d. 


Hall power d. 
Hall step-down d. 


Hamby twist d. 
hand d. 
hand-operated d. 
Harold Crowe d. 
Harris-Smith anterior 
interbody d. 
Hewson d. 
high-speed d. 
high-speed twist d. 
d. hole 
hollow mill d. 
Hudson d. 
Hudson bone d. 
intramedullary d. 
Jacobs chuck d. 
d. jig 
Jordan-Day d. 
Kerr d. 


Kerr electro-torque d. 


Kerr hand d. 
Kirschner bone d. 
Kirschner wire d. 


Kodex d. 


مثقب 2 -شیرمان 

مفب الى بحب ستیلی + 
E‏ 
الق اليدوي بحسب ستيور 
ملقب سترایکر 


انقب لاني سورچيرتو] ر 
کشوم العظام 


مْقَّب درزې » مثقّب الخياطة 


ەر 4ي 2 ا 


مثقّب البزل 

مفْقَّب ثورنفالد 

َب العًاري بحسب ورنفالد 
اقب الركابي بحسب تريس 
منْقَّب الَعَظم بحسب تريئكل 


متقَّب الفتل نموذج سوبر- كات 
بحسب ترینکل 


مْقّب العَظم بحسب ترآوبریدج - 


a 


مو 
المثقّب الثلاثى السرعة بحس 
تراوبریدج 


کک 


ے 


مشب يونیف رسال 
النْقَّب اليدوي ذو ڏو السرعتين 
يونیفرسال 


spiral d. 

spiral or twist d. 
spirec d. 
step-down d. 
Stille d. 

Stille bone d. 
Stille hand d. 
Stille-Sherman d. 


Stille-Sherman bone d. 


Stiwer hand d. 
Stryker d. 
Surgairtome air d. 


surgical-orthopaedic d. 


suture d. 

suture hole d. 
Synthes d. 

tap d. 

Thornwald d. 
Thornwald antral d. 
Treace d. 

Treace stapes d. 
trephine d. 

Trinkle bone d. 
Trinkle power d. 
Trinkle Super-Cut twist d. 


Trowbridge-Campau 


bone d. 


Trowbridge-triple speed d. 


twist d. 
Ullrich drill guard d. 
Uniflex calibrated step d. 


union broach retention d. 
Universal d. 
Universal two-speed 


hand d. 
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مثقب باتريك 

مققّب العم بحسب بيز 
مثقّب بذروة كالقلم 
المثقب الحترق 

انقب آلثاقب 

2 ا‎ e 


د 
المْقّب اليدوي بشكل قبضة 


e ا‎ 

مفب القدرة (آلى) 

قب رالکس ‏ 

منقّب العظم بحسب ا 

قب فر الإصَع بحسب 
رالکس 

مقّب راني 


مثقَّب العظم ب بحسب راني 


لَب الكَافُوب بحسب راني 


o e 


مثْقَّب الضلع 

منْقّب العم بحسب ریکا 
مققّب العَظم بحسب لافجوي 
E.‏ 

منْقّب ریتشاردز بشكل قبضة 
رالمان 
ا 
مثقَّب العظّم بحسب ريشتر 
الب التي القات الزاوية 
مب امار القن 


متقب سمدبرج 
اقب القصى سميك 


Patrick d. 

Pease bone d. 
pencil-tipped d. 
penetrating d. 
Penn d. 
perforating d. 
perforating twist d. 
perforator d. 

pilot d. 

d. pin 

pistol-grip hand d. 


d. point 

Portmann d. 
power d. 

Ralks d. 

Ralks bone d. 
Ralks fingernail d. 


Raney d. 

Raney bone d. 
Raney perforator d. 
retention d. 

rib d. 


Rica bone d. 


Richards Lovejoy bone d. 


Richards pistol-grip d. 


Richmond subarachnoid 
twist d. 

Richter bone D. 

right-angle dental d. 

scissors nail d. 

Shea d. 

Sherman-Stille d. 

d. sleeve 

Smedberg d. 

SMIC sternal d. 

Smith d. 


مسواق ماکسی -درآیفیر 

مسواق مك ت 

مسواق مك رینولدز 

مسواق ميلوسکي 

مسواق مور 

مسواق مور -بلوْت 

مفَك المسواقَ 

مقَّب مفاك المسواق 

مسواق توفلد 

مسواق المسمامیر بحسب 
نیستروم 

مسواق نيستروم-ستيلّي 

المسواق الْرَوّی بحسب بارامكس 

مسواق بولي إثيليني الوأجهة 

المسواق البدذلي 

مسواق بُوف 

سواقة بوت إن 

نتاق روشن 

مسواق ساج 

مسواق شتایدر 

مسواق المسماشر ست شتایدر 

مسواق شاربارو 

المسواق الررّي 


کے 


E 2 

المسواق الظنبوبي 

مسواق التجربة 

جهاز موضع لنفق المسواق 

المسواق السلكي 

مسواق زیر 

مفَك التقوير بحس زیر أورٹیر 
المسواق-الحاني ي-القالع 
المسواق-القالع 

المسواق-القالع بحسب هانسن - 

ستریت 
المسواق-القالع بحسب كين 
المسواق-القالّم بحسب مك 


رینولدز 
المسواق-القالع بحسب زير 
[مختصر] 


Maxi-Driver d. 
McNutt d. 
McReynolds d. 
Milewski d. 
Moore d. 


Moore-Blount d. 
nail d. 

d. nail drill 
Neufeld d. 


Nystroem nail d. 


Nystroem-Stille d. 

Paramax angled d. 

polyethylene-faced d. 

prosthesis d. 

Pugh d. 

Put-In D. 

Rush d. 

Sage d. 

Schneider d. 

Schneider nail d. 

Sharbaro d. 

staple d. 

supine position d. 

surgical pin d. 

tibial d. 

trial d. 

d. tunnel locator apparatus 

wire d. 

Zimmer d. 

Zimmer Orthair ream d. 
driver-bender-extractor 
driver-extractor 


Hansen-Street d.-e. 


Ken d.-e. 
McReynolds d.-e. 


Zimmer d.-e. 


DRL 


مثقَّب وارن ماك 


اقب الدوار بحسب ورن ماك 


اقب السلكي 


نْب اليدوي بحسب زر 
الاو ا 
کیشر 
مثقب يونیف رسال بحسب زر 
دلیل الممْقَبَ ٠‏ 

ا انقب بحسب أکوفکس 


يقة التقيب (الحفر) 
راس التب 
قمة انقب من المُولاذ الكربوني 
إطعام بالتستيّل (اطعام وريدي) 
0 المسواق 
سائق ٤‏ مساق 
ان ل الصحيفة 
مسواق القَذائف ˆ 


Ez 


مسواق حزمة إبي 
مواق راس القخذ 
مسواق فلات 

مسواق هول 

مسواق الصنّارة بحسب 


افمة سلما وتشر 


مسواق السلك كونتشر 
مسواق ماسي 
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Vitallium d. 
Warren-Mack d. 
Warren-Mack rotating d. 
wire d. 

Wolferman d. 

Wullstein d. 

Zimalate d. 

Zimalate twist d. 
Zimmer d. 


Zimmer hand d. 


Zimmer-Kirschner hand d. 


Zimmer Universal d. 
drill-guide 

Acufex d.-g. 
drilling 

d. broach 

d. jig 

d. technique 
drill point 

cannulated d. p. 

carbon steel d.p. 
drip-tube feeding 
drive-extractor 
Driver 

blade plate d. 

bullet d. 

Eby band d. 

femoral head d. 

Flatt d. 

Hall d. 


Harrington hook d. 


Jewett d. 

Ken d. 

Kirschner wire d. 
Kiüntscher d. 
Kiüntscher nail d. 
K-wire d. 
Massie d. 


دروموند 
8 و وم 
سلك دروموند 
طريقة لسك بحسب دروموند 
جاف 
فاد جاف 
غنغرينة جاكّة 


عدم الالتتام النعدى ا لجاف 
غطاء القالب بحسب درايسبل 
طولاکتین 58 (دواء) ینقل 
احرف آخر 
[مختصر] 
َصویر الأوعية بالطرح الرقمي 


ويم 0818 
الفقار الظهراني 
الفقار الظهرانى 
[مختصر ا 
[مختصر] 

جهيزة الجر الستعرض 


ەر 0~ 


غرسة جهيزة الجر المستَعرض 
جهاز جهيرة الجر المستعرض 
ٿتائي » زوجي 

الوصائل الثتائّة 


علاج احتف آلانضغاطي الثتائي 


ص 


قياس امتصاص الأشعة السي: 
المزدوجة الطًاقة (التفريسة ˆ 
بامتصاص الأشعة السينية 
لمزدوجة الطًاقة) ١‏ 
طْعّْم العظم الراصعي الثتائي 
طم الحظم القشري الراصعي 
الطعم الراصعى الثنائى 
SS‏ 


الشتائى ˆ 
6 2ے e AN‏ 
قياس كثافة الفوتون الثنائي 


حبار قباسر' کناقة الغوون 


technique 

d. wire 

d. wire technique 
dry 

d. dressing 

d. gangrene 

d. infected nonunion 
Dryspell cast cover 


Tolectin DS 


DSA 
digital subtraction 
angiography 
DSIS orthotic 
D-spine 
dorsal spine 
DTR 
deep tendon reflex 
DTT 
device for transverse 
traction 
DTT implant 
DTT system 
dual 
d. (bypass) connectors 
d. compression scoliosis 
treatment 
d. energy x-ray 
absorptiometry (DEXA, 
DEXA scan) 


d. onlay bone graft 


d. onlay cortical bone graft 


d. onlay graft 

d. photon absorptiometry 
(DPA, DPX) 

d. photon densitometry 
(DPD) 


d. photon densitometry 


الرباط الظهراني الكعبري 
متلازمة الكتف التدلية ٠‏ 


dorsoradial ligament 


droopy shoulder syndrome 


سقوط تد drop‏ 
علامة الذراع اتدل d. arm sign‏ 
القدم المدلة foot d.‏ 


d. foot brace ساد القدم المتدلة‎ 
d. foot gait 

d. foot splint 
wrist d. 

d. wrist splint 


drop-arm test 


drop-entry (closed body) 


صتارة ادحل الدلّي (الجسم 


اعلق ( hook‏ 
r.‏ 
الدر ویرد يدو ل (مضاد للقلق والقىء droperidol‏ 
رو ا 2 
ومهدئ) 
القدم الْتدلية dropfoot (var. of dropped‏ 


fool) 
drop-foot redression جوارب تجبير القدم التدلية‎ 
stockings 
القفل الساقط‎ 
ستاد الركبة ذو القَقّل السَاقط‎ 


drop-lock 


d.-[. knee brace 


حلقة القفل الساقط d.-l. ring‏ 
القدم الْتدلية dropped foot‏ 
دوآء drug‏ 
مدمن مخدرات d. addict‏ 
دوآء مضاد للصفيْحات الدمو ۴ antiplatelet d.‏ 
دوآء مضاد للتدرن antituberculosis d.‏ 
دوآء مزيل للاستقطاب depolarizing d.‏ 
دواء مضاد للر وماتیزم معدل disease-modifying‏ 
للمر ض antirheumatologic d.‏ 
(DMARD)‏ 
دواء مضاد للر وماتیزم بطي ¢ slow-acting antirheumatic d.‏ 
الفعل (SAARD)‏ 


تار المقل البح فی اندو 
شللٌ الولد الطبًال 


drug-induced myotonia 


drummer boy palsy 


و و 
دروموند drummond‏ 
۾ وو 
زر دروموند d. button‏ 


استعمال الأدوات الفقر ت d. spinal instrumentation‏ 
ی درو موند 
طريقة الأسلاك الشو كية بحسب 


d. spinous wiring 
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يقَة دان 
إیاق لقصل اللاي بحسب دان 


o 


دان - بریتاین 


ية تثبیت القَدَمَ بحسب دان _ 


إیتاق القصل اللاي بحسب دان 
e‏ 
قطع العَظم الدوری بحسب دان _ 
هيس 
بدلة الرکبة بحسب دیو کوندیلير 


انضعَاطُ الإناعشري 


لولب دیو دراًیف 
بدلة الورك بحسب ديو - لوك 
بدلة الركبة بحسب ديو - باتيلير 


۶ 
دیوبریس 


تضاعف الإنهام المتناظر 
تضاعف الإبهام 
تضاعف الإبهام من النَمَط 4 
تحسب واسشا 
چا اھ العضدية القاصية 


E 


یسب دوبؤنت 
ووه 


دوبویتران ء البارون جيوم (1797- 
1835( > جراح فرنسي 


ہے ووه 


تقفع دوبویتران 


D. technique 
D. triple arthrodesis 
Dunn-Brittain 
D.-B. foot stabilization 
technique 


D.-B. triple arthrodesis 


Dunn-Hess trochanteric 
osteotomy 
Duocondylar knee 
prosthesis 
duodenal compression 
DuoDerm 
D. dressing 
Duo-Drive screw 
Duo-Lock hip prosthesis 
Duo-Patellar knee 
prosthesis 
Duopress 
D. guide 
D. plate 
Dupaco 
D. knee control 
D. knee prosthesis 
Duplay disease 
duplicate 
d. sternum 
d. thumb 
duplication 
Marks-Bayne technique 
for thumb d. 
symmetric thumb d. 


thumb d. 


Wassel type IV thumb d. 


Dupont distal humeral 
plate system 


Dupuytren 


D. contracture 


ور 

الثنائي 
اختبار قياس کناقةالفوون 
الشتائي للخل العَظم 


ور ت 


الصفيحة الثنائة 
ے وه و 


فضت هارنجتون ذو النهاية 
الربعة المزدوجة 
بدلة الورك الكامل الثَائبة العلق 
دوبرویل 
التمان التحدد بحسب دوبرویل 
التمّن المتحدد السابق للورآم 


o So £ 


الأورمي بحسب دوبرويل 
دوشین 


دام دشنن 


سے کر 


جل دون 


الضمور الْعَضَلي بحسب دوشين 


الحتل العضلي بحسب دوشن 
َرأضة العظم بشكل منقار البطة 
اختبار مشية البطّة (تهادي البطَة) 
قتا ٠‏ 
القَتَاة الصدرية 
قابلية السحب 
هيه القَدَم بحسب دودلي جيمس 
مورتون ّ 
اختبار دوجاس 
آم کلیل 
ورم الدهليز 
مدخل البدلة بحسب ديون - 


اختبار الكاة المستقيمة ب ت 
دنّکان 

الستاد الكتفى بحسب دنكان 
دیل دنکان-لوفل 
منظر دونلوب ‏ شاندس 
رولوب 
دان 

خزعة دان 

جهيرَة دان 


قَطع العظم بحسب دان 
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test 
d. photon densitometry 
test for osteoporosis 
d. plate 
d. square-ended Harrington 
rod 
dual-lock total hip 
prosthesis 
Dubreuilh 
D. melanosis circumscripta 
melanosis circumscripta 
preblastomatosis of D. 
Duchenne 
D. disease 
D. dystrophy 
D. muscular atrophy 
D. muscular dystrophy 
duckbill rongeur 
duck waddle test 
duct 
thoracic d. 
ductility 
Dudley J. Morton foot 
configuration 
Dugas test 
dull aching pain 
dumbbell tumor 
Dumon-Gilliard prosthesis 
introducer 
Duncan 


D. prone rectus test 


D. shoulder brace 
Duncan-Lovell modification 
Dunlop-Shands view 
Dunlop traction 
Dunn 

D. biopsy 

D. device 


D. osteotomy 


غبار الظفر 


ت 
الررًة الكَتفية بحسب دي تُويت 
رزة رة الکنف بحسب دي وينت 
و و 
دي توت روکس 
راب الل ي 
وت ر 
رفو المحفظة الرزية بحسب 
دي توت -رو 
کسر دوفیریني 
و 
دوکرچر 
2 و ې 
ماتی دوفریز 
طريقة الاستيتاء الر باط الدالي 
٩3 ۲‏ 
بحسب دوفریز 
تصلیح إصبع القدم المطرقية 
بحسب دوفریز 
و و ې 0 
سی دوفریزر 
استأصال اللقمة الأحمصة 
ا 
بحسب دودفریر 


roo 


nail d. 
duToit 
d. shoulder staple 
d. staple 
duToit-Roux 
d.-R. arthroplasty 


d.-R. staple capsulorrhaphy 


Duverney fracture 
DuVries 
D. approach 
D. deltoid ligament 
reconstruction technique 


D. hammertoe repair 


D. incision 


D. plantar condylectomy 


طريقة َة الاستبتاء بحست دو فر D. reconstruction technique jy‏ 


و و 
دوفْریز مان 


6 ره م 


استتصال الوکعة بحسب دوفريز - 


مان 
استفصال الوكعة الْعدل بحسب 
دوفریز- مان 
اختبار وراك 
[ مخت صر ] 
تار الور يدي العسق 
ا تار الوريدي العميق بحب 


رم o‏ 34 
قطع دیوآبر -برینجتون 
القزامة 
ر هه 
وزم مودو 
دوایر 


کیبل دوایر 


عملة القدم المخليية بحس دوایر 


جهيزة دايز 
ی دوا 
آدوات دوایر 


و 


بیومیکانیکية ادوات دوایر 


DuVries-Mann 


D.-M. bunionectomy 


D.-M. modified 
bunionectomy 
Dvorak test 
DVT 
deep venous thrombosis 


flowtron DVT 


Dwar-Barrington resection 


dwarfism 
achondroplastic d. 
Dwyer 
D. cable 
D. clawfoot operation 
. device 
. incision 
. instrumentation 


. instrumentation 


سے ووه 
تحریر تقعع دوبویتران 
ا وو كو ه» 
تاهب دوبویتران 


ووو هه 


داء دوبویتران 
رر ووه 
عرن دوبویتران 
تر هھ و4 3 
کسر دوبویتران 
ر ےس ووه 
علامة دوبویتران 
ر ر ووه 


جبیرة دوبویتران 
الأم الجافية 
۶ 
دورآکون 
ھە ر3 0 
غرسة الركبة بحسب دوراكُون 
جهاز الرکبة بحسب دوراگُون 
جهاز الرکبة الگامل بحسب 
دوراگون 
لقاة الج الضاغطة التكررة 


0o 


الاستعمًال بحسب دوراكولد 
جافوي »تعلق بالأم ا لجافية 


ن الحقي بحسب دورالوك 
2 دورآن ٠‏ 
دورآن-هاوسر 
نظًام دوران - هاوسر 
جبيرة الرسغ بحسب دورآن _ 
هاوسر 
دورهَام 
القدم الرحاء بحسب دو م 
عَملية القَدم الرَخَاء بحسب 
دورهام 
ET‏ 
اختبار الالضغاط الرسغي بحسب 
دورکان ˆ 
مقياس التحمل والمتانة 


. contracture release 
. diathesis 

. disease 

. eXOStOSİS 


. fracture 


Û0 Û0 U0 U0 UO Ù 


. sign 
D. splint 
dura 
d. mater 
Duracon 
D. knee implant 
D. knee system 


D. total knee system 


Dura-kold reusable 
compression ice wrap 
dural 
d. ectasia 
d. repair 
Durallium implant 
Duraloc 


D. acetabular cup system 


D. acetabular liner 
Duran approach 
Duran-Houser 

D.-H. protocol 

D.-H. wrist splint 


Durham 
D. flatfoot 


D. flatfoot operation 


D. plasty 
Durkan carpal 

compression test 
durometer 
durum 

heloma d. (HD) 
dust 


استعاضة الوتر المزدوج 
الدياميکي َ 


تَخطيط كهربية العضَلّ 


التنبيت الديتاميكي 

القوة الديكآميكة ‏ 

قحج إبهام القذم الديتاميكي 
فة القصل الديتاميكية ٠‏ 


:بم ر اي ٠‏ تي 


القائمة الديتاميكية للتسمئة 


امسمار المحبسى الديتاميكى 
التثبيت القطنى الديتاميكى 
التصوير بالرتين المغتاطيسي 
الديتاميكي ١‏ 
الشط ال فرب الديتاميكى 
الحركة الديتاميكية 
التصوير بالرنين ا لمغتاطيسي 
الديتاميكي 


تقل العضكة الديناميكى 
تصليح ديتاميکي 


الجبيرة الديتاميكية 

التجبير الديتاميكي 

جهاز النعل الباطن الست 

تمرين الحدعة الديتاميكي 

طريقة الجر الديتاميكي 

جهيزة الجر المستعرّض 
الديتاميکي 

التوآء ا لمذع الديناميكي 


وړ ر 


دينامومتر (مقياس فوة التقَلص 


العضَلي) 


بیود کس 
A2 o,‏ 


مقياس فوة القلض العضلى 
الإسوي الحركة الْحَوْسّبَ 
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d. double tendon 
replacement 


d. electromyography 


d. fault 

d. fixation 

d. force 

d. hallux varus 

d. joint force 

d. listing 

d. listing nomenclature 

d. locking nail 

d. lumbar stabilization 

d. magnetic resonance 
imaging 

d. metatarsus adductus 

d. movement 


d. MRI 


. muscle transfer 
. repair 
. splint 


. splinting 


Gû CG PC Co P2 


. stabilizing innersole 
system 

d. stump exercise 

d. traction method 

d. transverse traction 

device 

d. trunk curl 

dynamization 


dynamometer 


Biodex isokinetic d. 


computerized isokinetic d. 


Cybex II isokinetic d. 


biomechanics 


D. osteotomy 


إجراء دوایر D. procedure‏ 
کل ا لجف بحسب دوایر D. scoliosis cable‏ 
لولب دوایر D. screw‏ 
الأدو ات الفقر ت بحسب دوایر D. spinal instrumentation‏ 
المشبك الدب سي الميکانيکي D. spinal mechanical‏ 


الفقرى بحسب دوایر stapler‏ 


الوب الفَقّري بحسب دواير 
شاد دوایر 


D. spinal screw 


D. tensioner 


ەو 


جهاز التنبيه الكهربائي بحسب 
دوایر-ویکهام 


Dwyer-Wickham electrical 


stimulation system 


[مختصر] dx‏ 
تشخیص diagnosis‏ 
قاعدة دایکال Dycal base‏ 
تصنيف دايك ج لمبرٴت Dyck-Lambert classification‏ 
صبغة َ dye‏ 


صبقة زرقة يلين 


م و 


methylene blue d. 


مقبّض التصل بحسب دیتاجرد ڇپ Dynagrip handle of blade‏ 
جبيرة ال ر كبة بحسب دايا 
و حدة ائق الصو ت بحسب DynaLator ultrasound unit lial‏ 


Dyna knee splint 


دايا ل ك Dyna-Lok‏ 
جهاز لولب السويقة بخست D.-L. pedicle screw‏ 
داینا ٤‏ وك system‏ 
جهاز الصفيحة خت داینا- D.-L. plate system‏ 


ل 
اختبارات ديتاميكية 


dynametric testing 
dynamic دیتامیکی‎ 
ا الدیتامیکی‎ 
اااي‎ 
الكت اوري اأديتاميكي‎ 
الالضعاط الديتاميكيَ‎ 
d. compression plate (DCP) دة الانضعَاط آلدیتامیکی‎ 
TE: 
آلدیامیکی‎ 
ارات افا ا‎ 
ˆ الديتاميكية‎ 
d. condylar screw (DCS) اللو لت اللقم الد یتامیکی‎ 
d. condylar screw fixation N بیت اللو لب اللقمي‎ 
مرل اللولب المي الديتاميكي‎ 


d. abduction brace 
d. alignment 
d. axial fixator 


d. compression (DC) 


d. compression plate 
fixation 
d. compression plate 


instrumentation 


d. condylar screw tap 
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2 کی 


مختل ضغطكًة الاكسجين 
شدوذ اضرف ٠ˆ‏ 
اعتلکل 


کسر اتلاي 

خلل تناويبة الحركات 

خَلل الإحساس » ضعّف الحس 
لل وظيفي ٣٠٣٠‏ 
خلل الوظيفة القحفية الفكيّة 
حل وظيفة آلية البَاسطة 

ا لحلل الوظيفي لفأصل الوجه 
NS‏ 

ا لحلل الوظبفي للكلية 

الحّل الوظيفي الميکانيکي 

ا لحلل الوظيفي ال ر کي 

ا حل الوظيفي الرضفي القخذي 
احّل الوظيفي للعضكة لَه 
ا لحلل الوظيفي القطعي 

الحلل الوظيفي الجسدي 

خلل التكون َ 

حل التكون ال جتاحي 

خلل التكون الشاشي 
خللالتعرق ٠‏ 

خَلل التقرن الخلقي 
E‏ 
خلّل الح ركة الوضعي 

خلل الحركة الوضعي الانزلاقي 
مختل ال رکة 

الشكل الدماغى الْحتل الحركة 
So‏ 
لان 

لل اله 

لل التَعَظم التَرفُوي القحفي 
شرللع, 

دن » خلل التنسج 

تَدن ع 


خلل التسح الوركي الخلقي 


dysbaric 

d. oxygen 
dyschondroplasia 
dyscrasia 
dyscrasic fracture 
dyscratic 
dysdiadochokinesia 
dysesthesia 
dysfunction 


craniomandibular d. 


extensor mechanism d. 


face joint d. 
joint d. 

kidney d. 
mechanical d. 
motor d. 
patellofemoral d. 


pilomotor d. 


segmental d. 

somatic d. 
dysgenesis 

alar d. 

epiphyseal d. 
dyshidrosis 
dyskeratosis congenita 
dyskinesia 


positional d. 


retrolisthesis positional d. 


dyskinetic 

d. cerebral palsy 
dyskinsia 
dysmetria 
dysostosis 

cleidocranial d. 
dysphagia 
dysplasia 

bony d. 

congenital hip d. 


سیبکس !1 
مقياس فو لقص العَضلي 
شال 


42 


مقیاس فوة الَقَاّص العضَلي 
امول يدوياً 

مقياس فو لاص العضَلي 
SE‏ هاربیندین 

مقياس فة لَص العضَلي 
بحسب جامار 


مقياس وة التقأص العَضَلي 
التقويم العظام _ 
قياس فو ةالتقَص العضلي 
دیتافور 
استشرآد دیتافور 
بدلة الرکبة بحسب دیتابلكس 


ائق الصوت ديناترون 150 


داين (وحدة القوة الحر كية) 
مقا س قو ال رکة 


خلل التعظم الكردوسي بحسب 
لاسن 
خلل التعظّم الكر دوسي بحسب 
منك 
خلل التعظّم الكردوسي بحسب 
شبار 
دن خلل التنسج 


و ەو e‏ 


رة (عسر التلفظ) 


التشوه الَمصلى الرضقى الفخذي 
خلل الوظائف المستقلة ٠١‏ 
خلل الوظائف المستقلة العائلى 
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hand grip d. 


hand-held d. (HHD) 


Harpenden d. 


Jamar d. 


orthopaedic d. 


dynamometry 
Dynaphor 

D. iontophoresis 
Dynaplex knee prosthesis 
Dynatron 150 ultrasound 
dyne 
dynometer 
dynorphin 
Dyonics 

D. arthroscope 

D. cannula 

D. Golden Retriever 

magnet 

D. shaver 

dyostosis 


Jansen metaphyseal d. 


Schmid metaphyseal d. 


Spahr metaphyseal d. 


dyplasia 
dysarthria 
spinal d. 
dysarthric lesion 
dysarthrosis 
patellofemoral d. 
dysautonomia 


familial d. 


انزلاق الفقار الختل التنسج 
خلل الرفاء 
خكل الرقاء الفقري 


رتح جزئي 
انتباذ 


انتباذ کتفی 


ال اللي بسب دوشن 


حل لفافي کنفي عضندي 


d. spondylolisthesis 
dysraphism 
spinal d. 
dystaxia 
dystopia 
shoulder d. 
dystrophic 
d. gait 
d. nail 
d. toenail 
dystrophy 
Becker muscular d. 
congenital d. 


Duchenne d. 


Duchenne muscular d. 


fascioscapulohumeral d. 


الحثل الشحمي التناسلي ب بحسب Frohlich adiposogenital d.‏ 


فرولیخ 
ا لحتل العحضلي اليقعي 
حل حرام الَطرف ˆ 
ا لحتل العظمي 
ا لحتل التالي للرضح 
الحتل | لعضايٍ المترقي 


ا لحتل الانعكاسي الحصبي 
الوعائي 
الح الانعكاسى الوْدّي 


ا لحتل العضلي الْرتبط با لجنس 


ا لحتل الودي 
مختل الأوعية 
حالة الكل الوعائي 


juvenile muscular d. 


limb-girdle d. 
osseous d. 


posttraumatic d. 


progressive muscular d. 


(PMD) 


reflex neurovascular d. 


reflex sympathetic d. (RSD) 


sex-linked muscular d. 


sympathetic d. 
dysvascular 


d. condition 


التّدن الهيكلى المفرط فسفات 
الدم‌الخلقي ٠‏ 


ادن اللّيفي القشري 
ادن النمائي 
التدن الجدلي 


لذن الورمي العظمي الغضروفي 


ا 


انعدام نصف الطرف بالتّدن 
الشاشی 


التدن الليفى 
دن الورك 


التَدّن الائ الإصبعي ب بیت 


هولت اورم 
التَدّن اليفي داخل القشرة 
تد ا 


التدن اللّيفي الأحادي العظم 
الّدن المشاشى التعدد 


ES NES 


دن ليفي متعدد العظام 


دن جلي مترق 


دن الحم اعلق بقصر جذر 


أوسط الطَرّف 
دن فقري مشاشي 


کدئي » متعلق بخلل التدسح 


متلازمة وحمة خلل التنسج 
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congenital 
hyperphosphatasemic 
skeletal d. (CHSD) 
cortical fibrous d. 
developmental d. 
diaphyseal d. 
epiarticular 
osteochondromatous d. 


epiphyseal d. 


d. epiphysealis hemimelia 


fibrous d. 
d. of hip 


Holt-Oram atriodigital d. 


intracortical fibrous d. 
Meyer d. 

monostotic fibrous d. 
multiple epiphyseal d. 
Namaqualand hip d. 


oculoauriculovertebral d. 


osteofibrous d. 
patellofemoral d. 


polyostotic fibrous d. 


progressive diaphyseal d. 


rhizomesomelic bone d. 


spondyloepiphyseal d. 
dysplastic 
d. fibula 


d. nevus syndrome 


آکل الملاط 


Cement E. 


آکل اللاط بحسب زمر تون Zimmer Cibatome cement e.‏ 


۶ 
إيتون 
راب الفصل بحسب اون 


راغلی بسب َون 


بحسب إیتون 


رب ل الخر سي بحسب 
إیتون 

جبيرة یٹون 

بدلة استعاضة مفصل الإصبع 
الُربُعي بحسب يون َ 

رب القصل بالصفيحة ار احية 


ر 
بحسب اتون 
و ع م 


متلازمة اتون لامْبرْت 


إیتون-ليتلر 


0 


آستبتاء آلرباط بحسب إیثون - 


e 


Eaton 
E. arthroplasty 
E. closed reduction 
E. finger joint replacement 
prosthesis 


E. implant arthroplasty 


E. splint 
E. trapezium finger joint 
replacement prosthesis 


E. volar plate arthroplasty 


Eaton-Lambert syndrome 
Eaton-Littler 
E.-L. ligament 
reconstruction 
E.-L. technique 
Eaton-Malerich 
E.-M. fracture-dislocation 


operation 


e9 


.-M. fracture-dislocation 


technique 


E.-M. reduction 
Eberle contracture release 


technique 


متظار لقصل بحسب إيجل 


EACS 
exertional anterior تلاز مة ةالحيز الأمامي الإجهادية‎ 
compartment syndrome 
Eagle إيجل‎ 
E. arthroscope 
E. straight-ahead منْظًار القصل المستقيم الراس‎ 
متلازمة لجل‎ 


کک 


arthroscope 
E. syndrome 


Eagle-Barrett syndrome 


ا ا 


علامة ا Earle sign‏ 
[مختصر 5 EARLY‏ 
التقييم ا لاص بعلم العمل ergonomic assessment of‏ 
للأخحطار والمسؤولية risk and liability‏ 


عناص اختصاص 8-۸-8 
السرى الكهربي الار ضي 
: ساد الدعام القطني ب بحسب 


E-A-R specialty composites 
earth electrode 


Easebak lumbar support 


لز إيزياك  cushion‏ 
ست ین Easprin‏ 
[مختصر] EAST‏ 
اختبار إجهاد التدور الحار رجي external rotation-abduction‏ 
والسعيد stress test‏ 
جبيرة مردو دة للأعلى بحسب Easton cock-up splint‏ 
ايستون 


6 
مبعاد إیست - و يست East-West retractor‏ 


طرف يق إيست وب بست Eastwood technique‏ 


ج 


eater کل‎ ۲ 


آکل املاط بحسب آنْسبًاخ Anspach Cement E.‏ 


- 213 - 


تخطيط صدى القلب الأحادي 
البعد عبرالريء 


M-mode transesophageal e. 


طط صدی القلب عبر البلعو transesophageal e. (TEE) e‏ 


تخطيط صَدَى القلب عبر الصدر 
ا 0 


زمن الصدى 
إیکر۔ لُوتك۔ جلیزر 
قصلي الور الرضتقي بحسب 
ایکر -لوتك-جليزر 
ية استبتاء الوتّر بحسب إیکیر 
ولك زر 


ومو سو 


الكعبرية القصيرة الباسطة لل سغ 
[عضلة] 


ومو سو 


الكعبرية الطريلة الباسطة للرسغ 
[عضة] 


رو ا 


تحرير الق الرسغي بالتنظیر 
الداخلي 


س ےک٣‏ 3 


جهاز تحرير التق الرسغي بالتنظير 
الداخلي 


[مختص ] 

الزندية الباسطة للرسغ [عضa]‏ 
[مختصر] 

حالصل ارت 


چ 


ودمة 


او ی ٠‏ مر 


وذمة معتمدة (مسايرة للجاذية) 


ودمة الحيز 
وذمة وحلي 


سے 


transthoracic e. (TTE) 
echo time (TE) 
Ecker-Lotke-Glazer 
E.-L.-G. patellar tendon 
repair 
E.-L.-G. tendon 
reconstruction technique 
Eckert-Davis classification 
Ecotrin 
ECRB 
extensor carpi radialis 
brevis 
ECRL 
extensor carpi radialis 
longus 
ectasia 
dural e. 
ectomorph 
ectopic 
e. bone 
e. ossification 
ECTR 
endoscopic carpal tunnel 
release 


ECTRA system 


ECU 
extensor carpi ulnaris 
ED 
elbow disarticulation 
EDC 
extensor digitorum 
communis 
edema 
dependent e. 
intracompartmental e. 


mushy e. 


[مختصر] EBI‏ 
التتبيه العظمى الالكترو ى electronic bone stimulation‏ 
خهاز انار ب بالتنبيه EBI bone healing system‏ 


العظمي الإلكتروني ٠‏ 
منباه العظم بطريقة يقة التنبيه العظمي 
الإلكتروني 
جهيرة التنبيه العظمي الإلكتروني 
منباه مو العظم لطي EBI Medical OsteoGen bone‏ 
الأوستيوجيني بالتنبیه العظمي 


EBI bone stimulator 
EBI device 


growth stimulator 


وه 


جهاز اا الحظم الطبي بالتنبیه EBI Medical System bone‏ 
آلعظمي 1 لالکتر وني healing system‏ 
جهاز الت ارک بأنظمة EBI Medical Systems‏ 
آلتنبيه الَعَظّمي الالكترو ني الطبة Orthofix fixation system‏ 


دتار تمبتيك للتنبيه العَظمي EBI Temptek blanket‏ 
الإأكتروني . 
عاجي eburnated‏ 
عر عاجی e. bone‏ 
ا eburnation‏ 
مسوا اق اشرب يط بحسب ب يبي Eby band driver‏ 
لام ا eccentric‏ 
التقلص اللامت] کز e. contraction‏ 
دیل اقاب اللامتراکڑ e. drill guide‏ 
ت ین لامترا کز e. exercise‏ 
الو فة الامش کزة e. function‏ 
التحميل اللامتا کز e. loading‏ 
العمل اللامتراكز غير الركزي) e. work‏ 
ورم غضر و في حارج ecchondroma‏ 
كدمة ecchymosis‏ 
شرن اتحي eccrine poroma‏ 
غدة عر ق ة تَاتحة eccrine sweat gland‏ 
[مختصرا ˆ ECG‏ 
ry‏ کھربة القلب electrocardiogram‏ 
داء الشو کات echinococcosis‏ 


راض العظم بشکل منقار الط 


Echlin duckbill rongeur 


بحسب إیکلین 

طط صدی القلب echocardiography‏ 
ا صدی التَلب dobutamine e.‏ 
بالدوبوتآمین 


Doppler e. ضدی القلب الدورئ‎ E 
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إدواردز 


مجموعة ة آدوات إدوآردز 


ا لجهاز الْعدل بحسب إدواردز 


ابتناء الكم المجتسر للجهاز الْعدّل 


بحسب إدواردز 


البنية الضاغطة للجهاز الْعدّل 


بحسب إدواردز ˆ 
انتقًاء البنية الضّاغطة للجهاز 
اعد بحسب إدواردز 
بثية الس -الافتراق للجهاز 


ادك بحسب إدواردزً 


التحميل الديتاميكي للجهاز 
المعدل بحسب ادو 

بنية رد الحداب للجهاز از اعد 
سب إدواردز ˆ 

ا حمل المجهاز الْعَدّل 
تست إدواردز 


بنية الاستعدال للجهاز الْعَدّل 


هی الیو 


بحسب إدواردز َ 


الرَبط التصالبَ لقضيب الجهاز 


الْعدّل EY‏ إدوآردز 


ابتناء كم القَضيب للجهاز الْعَدّل 


ن ي 


بحسب إدواردز 


جَهيرًة التلبيت العجزي للجهاز 


العَدّل نخست إدواردز 


Edwards 

E. instrumentation 

E. modular system 

E. modular system 

bridging sleeve construct 

E. modular system 
compression construct 

E. modular system construct 
selection 

E. modular system 
distraction-lordosis 
construct 

E. modular system dynamic 
loading 

E. modular system 
kyphoreduction construct 

E. modular system load 
sharing 

E. modular system 
neutralization construct 

E. modular system rod 
crosslink 

E. modular system rod 
sleeve construct 

E. modular system sacral 


fixation device 


E. modular system scoliosis wz دة جف الجهاز الْعَدّل‎ 


إدواردز 


كم القضيب الفقري في الجهاز 


الْعدل بحسب إدواردز ٠‏ 


اللولب الفقري / العَجُزي للجهاز 


الْعرل ب تخت إدواردز 


البنية الفقرية للجهاز الْعَدل 


ت إدواردز 


construct 

E. modular system spinal 
rod-sleeve 

E. modular system 
spinal/sacral screw 

E. modular system spondylo 


construct 


E. modular system standard Jz ابتناء الم التَابت للجهاز‎ 


ا 


بحسب إدواردز 


وت پونیفرسال للجهاز امعد 


کے 2 ص 


که اولي إثیلین بسب إدواردز 


إجراء إدواردز 


sleeve construct 

E. modular system 
Universal rod 

E. polyethylene sleeve 


E. procedure 


إدن - هیبینت 


ا 3 45 


TS 


ا 
إجراء! ادن هیبینت 


3l 


الموسع بالزيتونة المعدنبة بحسب 
إیدر- بوستوف 

EDF فتk| الب‎ 

[مخت ص ] 
طط القَوّة 

جهاز مخطط القوة 


2 ص 


ا E‏ دج 


الحافة الرضفية 
[مختصر] ˆ 

العالة الكهرية التفريقة 
[مختصر] ˆ 

الباسطة الطويلة للأصابع 

[عضلة] 

[مختصر] 

الباسطة للخنصر [عضلة] 
المسمار اللقمى الرأسى بحسب 
إثر ا 
٤‏ 


الباسطة للخنصر [عضلة] 
مختصر 
متلازمة إيلر -دانلوس (مرودّة 


المد سب ورای 
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nonpitting €. 

pitting e. 

pretibial e. 

pulmonary e. 

stump €. 
edematous 
Eden-Hybbinette 

E.-H. arthroplasty 


E.-H. procedure 
Eden-Lange procedure 
Eden test 
Eder-Puestow metal olive 
dilator 
EDF scoliosis cast 
EDG 
electrodynogram 
EDG system 
Edge 
edge 
Acufex E. 
E. knee brace 
patellar e. 
EDit 
electric differential therapy 
EDL 


extensor digitorum longus 


EDM 
extensor digiti minimi 


Edner nail condylocephalic 


EDPCS 
exertional deep posterior 
compartment syndrome 
EDQ 
extensor digiti quinti 
EDS 


Ehlers-Danlos syndrome 


E. tendon transfer technique j يقَة تقل الوتر بحسب إيجر‎ 


خياطة الوتّر بحسب إيجرز 
2 و یرد تیر 
النقل بحسب إيجرز 


E. tenodesis 


E. transfer 


مرن اليد القار م بحسب إجز رسایز ر Eggsercizer resistive hand‏ 


[مختصر] 
الباسطة الطوب يلة لابهام القدم 
[عضلة] 


وتر الباسطة الطويلة لإبهام القدم 
متلزمة إیر -دانلوس 


الحرقفة الظاهرة 
إيشير 
البدلة الفخذية بحسب إيشير 
البدلة الور ية بحسب إيشير 
الأيكينيكة الأكالة (جرثومة) 
بدلة الركبة الأحادية ايز بحسب 


0 0 


يليرس -آرمسترونج 
[مختصر] 

الباسطة الخصوصة للسبابة 
[مختصر] 

فض المرقق 


exerciser 
EHL 


extensor hallucis longus 


EHL tendon 
Ehlers-Danlos syndrome 
(EDS) 
EI 
external ilium 
Eicher 
E. femoral prosthesis 
E. hip prosthesis 
Eikenella corrodens 
Eilers-Armstrong 
unicompartmental knee 
prosthesis 
EIP 
extensor indicis proprius 
EJ 


elbow jerk 


تصنیف إلّهواني للكسور العضدية El-Ahwany classification of‏ 


پہ کے ک٥‏ س 


فوق اللقمة 
إیلاز 
4 
مرهم إیلاز- کلورومیسیتین 
مرن 


مشد الال الرن 
الحائل الرن 9 
الاأْضعَاط لرن 


a 


السميرٌ داخل النقى التابت الرن 


humeral supracondylar 
fracture 
Elase 
Elase-chloromycetin 
ointment 
elastic 
e. ankle corset 
e. barrier 
e. compression 
e. deformation 
e. knee cage orthosis 
e. limit 
e. plaster-of-Paris 
e. property 


e. stable intramedullary 


ll 


رس 


بردية دوين سمیٹ 


التشخيص الكهربائي 

تاش ادر 

تأثير مضا للكولينيّات (الفحل 
ر يني) E‏ 
اراسي ا 


a 


ا الأعظمي الوجيز 
الصباب 
انصبّاب دموي 


الصباب الغصل 


اصبّاب جٽبي 
اشخار 

ية املع ي امکسشوز 
بدلة الور E‏ 


شارنلي 


س ص 


عاامة إجآوا 
إيجرز 
صفيحة | لعَظْم ب بحسب إیجرز 


جبيرة التَمَاس بحسب إيجرز 


استتصال العَصَب بحسب إيجرز 
صفَيحة إيجرز 

لولب إیجرز 

جبيرة إيجرز 
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E. seamless prosthesis 


E. Universal rod 


Edwin Smith papyrus 
EDX 

electrodiagnosis 
effect 


anticholinergic e. 


antinociceptive e. 
neurophysiologic e. 
rake-handle e. 
spindle e. 
steal e. 
Steindler e. 
tenodesis e. 
efferent 
efficacy 
effleurage 
effort 
brief maximal e. (BME) 
effusion 
bloody e. 
jointe. 
pleural e. 
Eftekhar 
E. broken femoral stem 
technique 
E. concept 
Efteklar-Charnley hip 
prosthesis 
Egawa sign 
Eggers 
E. bone plate 
E. contact splint 
E. neurectomy 
E. plate 
E. screw 


E. splint 


المحفظة المرفقية 

قالب الرکق 

مرق امم اركب 
عر متلصل لرک 

حلع ارق 

التهاب اللَيمة المركقية 
جبيرة مديد ا مرق 

ور باسطة ارق 
الوسادة الدهنية للمرقق 


مرق رماة القتابل اليدوية 


تفضة المرقّق 


اختبار متعكس نفضة المرقق 


ا ا کا 


التصوير الشعاعي للمرفق 

ممکس الرت ٠‏ 

مرقق لاعبي التتس العكوس 

أرقن ارق" 

تبات (استقرار) المرفَق 

عرفق السو ق المركري 

مرق َوْبة الغضب 

إجهاد المرقق الأفحج/ الأروّح 
الفصل 


مقوام المرفّق والرسغ واليد 


کهربًائي 
خادعة كهربائية 
منشار القالب الكهربائي 
العاجحة الكهربائية التفريقية 
مناه النمو العظمى الكهربى 


E A A 1‏ 
إجراء ويلسون لدمج المرفق خارج 


e. capsule 

e. cast 

compound shattered e. 

e. disarticulation (ED) 

e. dislocation 

epicondylitis of the e. 

e. extension splint 

e. extensor tendon 

fat pad of e. 

e. flexion test 

floating e. 

e. fracture 

Frohse arcade of the e. 

e. injury 

javelin thrower’s e. 

e. jerk (EJ) 

e. jerk reflex test 

milkmaid’s e. 

e. orthosis (EO) 

e. pad 

e. prosthesis 

pulled e. 

e. radiography 

e. reflex 

reverse tennis €. 

slipped e. 

e. stability 

supermarket e. 

temper tantrum e. 

varus/valgus stress of the e. 

Wilson procedure for 

extraarticular fusion of e. 

elbow-wrist-hand orthosis 

(EWHO) 
electric 

e. artifact 

e. cast saw 

e. differential therapy (EDT) 
electrical 


e. bone-growth stimulator 


ەس 8 


إجهاد مرن 


تمدید مرن 


N 


4 ی 


جر مرن 

مقوام الفتّل الرن 
منطقة المرونة ٠‏ 

ستاد الركبة الررّي الرن 
المرونة 
معامل المرونة 

ورم يفي مرن ظهري 


لفافة معالة الكَنف الإيلاستو جاية 


ك 


مرآن 

لفَاة الصل الإيلاستولينكية 
ورم اسيج الرن 

مطاط صتاعی 


مطَاط صتاعی سیلیکوني تَقليدي 


nailing (ESIN) 

e. strain 

e. stretch 

e. traction 

e. twister orthosis 

€. ZONE 
elastic-hinge knee brace 
elasticity 

modulus of e. 
Elastikon dressing 
elastofibroma dorsi 
Elasto-Gel shoulder 
therapy wrap 
elastoidosis 
Elasto-Link joint wrap 
elastoma 
elastomer 

conventional silicone e. 


(CSE) 


مطَاطٌ صتاعی ملک ي عالى high performance silicone e.‏ 


الآداء ٠‏ 
مطَاط صتاعی طبی 7-2320× 
إلاستومول ٠‏ 
تضميد بحسب إلاستومول 
ع الا ا ت 
إلاستومول ٠‏ 
إیلاستوبلًست 


مران تنكس النسيج المرن) 
إلافیل 
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medical e. X7-230 
Elastomull 
E. dressing 


E. elastic gauze bandage 


Elastoplast 
E. bandage 
e. dressing 
elastosis 
Elavil 
elbow 
above e. 
e. arthroplasty 
axilla, shoulder, e. (ASE) 
baseball e. 


baseball pitcher's e. 
below e. 


boxer’s e. 


اسر الكهْري للتسجيل بالإرة 


الأحادية القَطّب ˆ 
السْرى آلكهرّبي العديد 
الاتجاهات 
السری الكهربي الابري 
e‏ 
الَسْرى الكهربي ار جعي 


السرى الكهربي الإبري الوّحيد 


الليف 

السرى الكهربي السموي 
السرى الكهربي اله ٠‏ 
السرّى الكهربي السطحي 
الری الكهري رالا 
الأحادية القطّب ˆ 


monopolar needle 
recording €. 


multilead e. 


needle e. 
recording €. 
reference e. 


single fiber needle e. 


stigmatic e. 
stimulating e. 
surface e. 


unipolar needle e. 


السرّى آلكهربّي الذاتي الالتصاق Versa-Stim self-adhering e.‏ 


بحسب فیرسا- ستیم 
2 ت 


نقطة الترف المحفة كهربائيا 


التشخيص الكهربّائي 


م ٥‏ سے 


آدوات التشخيص کهرباتي مودیل 


0 الفتائية الحانب والرباعية 
الأقطانَ ٠‏ 
طب التشتخيضن الكَهربائي 
مخطط القَوَة 
مقیاس الروايا الكهربائة 
مقیاس الرَوَايا الكهربائية د ذو 
الدرجات الست من الحرية 
الكامن الخ ركي الكهربي 
کر 
توازن الکهارل 
إستعاضة الكهارل 
خط كهربية العَضَل 


سے 
0 
e‏ س 


تخطيط كهربية العضَل 


6ے س 


ااي 


الديتاميکي 


E E‏ ا ا ل 


تخطيط كهربية العضلة تكاملبة 
تخطيط كهربية ليف عضلي مفرد 


3 ه3 ت 


معا بالحزمة الإلكترونية 


electrodesiccated bleeding 
point 

electrodiagnosis (EDX) 

Electro Diagnostic 
Instruments Model 720 
Bilateral Tetrapolar 

electrodiagnostic medicine 

electrodynogram (EDG) 

electrogoniometer 


six-degrees-of-freedom e. 


electrokinetic potential 
electrolyte 

e. balance 

e. replacement 
electromyogram (EMG) 
electromyography (EMG) 

central e. 


dynamic e. 


integrated e. 
single fiber e. (SFEMG) 


electron beam therapy 


ال الر ل الكهربي 


٥ 


التنبيه کک 1 بي 


الكهرّي 
الوخز الإبري الكهربي 


2 


ہے ٥ے‏ کی 


کک 
اذب 
تخطيط كهربية القَلب 


ے٥‎ 


الكي الكهربي 
جهاز الکي الكهربي 


کو کہ ە dM‏ 


مخثر 
السرّى لكي 


مسری كهربائي فعال 


کهرية 


e. burn 

e. implant 

e. inactivity 

e. injury 

e. nerve stimulation 

e. potential 

e. silence 

e. stimulation 

e. stimulation therapy 

e. stimulator waveform 

e. surface stimulation 

e. surface stimulation 

treatment for scoliosis 

electroacupuncture 
Electro-Acuscope 85 
electrocardiogram (ECG) 
electrocardiographic 

recording device 
electrocardiography 
electrocautery 
e. apparatus 
electrocoagulated 
electrode 


active e. 


ال ئ الكهر بي للتسجيل بالإبرة bifilar needle recording e. ë‏ 


الشتائة السلكَ 


امسر ی الكهر بي للتسجيل بالإبرة bipolar needle recording e. ë‏ 


الشتائة الطب 
اسر رى الكهربي الم الثاني 
القطْب ٠‏ 
السری الکھربی بالإر رة اشحدة 
الحر ٠‏ 


السّرى الكَربي الإبري الّراكز 


السْرى الكهربي الأرضي 
الى الكهربي بحسب إكسل 
بلاس 

السرى الكهربي الستقصي 
السرّى الكهربي الأرضي 


ار سە 


مسری کهربي حياديَ 


ار 


اسرّى الکهربي الابري الكبير 
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bipolar stimulating e. 


coaxial needle e. 


concentric needle e. 
earth e. 


Excel Plus e. 


exploring e. 
ground e. 
indifferent e. 


macro-EMG needle e. 


رافعة ّت 

رافعة السمٰحاق بحسب بيشون 
رافعة بلير 4 
رافعة السمحاق بحسب بوين 
A‏ 


0 


بریستوف 
رافعة السمٰحاق بحسب بروفى 


2 


رافعة السمحاق بحسب كاميرُون 

رال اق ن رون 

رافعة شاندلر 

رافعة السمحاق بحسب شان 

رافعة حافة الإزميل 

رافعة السمحاق بحسب كلووارد 

رافعة كوب 

راقعة السمْحاق بحسب كوب 

راف الا اق ن 
کوریلوس -دوین 

رافعة كريجو ًَ 

رافعة السمحاق النحنية 
ی ع و په 

2 ا بحسب کو 


-هوبکینز 
رافعة السَمْحاق بحسب داراش 
رافعة السمُحاق بحسب دويّان 
رافعة فرير 
رافعة السمحاق بحسب فرير 
راقعة ا لحأجز بحسب فرير 


رافعة جاردنر 
الرأفعة الفقرية بحسب هارنجتون 
قهن 


رافعة السمحَاق بحسب جو كر 
رافعة السمُحاق بشكل الحرفَ [ 
رافعة السّمْحَاق بحسب كي 
راقعة الصقًائح 


Bennett e. 

Bethune periosteal e. 
Blair e. 

Bowen periosteal e. 


Bristow periosteal e. 


Brophy periosteal e. 
Cameron-Haight 


periosteal e. 


Carroll-Legg periosteal e. 


Chandler e. 

Cheyne periosteal e. 
chisel-edge e. 
Cloward periosteal e. 
Cobb e. 


Cobb periosteal e. 


Coryllos-Doyen periosteal e. 


Crego €. 

curved periosteal e. 
Cushing-Hopkins 
periosteal e. 
Darrach periosteal e. 
Doyan periosteal e. 
Freer e. 

Freer periosteal e. 
Freer septal e. 
Gardner e. 
Harrington spinal e. 
Hoen e. 

joker periosteal e. 
J-periosteal e. 

Key periosteal e. 


lamina e. 


رة ا اق ی تت لک جنبًاك Langenbeck periosteal e.‏ 


ا و ت 
رافعة لو کي 


رافعة 
رافعة السمحاق بحسب ماتسين 


رافعة ماك جلاموري 


Locke e. 
elevator 
Matsen periosteal e. 


McGlamory e. 


٥‏ ت 


تخبط رة لفقل 


متعاق بالفيزيو لو جيا العصبية 


الكهربية 
E‏ 
إلكتروني 
ےه ا ۾ 
تنبيه العَظم الإلكترون 
E‏ 2 ر 
جهاز تنبيه العظم الإلكتروني 
ےه کے ٥‏ ت و 
تخطيط كهربية الراراة 


اة الكرّي لدم نار لك 
متعلّق بالجراحة الكهربائية » 
#8 
کهربي جراحي 
ا 8 
مولد کهربي جراحي 
أدوات الجراحة الكهربائة 


قلم الجراحة الكهربائةَ 
عاج هربا ٠‏ 
وه و۶ 
عنصر 
العنصر العص 
العنصر الكلفى 
ےه اوه و 
الكسر العنصري 
جبيرة التَرفُوّة بشكّل أذن الفيل 
ا 
دشبذ بشكل قَدم الفيل 
وش ا یر لر 
الفيل 
عَم انجبار بشكل قَدَّم الفيل 
0 7 ‌ 
ارتفاع »رفع 
الارتفاع الكتفي الاق 
تمرين الرفع 
ارتقاع الأطراف 
راحة »تلج ¢ شط »رفع 
ارتقاع الكتف 


رافعة 

و ما اا وو و 
رافعة السمحاق بحسب أدسون 
رافعة | حاق بحس 1 کسندر 


0 


رافعة السمحاق بحسب أوفرانك 
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electroneuromyography 
(ENMG) 


electroneurophysiologic 


electronic 
e. bone stimulation (EBI) 
e. bone stimulation 
apparatus 
electronystagmography 
(ENG) 
electrostimulation for 
nonunion of fracture 


electrosurgical 


e. generator 

e. instrument 

e. pencil 
electrotherapy 
element 

neural e. 

posterior e. 
elementary fracture 
elephant-ear clavicular 

splint 
elephant-foot 

e.-f. callus 


e.-f. fracture nonunion 


e.-f. nonunion 
elevation 
congenital scapular e. 
e. exercise 
e. of extremity 
rest, ice, compression, €. 
(RICE) 
scapular e. 
elevator 
Adson periosteal e. 
Alexander periosteal e. 


Aufranc periosteal e. 


f we‏ ا 
طريقة إليس- جونز 
2 
إليسون 
رزة التثبيت بحسب إليسون 
کے o‏ 


خياطة وتر اتر الحرقفي 
الظنبوبي بحسب إليسون 


ەم 


استبتاء الركبة الوَحشي بحسب 


إليسون 
يقة إليسُون 
داء اليس - فانکری یفیلد 


AE 
ˆ بسچ للل يلات‎ 


إجراء إلسلي-تريلات 


إعادة الصيف بحسب إلمسلي - 


تریلات 
طم إلسلي -تريلات 
نکر اظ تھی 
خاصية التطويل 
التمديد السريع المتكرر من 
التطويل 
ثني تطويلي مع عَم التذوير 


شو ك ELP‏ 
البدلة الفخذيّة 1۲ع 
اختبارإلي ٠َ‏ 
إماجرين 
ارتباك » اضطراب 
اضطراب الدّوران 
رض صمې ر 
ا صم 


صر کو صر 


E.-J. technique 
Ellison 
E. fixation staple 


E. iliotibial band tenodesis 


E. lateral knee 
reconstruction 

E. technique 
Ellis-vanCreveld disease 
Elmslie 

E. procedure 

E. reconstruction 
Elmslie-Cholmely 

procedure 
Elmslie-Trillat 

E.-T. patellar procedure 


E.-T. patellar realignment 
method 
E.-T. procedure 


E.-T. realignment 


E.-T. transplant 
elongation 

peroneus brevis €. 

e. property 

repeated quick stretch from 

e. (RQS-E) 

elongation-derotation 

flexion 
ELP 

ELP broach 

ELP femoral prosthesis 
Ely test 
Emagrin 
embarrassment 

circulatory e. 
embolic disease 
embolism, embolus 


air e. 


الرافعة الأنفيّة 
رافعة جراحة تَقويم العظام 
رافعة الكتف الحاصة بجراحة 


موي الحطام 


رأفعة السمحاق بحسب بينفيلد 


رة السمحاق الُستقيمة 
رافحة حنمي 

راقعة السمحاق بحسب فُون 
جاک 

مشرح رافع 

ن ران و 


الخليطة الفلزية بحسب ب إليجوي 
زح أيليکي 


[مختصر] 
اقا ية الامتصاصية 2 المناعة 
للإنزيم ارط ٠ ٠‏ 


جها ز الور بحسب إليتي 

ملع العظّم بحسب اليتون 
بحسب اليوط 

سه و 

e 

الظل التراكبيالإهليجي 


م ية الجر الجلدي ب بحسب إليس 


طریقة اليس ˆ 
طريقة ليس لکسر بارتون 


و هه 

- جونز 
إزاحة الوت رالشتظوي بحسب 
کک جونز 
۳ و 
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nasal e. 
orthopaedic e. 


orthopaedic shoulder e. 


Penfield periosteal e. 
ribe. 
Sayre e. 
Sheffield hand e. 
straight periosteal e. 
Tegtmeier e. 
Von Langenbeck 
periosteal e. 
elevator-dissector 
Freer e.-d. 
elevatus 
e. deformity 
hallux e. 
metatarsus primus €. 
Eligoy metal alloy 
elikian drainage 
ELISA 
enzyme-linked 
immunosorbent assay 
Elite hip system 
Elizabethtown osteotomy 
Elliott femoral condyle 
blade plate 
ellipsoid joint 
elliptical overlap shadow 
Ellis 
E. classification 
E. skin traction technique 
E. technique 
E. technique for Barton 
fracture 
Ellis-Jones 
E.-J. peroneal tendon 
displacement 
E.-J. peroneal tendon 


technique 


الورم الغضروفي الباطن التعدد 
الورم الغضروفي الباطن لمرد 


FRY 


ورام غضروفي بأطن 

الور م اة في الباطن المتعدد 
الإحاطة 

إحاطة ريجنولد 
مشمول 


: جریان الهواء 


ر ك 


التعَذّي على ات 
الرقية 

التعدي على نابتة عظمحة تة ثقبية 

على التقوب العظّمية 


آلنھایة العظمية القاصية 
رن انتهائي 
اطع النهاية 
نهاية عظمية قاصية 
شعو ر نهاڻي 
نهاية 
نهاية إلسية 
صح صفيحة انتهائئة 
دور ر نهائي 
المجال النهائي للحركة 
فقرة نهائية 
التهاب باطتة ة الشري يان السد 
حمل انتهائي 
قاطع الا 
مقوار اطع النهاية 
منشار تبادلي قاطع النهاية 


إندر 
مخرزإندر 
طريقة الكَسر الذي بحسب 
إندر 


multiple e. 

solitary e. 
enchondromatosis 

multiple e. 
enclavement 

Regnauld e. 
enclosure 

air-flow e. 
encroachment 

bony e. 


cervical nerve root e. 


forminal osteophyte e. 

osseous foraminal e. 
end 

e. artery 

articulating bone e. 

bone e. 

bony distal e. 

e. corn 

e. cutter 

distal bone e. 

e. feel 

lateral e. 

medial e. 

e. plate 

e. play 

e. point 

e. range of motion 

e. vertebra 
endarteritis obliterans 
end-bearing 
end-cutting 

e.-c. reamer 

e.-c. reciprocating SaW 
Ender 

E. awl 

E. femoral fracture 


technique 


السار النقوي لمرن بحسب در E. flexible medullary nail‏ 


ي 


انصمام شريَاني هوائي 


السار کو مه العضلية الْحَططة 
الحنينة 


حلي |lغiz EMED‏ 
التدبير الَداولي الْغَلق للطوارئ 


[مختصر] 
مخ كهربة | 0 
بط كهرية العَضّ 


e یل‎ 


كهربية العضل التفرسي 
RE‏ 


E‏ هري اليف العضلي 
بُاررَة 
بارزة الضرة 


البأرزة الإنسية 


نفاخ 

e‏ ت س 
الإمبيرين مع الكوديين 
متلازمة الوعاء 
4 ا کے 0 


و ی 


ال العصي العضلي ات 
لطة للعلواری 


التهاب الدماغ 
اعت الدمَاغ 
تطويق 
اعم الغض ر وفي الباطن 
ورم عضروفي باطن 
الورم العضروفي الباطن للعظم 
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arterial gas e. 

fat e. 

pulmonary e. 
embolization 
embryology 
embryonal 

rhabdomyosarcoma 
EMED gait analysis 
emergency closed 

manipulative measure 
EMG 

electromyogram 

electromyography 

scanning EMG 

single fiber EMG 
eminence 

hypothenar e. 

medial e. 

thenar e. 

tibial e. 

Emmon osteotomy 

emphysema 

empirical 

Empirin with codeine 

empty can syndrome 

empyema 

EMS neuromuscular 

stimulator 

emulsified 

en 

e. bloc 

e. bloc advancement 

e. bloc resection 
encased screw 
encephalitis 
encephalopathy 
encerclage 
enchondral ossification 
enchondroma 


e. of bone 


بدلة داخلبة معَطًاة غير اة 
بدلة داخلية ملساء 

بدلة داخلية ظتبوببة 

بدلة داخلية مكان الو رم 
الشقير البدلّي الداخلي 
عضو انتهائي 

داء الأعضاء الانتهائة 

العضو الإنتهائي الروفيني 
بدلة الركبة التدويرية إندو 


83 MN $ 


N # 


۹ 


إندورفين (ناقل عصيي) 

الإندورفين بیتا 

الإندورفين بيتا البلآزمي 

مار دآخلی 

المنْظار الداخلي ت 
دیسورمو کس 


تعلق بالتنظير الداخلي 
متعلق بالتنظير الداخلي 


non-porous-coated e. 
smooth e. 
tibial e. 
tumor-replacement e. 
endoprosthetic flange 
end-organ 
e.-0. disease 
Ruffini e.-o. 
Endo rotating knee joint 
prosthesis 
endorphin 
G-endorphin 
plasma Û-e. 
endoscope 


Desormaux e. 


Endoscopic 


endoscopic 


e. anterior cruciate ligament استبتاء الرباط صالب الأمَامى‎ 


بالتنظی ر آلداخلى ˆ 
اا ارات ی الرسغ 
بالتنظير الداخلي 
تحرير الق الرسفي باتتظير 
الداحلي 


جهاز كرب التق ارسي باتتظبر 


آلداخلي 
قطع اللفائفة الأخمصبة بالتنظير 
الداخلي 
نظير الي 
التنظير الداخلي بين العظام 
بالمنظار الأليأفي 
التنظير الّداخلي الفقري المساعد 
بالليزر ٠ ٣‏ 
التنظير الداخلي القطني قوق 
الحافة 
داخل الهیکل 
اليكل الداخلي القابل لئ 
ا 
اليكل الداحلي الرن عرتکز 


ثابت 


reconstruction 

e. carpal tunnel 
instrumentation 

e. carpal tunnel release 
(ECTR) 

e. carpal tunnel release 
system (ECTRA system) 


e. plantar fasciotomy 


endoscopy 


fiberoptic intraosseous €. 


laser-assisted spinal e. 
(LASE) 


lumbar epidural e. 


endoskeletal 
solid-ankle flexible e. 
(SAFE) 
stationary attachment 


flexible e. (SAFE) 


إحساًس أنتهائي 
جن اساسا ا 
نھاية 


رس 3 0م 


اة مستقبلات الأذية دلتا -۸ 
نهان باخ الزهرة 


نهاية عصيية 


ا روفيني 

حمغة ة العااح اراي بحسب 
إندلس بول 

اللاقة داخل البطن 

داخل الغضرُوف 
عَظم داخل الغضروف 
عم داخل الغضروف 

ودم ررم غضروقي داخلي 

کسر صماوي 

بدلة إندوليت 


إندو مودیل 
بدلة الركبة ارز ۴.-٧.‏ 


بدلّة الركبة التدويرية 8.-٧.‏ 


بدلة ا مرل E.-0.‏ 


الشبكة الهيولية الباطتة 
بدلةداخلة ٠١ ٠‏ 


ت 


بدلة دحل ة حف ة 
بدلة داخلية فخذية 


و و 


تومہسون 


۹ 


۹ : 
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E. fracture technique 

E. nail 

E. nailing 

E. pin 

E. rod 
end-feel 

e.-f. palpation 
ending 

A-delta nociceptor e. 

flower-spray e. 

nerve e. 

Ruffini e.s 
Endless Pool physical 

therapy pool 
endoabdominal fascia 
endochondral 

e. bone 

e. ossification 
endochondromatosis 
endocrine fracture 
Endolite prosthesis 
Endo-Model 

E.-M. hinged knee 
prosthesis 


E. 


M. rotating knee 


prosthesis 


E.-M. sled prosthesis 
endomorph 
endomysial 
endomysium 
endoneural tube 
endoneurium 
e. degeneration 
endoneurolysis 
endoplasmic reticulum 
endoprosthesis 

acetabular e. 

femoral e. 


F. R. Thompson e. 


e. intake مدخول الطاقَة‎ 
kinetic e. الطَاقة الحركة‎ 
muscle e. الَاقة العضلة‎ 


Strain e. قة الجهد‎ 
ENG [مختصر]‎ 


l0 2ے‎ 


طط هوي الرأرأة 
إنجل Engel‏ 


E. angle 


electronystagmography 


E. plaster saw 
Engelmann إجلمان‎ 
داء إنجلمّان‎ 
جير التخذ بحسب إنبلمان‎ 
مسْمًار إلجل ماي‎ 
- لجح القخذي بحسب ج‎ 


E. disease 
E. thigh splint 
Engel-May nail 


Engh-Glassman femoral 


0 


اسان stem‏ 
البدلة الور که العدنلة المسامة Engh porous metal hip‏ 
بحست ب انج prosthesis‏ 
البدلة الفخذية بحسب إجلهارت Englehardt femoral‏ 
prosthesis‏ 


حبيرة إجليمَان 

مقرصة مسمار السندان الإلجليزية 
البدلة الكتفية بحسب إجلش - 
مک ناب prosthesis‏ 
إخجرام (الاثر الدائم د في الفيزيولوجيا 


Englemann splint 
English anvil nail nippers 
English-McNab shoulder 


engram 


enhancer cushion 


إنکیفا لين enkephalin‏ 

[مختصر] ENMG‏ 
REK‏ ية العضكة المكهرية electroneuromyography‏ 

Enna classification شف‎ 


Enneking کک‎ 
E. classification ص‎ 


E. knee arthrodesis 


مہدا إنکی: ا E. principle‏ 
ِء و ر ° 
أسئلة إنكي: E. questions‏ 


E. resection-arthrodesis 


E. rod : : قفنت إا‎ 


Endoskeleton 


Stationary Ankle Flexible E. JحاکJل‎ jk اليكل الداًخل‎ 


التابت 

تعلق ببطاة التظم 
سطح بطاتة العَظْم 
أوعية بطانة العَظّم 

بطانة العَظم 

بطائة الوتّر 

خلية بطانية 

اللفاقة داخل الصدر 

ذیقان داخلّي 


٠ إندوتراك‎ 


جهاز النصل بحسب إندوتراك 


e‏ ص 


تحرير النفق الرسخي بالتنظیر 
الداخلي بحسب إندوتراڭ 
تنبب رعامي 
الورم الشحمي داخل المهبل 
الصفيحة الانتهائة 
فاعلية الصفيحة الانتهائة 
الغلآف الصفيحة الانتهائة 
ضوضاء الصفيحة الانتهائئة 
تعظّم الصفيحة الانتهائة 
كامن الصفيحة الانتهائة 
شو كة الصفيحة الانتهائئة 
منطقة الصفيحة الانتهائئة 


انفتاح الرحلة النهائية 


نهاية إلى نهاية 


E EN 


مفاغرة النهاية بالنهاية 
خياطة من الطَّرَف إلى الطرّف 


ل الوت بالنهاية إلى النهاية 


ll‏ اة با جانب 

تصلیح النّهاية با جاب 
تحمل » جلد 

تمرین التحمل 

تحدواد التحمل 


کے ہے 


مفاغرة الحبكة النهائة 
عم الطَاقَة 
المَاقة 

امتصاص الطَافة 
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(SAFE) 
endosteal 

e. surface 

e. vessel 
endosteum 
endotenon 
endothelial cell 
endothoracic fascia 
endotoxin 
Endotrac 


E. Blade System 


E. endoscopic carpal tunnel 


release 


endotracheal intubation 


endovaginal lipoma 
endplate 

e. activity 

e. invagination 

e. noise 

e. ossification 

e. potential (EPP) 

e. spike 

e. zone 
end-stage disruption 
end-to-end 

€e.-{.-e. anastomosis 

e.-t.-e. suture 

e.-t.-e. tendon repair 
end-to-side 

€e.-{.-S. anAStOMOSİS 

e.-t.-s. repair 
endurance 

e. exercise 


e. limit 


end-weave anastomosis 


energetics 
energy 


e. absorption 


[مختصر] 
ارق 
مقیاس الرَوايا أ أو س 
متلكزمة كثرة البوزينيات والآّم 
العضلي 
وز 
ES‏ 
لوم ابي الپوڙيني العظمي 
[مختصر] 
الباسطة القصيرة ة لإبهام اليد 


ا 


[عضلة] 
الورم رم البطاني العصيي 


خلل لتنج الورمي العظمي د قوق 


افصل 


يمي 
الك القلعي المي 
لكراللقي ٠‏ 
الحرف اللقيني 
اللقبة ٠‏ 
اللقيمة الحضدية 
اللقيمة الرخشية 
اللقيةالإلسية 


2oo 


استئ٘صال اللقيمة 
استقصال اللقيمة الإنسبة 
تهاب اللقبمة ٠٠‏ 


آلتهاب اللقيمة المرفقية 
اتاب اللقيمة الوحشية 
التهاب اللقيمة الإنسة 


و ته ےت 


4 ەە ى 


مستقبلة الحس الدقيق 
الوبائيات 
بشروي 


ا ٥‏ کل 


كيسة بشروية 


کے ١ے‏ کی 3 ر ر 


E 


البشرة 
و ر ەر س 


العنقودية البشروية 


EO 
elbow orthosis 
EOC goniometer 
eosinophilia-myalgia 
syndrome 
eosinophilic 
e. granuloma 
e. granuloma of bone 


EPB 


extensor pollicis brevis 


ependymoma 


epiarticular 


osteochondromatous 


dysplasia 
epicondylar 

e. avulsion fracture 

e. fracture 

e. ridge 

epicondyle 

humeral e. 

lateral e. 

medial e. 
epicondylectomy 

medial e. 
epicondylitis 

e. of the elbow 

lateral e. 

medial e. 
epicritic 

e. pain 

e. receptor 
epidemiology 
epidermal 

e. cyst 

e. inclusion cyst 
epidermidis 
Staphylococcus e. 
epidermodysplasia 


epidermoid cyst 


تصنيف مراحل ورم النسيج 


الرخو ا لبیٹ بحسب إنكينج 


8 


کک 


الأمعائية a‏ 
الأمعائية امذرقية 


التهاب ا التاجم عن اعتلال 


آلأمعاء 
التهاب الارتكاز 
اعتلال مرتکز العظم 


اتفخاخ القثطار 


انفحاخ الفتَاة الو حشبة 
اناخ العصب التاصف 
اتفحاخ هلوي 
انفحَاخ جذر العصَب 
اتفخاخ مأرض " 

احفر الا 


e 


محموعة آدوات تنظير المفاصل 
الصغیری بحسب إنت ر كس 
نقطة الدخول 


o 
. 
سیب‎ 


يفص (يستأصل بالکامل) 
فصع ؛ استنصال تام 

غلآف 

الغلكف المحفظى السمحاقى 
غلکف النسيج لا 
معلاق الساعد الغلافي التَمَط 


نزم 
القاس الامتصاصية 
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ية الناعية لاونزيم 


E. staging of malignant soft 
tissue tumor 
enostoses 
enoxaparin 
Ensure-It dressing 
entensile release 


Enterobacter 


E. agglomerans 
E. cloacae 


enteropathic arthritis 


enthesitis 
enthesopathy, enthesiopathy 
entrapment 
catheter e. 
lateral canal e. 
median nerve e. 
meniscoid e. 
nerve root e. 
popliteal e. 
popliteal fossa e. 
posterior interosseous 
nerve e. 
e. syndrome 
Entrex small joint 
arthroscopy instrument set 
entry point 
entubulation 
enucleate 
enucleation 
envelope 
capsuloperiosteal e. 
soft tissue e. 
envelope-type arm sling 
environmental illness 
enzyme 
enzyme-linked 
immunosorbent assay 


(ELISA) 


بضع الغلاف العصبي بين الحزم 
بضع الغلاف العصبي الموضعي 
اعتلاک غلاف العصب وظهارة 
الرمة العصبية : 
مشاشي 
التوفّف الشاشى 
الشربان اشاشى 
فطع العارضة الشاشكة 
E‏ 
الانغلاق الشاشى 
ا 
الْعقد الشَاشي 
سوء الَحَلق الشاشي 
التدّن (خلل التسج) اشاشي 
العرن الشاشي 
الكسر المشاشى 
را اا 
إصابة الشاشة 
الخر الإفماري امشاشي 
الط اشاش ٠١‏ 
وو و 
الورّم العَظمي الغضروفي 
الشاشى 
الأكسجين المشاشى 
الحلقة المشاشة َ 
الكو الل ااي 
الرزة المشاشية 
وضع الرة لش اديه 
كسر المشاشة الظنبوية 
مشّاشی 


قطع اشاشة والكردوس 


ترا و ر 
مشاشات (ف : مشاشة) 
ت و ر 
شی اأ اش 


کیت الا ست وط 


interfascicular e. 
local e. 


epiperineurial neuropathy 


epiphyseal 
e. arrest 
e. artery 
e. bar resection 
e. closure 
e. complex 
e. dysgenesis 
e. dysplasia 
€. exOStOSIS 
e. fracture 
e. growth plate 
e. growth plate fracture 
e. hyperplasia 
e. injury 
e. ischemic necrosis 
e. line 


e. osteochondroma 


e. oxygen 
e. plate 
e. ring 
e. slip fracture 
e. staple 
e. stapling 
e. tibial fracture 
epiphysealis 
epiphyseal-metaphyseal 
osteotomy 
epiphyses (pl. of epiphysis) 
epiphysiodesis 
Abbott-Gill e. 


Blount e. 
bone peg e. 


Heyman-Herndon e. 


الحلا البشرة القَاعي 
الورم الشائكي الحال للبشرة 
تفقاعل الطفحة الفطرية الحلدية 
فوق الجافة ١‏ ١ا‏ 
تفريغ الخراج فوق ال حافية 
التخدير فوق ا لجحافية 
احير فوق الحافية 
عدوى الحيز فوق ال حافية 
الستيرويد فوق الحافية 
حن الستيرويد فوق ال جحافية 


TR SA 
تصوير الاوردة فوق الجافية‎ 


epidermolysis bullosa 
epidermolytic acanthoma 
epidermophytid reaction 
epidural 

e. abscess evacuation 

e. anesthesia 

e. space 

e. space infection 

e. steroid 

e. steroid injection 

e. tumor evacuation 


e. venography 


التصويٌ و ق آلحافية epidurography‏ 
بضع الغمد العصبي فوق الحرمة epifascicular epineurotomy‏ 
تضمید إبیحار د Epigard dressing‏ 
صرع epilepsy‏ 
ا ي jacksonian e.‏ 

تصلب معحر epiloia‏ 
غمد العضلة epimysium‏ 
إبينيفرد ین (أدرد ینالین) [هرمون] epinephrine‏ 


الاركين مع الإبينيفرين 


قوق القوس العصبية 
الغطاء قوق الوس العصبية 
إصلاح ما قوق القوس العصبية 
استقصال غمد العَصَّب 


استقصال غد العصَب بين الحرم 


الوس العَصبية ‏ غلافيٴ صي 
اوا عا ال ۶ 
ل 

اعتلآل غلاف العَّصَب - ظهارة 


الرمة العصبية 
غلاف العصب 
اتحلال غلاف الحَصَّب 

انخاول قاف الع اتا 
لات الق 
بضع غلاف العَّصَّبِ 

بضع الغلاف العصبي الآمَامي 

بضع الغلاف العصّي حارج 

ا 
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Marcaine with e. 
epineural 

e. covering 

e. rapair 
epineurectomy 

interfascicular e. 


epineurial 


e. neuropathy 

e. neurorrhaphy 
epineurial-perineurial 

neuropathy 
epineurium 
epineurolysis 

volar e. 
epineurosis 
epineurotomy 

anterior e. 


epifascicular e. 


ا 


مبضع الع 
[مخت صر ] 
الباسطة الطوي يلة لإبهام اليد 


ا 


[عضلة] 
ألا إبويتين 
وق افر 
وق اقفر 
[مختصر] 
الصفيحة الانتهائة 


ظم بحسب إبکیر 


الكامن الاستتاري بعد المشبك 


مليف حلع الورك بحسب 
إنبشتاين "٠‏ 

ےه و 
تصنیف إبیشتاین -توماس 


البدة الطَّّم EPT1FE‏ 
إكواجيزيك 

الرتح التوازني 

توازن 


E‏ ەر 


توازن إزالّة البلمرة لتخليق عديد 


السگارید ارون 


Epker osteotome 
EPL 


extensor pollicis longus 


epoetin alfa 
eponychia 
eponychium 
EPP 
endplate potential 
Eppright 
E. dial osteotomy 
E. osteotomy 
Epson salt soak 
EPSP 
excitatory postsynaptic 
potential 
Epstein hip dislocation 
classification 
Epstein-Thomas 


classification 


EPTFE graft prosthesis 


Equagesic 
equilibratory ataxia 
equilibrium 


protein-polysaccharide 


synthesis-depolymerization 


e. 
equina 

cauda e. 
equinocavovarus 
equinocavus foot 
equinovalgus 

e. deformity 

e. foot 

spastic e. 

talipes e. 
equinovarus 

congenital talipes e. 


e. foot 


بيت الُشاشة خاد الجلد 
لر ل ا 


بيت الُشاشة بحسب وايت 
E‏ 


ا الشَاشة 
قصل الشاشة الفخذية 
قصل المشاشة الفخذية الدانية 
الشاشة (ج :مشاشآتَ) ٠‏ 
امشاشة الرأسبة 
مشاشة رأ س آلمَخذ 
الشاشة الرؤيسكة ˆ 
الشاشة الترفوية 
اشاشة العضدية القَاصية 
المشاشة الفخذية 
اشاشة ة العضدية 
اشاشة الحرففية 
مشاشة الضعط 
النخلاع مشاشة رأس المَخذ 
الخلاع الشاشة 
امشاشة الظنبوية 
اة ال 
التهاب الشاشة 
آلتهاب الشاشة الجري 
مستقبلة إبسيلون 
عل رقيات العلمي 
الوت تَر 
خياطة غلالة الوتر 
ظهاري 
هرن 
سار كومة شبيهة بالظهارة 
ورم رم ظهاريٴَ 
الور د الظهاري اقبي (سرطانة 
دعام لفق الفاعل بحسب إبيترين 


البکیرة (اللَقّمة 


مه العضدية الإنسية) 


open e. 


open bone graft e. 


percutaneous €. 

screw e. 

White e. 
epiphysiolysis 

femoral e. 

proximal femoral e. 
epiphysis, pl. epiphyses 

capital e. (CE) 

capital femoral e. 

capitular e. 

clavicular e. 

distal humeral e. 

femoral e. 

humeral e. 

iliac e. 


pressure €. 


slipped capital femoral e. 


(SCFE) 

stippled e. 

tibial e. 

traction €. 
epiphysitis 

traction €. 
episilon receptor 
epistemology of science 
epitenon 

e. suture 
epithelial 
epithelialization 
epithelioid sarcoma 
epithelioma 


e. cuniculatum 


Epitrain active elbow 
support 
epitrochlea 


epitrochlear 


E 
سر الديتاميكية‎ 


دیتام ار من 
التمط 11 بحسب کونسبّت 
مقیاس الديتاميكية الدائرية 
ياس الدیامیکة الدائرية 
مقیاس دیتامہ ميكية ا 


os 


مشباه العمل إرجوس 
داء إرهینفيلد 
علامة إرشسين 

جبيرة ريشن 


طريقة إریکسون در - باون 


إریکسون 


ergometer 


Concept IH rowing e. 


Cybex cycle e. 


cycle e. 

upper body e. (UBE) 
ergonomic 

e. assessment of risk and 

liability (EARLY) 

e. chair 

e. factor 
ergoreceptor 
ERGOS work simulator 
Erhenfeld disease 
Erichsen sign 
Erich splint 
Erickson-Leider-Brown 

technique 


Eriksson 


E. brachial block technique يقة إحصار الضفيرة العضدية‎ 


ەۋ ت 


e 


طريقة الرباط بحَسّب إریکسون 


التدوير الارجي/ الداخلي 


نسبة التذوير التارجي/ الداخلي 


إريسا 


الشكل الثاروري بحسب إرلینماير 


حمامی [ج : حمَامیّات] 
i‏ 
مام مقصاية 

حمامی 


E. ligament technique 
E. reconstruction 
E. technique 
ER/IR 
external/internal rotation 
ER/IR ratio 
ERISA 
Erlenmeyer-flask shape 


erogenic aid 


erosion of articular surface 


erosive arthritis 
erosonary 
erysipelas 
erythema 

e. ab igne 

e. of joint 


erythematosus 


ست ای 
ر ی 


8 


دهد 


سض کی 


حتف ققدي (ففّد) معاوض 


الْعَدآت العلكبة تست 


بالتميور ‏ 
و 


معدات د تخفیف الضغط 


معدات طبية مزلية 
وت 


معدات العَرز 


معدات فرلاذية مقاوفة لدا 


معدات فيتاليومية 
شل إِرْب- دوشین 
داء إرب جولدتلاًم 
داء ارب -لاندور زي 
نقطة ارب 
اء إردهايم شر 
[مخت ص ] 

التدوي ر الحارجي في التَمديد 


ت 


َاصبة الفقًار [عضاة] 


التذوير ا لحارجى فى الانتاء 


إرجوفورم 


كمادة إرجوفورم الباردة 
الكمادة الباردة المحوطة 
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talipes e. (TEV) 
equinus 

compensated talipes e. 

e. contracture 

e. deformity 

e. foot 

forefoot e. 

gastrocnemius €. 

gastrosoleal e. 

heel e. 

metatarsus €. 

osseous €. 

pese. 

e. position 

residual heel e. 

residual hindfoot e. 

spastic e. 
equipment 

adjustment e. 

Baltimore Therapeutic E. 

(BTE) 

decompression €. 

home medical e. 

insertion €. 

strainless steel e. 

Vitallium e. 
Erb-Duchenne palsy 
Erb-Goldflam disease 
Erb-Landouzy disease 
Erb point 
Erdheim-Chester disease 
ERE 

external rotation in 

extension 

erector spinae 
ERF 

external rotation in flexion 
ErgoForm 

E. cold pack 


E. contoured cold pack 


د د 

lT 

إسترسون 
E‏ 


ل ا 
حس 1 
قد الدم المقدر 
جهاز إدخال الإستراديول بطریق يق 
الأدمة بحسب إستراديرم 
إستروجين (هرمون آنثوي) 
ایثامبوتول (دواء مضا للتدرن) 
إيثانول 
خبط إيبوند 
خبط إثيلون 
مواد غرسة يثروني 
ان 

کسید ید الایئیلین 


م م 


يم بأکسيد الإیثيلین 


1 باکسید الإيشيلين 
إتیدو كاين ˆ 
إتيد روات (دواء لمعالحة داء 
a‏ ٍ 
ئي صودیُوم الیدروتات 
إتيدروتات الصوديوم 


ر و۶ 


ریغ الورّم الدموي لسرير الظفر 


ی 
مفرغ هیمو-درین 


fixator 

established contracture 
Estersohn 

E. osteotomy 

E. osteotomy for tailor's 

bunion 

esthesia 
estimated blood loss 
Estraderm estradiol 

transdermal system 
estrogen 
ethambutol 
ethanol 
Ethibond suture 
Ethiflex suture 
Ethilon suture 
Ethrone implant material 
ethylene 

e. oxide 

e. oxide sterilization 

e. oxide-sterilized 
etidocaine 


etidronate 


e. disodium 

sodium €. 
etiology 
etodolac 
Eucalyptamint 
eukinesia 
Euler load 


eumelanins 


European-style screwdriver 


evacuation 
epidural abscess e. 
epidural tumor e. 
nail bed hematoma e. 
evacuator 
Hemo-Drain e. 


evaluation 


الذئبة الحمامية 
الذئبة الحمامية امجموعية 


وې 


سرعة مل الكريات الحمراء 


ابيضاض الدم الاحمرار ي 


5 ر 
إريثروميسين (مضا اد د حيوي) 
خشارة(نقشر سر الحلد) 
محدث ٤‏ للخشارة 

بضع الخشارة 


الإشريكية الفُولونية [جرثومة] 
جهاز الورك من السلسلة ٤‏ 
[مختصر] 


ار داخل النقي التابت 


عاصبة ا 
بوب إرّمَارُش 
انثقاب اُريء 
[مختصراً 


۶ سے 


سرعة ثل الكريّات الحمراء 
-لوبريستي,ِ 


ا - 


Ek‏ 1 & را فی ب ا 


کے٥‏ چ ° و 
إسكس -لوبريستي 


٣‏ يچ ° ا 
إسكس -لوبريستي 
ےه ره E E‏ 
کسر سکس -لوبریستي 
إصابة إسکس -لوبريستي 


آلكَسرالمفصلى الف بحس 


إسکس لوبريستي 
لرد فوح بحسب اکس - 


لوبريستي 

° ° چ‎ ES E 
رد إسكس -لوبريستي‎ 
[مختصر]‎ 


ابت الهيکلي الفقري ا خارجي 
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lupus e. (LE) 
systemic lupus e. (SLE) 


erythrocyte sedimentation 


rate (ESR) 
erythroleukemia 
erythromycin 
eschar 
escharotic 
escharotomy 
Escherichia coli 
E-Series Hip System 
ESIN 


elastic stable intramedullary 


nailing 
Esmarch 
E. bandage 
E. dressing 
E. plaster shears 
E. tourniquet 
E. tube 
esophageal perforation 


ESR 


erythrocyte sedimentation 


rate 
Essex-Lopresti 

E.-L. axial fixation 
technique 

E.-L. calcaneal fracture 
classification 

E.-L. calcaneal fracture 
technique 

E.-L. fracture 

E.-L. injury 

E.-L. joint depression 
fracture 


E.-L. open reduction 


E.-L. reduction 
ESSF 


external spinal skeletal 


الخارجية الْحرّض 
الكامن الْحرض 
دراسة كامن الفعل الْحرّض 
الاستجابة الْحرضة 
إيوالد 
رأب كامل مقصل المرفًق بلقمة 
ر E‏ 


2 


بحسب إیوالد 
بدلة المرقق بحسب إيواد 
بدلة الَرقق غير الْمَيّدة بحسب 
یواد 

إیوالد -والکر 


رأب مقصل الركبة المتحرك بحسب 


إيوالد-والكر 


م وه 


E. capitellocondylar total 


رأب مقصل المرقّق بحسب إيوالد 
جهاز تقییم رب مقصل المرفق E. elbow arthroplasty rating‏ 


َقييم السعة القاعدية 

تقييم التبض بحسب دوبلر 
تقييم السعة الوظيفية 
التي البولي التناسلى 
4ع -تقييم السعة الوظيفية 


potential monitoring 
e. potential 
e. potential study 


©. rFESPONSE 


ميم السعات الفيزيائية 
ليم السعة النيزياية 
ل 


elbow arthroplasty 


E. elbow arthroplasty 


راب مفصل الركبة بحسب إيوالد E.-W. knee arthroplasty‏ 


-والڵكرَ 


رة الركبة خد إيوالد ت E.-W. knee implant‏ 
م الكر ب 
[مختصر] EWHO‏ 
مقوام المرقّق و الرسغ واليد elbow-wrist-hand orthosis‏ 
یوین Ewing‏ 
e‏ مه یوینج E. sarcoma‏ 
ورم یوینج E. tumor‏ 
الحركة الحار تة external movement‏ 
ر exacerbated‏ 
رة exacerbation‏ 
جهاز تعويض الورك إكزاكتا - Exacta-Fit ATH hip‏ 
فیٽت replacement system ATF‏ 
تفاعل مفر طّ exaggeration reaction‏ 
تحص exam ٤‏ 
الفحص العصبى لسرعة توصیل neurological nerve‏ 
العصَب conduction velocity e. ٤‏ 


القحص 
الفحص بنظار الشصل 


examination 
arthroscopic e. 

examination 

BB to MMe. 


,هه و و 
الفحص من سرة البطن إلى 


belly button to medial 


system 
سمیث‎ E. elbow prosthesis 
اق إستاتیکی (مسیک نی)‎ E. unconstrained elbow 
إیفانز‎ prosthesis 
يقة استبتاء الكاحل بحسب‎ Ewald-Walker 
إیفائز‎ E.-W. kinematic knee 
فطع الع العقبي الآمامي‎ arthroplasty 
EOS 


بحسب إیفائز 

قطع العظم بحسب إيفائز 
إجراءإيفالز ٠‏ 
استبتاء إیفانز 
بروتو کول إیفائز -برخلتر 
1-إزالة أحشاء البَطن ٠»‏ 
2-اندحاق 
شنفء انقلكب للخارج 
شتف الكاحل 
إصابة الشف 


اختبار إجهاد الشتف 
ر 


شوه الشف -التدوير التارجى 


مشنفة (عضلة) 
قوة الشتفة 
محرض 
كوامن الفعل الْحرّضة 
کامن الفعل العضلی الْرگب 
الّحرَض 
ریس اط ت 


مراقبة كامن المصرة الإحليلية 
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baseline capacity e. 
Doppler pulse e. 

functional capacity e. (FCE) 
genitourinary €. 

job capacity e. (JCE) 
pedicle e. 

physical capacities e. (PCE) 
physical capacity e. (PCE) 


preoperative e. 


Smith physical capacities ¢. uw س السعات الفيزيائة‎ 


static e. 
Evans 
E. ankle reconstruction 
technique 
E. anterior calcaneal 
osteotomy 
E. calcaneal osteotomy 
E. intertrochanteric fracture 
classification 
E. osteotomy 
E. procedure 
E. reconstruction 
Evans-Burkhalter protocol 


eventration 


eversion 
ankle e. 
e. injury 
e. osteotomy 
e. stress test 
eversion-external rotation 
deformity 
evertor 
e. force 
evoked 
e. action potentials 
e. compound muscle action 
potential 


e. external urethral sphincter 


استقصال القَرص القطني الجهري 


استتصال الورم العظمي 


ا 


الغضروفي 
ستتصال حيزي جذري 


استفّصال العظّم المدفوع للخلف 


استفّصال القرٴْص الممرّق 
الاستقصال الترقّوي القاصي 
استقصال تومیسون 
استقصال رأس الرّند 


~~ 0 


استقصال القرص القطني الجهري 


بحسب ولام 
استقًصالی 
لياق القصل الاستفصالي 
الزعة الاستقصالية 
طريقة الاستنصال والكشط 


م ت 
dd‏ ت 
o‏ 


الإتارة 


و3 


ا لجهد الاستغارى التالى للمشبجك 


ملقاط الاستبعاد 


و 
ر س ك ۳ 


فمعول (نتوءٌشاذ) 
مزتلي 
سیوح 
سيوح الغرز 
مجال السيوح 
سیوح الوتر 


نمرین 


تَمرينات مجال ال ركة الساعدة 


الفاعلة 
تمرينات مجال الح ركة الفاعلة 
التمرين الهوائي 
التمرين اللاآهوائي 


meniscal e. 
microlumbar disk e. 


e. of osteochondroma 


radical compartmental e. 
retropulsed bone e. 


ruptured disk e. 


Stewart distal clavicular e. 


Thompson e. 
ulnar head e. 
wide e. 
William microlumbar 
disk e. 
excisional 
e. arthrodesis 


e. biopsy 


excision-curettage technique 


excitability 
excitation 
excitatory postsynaptic 
potential (EPSP) 
exclusion clamp 
excoriation 
excrescence 
bony e. 
excursion 
insertional e. 
range of e. 
tendon e. 
exercise 
active assisted range of 
motion e.s 
active range of motion e.’s 
aerobic e. 
anaerobic e. 
ankle pump e. 
back e. 
Calleja e. 


الكعب الإنسي 
القحص على المتصة 


القحص الإكلينيكي (السريري) 


القحص الشعاعي الارن 


القحص الشعاعي الفقري الكامل 
القحص الشعاعي الفقري الجانبي 


الكامل 
القحص الح ركي 
القحص با لجس 
فحص الُنْعکسات 
القحص الحسى 
القع ا ا لحراري 


إکسيدرين 


ا 


بلاس 


و 


استئصال 


رأب اقصل الاستأصالي 
اتال الطة الطفرية بصب 


وھ ° 2 
بحسب کورتین 


ا 


استئصال فير کوت 

استقصال فر کوت د طوفسون 
استقًّصال فلت 

استتصال حلي 

استتصال نص الفقًار 


استصال لقص داخل الفقار 
استفصال داخل الآفةَ 


و 


- 230 - 


malleolus e. (BB to MM) 


bench e. 


clinical e. 


comparative radiographic e. 


full spine radiographic e. 


lateral full spine 
radiographic e. 

motor e. 

palpatory e. 

reflex e. 

sensory €. 

thermographic e. 
Excedrin 


Excel Plus electrode 


excision 
e. arthroplasty 


Bartlett nail fold e. 


bone cyst e. 


Bose nail fold e. 


cervical disk e. 
clavicle e. 


Curtin €. 


استئصال الورآم الليفى الأخمصى Curtin plantar fibromatosis‏ 


e. 


Das Gupta scapular e. 


disk e. 

distal clavicular e. 
Ferciot e. 
Ferciot-Thomson e. 
Flatt e. 

funicular e. 
hemivertebral e. 

e. of intervertebral disk 
intralesional e. 


marginal e. 


استأصال الشدفة بحسب مَك McKeever-Buck fragment e.‏ 


تمرین الي بحسب ریجین 

التمرین انکر َ 

التمرين الْعَاوَم 

رین التدویر 

علم التَمْرين 

رين «مقَبّض الصندوق 
اي « 

تمرین دنع الساق الستقيمة 

تمارین سوبر سیفن 

تَمُرين الط 2 د 


Regen flexion e. 
repetitive e. 
resistive €. 
rotation €. 

e. science 


“six-pack hand” e. 


straight leg raising e. 
Super Seven e.’s 


supported extension e. 


التمرين القاوم بحت ثیرا اند Thera-Band Max resistive e.‏ 


مَاکَس 
تمرین الي بحسب وليامز 
ر ا 


ممرں 

ممرن الدراجة 

مرن اليد لاوم بحسب 
إیجزرسایزر 

r ° KANA 

ممرن إکسر - کور 

الممرن موتيفاتورف ت ر 2000 
ES)‏ 

ممرن الا بحسب نلسون 
a‏ = 


ممرن التزحلق نورديك تراك 


ورك 

ممرل نوستیب 

لمرن الّابت القدوري بحسب 
۶ و‌ 2 


بوجو 
ممرن اليد الي بحسب رویلان 
إجهاد 
الإجهاد الدرك المقدر (۸۲۴) 
تقدیر (تدذریج) الإجهاد الدرك 
إجهادي 


منلازمة الحيز الآمَامى الإجهادية 


متلازمة الحيز الإجهادية 
متلازمة ايز ا في العميق 
الإجهادية 


إکسیتر 

رَحض العَظم بحسب إكسيتر 
بدلة الورك الملاطية بحسب 
ا 

بدلة الورك بحسب إكسيتر 


Williams flexion e. (WFE) 


exerciser 


bicycle e. 


Eggsercizer resistive hand e. 


Exer-Cor e. 

Motivator FTR2000 e. 
Nelson finger e. 
Nordic Track ski e. 
NuStep e. 


Power Pogo stationary e. 


Roylan ergonomic hand e. 


exertion 
rated perceived e. (RPE) 
rating of perceived e. 
exertional 
e. anterior compartment 
syndrome (EACS) 
e. compartment syndrome 
e. deep posterior 
compartment syndrome 
(EDPCS) 
Exeter 


E. bone lavage 


E. cemented hip prosthesis 


E. hip prosthesis 
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0 


تمرین e‏ 
نمرین رين الَماومة المتقل المتقد 


2ے 


ا 


م 


يود 


ا 


تمرین دي لومي 


پر س 


تمرين الحدعة ديتاميکي 


ے٥‎ 0 


تمرین لامر گزيٴَ 


تمرین الرقع ٴ 

رین التحمّل 

تَمرين التذوير الحارجي 
تمرين الي والبَسطٴَ 


a‏ ور ر ك 

بمرین مد 

تمرين تصلب أوتار الَأبض 
رہ س کرت 


تمرين وة مبعدات الورك 


زدیاد بعد ا 
رو ا ا 
ت الاثقلآب والشنف 


e‏ ر 


فار لَمُريني 
تمرین سوي الحركة 


دَمرين إسوي اماس 


رن سوي الور 
تمرین و َة الركبة 
مَك کت 

u 
العضل‎ E 
الاعتلدک العضلي بالتمرين‎ 
تمر تمرین سلسة الحركة المفتوحة‎ 
تمرين مجال الحركة لمعل‎ 
المرن الان‎ 
o ٤ کت‎ 
فيزيولوجيا التمرين‎ 
تمرين عديد المقَاسات‎ 


تمرين البكرة 


E ن‎ e 


تمرین وضع رباعية الرؤوس 


رين التقوية للشكل الربَاعي 


مجال تَمرين ا حركة 


closed-kinetic-chain e. 

Codman e. 

Daily Adjusted Progressive 
Resistance E. (DAPRE) 

DeLorme e. 

dynamic stump e. 

eccentric €. 

elevation e. 

endurance e. 

external rotation e. 

flexion-extension €. 

graded e. 

hamstring-setting €. 

hip abductor strengthening 
e. 

hip extension e. 

increment after e. 

internal rotation e. 

inversion-eversion €. 

e. ischemia 

isokinetic e. 

isometric €. 

isotonic €. 

knee pump e. 

McKenzie e. 


McKenzie extension e. 


muscle-setting €. 

e. myopathy 

open-kinetic-chain e. 

passive range of motion e. 

pendulum e. 

e. physiology 

plyometric e. 

progressive resistive e. (PR, 
PRE) 

pulley e. 

quadriceps-setting €. 

quad strengthening e. 


range of motion e. 


السرّى الكَهربي الستقصي 


الفحار explosion‏ 
الکسر الانفجار ي e. fracture‏ 
الإصابة الاشجارة e. injury‏ 

exposure ee 


ے2 


عرض الصفيحة الشاشية بس5٣ Abbott-GilI epiphyseal‏ 
آبوط - جيل 
التعرض الحراحي الأمامي 


plate e. 


anterior surgical e. 


ت و م extrapharyngeal e.‏ 

Henry e. ا هري‎ E 

Henry posterior interosseous العصَب ن العظام‎ e 
nerve e. الخلفي 2 هري‎ 


الت را یح کو کر -لكجتاك Kocher-Langenbeck e.‏ 
عرض الإشعَاعي ٠َ‏ 
ا ت الاق 
التَعَرض ال جرحي 
التَعرّض الجراحي للموصل 
الصدري القطَني 


الرضن الأمامى للفقار اlلصnرئډanterio thoracolumbar spine‏ 


القطنى e.‏ 
الَعرض خاد الصفَاق 
التَعرّض الأمامى للفقار الرقبی upper cervical spine anterior‏ 


e. العلوى‎ 


radiation e. 
subperiosteal e. 
surgical e. 
thoracolumbar junction 


surgical e. 


transperitoneal e. 


التعرض الفقر ی vertebral e.‏ 
إخراج طرد expulsion‏ 

إخراج الطحم graft e.‏ 
یستلز ف exsanguinate‏ 
ضبط الاستنراف بالعاصبة exsanguination tourniquet‏ 

control ّ‏ 
ات للخارج ( exstrophy‏ 
مدید » ممتد extended‏ 


الأتى الحرقفي المخذي الُمتد 

فطع عظم امَك العلوي الُمتد 

منصة الحذاء الإنسى الْمتدة 
منص الحذاء المد 


e. iliofemoral approach 
e. maxillotomy 


e. medial shoe counter 


فاسح extender‏ 
6 الم ا nail e.‏ 
ر 
فاسح رو شش Rush e.‏ 
امتداد extending‏ 
سو دة extensibility‏ 


exploring electrode 


extended-counter shoe 


إنهاد 


إنهاك بعد التنشيط 
وحلدة الجر خارج السرير 
خارجي انغاً 
جلطة فبرينية حارجية انشا 
وحدة الجر فوق الرس الخارجية 
ت ِ۶ 
خارجي -سکوني 
8 ا 
طوق خارجي سکوني 
ا 2 E‏ 
جر خارجي سکوني 
استئصال العَرن 
عرن 
عر المشط الأول والاسفينى 
عر دوو ران 
عرن مشاشي 
العرن اعدد الوراثي 
العرن الضخامي 
عَرن ارتطاميٴَ 
العرن المشطى الاسفينى 
عرن القصل المشطى الإسفينى 
ا e RD‏ 
العرن العظمي الغضروفي 
عرن تحت الَظْمّر 
العرن الكاحلى الظتبوبى 
3 1 5 
عرل برجي الشكل 


توسیع الباسطة الوحشية 
توسيع الباسطة الإلسية 


الاستقصاء والإلضار 
الاستقصاء والمراجعة 
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exhaustion 
postactivation e. 
Exo-Bed traction unit 
exogenous 
e. fibrin clot 
e. reconstruction 
Exo-Overhead traction unit 
exoskeletal 
Exo-static 
E.-s. collar 
E.-s. traction 
exostectomy 
exostosis 
cuneiform-first metatarsal e. 
Dupuytren e. 
epiphyseal e. 
hereditary multiple e. 
hypertrophic e. 
impingement e. 
metatarsal cuneiform €. 
metatarsocuneiform joint e. 
osteocartilaginous e. 
subungual e. 
talotibial e. 
turret e. 
expander 
acetabular e. 
expanding reamer 
expansile 
e. cyst 
e. lesion 
expansion 
lateral extensor e. 
medial extensor e. 
e. screw 
expansive laminaplasty 
experimental threshold 
exploration 
e. and debridement 


e. and revision 


extensive ممتد »وا‎ 
e. neoplasm ورم ر‎ 
e. posterior decompression تخفيف الضغط الحخڵفی المد‎ 
extensor الباسطة‎ 
e. carpi radialis brevis الكعبر ت القصيرة الباسطة للرسغ‎ 
(ECRB) ٠ ٠ [عضلة]‎ 
e. carpi radialis brevis العضلة الكعبرية القصيرة الباسطة‎ 
muscle َ للرسغ‎ 
e. carpi radialis brevis وتر الكعبر ت القصيرة الباسطة‎ 
tendon للرسغ‎ 
e. carpi radialis longus الكعبرية الطويلة الباسطة للرسغ‎ 
(ECRL) ٠ ٠ [عضلة]‎ 
e. carpi radialis longus العضلة الكعبرية الطويلة الباسطة‎ 


ي 
وتر الكعبرية الطويلة الباسطة 
وتر الكعبرية الباسطة للرسغ 
الزندية الباسطة للرسغ [عضلة] 
العضاة الزندية الباسطة للرسغ 


وتر الرندية الباسطة رسخ 


muscle 
e. carpi radialis longus 
tendon 
e. carpi radialis tendon 
e. carpi ulnaris (ECU) 
e. carpi ulnaris muscle 


e. carpi ulnaris tendon 


e. communis muscle العضلة الأصلبة الباسطة‎ 
e. digiti minimi (EDM) الباسطة للخنصر [عضلة]‎ 
e. digiti minimi muscle العضلة الباسطة للخنصر‎ 
e. digiti minimi tendon وتر الباسطة ألختصر‎ 
e. digiti quinti (EDQ) باسطة الخنصر 1عضلّة]‎ 
e. digiti quinti muscle العضلة الباسطة للخنصر‎ 


وتر الباسطة لخنصر 
العحضلة الباسطة القَصيرة للأصابع e. digitorum brevis muscle‏ 
و الباسطة القصيرة ألأصابع e. digitorum brevis tendon‏ 
الباسطة المشتر كة للأصابع ٤‏ 


e. digiti quinti tendon 


e. digitorum communis 


ا 


(EDC) [عضلة]‎ 
e. digitorum communis العضلة الباسطة الأصللة للأصابع‎ 
muscle 


وتر الباسطة الأصلة للأصابع e. digitorum communis‏ 
tendon‏ 
الباسطة الطّويلة للأصابع e. digitorum longus (EDL)‏ 
1ض[ 
العضلة الباسطة الطويلة للأصابع e. digitorum longus muscle‏ 
وتر الباسطة الطور يلة لَلأصابع e. digitorum longus tendon‏ 


ر ا 


باسطة إبهام القدم [عضاة] 


e. hallucis 


سَحُوب » قابل للتوسیع 
الأ السحُوب (القابل للتوسيع) 
مدید » سط » امتداد 
وة التمديد الأعظمى 
NS‏ 
طريقة التجبير بإحصار البَسط 
قالب الجسم التمديدي 
مقاط العَظم التمديدي 
الب وصفيحة إصبع القدم 
الظهرانية الممتدّة 
قالب وصفيحة إصبع القدم 
الراحية المتدة 
الدورا الرقبي مع التمديد 
ملقاط التمديد 
تمديد الضغط 


الدو ران آخارجی فى التمديد 
تمديد الجذع الفخذي ٤‏ 
الي والبَسلط ٠َ‏ 
مدید مسند الرس 

تمديد الورك 


التمديد الهالي بحسب هيتنبيرجر 


€ 


إيتاق القصل الفهقي المحوري 
اللفي في إصاب الس 
عدم 2 اناو 

الدورآن الداخلى فى التمديد 
تمديد الركبة سوي الح ركة 
التّمدید بحذاء لیج -بیرٹس 
التمديد القطنى ٠١‏ 
سّوء التوضع التمديدي 
تمديد بمنضدة ماكيت 

قطع العظم الّمديدي 

التقييد التمديدي 

التمديد بالحذاء 

مدید صفيحَة إصبع القدم 
اختبًار الدوران والتمديد 


إصابة الفقار الركبى التمّديدى الكَمَط 
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extensible 
extensile approach 
extension 
angle of greatest e. (AGE) 
e. block splint 
e. block splinting method 
e. body cast 


e. bone clamp 


cast with dorsal toe plate e. 


cast with volar toe plate e. 


cervical rotation in e. 
e. clamp 
compression €. 

e. contracture 

e. deformity 


distractive e. 


external rotation in e. (ERE) 


femoral-trunk e. 

flexion and e. 

headrest e. 

hip e. 

Hittenberger halo e. 

e. injury posterior 
atlantoaxial arthrodesis 


e. instability 


internal rotation in e. (IRE) 


isokinetic knee e. 

Legg-Perthes shoe e. 

lumbar e. 

e. malposition 

Maquet table e. 

e. osteotomy 

e. restriction 

shoe e. 

toe plate e. 
extension-rotation test 
extension-type cervical 


spine injury 


بضع وتر الباسطة 

منعكس دسرة الباسطة 
باسطة إصبع القدم أ عضة] 
باسطات الرسغ 


باسطة الرسغ [عضلة] 
انبساط 

انها القدم الط 
مخارجة 

خارجي 


الت الخارجى التمقصل 
السار الرن التارجى 
جهاز التذبيت الارجى 


الت التارجى ٠٠‏ 
إطار السب ت اارجى 


الحرففة ا حارج ˆ 
حركة ا لحر قفة امار جة 
العضلة الوربية الظاهرة 
العضكة اائلة الظاهرة 
خلفي ملي خار جي 


الدوران ا ارج ˆ 


e. tenotomy 

e. thrust reflex 

toe e. 

wrist e.s 
extensorcarpi 
extensus 

hallux e. 
exteriorization 
external 

articulated e. fixator 

e. elastic strap 

e. fixation apparatus 

e. fixator 

e. fixator frame 

e. ilium (EI) 

e. ilium movement 

e. intercostal muscle 

e. movement (Ex) 


e. oblique muscle 


posteroinferior e. (PIEx) 


e. rotation 


e. rotation-abduction stress ùڌرودلاب اختبار الإجهاد التب٘عيدى‎ 


الخارجی 
تف بالد وران التازي 
تمرين الدوران ا لحارجي 
الدوران التارجي في التَمديد 


الدوران الخارجی فی الننی 

اختبار احج مع الدوران 
اخارجی 

المدورة التارجية 

سوقًاء الضعَّط الهوائي التتابعي 


الخارجية 


test (EAST) 
e. rotation contracture 


e. rotation exercise 


e. rotation in extension 


(ERE) 


e. rotation in flexion (ERF) 


e. rotation-recurvatum test 


e. rotator 


e. sequential pneumatic 


compression boot 


e. skeletal fixation apparatus Jج جهاز التّبيت الھیکلی الحار‎ 


الشبيت الفقر الار چ 
خارجي 


e. spinal fixation 


external 


الست الھیکلی الفقر ی الخار جی e. spinal skeletal fixator‏ 


دعام خارجي 
الاتقلاب الخارجى 


(ESSF) 
e. support 


e. version 


- 234 - 


e. hallucis brevis muscle 


العضلة الباسطة القصيرة لإبهام 


القد 

ا الطَور يلة لإبهام القدم e. hallucis longus (EHL)‏ 
1ض ٠‏ 

العضلة الباسطة الطَور يلة لإبهام e. hallucis longus muscle‏ 
القدم 


قو الباسطة الطويلة لإبهام القدم e. hallucis longus strength‏ 
وتر الباسطة الطويلة لإبهام القدم e. hallucis longus tendon‏ 
مقتعة الباسطة e. hood‏ 
الباسطة المخصوصة للسبابة 


e. hood mechanism 


e. indicis proprius (EIP) 


[عضة] 
العضلة الباسطة الخصو صة e. indicis proprius muscle‏ 
العضلة الباسطة الخصو e. indicis proprius musculus‏ 
وتر الباسطة الخصو صة للستابة e. indicis proprius tendon‏ 
باسط الركبة knee e.‏ 


تلريل الباسملة 

الباسطة الطّويلة [عضلة] 
میکانیک البعلة 

الل الوظيفى المیکانيكة الباسطة e. mechanism dysfunction‏ 
الباسطة القَصيرة لهام الد e. pollicis brevis (EPB)‏ 


e. lengthening 
long e. 


e. mechanism 


[عة] 
العضلة الباسطة القصيرة لابهام e. pollicis brevis muscle‏ 
الد ٠١‏ 


وتر الباسطة القصيرة لإبهام اليد 
الباسطة آلطويلة لإبهام الد 
[عضلة] ٠ ٠‏ 

العضلة الباسطة الطويلة لإبهام 
اليد 

رر الا ای ام د 
و 


e. pollicis brevis tendon 


e. pollicis longus (EPL) 


e. pollicis longus muscle 


e. pollicis longus tendon 


e. quinti tendon 


باسطة المعصم الكعبرية [عضلَة] radial wrist e.‏ 
َي الباسطات e. retinaculum‏ 
استبدال الباسطة e. substitution‏ 
وتر الباسطة e. tendon‏ 
إصابة ت الباسطة e. tendon injury‏ 
تصلیح وتر الباسطة e. tendon repair‏ 


e. tenodesis 


خياطة وتر الباسطة 


التدرن حارج اقصل 
مأتی خارج الجر اب 
خارج ال مظة 
ا لحلقة الشريانية خارج الحفظة 
e e e‏ 
التسليخ ج المحمظة 
الكسر خار ج المحفظة 


ساركومة تسج الخو حارج ابر 


قالع الو ان بيو س 
قالع العظم 

قالع الشوكة 

الع شيرّي 

قالع اللولب بحسب شيري 
قالع الدبوس شكل ورقة البرسيم 
قالع لولبي لرأس الَخذ 

قالع الرس القخذي 
لقال التجريبي القخذي 
قالع فين 

داخل النقي إنترافليكس 


الع الْكَون القخذي مارك !1 


قالع المكون الظنبوبي مارك 11 

قالع ماسي 

الع لدل َب مور 

قالع اون القخدي بحسب 
مورلکن 

مثقب المسمار القالع 

الع نیکول 

قالع ساج 

اة شتاندر 

قالع اللولب بحسب ساو ثويك 

رزة شيندر 

قالع الجذع 

قَالَع ايك اوت 

کک 


e. tuberculosis 
extrabursal approach 
extracapsular 

e. arterial ring 

e. dissection 
e. fracture 
extracompartmental 

soft-tissue sarcoma 
extractor 

Austin-Moore e. 

balle. 

Bilos pin e. 

bone e. 

broach e. 

Cherry e. 

Cherry screw €. 

cloverleaf pin e. 

corkscrew femoral head e. 

femoral head e. 

femoral trial e. 

FIN e. 

Intraflex intramedullary 

pin e. 

Küntscher e. 

Mark II femoral component 
e. 

Mark II tibial component e. 
Massie e. 


Moore prosthesis e. 


Moreland femoral 
component e. 

e. nail drill 

Nicoll e. 

Sage e. 

Schneider e. 

Southwick screw e. 

staple e. 

stem e. 

Take-Out E. 


Zimmer e. 


تقلقل الضغط بالترّصيف التارجي 


2 


إصبع قدم إضآفي (زائد) 
خارج القصلّ 

سط حارج اقصل 

إيكاق الصل خارج الصل 
آردیّاد خارج القصل 
طم خارج انسل 

دمج الورك حارج ا فصا 
رباط الركبة خارج القصل 
متلازمة الأكم حارج الصا 


external-alignment 
compression jig 

external-coil electrical 
stimulation 

external/internal 

e. rotation (ER/IR) 

e. rotation ratio 
externally rotated 
externum 
os tibiale e. 
exteroceptive sensation 
exteroceptor 
postural e. 
extirpation 
Extra 

Aspercin E. 

Buffinol E. 

Valorin E. 


extra 


کسر تماني خار جي في الإصبع e. octave fracture of finger‏ 


e. toe 
extraarticular 

e. ankylosis 

e. arthrodesis 

e. augmentation 

e. graft 

e. hip fusion 

e. knee ligament 


e. pain syndrome 


الالتهاب الز الل آلزغابی العقَيّدي e. pigmented villonodular‏ 


إجراء حارج القصل 
التمفصل الكاذب خارج القصل 
استبتاء حارج القصل ا ٠‏ 


2 


تحت لاحل حارج الفصل 


- 235 - 


synovitis 
e. procedure 
e. pseudoarthrosis 
e. reconstruction 
e. resection 
e. structure 
e. subtalar fusion 


e. subtalar joint 


e. technique 


الطرف العلوي الأيسر 

الطرف السقى 

طريقة تحريك الطرف 

الطُرف السقّلي الآمن 

الطرف العلوي الأبمن 

الطرف العلوي 
ا 

احتبار الالفحَاخ الخارجي 

قوة العضلة الخارجية ˆ٠‏ 

دعامات مؤخر الَقَدَم الخارجية 


5 
چ 


علامة العين 

رأب العضلات الْثنبة بحسب أيلير 
جبيرة ايزفورم ٠‏ 
جهيزة التعليق لحراحة تقويم العظَام 


از 


left upper e. (LUE) 
lower e. (LE) 


e. mobilization technique 


rigth lower e. (RLE) 
right upper e. (RUE) 
upper e. 
extrinsic 
e. entrapment test 
e. muscle strength 
e. rearfoot posts 
extrodactyly 
extruded disk 
extrusion 
bone graft e. 
disk e. 
extravasation €. 
extubation 
postoperative e. 
exudate 
exudation 
exude 
eye sign 
Eyler flexorplasty 
Ezeform splint 
EZ-Trac orthopaedic 


suspension device 


رقع الطَرّف 


extractor-driver 
extractor-impactor 
Fox e.-i. 
extradural granulation 
extrafusal fiber contraction 
extramedullary 

e. alignment 


e. allignment guide 


ر ت ا ا 
ورم البلازماويات خارج النقي 


e. plasmacytoma 


کسرا تمانی خار جی extraoctave fracture‏ 
عامل خارج العم extraosseous factor‏ 
الت خارج الصفاق extraperitoneal approach‏ 
خارج البلعو م extrapharyngeal‏ 
الأتّى خارج البلعو م e. approach‏ 
التعرّض حارج البلعوم e. exposure‏ 
خارج الهیکل extraskeletal‏ 


e. chondroma 


ساز کو هة غضروفة خارج الهيكل e. chondrosarcoma‏ 
تسرب extravasation‏ 

e. extremity ي رة‎ 

e. extrusion انتراع‎ 

e. injury إصادة رة‎ 


e. irrigation solution 


ملول الإرواء التَسريبي 
نهاية » طرف extremity‏ 

elevation of e. 
extravasation €. 


نهاية التسرب 
الطرف السقلي الأيسر 


left lower e. (LLE) 
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يفة استقصال الوجيه 
التثبيت بالسلك لكسر الو جيه 


إسلاك مائل (غير مباشر) 
سطح (مستوی) الو جيه 
استبدال الو جیه 


إسلاك الحلم ا جڙتي للوجيه 


متلازمة الو جه 
2 


وجه (انحیاز) الوجيه 
إسلاك الو جيه (تنبيت بالسّلك) 
استفْصال الوجِيّه » فطع الوجيه 
فطع الوجيه بحسب أودونوهيو 
الشريّان الوجهي 


سح بشکل طن الج 


f. excision technique 
f. fracture stabilization 
wiring 

fusion f. 

f. fusion 

inferior f. 

f. injection 

f. joint 

f. joint block 

f. joint disease (FJD) 

f. joint dysfunction 

f. joint irritation 

f. joint preparation 

oblique wiring f. 

f. plane 

posterior f. 

f. replacement 

f. subluxation stabilization 

wiring 

f. syndrome 

f. tropism 

f. wiring 
facetectomy 

O’ Donoghue f. 
facial artery 

facies 


swan-neck f. 


[مختصر] FA‏ 
انو رزم کاذب fasle aneurysm‏ 
الفويلة (غضروف متعظّم في fabella‏ 

عضلة الساق) 
قويلي شظَوي fabellofibular‏ 
9 قویلی شظّوي f. complex‏ 
راط شظلوي f. ligament‏ 
فابیر (أتبتو ت faber ٤‏ 


ی فی و ضع التبعيد وا التدور پر flexion in abduction and‏ 


الوحشي َ external rotation‏ 
فابيري (أتبتو ب) fabere‏ 
٣‏ ¢ حي ¢ لون ۳ وحشی ¢ flexion, abduction, external‏ 
ا rotation, extension‏ 
علامة فابيري (أتبتوب) fabere sign‏ 
اختبار فابیر ي fabere test‏ 
لو لب فابیان Fabian screw‏ 
مختصر FABQ‏ 
التحقق من سلامة إجرآءات Fear Avoidance Beliefs‏ 
جب ال Quest‏ 
قوس الوجه facebow‏ 
ا الوجه أو وتو -يومي Ortho-Yomy f.‏ 
وجيه اج :وجيهات] facet‏ 
راو الوجيه f. angle‏ 
شدو د الوجيه f. anomaly‏ 


مار الو 
و ره سه 
وچ مفصلي 
خلع الوب 


f. apposition 
articular f. 


f. dislocation 
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ا اهي - کومبر 

طريقة اهي -اوبراين 

فرح راع وأهتة 

ضیف 4 واهن « عاجز 
متلازمة جراحة الظهر الواهن 


متلازمة الظهر الواهن 
معَلارمة الظهر الواهن المرافقة 
لال ادت 


ضعيف > واهن »فاشل 

قطع العَظْمّ الخذي الفاشل 

e 

متلزمة الجراحة الفاشكة 
آلية القصور والسلامة ٠‏ 
فُصور إحقاق قشل 

۶ 2 


حفاق قاق اماب الحافظة 


ا 


فصور تعبی یت التعب) 
ان یں آرت ر 
هارنجتون 


ہر ر و 


قشل القلب 

شل الغرستة 

فصور معدي 

تحمیل الخرسة الفقرية بسبب 
الآحفاق 


اختبار الهم لفايربانكس 
ريقة فايربانكس 


ية فایربانكس مع تعديل سيفر 


إجراء فایربانکس -سیفر 
فایرستاین 
علامة السَسى التَصالب 
لفایرستاین ٠‏ 
علامة فايرستاين 


تحمیل تشريحي ووظيفي لقال 


Fahey-Compere pin 
Fahey-O?Brien technique 
fail arm 
failed 
f. back surgery syndrome 
(FBSS) 
f. back syndrome (FBS) 
f. back syndrome with 
documented 
pseudoarthrosis 
failed 
f. femoral osteotomy 
f. procedure 
f. surgery 
f. surgery syndrome 
fail-safe mechanism 
failure 
congestive heart f. 
f. of conservative 
management 
differentiation f. 
fatigue f. 
Harrington rod 
instrumentation f. 
heart f. 
implant f. 
metal f. 
spinal implant load to f. 
stem f. 
Fairbanks 
F'. apprehension test 
F'. technique 
F. technique with Sever 
modification 
Fairbanks-Sever procedure 
Fajersztajn 


F'. crossed sciatic sign 


F. sign 


FAL functional and 


2 
برازي 


 ریسیلازارط‎ 


لمستقبلات الحسية العميقة 
i‏ 
عامل الانجذا ب الكيميائي 
عامل التخثّر 
عامل اة العمل 
عامل خارج العَظّم 


RE‏ ت 


عامل نمو الأرومات الليفة 


عامل وراڻي (جيني) َ 
عامل ا 

عامل عالي الخطورة 
عوز العامل التاسع >1 
عامل عدوي عصبيی 


facilitate 
facilitation 
convergence f. 
neuromuscular f. 
f. pattern 
postactivation f. 
posttetanic f. 
Proprioceptive 
neuromuscular f. (PNF) 
factor 
biomechanical f. 
chemotactic f. 
coagulation f. 
ergonomic f. 
extraosseous f. 
fibroblast growth f. 
genetic f. 
growth f. 
high-risk f. 
f. IX deficiency 


neurotrophic f. 


عامل التمو الشتق من الصفيحات platelet-derived growth f.‏ 


عامل التهاب الاصل 
الروماتويدي 
عامل التهاب القاصل 
الروماتويدي 
عوز العامل التّامن ۷111 
فادیر (ثتقتد) 


نی » تریب »تدویر داخلی 


اختبار فادیر 
معاة بالهواية 


# 


I6 


العقدية | البرازية ( جر نوفة) 
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RAf. 


rheumatoid arthritis f. 


f. VIH deficiency 
fadir 

flexion, adduction, internal 

rotation 

fadir sign 

fadir test 
fad therapy 
faecalis 

Streptococcus f. 
Fahey 

F'. approach 

F. pin 

F'. retractor 


F'. technique 


ر س و کی 


اللقاقة الحريضة 


f. lata 


طحم مجك من اللفافة انعريضة زgrafi f. lata freeze-thawed‏ 


طحم من اللفَافة العريضة 


اللفافة الركبة الانسة 
اللفافة الراحلة ٠ ٠‏ 


اللَمَائة الأخمصة 


و2 ت 


فة رباعية الرؤوس الفخذية 


ی ی س 


اللفافة خف العجز 


کہ ہی ا 0ر ٥ے‏ س 


ده مستعر صه 
ا 


O aN 


غطاء العْمّد اللفافى 
عدوى الحيّر اللفافي 
خياطة اللفافة َ 


f. lata graft 

lumbar f. 

lumbodorsal f. (LDF) 

medial geniculate f. 

palmar f. 

Plantar f. 

quadratus femoris f. 

retrosacral f. 

f. sheath 

Sibson f. 

transversalis f. 

vertebral f. 
fascial 

f. arthroplasty 

f. band 

f. fibromatosis 

f. graft 

f. plane 

f. release 

f. sheath covering 

f. space 

f. space infection 

f. suture 
fascial-muscle interface 
fasciaplasty, fascioplasty 
fascia-splitting incision 
fasciatome (var. of 

fasciotome) 
fascicle 

motor f. 

muscle f. 

sensory f. 

silent f. 
fascicular 

f. neuropathy 

f. repair 
fasciculation 


benign f. 


می فل 

ية فالات بو كهولز 
علامة الشدفة الساقطة 
علامة الورقة الساقطة 
کاذب » زائف ˆ 


أنورزم کاذب (۴۸) 


حكل الرظائف السكقلة العائلى 


الودمة اللمفية العائلة 
الشلل الدوري العائلى 
الشکل العائلى ٠‏ 
متلازمة فانكوني َ 
غاا وة 
مقط ارابوف 
داء فاریر 


ور س س 


متلازمة الخرج البعيد 


ہے کہ ٥‏ ي 


اللفافة الترقوية الصدرية 
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anatomic loading 


Seipi FAL 


Fallat-Buckholz method 


fallen-fragment sign 
fallen-leaf sign 
false 

f. aneurysm (FA) 

f. rib 
false-negative results 
familial 

f. dysautonomia 

f. lymphedema 

f. periodic paralysis 


f. shape 


family management model 


Fanconi syndrome 
fan sign 
Farabeuf forceps 
Farber disease 
far-field potential 
Farmer 

F'. operation 

F'. technique 
far-out syndrome 
Fartlek training 
fascia 

antebrachial f. 

Buck f. 

cervical f. 

clavipectoral f. 

Colles f. 

crural f. 

cuff of f. 

deep f. 

deltoid f. 

endoabdominal f. 

endothoracic f. 

hypothenar f. 

infraspinous f. 


investing f. 


اختبار امتراز الستأرج متلق 


(التألقّيٰ) 

ا لانكس الْوَرَضة 
الْحلحلة 

ررّة فاستلوك الغروسة 
5 ن امن -تراك 

دسم ¢ دهن 

دهن ذاتي انشا 

الصمام دهُني 

متلازمة الانصمام الدهني 


رە وو 2 


وسادة امرف الدهنبة 

ميعاد الوسادة الدهنية 

علامة الوسادة الدهة 
التعب 

EE 


0 برض ر 


کسر تعبي (جهدي) 


وان الب الجسم الغريب 
متلازمة الظهر الواهن 


subcutaneous f. 

Yount f. 
fascitis (var. of fasciitis) 
fashion 

aseptic f. 

cruciate f. 
FAST 


fluoroallergosorbent test 


Fast Lanex rare earth 
screen 
Fastlok implantable staple 
Fas-Trac strip 
Fat 
autogenous f. 
f. embolism 
f. embolism syndrome 
f. graft 
f. pad 
f. pad of elbow 
f. pad retractor 
f. pad sign 
fatigue 
f. failure 
f. fracture 
implant f. 
metal f. 
f. tolerance 
fatty 
f. tissue 
f. tissue tumor 
f. tumor 
fault 
dynamic f. 
Favort-feder test 
FB 
foreign body 
FB cast cushion 
FBS 


failed back syndrome 


ارتجاف حزمي تقَاّصي 
ي 03 


رجاف حزمي حبيٽ 


چ ت 


بضع اللفاة الادمية 
بضع اة کک 


ع 


بضع اللفافة ا لجذري 

التهاب اللفائة ٠‏ 

تهاب الشريط اللقافي الحرقفي 
الظنبوبي ٴَ 

التهاب الشريط اللقافي الحرقفي 
الظنبوبي ٠‏ 

التهاب اللفافة الناخر 

التهاب اللفافة CC‏ 

التهاب اللفافة الأخمصبة 

التهاب اللفافة التکائري 

التهاب اللفافة الأحمصةة الْعنّد ء 
تهاب لقا الأخمصية 


E 


طط آللماة 
رأب اللفاكة 


و0 


بضع اللائة بشق هدوج 

بضع اللَمَائة الأحمصية التنظيري 
(عبر التنظير) 

بضع اللفاقة بحسب فرونيت 


بضع اللفاة الأخمصة ية عبر الجلد 


اللعافة و 


کے اع ب ا 
ا 
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contraction f. 

malignant f. 

f. potential 
fasciculus, pl. fasciculi 
fasciectomy 

dermal f. 

limited f. 

partial f. 

radical f. 

radical palmar f. 
fasciitis, fascitis 

iliotibial band f. 


ITBf. 


necrotizing f. 
nodular f. 
plantar f. 
proliferative f. 


recalcitrant plantar f. 


fasciocutaneous flap 
fasciogram 
fascioplasty (var. of 
fasciaplasty) 
fascioscapulohumeral 
dystrophy 
fasciotome, fasciatome 
fasciotomy 
double-incision f. 


endoscopic plantar f. 


Fronet f. 


percutaneous plantar f. 


plantar f. 
prophylactic f. 
Rorabeck f. 
single-incision f. 


Skoog f. 


فیلدینکرس 
داء فیّکس 
داحس 

داحس عقيم 

عدوی الداحس 


ت 


لباد 


جهاز تعلیق کبل بودن للمثزر 
آللبّادي 
ا 


اسرد الان e‏ 


الدورآن ا 
الشريان الْنعطف القخذي 


مقاط اي 


کش طط س اللقمة القخذية 
لمي فخڏي 

القشرة الفخذية 

انثقاب القشرة الفخذية 

طم | سوي 2 شري فخڏي 


العَصَ الجلدي القخذي 
طْعم اسوق جلي قذي 


جدل فخذي 


کہ چ 


مهرف قدي 

حمَارة لَب القخذي 
بدلة باطنية فخذية ˆ 
الال ا اة الفخذة 


ت جر 


Felix disease 
felon 
aseptic f. 
f. infection 
felt 
f. apron Bowden cable 
suspension system 
f. collar splint 
orthopaedic f. 
f. padding 
rolled f. 
Felty syndrome 
female reamer 
femoral 
f. alignment jig 
f. allograft 
f. anteversion 
f. arteriography 
f. artery 
f. attachment 
f. canal 
f. circulation 
f. circumflex artery 
f. clamp 
f. component 
f. condylar shaving 
f. condylar template 
f. condyle 
f. cortex 
f. cortical perforation 
f. cortical ring allograft 
f. cortical window 
f. cutaneous nerve 
f. diaphyseal allograft 
f. diaplysis 
f. distractor 
f. drill bit 
f. endoprosthesis 


f. epiphysiolysis 


تقييم السعة الوظيفية 


[مختصر] 

الشنية الكعبرية للرسغ [عضلة] 
[مختصر] 

انيه الزندية للرسغ [عضاة] 


[مختصر] 
المعالحة بالتيار التداخل الختلف 


التواتر 


[مختصر] 
الشنية الطويلة للأصابع [عضلة] 
[مختصر] َ 


FBSS 
failed back surgery 
syndrome 
FCE 
functional capacity 
evaluation 
FCR 
flexor carpi radialis 
FCU 
flexor carpi ulnaris 
FDICT 
frequency-difference 
interferential current 
therapy 
FDL 
flexor digitorum longus 


FDP 


flexor digitorum profundus [ziz] الننية العميقة للأصابع‎ 


ق صر 


لتم لسطحة صاع [عضة] 


FDQB 


flexor digiti quinti brevis 


FDS 


flexor digitorum sublimis [zs] لسطحية للأصابع‎ 


flexor digitorum 


superficialis 


Feagin shoulder dislocation jazi اختبار خلع الکتف بحسب‎ 


و 


الحم من سلامة إجراءات نجنب َ 


308 o ا‎ 


e‏ ل 


طرفي 
آقدام ¢ قدمان ˆ 


ا 


ا انة الرغوة الْطفئة بحس 
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test 
Fear Avoidance Beliefs 
Quest (FABQ) 
feasibility 
vocational f. 
feeding 
drip-tube f. 
feel 
end f. 
feet 
Feiss line 
felcher 
Feldene 


Feldenkrais foam roll 


e‏ هو 


الكسر فوق اللقمة الفخذية 
القالعة التجرية الفخذية 
ا 


u‏ اا الفخذية 

البسط الجذعي الفخذي 

ا ا جڌعي القخڏي 
ڏخڏي 

دات الرأسين الفخذية 


ر 


زرع فخڏي 4 


وص 


خياطة الوتر الر رباطي القخذي 


عظم القخذ الدآني 


f. supracondylar fracture 

f. trial extractor 

f. vein injury 
femorale 

calcar f. 
femoral-trunk 

f.-t. angle 

f.-t. extension 

f.-t. flexion 
femoris 

biceps f. 

rectus f. 
femoroischial 

transplantation 
femorotibial ligament 

tenodesis 
femur 

distal f. 

f. graft 


proximal f. 


Universal proximal f. (UPF) Jw عظم الفح الداتی يو يوننفر‎ 


جبيرة الما (صاتت 


جهاز الكَتف الكامل بحسب فينلين 


ورون (دواءً ماد داللالتهاب) 


OR 


و 
دنتون 
المسمارا ولب بحسب فقون 
امار اللو کب الظہوبی بحس 
ا ر 
تارشة الضلع بحسب فيوتشيتي 
St‏ 


ر٣‏ رو 


جبيرة رس CE‏ 


fenamic acid 
fence splint 
fenestrated 

f. drape 

f. reamer 

f. stem 
fenestration 
Fenlin total shoulder 

system 
fenoprofen 
fentanyl 
Fenton 

F'. bolt 

F. tibial bolt 


Feochetti rib spreader 
Ferciot 
F. excision 


F'. tiptoe splint 
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الشَاشة القخذية 


کسرقخذيٴَ 


ا 


ا فخذية 

د الدليل القخذي 
راس القَخذي ` 
لولب رأس الفَخذ 
مسواق رأس الفّخذ 
قالع رأس الفَخذ ََ 
خط رأس الفخذ 
مرطام رأس المخذ 


کسر فخذي بین الُدورین 
کرو 
تقصير الكردوس الفخذي 
وکو ا 


الكردوس القخذي 


ا 
ار ی 


ا 


اختبار جر الع صب القخذي 
انحلال العظم الفخذي 
اهاب العَظم و التقي القخذي 
تَحَلْخُل العظم القخذي 
عا القخذيٴ 


دبوس فخذي 

بد خن“ 

شوكة البدلّة القخذية ê‏ 
البدلة القخذيََ 


كثبيت البدلة الفخذية 


تلع العم القخاَّي 


الالقلكب القخذي للْحَلّف 


سوء انجبار جسم المَخذ 


f. epiphysis 

f. fracture 

f. groove 

f. guide pin 

f. head 

f. head cork screw 
f. head driver 

f. head extractor 

f. head line (FHL) 
f. impactor 

f. intertrochanteric fracture 
f. metaphyseal shortening 
f. metaphysis 

f. nailing 

f. neck 

f. neck fracture 

f. neck fracture reduction 
f. neck prosthesis 

f. neck version 

f. nerve 

f. nerve block 

f. nerve stretch test 
f. nerve traction test 
f. notch guide 

f. osteolysis 

f. osteomyelitis 

f. osteoporosis 

f. osteotomy 

f. pin 

f. plate 

f. prosthesis 


f. prosthesis broach 


f. prosthesis fixation 
f. resection 

f. retroversion 

f. sarcoma 

f. shaft 

f. shaft fracture 


f. shaft malunion 


[مختصر] 
ئي مفرط (إضافي) 
[مختص] ٠‏ ` 


E 
الشنية الطر يلة لبها القدم‎ 


ص 


کبل بصري لَيفي 

التنظير دآخل الَعَظم البَصّري 
اللي 

مصدر الضوء البصري الليفى 


کر نی 


لاتتاسب مط الألياف 


FF 
further flexion 
FFC 
fixed flexion contracture 
FFD 
focal film distance 
FHL 
femoral head line 


flexor hallucis longus 


FI 
fixator interne 
Fiber 
A-delta f. 
afferent f. 
annular f. 
carbon f. 
collagen f. 
f. density 
intrafusal f. 
Sharpey f. 
tendinous f. 
fiberglass cast 
fiber-metal peg 
fiberoptic 


f. arthroscope 


f. cable 


f. intraosseous endoscopy 


f. light source 
fiber-region 

anterior f.-r. 

central f.-r 
fiber-splitting incision 
fiber-type disproportion 
fibrillation 

f. potential 

synchronized f. 


fibrin clot 


فیرسیوت 
استقصال فیرسیوت -ثومسون 
فرجسون 
زاوية فرجسون 
مقاط العَظم بحسب فر جسون 
ا ر 


Ferciot-Thomson excision 
Ferguson 
F. angle 
F. bone clamp 
F. method 
F. scoliosis measuring 
method 


F. view 


قَطع ا و على مرحلتین بطٌريaًَة Ferguson-Thompson-King-‏ 


الأتى الأآَمامي السَحُوب بحسب 


فرتاندیز 
عع الظم بحسب فرتاندیز 
جهاز البساط المتحرك تحت الماء 


بحسب فیرنو آکواسیزر 


قراضة فیریس سمیث 
سلفات الحدیدوز (۴۲80) 


[مختصر] 
التنبيه الكهربائي الوظيفي 
دراجة ال مهد بالتلبيه الكهربائي 
5 تاي 
[مختصر] 
سلّفات الحدیدوز ۴۵804 
ماب 
معلازمة اجنين الكحولي 


جنینی 


تلاا 4 روفي | نينو 
بدلةفيت ا ˆ 


و 


حمی (ج : حمیّات) 
hS‏ 
حمّی وادي سان خواکین 


و 0 ن 
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tow-stage osteotomy 
Ferkel 


F'. bipolar release 


F'. torticollis technique 
Fernandez 
F'. extensile anterior 
approach 
F'. osteotomy 
Ferno AquaCiser 
underwater treadmill 
system 
Ferris Smith rongeur 
ferrous sulfate (FeSO 4) 
FES 
functional electrical 
stimulation 
FES exercise bicycle 
FeSO, 
ferrous sulfate 
festinating gait 
fetal alcohol syndrome 
fetalis 
chondrodystrophia f. 
Fett prosthesis 
fever 
fracture f. 
San Joaquin Valley f. 
f. of undetermined origin 


(FUO) 


ورم ليفي عظمي المنشاً 
ورم ليفي سمحاقي 
ورم ليفي حول الظفر 


osteogenic f. 
periosteal f. 
periungual f. 
soft f. 


subungual f. 


ورام لیفی fibromatosis‏ 
ورام لیفی طفلی عدو انی aggressive infantile f.‏ 
ورام ليقي ڦولوني f. colli‏ 


congenital general f. 


ورام ١‏ آدمي dermal f.‏ 
ورام ليقي طفلي منتشر diffuse infantile f.‏ 
ورام لفافي fascial f.‏ 
ورام يفي معمّم generalized f.‏ 
ورام يفي طفلي infantile f.‏ 
ورام ليقي آدمي طفلی infantile dermal f.‏ 
ورام ا تشعيعي irradiation f.‏ 
ورام ليقي أخمّصي plantar f.‏ 
ورام ليقي في العضلة القترا ائة sternocleidomastoid‏ 
muscle f.‏ 
subcutaneous‏ 


و ۴ ھر ا ہے 8 اج 
ورام ليفي سارکومي کاذب تحت 
الجلّد 


pseudosarcomatous f. 


داء لیقی عضَلی fibromuscular disease‏ 
آم علي ليقي fibromyalgia‏ 
التي ب عضلی لیفی fibromyositis‏ 
ورم مُخَاطي ليفي fibromyxoma‏ 
فېرونیکتین (بر وتین لاصق للخلایا) fibronectin‏ 
آیفی عظّمی fibroosseous‏ 
َ ك عظمة f. pulley‏ 


حلقة لاكروا العظمية الليفبة 


f. ring of Lacroix 


غمد لیفی عظّمی f. sheath‏ 
ف لبق عظمی f. tunnel‏ 


شد وذ الأعتل الليفى 


fibropathic abnormality 


دن (خلل تتسج) لیفی fibroplasia‏ 
تلیفی fibrosa‏ 
التهاب العضَل الى myositis f.‏ 


progressive myositis f. 


التهاب العضل التليفي المترفّي 


کے ی ر 0 ۰ چ 
سار كومة ليفية fibrosarcoma‏ 
و 
تلیف fibrosis‏ 
د 
تلف حلقی annular f.‏ 


intraneural f. 


ل وال ال 


0 مرب و‌ 
فبرینوجین موسوم بالیود 


ره و 


fibrinogen 


iodine-labeled f. 


فبر ينوجین موسوم تالو د المشع radioactive iodine-labeled f.‏ 


حالّة الفبرين 
انحل الفبرين 
عامل نُموالأرومات الليفيّة 


وو س 


ارومي ليفي 


ا 


الوَرّم الظهاري الليفي بحسب 
بینکوس 
ظهاري ورمي ليفي 


PE 
رشاحة ليفية شحمية‎ 


ورام شَحمي يفي في ضخامة 
الأصابع 

ورم ليفي 
ورم ليفي سقاقي 
الورم الليفي السماقي تكاس 
ورم ليفي عضرو محَاطي 
ورم ليفي رباطيٴَ 
ورم ليفي مكون للنسيج الليفي 
ورم ليفي سفاقي يفعي 
ورم ليفي حول الظفر بحسب 

کوینین 

ورم ليفي لين 
ورم ليفي مليساڻي 
ورم لي غير معظّم 


ورم ليفي معظم 
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fibrinolysin 
fibrinolysis 
fibroblast growth factor 
fibroblastic 

f. phase 

f. tumor 
fibrocartilage 

f. complex 

triangular f. 
fibrocartilaginous 

f. disk 

f. plate 
fibrochondrocyte 
fibrodyslasia 
fibroepithelial polyp 


fibroepithelioma of Pinkus 


fibroepithiomatous 
fibrofatty infiltrate 
fibroid tumor 
fibrokeratoma 
fibrolipomatosis 


macrodactylia f. 


fibroma 
aponeurotic f. 
calcifying aponeurotic f. 
chondromyxoid f. 
desmoid f. 
desmoplastic f. 
juvenile aponeurotic f. 


Koenen periungual f. 


f. molle 

f. molluscum 
nonossifying f. (NOF) 
ossifying f. 


3o 


کردوس الشظة f. metaphysis‏ 
الشظىة f. ostectomy‏ 
کک 
بروز شظوي f. peg‏ 
فصال کاذب شظّوی f. pseudoarthrosis‏ 


عظم تان شظوي f. sesamoid‏ 
الرباط السمسماني الشَلّوي 
استفْصال آلسمسماني الشظو ي 
طحم شظوي داعم 


َمل الشظبّة ٠‏ 


طْعم شظَوي 


f. sesamoidal ligament 
f. sesamoidectomy 

f. strut graft 

f. transfer 


f. transplant 


قطع (استنصال) الشظة fibulectomy‏ 
قطع الشظة ری partial f.‏ 


الر باط الشظوي العقبي 
اياف الققصل الشظو ي الكاحلي 


fibulocalcaneal ligament 


fibulotalar arthrodesis 


فیْکات Ficat‏ 
إجراء فیکات F. procedure‏ 
منظر فیکات F. view‏ 
طَريقَة فيك Fick method‏ 
حقّل » ساحة field‏ 
إحصار ساحي f. block‏ 
اة بلا ترف bloodless f.‏ 


ساحة ال لتسلیخ f. of dissection‏ 
حقل کھر بائی مغتاطیسی ابض pulsating electromagnetic f.‏ 
ل اس ای 


pulsed electromagnetic f. 


(PEMF) 
و ر رر ا‎ 
field-echo image صورة صدى الساحة‎ 
Fielding ایج‎ 
F'. femoral fracture تصنیف الكسو ر القخذية ب بحسب‎ 
classification فیلدینج‎ 
F. modification of Gallie تعديل فيدينج لطريقَة جا‎ 


technique 


تَصنیف فیلدینج - ماجلياتو لكسور Fielding-Magliato‏ 


classification of تحت الدو ری‎ 
subtrochanteric fracture 

fifth الخامس‎ 
f. finger الإصبَع الخامس‎ 


السنع الحامس (سنعی خامس) f. metacarpal‏ 
الط الخامس (مشطى خامس) 
كسر قاعدة المشط الخامس 


كسر المشط الخامس 


f. metatarsal 
f. metatarsal base fracture 


f. metatarsal fracture 


تليف حول العصَب 

تلف حف الصفاق (البريتوان) 
التهاب ليقي ٠‏ 

آلتهاب ليفي حول اقصل 


امتداد لفافی لیفی 
ليفي 


النَدن الليني المعظّم المترقي 


ورم عابي ج 
ر رو 


اال 
کک 


یی دی ای 


ارتخاء الشظية (الشظية الرخوة) 
الشظة القاصية ١‏ 

الشظية الندوئة (الختلة التنس) 
TT‏ 
الشظكة الدانية 

َ  يوظش‎ 

الرباط الشظوي ال جانبي 


كسر الشظيةَ 
طم شظلوي 
رأس الشظبة 


اعدم الصف الشنظوي للطرف 
رباط شظلوي ٴَ 
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Perineural f. 

retroperitoneal f. 
fibrositis 

periarticular f. 
fibrosus 

lacertus f. 
fibrotic 
fibrous 

f. adhesion 

f. attachment 

f. band 

F'. capsule 

f. cortical defect 

f. dysplasia 

F'. dysplasia ossificans 

progressiva 

f. hamartoma 

f. histiocytoma 

f. lesion 

f. loose body 

f. scar tissue 

f. spur 

f. tissue 

f. tissue implant 

f. tumor 

f. xanthoma 
fibroxanthoma 
fibula 

diastasis f. 

distal f. 

dysplastic f. 

f. protibial synostosis 

proximal f. 
fibular 

f. collateral ligament 

f. fracture 

f. graft 

f. head 

f. hemimelia 


f. lgament 


مرشحة جرينفيلد 
مرشحة الوريد الأجوف السقل 


و ي 03 


مرشحة جسيمات الهواء ذات 
الكقاءة العالية 
جهاز التَرْشيح ٠‏ 
متلازمة الخبط الانتهائى 
FIN‏ 


e‏ پە س 


مستخر جة ۴1۸ 
دلیل بوس ۴1۸ 


نتائج ¢ مو جودات 
موجودات محَطط الحرارة 


إصبع مخلبية 


كسرالحافر ا مشقوق في الإصبَع 


مح ة دة واقىة للذ“ 
جبيرة عمديه وافيه لاإصيع 
ا ا 


تشوه الإصبع 


جبيرة راز بط الإصبّع 


کسر ماني خارجي في الإصبَع 


إصبع الإشارة (الإصبَّع الثاني) » 
السبابة 


ەم ت 


قصل إصبعي 
راب القصلالإصبمي 


compensating f. 
Greenfield f. 
Greenfield inferior vena 
caval f. 
high efficiency particulate 
air 
filtration system 
filum terminale syndrome 
FIN 
FIN extractor 
FIN pin guide 
finding 
Thermographic f. 
fine 
f. curette 
f. manipulation 
finger 
claw f. 
cloven hoof fracture of f. 
clubbing of f. 
coach?s f. 
congenital trigger f. 
f. cot splint 
f. deformity 
f. extension clockspring 
splint 
extra octave fracture of f. 
fifth f. 
f. flap 
f. flexor muscle 
football f. 
f. fracture 
hypoplastic f. 
index f. (2nd digit) 


f. intrinsic 
jammed f. 
jersey f. 

f. joint 


f. joint arthroplasty 


الب بشكل الرقم ثمانية 
تضميد بشكّل الرقم ثمانية 
رباطً بشكل الرقم ثمانية 
عقَدة بشكل الرقم ثمانية 
خياطة بشكّل الرقم ثمانية 
اختبار بشكل الرقم ثمانية 
موم صتذري بشكل الرقم شمان 
عقدة سلكية بشكل الرقم ثمانية 
تسليك بشكل الرقم ثمانية 
اخنبار بشكل الرقم أربعة 
مبرد 
مبرد العظم 
میرد العظم لجراحة تقويم العظام 
مبرد جراحة ويم العظام 


مشوام القَدم | لسلکي بحسب 
فیلاور 


توليفة الفلْم والشاشة 
التصاق غشائى 


وکل سے ٣‏ 
مرسحه 
وس و ر 


مرشحة الهواء 
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f. metatarsophalangeal joint 


f. toe 
fighter’s fracture 
figure-four position 
figure-of-eight 
f.-0.-e. bandage 
f.-0.-e. cast 
f.-0.-e. dressing 
f.-0.-e. harness 
f.-0.-e. loop 
f.-0.-e. suture 
f.-0.-e. test 
f.-0.-e. thoracic orthosis 
f.-0.-e. wire loop 
f.-0.-e. wiring 
figure-of-four test 
file 
bone f. 
orthopaedic bone f. 
orthopaedic surgical f. 
filgrastim 
filiform 
Fillauer 


F. bar foot orthosis 


F. night splint 
filler 

f. block 

shoe f. 
filleted graft 
fillet local flap graft 
film 

scout f. 

spot f. 

stress f. 
film-screen combination 
filmy adhesion 
filter 


air f. 


بدلة فيي ٠ ٠‏ 
E‏ 
فينو شیتو 
حامل مقاط فینوشیتو 
ا و و 
مبعاد الضلع بحسب فينوشيتو 
ر ر 2 2 
الإصابة بسلاح ناري 


f. suspension 

f. traction 
Finkelstein 

F. maneuver 


F'. sign for synovitis 


F. test 


F'. test for synovitis 


Finney-Flexirod prosthesis 
Finney prosthesis 
Finochietto 
F'. clamp carrier 
F'. rib retractor 
firearm injury 
Fired-Hendel procedure 
firing 
f. pattern 
f. rate 
FIRST 
FIRST total knee 
instrumentation 
First 
f. carpometacarpal joint 
fracture 
f. cervical vertebra 
f. cuneiform joint 


arthrodesis 


إیتاق لقصل الإسفيني الزو ور f. cuneiform-navicular joint‏ 


» ع ای 


الأول 
الرباط بين الأسناع الأول 


السع (العَظم السنعي) الأول 

الط (العَظم المشتطي) الأول 

إيتاق القصل الإسفيني المشنطي 

٣٣ ٣ الل‎ 

الفصل المشطي السلامي الأول 

جراحة الشعاع الأول 
محال الضلع الأولى 

حير الوترة الأول 


arthrodesis 

f. intermetacarpal ligament 
(IML) 

f. metacarpal 

f. metatarsal 

f. metatarsal-first cuneiform 
arthrodesis 

f. metatarsophalangeal joint 

f. ray surgery 

f. rib rasp 


f. web space 


آلإصبَ الصغيرة (الإصبَ 
الخامسة) » الخنصر 

الإصبع الطويلة (الإصبع الثالثة) » 
آلوسطی ٠‏ 

إصبَع زائدة خراطينية 

إصبع التلازمة الرأطينية 

الإص التو سطة » الوسطى 


وہ م ك 


اصح متعدده (الأجزاء) 


f. joint implant 


f. joint implant prosthesis 


little f. (5th digi) 


long f. (3rd digit) 


lumbrical plus f. 
lumbrical syndrome f. 
middle f. 


multiple f. 


إصبع زائدة خر تراطينية تتافضية paradoxical lumbrical plus f.‏ 


الأشةً الاصبعكة (السلامات 


ر 


إصبَح احاتم (الإصبع الرابعة) ¢ 


البتصر 
إصبع عنكبوتية (عنكيية الأصابع) 
جیرة إصبعیة 


ەم وم 


آصابع وتراء و ر 


3 o 


درو الإصم ا 


ا الأنامل للبرد 

حماية ذروة الإصبَع 
اختبار الأنامل على الأرض 
اختبار الإصبع إلى الأف 
محبس الإصبّع 

حبس الإصيع الصيني 
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f. prosthesis 


f. pulp 
f. rays 


ring f. (4th digit) 


spider f. 

f. splint 

syndactylized f. 

f. touriquet 

f. trap 

f. trap suture 

trigger f. 

f. tuft 

f. web 

webbed f. 
fingerbreadth 
fingernail 

base of f. 

beak f. 

f. drill 
fingertip 

f. amputation 

f. cold intolerance 

f. guard 
fingertips-to-floor test 
finger-to-nose test 
fingertrap 

Chinese f. 


تة معايير السلامة واللاءمة 


فیترون 
فی . ۰ 
ورا ر EF‏ 
متسل السلم خسنت :فشنتت 1 
ا 
فیتستب یونیفرسال 


ٍ 
ور س 


وزم » تجهیزآت » متاسبة 


تجهيزات ما بعد العمل ال جرحي 
وا 2 ا 


الخامس » خمسة 


التصانيف الخمسة لانزلاق الفقار 


که 


2 ا ا 
صفيحة بخمسة تقوب 
إجراء الشقوق الكَمسة 


خمسة-واحد 
تصلیح رباط ال رکه حَْة - 
ال 


سے ر ٥‏ ت ورت 


البيت بصفيحة تصلية مرَواة 


ي 


i) or 


تیت فقري داخلي وت 


الوسادة (الحشوة) الْنيّة للخامس 


Fitness Safety Standards 
Committee 
Fitron 
Fitstep 
F'. I stair climber 
Universal F'. 
fitting 
immediate postsurgical f. 
(IPSF) 
prosthetic f. 
temporary prosthetic f. 
Velcro f. 
five 
f. classifications of 
spondylolisthesis 
flexor wad of f. 
five-hole plate 
five-incision procedure 
five-one 


f.-o. knee ligament repair 


f.-o. reconstruction 
fixateur interne 
fixating apparatus 
fixation 

adjunctive f. 


adjunctive screw f. 


Allen-Ferguson Galveston 


pelvic f. 
AMBIT. 
angled blade plate f. 
anterior internal f. 
anterior metallic f. 
anterior plate f. 
anterior screw f. 
anterior spinal f. 
AO external f. 
AO internal f. 
AO spinal internal f. 
APR cement f. 


الراوب هن المشطين الأول lzk|yم first-fifth intermetatarsal‏ 


angle 


الراوية بين المشطين الأول first-second intermetatarsal jill‏ 


مروي (مغسال) مثقّب العظم 
لفيش » منْقَب الَعَظم المعْسّال 


دبوس فشر اقاقب 
طريقة فطع العظم الإسفيني 


% 


حستب 


مقَاعَرة بشکل فم السمكة 
خياطة بشکل فم السّمكة من 
النّهاية إلى النّهاية 


شق بشكل فم السمكة 


علامة ديل السمكة 
لاک ن الک 
E‏ 
ناسور 

ناسور شرياني وريدي 


ت اس ای 
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angle 
Fisch 


F'. bone drill irrigator 


F. drill 

Fischer 
F'. pressure threshold 

meter 

F. ring 


F. transfixing pin 


Fish cuneiform osteotomy 


technique 
Fisher 
F. advancement flap 
F. brace 
F'. exact test 
F'. guide 
F'. rasp 
fish-mouth 
f.-m. amputation 
f.-m. anastomosis 


f.-m. end-to-end suture 


f.-m. incision 
Fishtail 

f. deformity 

f. sign 
fissure fracture 
fisticuffs 
fistula 

arteriovenous f. (AVF) 

synovial f. 
fistulography 
fit 

interference f. 


trial f. 


dynamic f. 

dynamic compression 
plate f. 

تیت ديتامیکي لمي اولب 

f. dysfunction of the lumbar qw حل و ظيفة الفْقَار لر‎ 


o 


spine التثبيت‎ 


dynamic condylar screw f. 


external spinal f. 


بيت فقري حارج ي 
بیت البدلة الفخدية femoral prosthesis f.‏ 
fracture f.‏ 
Galveston f.‏ 


Galveston pelvic f. 


Gouffon f. تثبیت جوفون‎ 
Gouffon pin f. تثبیت ا جوفون‎ 
graft f. تنبت الطع‎ 


greenstick f. 


ا الق 


بیت الباقة داخل آلنقّی ڪس Hackethal intramedullary‏ 
هاکیال bouquet f.‏ 
کف ف وو half-pin f.‏ 
تیت رقن حلفي مقاط Halifax clamp posterior‏ 

E ٤ 


cervical f. 


Harrington rod f. 


ت بلو لت هربر ت Herbert screw f.‏ 
تة حار 0 5 Hex-Fix external f.‏ 
ت ت ره hook f.‏ 
0 س ص 4 


hook-plate f. 


تثبیت حرقفی iliac f.‏ 
بیت خار بحسب إليز د وف Ilizarov external f.‏ 
بیت ر ت ingrowth f. ٤‏ 
یت بَطًابق التداخل interference fit f.‏ 
بیت تتا ت داخل النقى intermedullary rod f.‏ 
بیت فقر ي داخلی internal spinal f.‏ 


interosseous wire f. 
intramedullary rod f. 
1. jig سنارة تثبيت‎ 


Kavanaugh-Brower-Mann f. ùlًa-رgرڊ-ف شيت كافانو‎ 


بیت ندنو س کیرڈ ن Kirschner pin f.‏ 
بیت بسك کیرشنر Kirschner wire f.‏ 


بیت ا جي بحسب Kristiansen-Kofoed‏ 


کریستیانسن - کوفوید 


external f. 
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تثبیت تدويري فهقي محوري 


هه 
تثبيت محوري 
5 بيت العَارضة الملوكبة 
ال داه التنبيت الاخ 
شوح 9 


بحسب بار 


تنبت الكسر الظنبوبي بحسب بار 


السمار الْلَولّب للشيت 
5 تت ناسارا اولب 


نيت التار الرکیي (تنيت 
السيساء الرفَة ٠‏ 
بیت داخلي للسيساء الريية 


اہ 


بيت راي روي بلول Ù‏ 


يت خارجي بحسب لهام 
تیت بلولب آمامی سی 


a 


بیت دیفی رل 


ا 


جهيزة بيت 


2 ے0 


atlantoaxial rotatory f. 
(AARP) 

axial f. 

bar bolt f. 

Barr open reduction and 
internal f. 

Barr tibial fracture f. 

bicortical screw f. 

biologic f. 

blade plate f. 

f. bolt 

bolt f. 

bone-ingrowth f. 

bridge plate f. 

buttressing in internal f. 

Calandruccio f. 

Campbell screw f. 

cerclage wire f. 


cervical spine f. 


cervical spine internal f. 


ت بيت السيساء الرقبية اة cervical spine screw-plate f.‏ 


circumferential wire f. 


circumferential wire loop f. 


ند تثبيت بصفيحة ةلقمة بشکل ورئة cloverleaf condylar plate f.‏ 


Cole tendon f. 
compression f. 
compression plate f. 
condylar screw f. 
coracoclavicular f. 


coracoclavicular screw f. 


coracoclavicular suture f. 


Denham external f. 
dens anterior screw f. 
Deverle f. 


f. device 


Dimon-Hughston fracture f. Û شيت دعو ن خاستو‎ 


0 7 or 
بيت بعقدة سلكية ظهرية‎ 
ر‎ 


dorsal wire loop f. 


بحسب روي - کامیل 


0 


یت عزن 
er‏ و رە 
e‏ 


NS 


or‏ ایی ر 


يت عَجزي ري 


° ا 


تبت E‏ لمجي اجري 


pin and plaster f. 
plate f. 

plate-screw f. 

porous ingrowth f. 
posterior cervical f. 
posterior screw f. 
posterior segmental f. 


press-Fit f. 


prophylactic skeletal f. 


provisional f. 
rigid f. 

rigid internal f. 
rod f. 


rod sleeve f. 


بيت حلفي بصقيحة ولو لت Roy-Camille posterior screw‏ 


plate f. 
sacral f. 
sacral pedicle screw f. 
scaral spine f. 
sacroiliac f. 
sacroiliac extension f. 


sacroiliac flexion f. 


sacrum fusion screw f. 


Schneider f. 
Schuind external f. 
scoliotic curve f. 
screw f. 
screw-and-plate f. 
screw-and-wire f. 
segmental f. 
spinal f. 

spring f. 

staple f. 

static f. 
Steinmann pin f. 
strut plate f. 
sublaminar f. 

f. subluxation 
Suture f. 


f. technique 
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ا SE‏ 
تثبيت خارجي بحسب کرونر 


ا کا 


بيت السوقة لقطنية 


Kronner external f. 

Kyle internal f. 

lag screw f. 

loop f. 

lumbar pedicle f. 

lumbar spine f. 

lumbar spine segmental f. 

lumbar spine 
transpedicular f. 

Luque-Galveston f. 

Luque loop f. 

Luque rod f. 


بیت رگبی حلفی للب مlجaرJ Magerl posterior cervical‏ 


بیت تلك احادي الط 
ر 


بيت عجزي متعدد النقاط 


سیت قذالي رقبي 


screw f. 
Matta-Saucedo f. 
McKeever medullary 

clavicle f. 
medial malleolus f. 
medullary f. 
medullary nail f. 
monofilament wire f. 
multiple-point sacral f. 
nail f. 
nail plate f. 
neutralization plate f. 


occipitocervical f. 


بيت داخلي لکسر الات الستّى odontoid fracture internal f.‏ 


رک ٥و‏ 2 


رد مح ٠‏ تیت داخلي 


م مير 4ك هه 


بیت بدبوس أُوروسُورْب 


e‏ ے4 ا 


تثبیت E‏ ترقوي بدبوس 


open reduction, internal f. 
(ORIF) 

OrthoSorb pin f. 

pedicle f. 

Pedicular f. 

f. peg 

pelvic f. 

percutaneous f. 

phalangeal fracture f. 

phemister acromioclavicular 
pin f. 

f. pin 

pin f. 


Ganz anti-shock pelvic f. مثبت حوضي مضاد للصدمة‎ 

ممت خار جی بنصف و س half-pin external f.‏ 

مت بلو ا ت Herbert screw f.‏ 

متت هکس -فکس Hex-Fix f.‏ 

Hoffmann C series ٤° مت خان جی بستلسنلة هو فمان‎ 
external f. 

م میت خار جي ديتامیکي بحسب Hoffmann Dynamic‏ 
فُمَانَّ external f.‏ 


Hoffmann external f. 


2 کک و 


Hoffmann-Vidal مت حار جي بحسب هو فمان_‎ 
external f. فال‎ 
Ilizarov f. ا إلي) روت‎ 
f. interne (FT) ت ا‎ 
Jacquet f. ك‎ n 2 
Lima external f. الارزج‎ ES 


Manuflex external f. 
modified Hoffmann 
quadrilateral external f. 


Monticelli-Spinelli f. 


ممت خارجی تنائی الجانب one-plane bilateral‏ 
بمستوی وا اش external f.‏ 

ر میت خار جي أحادي الجانب one-plane unilateral‏ 
ا أحد external f.‏ 

م مت خار جي بحست Orthofix external f.‏ 
ويکس 

متت ر ر سغي ديتاميکي بحسب Pennig dynamic wrist f.‏ 
بیج 

pin external f. رجي دبوسي‎ a 2 


مثبت رں ا دز ١‏ ار رجي Richards Colles external f.‏ 


ورو ر ره 


Rezaian spinal f. 


ring external f. 


Roger Anderson external f. 


two-plane bilateral 


بمستویین external f.‏ 
متت خارجي أحادي الجحانب two-plane unilateral‏ 
بکستو ن external f.‏ 


ابت الفقري بحسب فيرُمولْت 
جهيرة ابت التارجي بحس 


Vermont spinal f. 


Wagner device external f. 


tension band f. تثبیت بشريط التوثر‎ 


transarticular wire f. 


تثبيت بسلك عابر للراس transcapitellar wire f.‏ 
تیت نبوت عبر الحرففتین transiliac rod f.‏ 
بیت عبر السويقة transpedicular f.‏ 
یت مستعرض transverse f.‏ 
بیت بنبّوت بحس 1881 TSRH rod f.‏ 
بیت بتفق و ومعلاق tunnel and sling f.‏ 
بیت خارجي ب بحسب نت ولوف Volkov-Oganesian‏ 
أ جانزین external f.‏ 


مہ 


بیت وارد ق تومازر زین -فاندر _ Ward-Tomasin-Vander-Grie‏ 


0 


جریند nd f.‏ 
بیت الكاحل بحسب وارنر 2 Warner-Farber ankle f.‏ 
فاربر ٠‏ 
ویب Webb f.‏ 
تیت وات White f.‏ 
6 بیت ظنبو يي ڊ بحسب ور وياسو ن Wilson-Jacobs tibial f.‏ 
جاکونر 
بیت لف Wire f.‏ 
بیت تحرو سلكىة Wire loop f.‏ 
بیت بمسمار زیکل Zickel nail f.‏ 
شيت الکسر تحت ادو ر ي Zickel subtrochanteric‏ 
زیکل fracture f.‏ 
مت َ fixator‏ 


Ace-Colles external f. 
Ace-Fischer external f. 


Agee-WristJack external f. 


AO internal f. 


articulated external f. 


carbon fiber f. ات‎ 

مثبت سلکي دائر circular wire f.‏ 
م ممت خار جي بیت کاایہو رن Claiborne external f.‏ 
ك مقاط ˆ clamp f.‏ 
م متا ان جي بحسب کلایبرن Clyburn external f.‏ 
4 و دیتامیکی َ dynamic axial f.‏ 
مت ار external f.‏ 
مت e‏ ی خار جی external spinal skeletal f.‏ 

(ESSP) 
f. frame إطار مت‎ 
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سديلة كوتلر ۷-۷ الثتاتبة ا لجانب 
TN‏ 


سديلة دة مزدوجة لقص 
ا 


و رە 


سديلة ظهرية ذات سويقتين 


وهو ي 


دة عضدية كعبرية 

م ^ رتو ر 
سديلة صف مردودة 
ادنله مرک 
احتقان السديلة 
سدية صالب الذرآعين 
سديلة صالب الا لإصبعين 


E‏ ەر س 


(تصالبية إصبعية) 


س ا 


سديلة تَصالّب الساقين 


ا8 
1 


o 
e 
U^ 


8 Ê 
U 
Ê 


% 


3 


اليه صمي ظهاراية 


¢ 

3 

ha 
X E: 


8 
: 
٠ N 


i ra 


a 
0 
b4 
3 3 3 3 3% 3 3 3 3 
\ \ ٹڭ \ 1 ڭ ٹڭ خخ‎ 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
0 


ل 


دة العضلة التاحلة 


ا 


سدية ار ية 
ا 


سديلة بشكل نعل الفَرس 
سديلة ية 
سديلة حرففية عظمية جلدية 


a a 


کی کہ ےہ 
سديلة بسوية حرقفية قخلية 


ر 


bilateral V-Y Kulter f. 


0 
ت‎ bilobed f. 
غرسة الركبة الحاملة الثابتة‎ bilobed skin f. 
تسوه ابت‎ bipedicle f. 
افتر اق ابت‎ bipedicle dorsal f. 


brachioradialis f. 
cocked-half f. 


composite f. 


foot first web f. 
forearm f. 
free f. 


free microsurgical f. 
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صفيحة صلب نة الوب 


داء الفصل الو جيهى 


f. congestion‏ رخو 
cross-arm f.‏ شل دماغي ر 
cross-finger f.‏ دم راء ر ر خو ة 
مشية رخوة 
cross-leg f.‏ شل رخو 
cutaneous f.‏ رَّخاوة 
وه 
deltoid f.‏ سوط 
deltopectoral f.‏ سديلة سوطبة 
dorsal f.‏ علامة السوط 
dorsal cross-finger f.‏ ئب 
dorsalis pedis f.‏ إصبَع سائبة 
fasciocutaneOus f.‏ ا سائبة 
ەم ا 
finger f.‏ ركبة سائبة 
Fisher advancement f.‏ كتف سائبة 
flag f.‏ اخ (إصبع قدم) سائ 


بحسب فلاناجان - بوریم 


ت 
سهه » سعفیر 


free skin f.‏ شفیر البدلة الباطن 
gastrocnemius f.‏ سديلة 
Gilbert scapular f.‏ سديلّة بطنة 
gluteus maximus f.‏ سديلة دة 
gracilis f.‏ سد ذراعة 
f. graft‏ مندياة اة 
groin f.‏ سديلة دة اة بات 
hemipulp f.‏ آتازو ي 
horseshoe-shaped f.‏ سديلة ر راحة V-y‏ نحشت اناز ي 
hypogastric f.‏ سديلة وة 
iliac osteocutaneous f.‏ سديلة بطرا از حو ري (سديلة 
iliofemoral f.‏ خو رب به مخطاطة) 
iliofemoral pedicle f.‏ سديلة إبطة 


fixed 
f. bearing knee implant 
f. deformity 
f. distraction 
f. flexion contracture (FFC) 
fixed-angle blade plate FJD 
facet joint disease 
flaccid 
f. cerebral palsy 
f. flatfoot 
f. gait 
f. paralysis 
flaccidity 
flag 
f. flap 
f. sign 
flail 
f. digit 
f. implant 
f. knee 
f. shoulder 
f. toe 


flail-elbow hinge 


الم نصف الأسطو انی الصَاقب Flanagan-Burem apposing‏ 


hemicylindric graft 
flange 

endoprosthetic f. 
flap 

abdominal f. 

advancement f. 

armf. 

arterial f. 

Atasoy triangular 

advancement f. 
Atasoy volar V-Y f. 
axial f. 


axial pattern f. 


axillary f. 


random pattern f. 


سديلة بطراز عشوائي 
سديلة الستقيمة اة 


rectus abdominis f. 


rectus femoris f. 


سديلة بسويقة بعيدة remote pedicle f.‏ 
سديلة تصالبية اة عكسبة reverse corss-finger f.‏ 
شسديلة ية ساعدية عکسية reverse forearm island f.‏ 
دة عة rhomboid f.‏ 
سكن تد یر ن rotational f.‏ 
سديلة صافنة saphenous f.‏ 
2 ية كتفة scapular f.‏ 
سديلة النشارية الام ا serratus anterior f.‏ 
سدىلة جلد ` “ skin f.‏ 
سديلة انر اة sliding f.‏ 
سديلة بشسیچ لین (رخو) soft tissue f.‏ 
سديلة عصبة و عائة 2 َ5 Steichen neurovascular‏ 
شتایشن _ َ free f.‏ 
سديلة قوق کغنة supramalleolar f.‏ 
مزفة السديلة f. tear‏ 
تنندرلة لفافئة صدعغرة temporalis fascia f.‏ 


tensor fasciae latae muscle f. 


سديلة العضلة الموتّرة للفافة 
سديلة اّ5 للفاقة الخذية 


tensor fascia femoris f. 


2 


سديلة رانفة thenar f.‏ 
سديلة رة ر نیو فة thoracoepigastric f.‏ 
دة تغيبر اوضع transposition f.‏ 
سديلة تقديية به متلشة ال triangular advancement f.‏ 


دة عصبة و عائىة حر ة تت Urbaniak neurovascular‏ 


أوربانياك َ َ free f.‏ 
نة كتفة بخنب ا ربانياك Urbaniak scapular f.‏ 


سدياة رة ر َا Vascularized free f.‏ 


V-Y advancement f. 


سدیلة کوتّلر بشکل ۷-۷ V-Y Kutler f.‏ 
سندياة حير الوتر ة web space f.‏ 


سديلة بشكّل الإزار 


سديلة عصبية وعائية حرة wraparound neurovascular‏ 


free f. 7 بشکّل الإرار‎ 


wraparound f. 


وهيج س تدريجي تحو الخارج flare‏ 
انثفراج) 
وهیج اللقمة f. of the condyle‏ 


foot f. ویچ القدم‎ 
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IR 


سديلة جلدية منحرفة (مقلوبة) » 


ر مرو 


سنديلة دة مكو نة 
سديلة جزيرية (معزولة) 


وو 


سديلة جلدية جزيرية (معزولة) 


ەر س 


سديلة تقديية جانيية مزدوجة 


ا و ه0 2 


ا درا ا 
سديلة فخذية جانبية 
سديلة صدرية جانبية 
سديلة العريضة الظهرية 
سديلة لیمبیرج 
مزقة الهلالة بشکل سديلة 

سديلة م ویچ 

سديلة موبيرج التَقديية 


م ی ایا ی ی ا 
سديلة عصبية وعائية حرة بحسب 


و ډوو E‏ اص 


مورپزول 
سديلة حاملة متعددة ال احل 


ےم کہ 
ا 


EL 


E e‏ و 


سديلة عضلبة جلدية حرة 


سديلة عضلية وترية 


ل 


سديلة عضلكة جلدية 


ےر رو ار 
ديل عصة وعادة 


ہے ل 


سديلة عصبية وعائبة حرة 

ا 

سديلة عظمية عضلية جلدية 
سديلة عظمية سمحاقة ٠‏ 


A2 


سیت راح ا إصبعة 
سديلة مجاورة للكتفَ 
سي الد الك 
سديلة بسويقة 

سديلة أربية بسويقة 
r.‏ 

hl‏ ل 


intercostal f. 


inverted skin f. 


island f. 

Island skin f. 

Kutler double lateral 
advancement f. 

Kutler V-Y f. 

lateral arm f. 

lateral thigh f. 

lateral thoracic f. 

latissimus dorsi f. 

Limberg f. 

f. meniscal tear 

Moberg f. 

Moberg advancement f. 

Morrison neurovascular 
free f. 

multistaged carrier f. 

muscle f. 

musculocutaneous f. 

musculocutaneous free f. 

musculotendinous f. 

myocutaneous f. 

neurovascular f. 

neurovascular free f. 


omental f. 


osteomusculocutaneous f. 


osteoperiosteal f. 
palmar advancement f. 
palmar cross-finger f. 
parascapular f. 
pectoralis major f. 
pedicle f. 

pedicle groin f. 
perineal f. 

posterior f. 

pulp f. 

radial-based f. 


radial forearm f. 


e 


اصفر 
الرباط الأصفر 


کر ی ی 

علامة فنليك 

ء ا م 
لحم » بشرة » جسد 


وره وه :0 


سيج حبيبي (حول € متدل) 


ت ەس 


مادة غرسة الفتق الخذي بحسب 


و ہے 0 
مرونة نبوت کوترل - دوبوسیت 


ےه و 


غرسة رزية قابلة لني 
تَعليق بررّة قابلة لكي 
مسمار نقوي 
مسمار قابل للتني 

چ و 


فم نة 


flavum 

ligamentum f. 
Fleck sign 
flesh 

proud f. 
Fletching femoral hernia 

implant material 
flex against gravity 
flexed 

plantar f. 

f. position 

Flexeril 
Flex-Foam bandage 
Flex-Foot prosthesis 
flexibility 

Cotrel-Doubusset rod f. 

f. training 
flexible 

F'. bandage 

f. hammertoe 

f. hinge implant 

f. hinge suspension 

f. medullary nail 

f. medullary reamer 

f. nail 

f. pes planus 

f. pes valgus 

f. reamer 

f. socket 

f. sound 

f. talipes 
Flexinet dressing 
flexing 


flexion 


f. in abduction and external ر فی التبعيد والتدویر الخارجی‎ 


(فابر) 
ر 
ثني فاعل 

الخارجی 


زاوية الى 


rotation (faber) 

active f. 

f. in adduction and internal 
rotation 


f. angle 


فلاش کان آنا ت لَبْتَ 


پر ت و ەر 
قدم رحاء بحسب دورهام 
دم رحاء رخوة 


دم رحاء مفرطة الحركة 


قدم رحاء 

فلکت 
سو اة (مسواق) فلآت 
استقصال فلات 
إصبّع فلآت/ بدلّة مقصايّة 
بدلة إصبع فلات 
إصبع فلت/ بدلة الإبهام 
غرسة فلأت 
E‏ 
مك ذاتي التثبيت بحسب 
فلات 2 


ل الور بسب فلات 
تسطح النحتى القَعَسي السّوي 


ور 


ففاز موهن ۴81 


کاحل مطح الذرُوة 
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medial tibial f. 
steroid f. 
flared spinal rod 
FlashCast 
Delta-Lite F. 
flat 
f. back deformity 
f. back syndrome 
f. bone 
f. bone graft 
f. drill 
f. palpation 
f. retractor 
f. splint 
flatfoot 
acquired f. 
Durham f. 
flaccid f. 
hypermobile f. 
peroneal spastic f. 
rockerbottom f. 
spastic f. 
flatfooted 
Flatt 
F'. classification 
F. driver 
F'. excision 
. finger/joint prosthesis 
. finger prosthesis 
. finger/thumb prosthesis 
. implant 


. TECESS 


E E Eh E E FE 


. self-retaining screwdriver 


F. technique 
F'. tendon transfer 
flattening of normal lordotic 
curve 
F&L attenuating glove 
flattop talus 


احتبار سكوبر لقني القعّي 


انتاء ا لجوس 


اختبار التصوير الشعاعي الفقر ی 


بوضع نع الي 


ئي السيساء 
اننتاء الوقوف 


ر ەه و 


۴ 
ممع بوضع التذوير الحارجي » 
التيعبتب الي 


بسط َ الدّوران الارجی اتح 


ea E 
٠ ٣ (فادیں)‎ 


ني اتراق 

إصابة الي -الافتراق 
طَاولة السنى -افتراق 

ئي بط 

قوس التَني والبَسط 
محور التّني والبہط 
E‏ ت 

مفوام الرقبة ب لتحم بالکني 
والسط 

تمرين اللي والبسط 
ني الورك وبَسطه 

7 

نى الركبة وبَسطها 


و ر 


متاورة اني والبَسط 


التصوير بالرنين المغناطيسي في 


والَسط 
موی التي والبسط 


وبري اخلی ن 


جرار التني والتدوير 


Schober test of lumbar f. 
shelf f. 
sitting f. 


f. spinal radiography test 


spine f. 
standing f. 
transverse axis knee f. 
flexion 
f. abduction, external 
rotation contracture 


f. abduction, external 


rotation, extension (fabere) 


f. adduction, internal 
rotation (fadir) 

flexion-adduction 
flexion-distraction 

f.-d. injury 

f.-d. table 
flexion-extension 

f.-e. arc 


f.-e. axis 


f.-e. control cervical orthosis 


f.-e. exercise 
hip f.-e. 

Knee f.-e. 

f.-e. maneuver 


f.-e. MRI 


f.-e. plane 

f.-e. radiography 
flexion-internal rotational 

deformity 
flexion-rotation-drawer 


(FRD) 


اختبار استقرار الركبة بجرار التئٰی f.-r.d. knee instability test‏ 


والتدویر 
r E‏ 0 
اختبار جرار الثني والتدوير 
فلیکسیرول 


f.-r.-d. test 


Flexirule 
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زاوية اللي الأعظمي 
قاب الجسم ١‏ 

E 

سترة الجسم المني 

مص الانشتاء 

تدوير نوعي رقبي في وضع 
الى 

ئي بالضغط » ني انضعَاطي 
بيت إصابة السيساء بضغط 


گني وط 


angle of greatest f. (AGF) 

f. body cast 

f. body jacket 

f. bumper 

cervical f. 

cervical specific rotation 
in f. 

compression f. 

f. compression spine injury 
stabilization 

f. contracture 

f. deformity 

f. distraction 

distractive f. 

dorsiflexion f. 

elongation-derotation f. 


f. and extension 


دور و ر رجي في و وضع ا external rotation in f. (ERF)‏ 


و ي 


رط اي 1 
ص الورك 


إيتاق القَصل الفهقى المحوري 
للقي قي إصتا التي 


لااستقرار الت 

تدویر داخلي في وضع ا 
لني الركبة 

ني جانبي 

ٿي جي ايسر 


ي قطني 


femoral-trunk f. 

forward f. 

full fist f. 

further f. (FF) 

hip f. 

f. injury posterior 
atlantoaxial arthrodesis 

f. instability 

internal rotation in f. (IRF) 

Kneef. 

lateral f. 

left lateral f. 

lumbar f. 

lumbar lateral f. 

lumbosacral f. 

f. malposition 

f. osteotomy 

palmar f. 

passive plantar f. 

plantar f. 

f. restriction 


right lateral f. 


وتر السطححة الَثنية للأصابع 


کک 

لعضلة أَلقَصيرَة الشنية لإبهام 
القدم 
وتر القَصيرة الْشنية لإبهام القدم 
الطويلة الشنية لإبهام القدم 
لعضلة الطويلة الْثنية لإبهام القدم 
کک الشنية لإبهام القدم 
التهاب غمد وتر الطوب يلة الأننية 
یهام اكقدم 
وتر الُثنية لإبهام القدم 
ستاد جبيرة اليد الرزية الشنية 
جیر رز ية 

متية طويلة [عضلة] 
مغتية ة أصابع القدم الطويلة 
عض ] 
ا 

متادز ا ا مشا الُشنيات 
8 


صفيحة مغنية 


القصيرة الننية لإبهام اليد [عضاة] 


العضلة القصيرة الشنية لهام الد 
وتر القصيرة ألْشنية لإبهام اليد 
الطويلة النية لانهام اليد [عضلة] 
رأب البعدة الطوب يلة لابهام اليد 


العضلة الطويلة الْشنية لإبهام اليد 
ور الطويلة ية لهام الد 
وتر العميقة الüثتية‏ 

مزق الكابة الشنية 

فيد الشنيات (فيد مشنيات البّد) 


عضن جلدي انتائي ٠‏ 
وتر اة اة 

وتر من 

مفاغرة الور اني 

طْعّم الور الي 

انهتاك الوتّر اني 


f. digitorum superficialis 
tendon 
f. glove 


f. hallucis brevis muscle 


f. hallucis brevis tendon 


f. hallucis longus (FHL) 


f. hallucis longus muscle 

f. hallucis longus tendon 

f. hallucis longus 
tenosynovitis 

f. hallucis tendon 

f. hinge hand splint brace 

f. hinge splint 

Long f. 

Long toe f. 


f. mechanism 

f. muscle 

f. origin syndrome 

f. phase 

f. plate 

f. pollicis brevis (FPB) 

f. pollicis brevis muscle 

f. pollicis brevis tendon 

f. pollicis longus (FPL) 

f. pollicis longus 
adbuctor-plasty 

f. pollicis longus muscle 

f. pollicis longus tendon 

f. profundus tendon 

f. pronator slide 

f. retinaculum 

f. skin crease 

f. sublimis tendon 

f. tendon 

f. tendon anastomosis 

f. tendon graft 


f. tendon laceration 


ا مني بحسب 
شرام يکي سبورت 
عصابة فلیکس -ماستر 
مني ٬‏ من 


0 ا 


اعا 


3ے 2 


N‏ عضلة 
ا 
کک 
الزندية الثنية للرسغ [عضلة 
اا 
متلازمة الزندية الشية للرسغ 


وتر الزندية الشنية للرسغ 
القصيرة ية للخنصر [عضلة لَه 


العضلة الْثنية للخنص 
القصيرة النية للأصابع [عضة] 
الوتر الشترك لثنية الأصابع 


Flexisplint flexed armboard 


FlexiSport orthotic 
Flex-Master bandage 
flexor 


anterior long toe f. 


f. cap 

f. carpi radialis (FCR) 

f. carpi radialis muscle 

f. carpi radialis tendon 

f. carpi ulnaris (FCU) 

f. carpi ulnaris muscle 

f. carpi ulnaris syndrome 

f. carpi ulnaris tendon 

f. digiti quinti brevis 
(FDQB) 

f. digiti quinti muscle 

f. digitorum brevis 

f. digitorum communis 


tendon 


f. digitorum longus (FDL) 


لعضلة لعضاة المّويلة اة للأصابع f. digitorum longus muscle‏ 


a‏ ية ق 


العميفة الشنية للأصابع [عضلة] 
العضلة العميقة الشنية للأصابع 
ورا ي لعميقة الننية للأصابع 


انزلاق منية الأصابع 
السطحة الشنية للأصابع 
کک 

لعضلة السطحة الشنية 


f. digitorum longus tendon 


f. digitorum profundus 
(FDP) 

f. digitorum profundus 
muscle 

f. digitorum profundus 
tendon 


f. digitorum slip 


f. digitorum sublimis (FDS) 


f. digitorum sublimis muscle 


ی وتر السطحة اة للأصابع f. digitorum sublimis tendon‏ 


الطحة الشنية للأصابع 


٠ [عضلة]‎ 


عو اراو 


العضلة السطحية الشنية للأصابع 
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f. digitorum superficialis 
(FDS) 
f. digitorum superficialis 


muscle 


إصبع القدم المترهلة 
٤‏ ت f‏ 
e‏ 
کہ و 
بیت جردو دی 
og‏ 
مزهر 
ومو 3و 
دشبد مزهر 
Ca‏ 
رخد مزهر 
لتاب الغشتاء الرليلي الزهر 
فلوریدا ° ٣‏ 
سناد فوریدا 
الستاد ال رى بحسب فلُوريدا 
إبهام فلوتان 
طاف ¢ عائم ¢ سائب 
ا ساب 
جریان 
جريان هيولى ا محوار 
جريان دمَوي (الدم) 
جريان هوائي صفائحي 
نهاية بشکل مرشة الأَرهار 


مقياس ال جريّان 


ار رہ 


مقياس ال رين الذزبلري الفاق 


الصوت 
قياس الجریان 


ام رہ 


قياس ال ران الدوبلري الليزري 


فلودّرون 5۷1 
اختبار اَمو 
فلواسىتوزي ا(ذواء شناد 
للفطريات) 
e‏ 
وازن السوائل 
السائل التخأعى 
اتباب السوائل 
سائل خلالي 
عامة الَسوائل 
ا 
سرير هوآئي سائلي (فلوید آير) 
تطبيق الحرارة ا اة الْعَقّمة في 


العامة بالسوائل (فلويدو ثيرآبي) 


فلوریسئین (ملون متاأّق) 


اختبار صبعة الفلوريسئين 


f. toe 
flora 

bacterial f. 
florid 

f. callus 

f. rickets 

f. synovitis 
Florida 

F'. brace 

F'. cervical brace 
Flotan thumb 
flottant 

pouce f. (floating thumb) 
flow 

axoplasmic f. 

blood f. 

laminar air f. 
flower-spray ending 
flowmeter 


Doppler ultrasound f. 


flowmetry 

Laser Doppler f. (LDF) 
Flowtron DVT 
fluctuation test 


flucytosine 


fluff dressing 
fluid 
f. balance 
cerebrospinal f. (CSF) 
f. homeostasis 
interstitial f. 
f. sign 
synovial f. 
FluidAir bed 
Fluidotherapy sterile dry 
heat modality 
fluorescein 


f. dye test 


تيح الور اني 

مرق الوتر لني 

غمد الوتر اني 

فطع بد الو وان 

الاب غد الوتر أي 
حشوة مثنية (وسادة منية) : 
واا " 
وسادة (حشوة) الحمسة النية 
منعكس اني الالسحابي 


رأب العضلات لشي ٠‏ 


کا ار 0 ر 
رأب العضلات النية بحسب 
ود 


بونیل 
تعديل بوتيل لرأب العضلات 
رأب العضلات الشنية آإلر 
NT‏ 


مثن - کاب 


رک عا 


مشا المنية الكاة 


متندی 


وہ کے کا س 
بؤر متندفة من التكلس 


أرضية ال 
ACS‏ ا 2 
مقوام الكاحل والقدم مع تفاعل 


ارضي 


e 


رضیع مترهل 
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f. tendon repair 

f. tendon rupture 

f. tendon sheath 

f. tenosynovectomy 
f. tenosynovitis 


f. wad 


f. wad of five 

f. withdrawal reflex 
flexorplasty 

Bunnell f. 


Bunnell modification of 
Steindler f. 

Eyler f. 

Steindler f. 


flexor-pronator 

f.-p. origin 

f.-p. origin release 
flexural concavity 
Flexus 

hallux f. 
Flick-Gould technique 
Flip test 
floating 

f. clavicle 

f. elbow 

f. knee 

f. rib 

f. thumb 

f. toe 

f. traction 

flocculent 

f. foci of clacification 
floor of the acetabulum 
floor-reaction ankle-foot 

orthosis 


floppy 


f. infant 


ر 


ضرة القدم (الضرة ة( 


القدم الساقطة 
القدم المخدلية 

القدم المتدلية 

دم تغداء حَنْصاء 
دم e‏ حاء 


E‏ س ای 


قَحجي) 


e 


٤‏ قفداء 
يلة وتر القدم الى 


رح القدم 
ص طا ا 
قَدم الإربيان (الكركند) 


فدم مورتون 


focus, pl. foci 

fold 
asymmetric skin f. 
Bartlett nail f. 
nail f. 


fold-over finger splint 


fomentation therapy 
foot 
f. angle 
athlete?s f. 
ball of the f. 
basketball f. 
calcaneocavus f. 
calcaneovalgus f. 
cavovarus f. 
cavus f. 
Charcot f. 
clavus f. 
clawfoot f. 
cleft f. 
f. collapse 
C-shaped f. 
dangling f. 
f. decompression 
diabetic f. 
diabetic Charcot f. 
drop f. (var. of dropped f.) 
f. drop 
dropped f., drop f., dropfoot 
equinocavus f. 
equinovalgus f. 


equinovarus f. 


equinus f. 

f. first web flap 
f. flare 
hypermobile f. 
lobster f. 
Morton f. 


م 


ي 


i 0‏ 
. 2 
فلوري ميثان 


اختبار امتراز المستأرج التألقي 


فلورومیثولون 
منظار التألّق 
منظار التألّق بذراع- ° 
طَاولة منْظار الالو 
نظي التألق بذرأع - ° 
تنْظير الاق الشدد للصورة ذو 
الذراع © النقّال 


بيخ › تورد 
بيغ الحلول المحي الهبّرن 


ر بخ البير وكسيد 


, 0 وت 


رر رور و 


a 


نبوت نقوي مزز 


Pe 


ر محزز 


مقوار محرّز 

مسمار سامبسون الحزز 
أخاديد اللولب انى 
فلاین 


ەە 


زا س 


f. perfusion monitoring 

f. study 
Fluori-methane 
fluoroallergosorbent test 

(FAST) 
fluorometholone 
fluoroscope 

C-arm f. 

Xi-scan f. 
fluoroscopic table 
fluoroscopy 

C-arm f. 

portable C-arm image 

intensifier f. 

tow-plane f. 

Xi-scan f. 
flurbiprofen 
flush 

heparinized saline f. 

peroxide f. 
fluted 

f. medullary rod 

f. nail 

f. reamer 

f. Sampson nail 
flutes of cannulated screw 


Flynn 


رد کسر عق الفخذ تخب فااین F. femoral neck fracture‏ 


حشوة رغوية 


رغوة بولي يورڻيان بيديلين 


reduction 

F'. technique 
FO 

foot orthosis 
foam 

gelatin f. 

f. padding 

Pedilen polyurethane f. 

Temper f. 
focal 

f. deficiency 


f. film distance (FFD) 


راوية تقدم القَدّم 


اة الورك 
الثقبة المستعرضة 


تع صه 


ختبار الضغط الثقبى 


f. gait 
footgear 
foot piece 

Bunker f. p. 

traction f. p. 
footplate 

metal f. 
footprint analysis 
foot-progression angle 
footwear 
forage 

f. core biopsy 

f. procedure 
foramen, pl. foramina 

arcuate f. 

f. compression test 

intravertebral f. (IVF) 

f. magnum 

sciatic f. 

f. transversarium 
foraminal 


f. compression test 


التعدي على الحلع ال" الثقبى f. encroachment subluxation‏ 


تضق اة 


قوة التماعل للجاذبية الأرضبة 


f. stenosis 
foraminotomy 
Forbes 
F. modification of phemister 
graft technique 


F'. onlay bone graft 


force 
activation f. 
f. application 
contact f. 
distraction f. 
dynamic f. 
dynamic joint f. 
evertor f. 
forefoot f.’ s 


gravity ground reaction f. 


دم متعلدة المحاور 
دم الاعتلال العصبي 
مقوام القدم 

دم مشلولة 


اختبار موضعة القدم 


E 
جرح وخزي في القدم‎ 


دم ذات م میصب لاڻي الأرجل 
مط القدم 

دم ساش ر ن بحسب جامعة 

کاليفورنيا في بير کي 

دم روحَاء 
مجموعة القَدَم والكاحل 
کر القدم 

كاحل لاعبي كرة القدم 
ا لاعبي کرة القدم 
تدلي القدم 

ستاد دلي القدم 


- 259 - 


multiaxis f. 
neuropathic f. 

f. orthosis (FO) 
paralytic f. 

f. placement test 
plantigrade f. 

f. plate 

f. pound 
pronated f. 
pronation of the f. 
f. prosthesis 

f. puncture wound 


Re-Flex VSP artificial f. 


rheumatoid f. 

rigid f. 

rockerbottom f. 

f. rotation 

SACH f. 

SAFEf. 

serpentine f. 

single axis f. 

sole of f. 

solid ankle, cushioned 

heel f. 

supination of the f. 

Sure-Flex f. 

Syme prosthetic f. 

tabetic f. 

tripod f. 

f. type 

University of California, 

Berkeley SACH f. 

valgus f. 
foot-ankle assembly 
football 

f. ankle 

f. finger 

Footdrop 


f. brace 


مقط ذو سلّة 
A‏ حمل وتش س تث 
قط يلي بابگرك 


basket f. 
bearing-seating f. 


Beasley-Babcock f. 


مَقَظ مقاط العضلَة بحسب نزن Berens muscle clamp f.‏ 


مقط ذو فُطبين 
ك 


مقط امط بحب بلج 
مقط قامظ 

مقط القَبّض الکوبى الشكل 
ا ر 

قط بدگة دوس 

مقط فارابوف 


مقط تجعيد البدلة السلكية 


بحسب جروبي 


مقط قامط بحسب هار نجتون 


o7‏ ت 


مقط هوين 
مقط الخرسة 


التصلة 


مقط لكن لسك العَظّم 


مقط ذو سلة طُويلَ الفك 
مقط لمان ٠‏ 


a97‏ ه3 4 ك 
مقط جاكسون الرري العريض 


bipolar f. 

Boies f. 
bone-biting f. 
bone-breaking f. 
bone-cutting f. 
bone-grasping f. 
bone-holding f. 
bone-splitting f. 


Brown-Adson f. 


Bulldog clamp-applying f. 


clamp f. 

cupped grasping f. 
curved basket f. 
Dreyfus prosthesis f. 
drill guide f. 
Farabeuf f. 

grasping f. 


Gruppe wire 


prosthesis-crimping f. 


Harrington clamp f. 

Hoenf. 

implant f. 

Jackson broad-blade 
staple f. 

Jeweler’s f. 

Kelly f. 

Kern bone-holding f. 

Kocher f. 

Lane f. 

Lane bone-holding f. 


Lane self-retaining bone 


holding f. 
Lewin f. 
Liston bone-cutting f. 
long-jaw basket f. 


Lowman f. 


قوة تقاعل الأرض 


CR 


قوة وتر الَأبض 
وة قالبة للَداحل 


کی 


قوة لالقصرية 
قرة اقصل 
رار 
قوة الضَعَّط الجانبى 

عزم دفع القوة ‏ 

وة يوان 

مرکرالقره 

ةنال الصل الرضتني 
القخذى 


ت ر 2 ّ# 


وت س و 


فة تفاعل الاَرّض الحاملة للوزن 


ص ت 


السعة الحيوية القسرية 


ملقط 

و چ س وهر ر 
ملقط ذو سلة منحنية بحس 
ر 4 ا 


آکوفکس 

مقط ذو سلَة قاطعة دوارة 
بحب رفک 
مقط أدسونَ 

الفط الدليل لقب أدسون 
مقط قاري 

مقط علق بدبوس آراوسمیث- 
i‏ 3 
ملقط سي في تنظير لقصل 
مقط بض في تنظير القصل 
مقط آش 

مقط لان الطفلى 

مقط القطائل بحسب باکهُوس 
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ground reaction f. 

hamstring f. 

invertor f. 

isometric f. 

joint f. 

knee f. 

lateral compression f. 

moment of f. 

Newton f. 

f. nucleus 

patellofemoral joint 
reaction f. 

f. plate 

prehension f. 

reaction f. 

subthreshold f. 

tensile f. 

tension f. 

torque f. 

Weightbearing ground 
reaction f. 

force-couple splint 


reduction 


forced vital capacity (FVC) 


forceps 


Acufex curved basket f. 


Acufex rotary biting 
basket f. 

Adson f. 

Adson drill guide f. 

alligator f. 

Allis f. 

Arrowsmith-Clerf pin 
closing f. 

arthroscopy basket f. 

arthroscopy grasping f. 

Asch f. 

baby lane f. 


Backhaus towel f. 


o8‏ سے 


مقط ترات 

مقط وعائى 

مقط تجعيد البدلة السلكة 
ملقط الإسْمنت الطويلَ - × 
مقط زیر هوين ˆ 

تلط زر شلزينجر 


عر ر ٣‏ ۾ 


طريقة التليث بحسب فُورد 


الساعد 
زاوية حَمَل الساعد 
متلازمة الحيز الساعدي 


3 


بدلة مساعدة لرفع الساعد 
ساعد بعَظّم واحد 


اختبار استلقاء الساعد 

ساعد بثلاثة عظام ٠‏ 
مقدم القَدَم 

رب مفاصل مقدم القدم 

إحصار ممم القدم 

قفد مقدم القدم 

وت کت سد 

کے و 2٥‏ , 

مهدم لارمون 

روح مقدم القدم 


و کے ت 


فحج مقدم القدم 

جسم غریب 

ورم حيبي بفعل الجسم الغريب 
استجابة الجسم الغريب 

ولب الجسم الغريب 


طريقة فوريست -هاستينجس 
داءٌ فُورستیر 


03 E 
دعام البدلّة بإسار منشَعب‎ 


Uitrata f. 


vascular f. 


wire prosthesis-crimping f. 


X-long cement f. 
Zimmer-Hoen f. 
Zimmer-Schlesinger f. 
Ford triangulation 
technique 
forearm 
f. amputation 
carrying angle of f. 
f. compartment syndrome 
f. complex 
f. contracture 
distal f. 
f. flap 
f. fracture 
f. lift-assist prosthesis 
one-bone f. 
f. splint 
f. supination test 
three-bone f. 
f. tourniquet 
forefoot 
f. arthroplasty 
f. block 
f. equinus 
f. forces 
Larmon f. 
f. splaying 
f. varus 
foreign 
f. body (FB) 
f. body granuloma 
f. body response 
body screw 
Forest-Hastings technique 
Forestier disease 
fork strap prosthetic 
support 
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مقط لَومَان سك العَظم 

مقط مانتیس الرجوعي 

مقط قَبض الذروة الناموسي 
الشكل 

مقط جراحة تَقّويم العظًام 

مقط النسيج الضام (البسيط) 

الط الخرام 

مقط أسنان الجحرذ 


مقط الردٌ 
مقط دوار دو سلة 


مقط مسك العَظم الذاتي التثبيت 


مقط ذو سلّة اطع للجانب 
مقط اقل نخ سل د 
قط الع ب يلي 


هورسلي 
E EL‏ 
-ليستوون 
E E‏ 
مقط الْسيّمر والدبوس 
ملقط تضفير الوتر 
مقط تة تقميع الوتر 
مقط بد الورك بحسب 


مو ەو م 


تومپستوۈل 
مقط اطع لاي ال راف 
مقط الإبهام 
ملق النسج الْستّن 
مقط الرَرط 


مقط ذو سلّة علوي القطع 
N OCA‏ 


Lowman bone-holding f. 


Mantis retrograde f. 


mosquito tip grasping f. 


orthopaedic f. 
pin-seating f. 

plain tissue f. 

punch f. 

rat-tooth f. 

reduction f. 

ring f. 

rotary basket f. 
Rowe disimpaction f. 


Ruskin bone-spliting f. 


Ruskin-Liston bone- 
cutting f. 
Russian f. 
screw-holding f. 
Seaber f. 
self-retaining bone- 
holding f. 
side-cutting basket f. 
Stille-Horsley rib f. 


Stille Liston bone- 
cutting f. 
straight basket f. 
tack-and-pin f. 
tendon-braiding f. 


tendon-tunneling f. 


Thompson hip prosthesis f. 


three-edge cutting 
thumb f. 

toothed f. 

toothed tissue f. 
tying f. 

upbiting basket f. 


upcurved punch f. 


ا 


و الامامية ر 


ا 
حفرة 
الحفرة أمام المرقّق 


Ca 


الحفرة الحقانية حفرة فكية 


سریر فوستر 

ر ت 4 0 

جبيرة فوستر 

إطار ال دور ت فور 


Sa 


ساس » قاعدة 


المستوى الأساسي 


N 


أربعة 
برنامج التمرين الرباعي النجوم 
إعادة الاتصال ادوري بأربعة 


سلاك 
ربعي الأسلاك 
جهاز التنبيت ا لخارجي الرباعي 
آلأسلاك 


ارتباط بدلة الركبة بأربعة سلاك 


ميكانيكية ارتباط الركبة البدلة 
بأربعة أسلك ٤‏ 


بدلة الركبة العديدة المراكز الرباعية 


الأسلاك 
متا رباعي الحخواف 


صقيحة رباعية الوب 


f. flexion posture 

f. head posture 
Fosnaugh nail biopsy 
fossa 

antecubital f. 

glenoid f. 

ischiorectal f. 

olecranon f. 

f. ovalis 

popliteal f. 
Foster 

F'. bed 

F'. splint 

F'. turning frame 
Foucher classification of 

epiphyseal injury 
foundation 

level f. 
four 

f. star exercise program 

f. wire trochanter 

reattachment 

four-bar 

f.-b. external fixation 

apparatus 
f.-b. linkage on knee 


prosthesis 


f.-b. linkage prosthetic knee 


mechanism 
f.-b. Polycentric Knee 
prosthesis 
four-flanged nail 


four-hole plate 


تنظیر الف د تحت الأحمر المحول Fourier transform infrared‏ 


بحس فوریر 
اال الرباعي 
رب 7 الرباعي الحواف 
اختبًار فورنییه ۰ 

5% رباعي القطع 
رباعي النقاط 


spectroscopy 
four-incision procedure 
four-limb Z-plasty 
Fournier test 
four-part fracture 


four-point 


و ي 


بتر حوضصي شقّي (بتر آحد الطرين 


o 


0 رە 


السفايين من الخوض) منهجي 


تشر 


تَشكکل الالتصاق 
شل الوكعة 
تشگُل الجوادف 


که ت 


جبيرة فكبة سلب لفورماتراي 


تبات الشكل (القاآب) 
شکل مسندف (شکل خفیف 


ولاموذجي من المرض) 


التعَدي على اقب بنابتة عظمية 


u 


صيغه 
صيغة دراير 
و كوه 


فورستر 
ساد الطوق الرقّي بحسب 


ب 


فورستر 


کک 
ور وراو 
طوق فورستر -براون 
رسن الرس ب بحسب ب فورستر- 
بر 5 ن 
قورت 
عله فورت 


بارآفٰون فورت 
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formal hemipelvectomy 


formation 
adhesion f. 
bunion f. 
callus f. 
Cyclops f. 
intramembranous f. 
lappet f. 
osteophyte f. 
procallus f. 
rouleaux f. 
scar f. 
spur f. 
trellis f. 
Formatray mandibular 
splint 
form constancy 


forme-fruste 


forminal osteophyte 
encroachment 
formula 
Dreyer f. 
Forrester 
F'. cervical collar brace 
F. splint 
Forrester-Brown 
F.-B. collar 
F.-B. head halter 


Forte 

F. harness 

Parafon F. 
fortuitum 
Mycobacterium f. 
forward 

f. bending 


f. flexion 


جهاز التثبيت الداخلى بسنت F. internal fixation apparatus‏ 
و ره ٭ می ي 
فوکس 


E 


جبيرة فو کس F. splint‏ 
ملو ی فو کس F. wrench‏ 
إجراء و کان -بلازينا Fox-Blazina procedure‏ 
آمختصر [ FPB‏ 
اة القصيرة ة لبهام الد [إعضلة] flexor pollicis brevis‏ 
[مختصر [ EPL‏ 
اة الطويلة لابهام اليد [عضلة] flexor pollicis longus‏ 
جير ر راك ت تور Frac-Sur splint‏ 
[مختصر [ fract‏ 
کسر ج ا کس ر( fracture‏ 
جزء fraction‏ 
جرء الو حدة الح َة motor unit f.‏ 
تحر یئی محرا fractional‏ 
a‏ ا f. curve‏ 
تطّو يل جز یئی f. lengthening‏ 
تحر يءَ fractionation‏ 
رة فراکتومید Fractomed splint‏ 
الب فراکتورا فلیکس Fractura Flex cast‏ 
کسر fracture (fract, fx)‏ 
کر بو عة ية التبعيد والتدور ر abduction-external‏ 
الحار جي rotation f.‏ 
کید acetabular f.‏ 


acetabular posterior wall f. 


کسر الجحدار ا لحقّی الخلفي 
کسر الحافة الحمية 


تقبیت الكَسر الحاد بحسب آيبي 


acetabular rim f. 


acute f. Aebi-Etter-Coscia 


إیتر- کو ا fixation‏ 
کا الق dens f.‏ 
کنر لاتَحَلقّی agenetic f.‏ 
کیش ر س anatomic f.‏ 
الَو التشر يحي للکسر anatomic location of f.‏ 
وبي تتت Anderson-Hutchins tibial f.‏ 
أندرسو ن-هانشینز 
کسر 7 الط ب Anderson-Hutchins unstable e‏ 


tibial shaft f. یخست أندرسون -هانشینز‎ 


E E 


کسر مزوی angulated f.‏ 
کسر التزوي 
کسر الکاحل 


r 0 س‎ 


کسر تقر الکاحل 


angulation f. 
ankle f. 


ankle mortise f. 


ستاد رقبي رباعي النقاط 


رباعي القوائم (الدعائم) 
ستاد رقبي رباعي الدعائم 
مقوام ريي رباعي الدعائم 
گار رباع الدائم 

جبيرة إصبعية بأربع شعَّب 
(شوکات) 

الرابع 
کسر الفصل الرسغي السنعي 

الرأبع 


f.-p. cervical brace 

f.-p. gait 

f.-p. walker 
four-poster 

f.-p. cervical brace 

f.-p. cervical orthosis 

f.-p. frame 


four-prong finger splint 


fourth 
f. carpometacarpal joint 


fracture 


ا المشطي السلامي الر ا f. metatarsophalangeal joint‏ 


ےه ٣‏ که 


حفيرة »نقرة 
و 


بضع الوتر انرق ار کزي ب بحسب 


i 
جهاز الركبة بحسب فاولر‎ 


متاورة گاولر 


فطع العظم بحسب فاولر 


3 ٥ 


وضعية فاولر (وضعية المريض في 


السرير برفع رأسه وركبتيه 
للأعلى) 

إجراء قاولر 

فارشة قاولر 

ا فاولر 


پھ م 


ية يقة حلع فاولز 
ارد الفتوح بحسب فاولز 
وکس 


رم ر ي ت 2 


رة رفون تست افو کن 
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fovea 
Fowler 


F'. central slip tenotomy 


F. knee system 
F. maneuver 
F'. osteotomy 


F'. position 


F'. procedure 

F'. spread 

F'. technique 

F. tendon transfer 

F. tenodesis 

F. transfer 
Fowler-Philip 

F.-P. angle 

F.-P. approach 

F.-P. incision 
Fowles 

F. dislocation technique 

F'. open reduction 
Fox 

F'. clavicular splint 

F'. extractor-impactor 


F'. impactor-extractor 


boxer’s f. کسر الْلاکمین‎ 
f. bracing کتاف الکسر‎ 


bucket-handle f. 

bumper f. 

bunk bed f. 
Burkhalter-Reyes method 


phalangeal f. الإصبعي‎ 
burst f. کسر انفكا ي‎ 
butterfly f. 1 راشا‎ 5 
او‎ 
buttonhole f. عروي‎ 


calcaneal f. 
calcaneal avulsion f. 
calcaneal displaced f. 


f. callus 


f. callus loading تحميل دشبذ الكسر‎ 

کسر راس الع capitellar f.‏ 

کسر را العضد الكعير ی capitulum radiale humeri f.‏ 

کسر ا ور الرس carpal bone f.‏ 

carpal bone stress f. کسر جهدي ور الرسغي‎ 
4 8 


carpometacarpal joint f. 


ر ەە 3 ر ص 


كسر دولاب العربة cartwheel f.‏ 
کنر ملاظ (في السن ( cementum f.‏ 
کار مرک ي central f.‏ 
کس المشفاز الراً أسى النقو ي cephalomedullary nail f.‏ 


۵ ۲ ار 


کسر مرضي في العا الدماغي cerebral palsy pathologic f.‏ 
كسر السنستة الرقيية 


و اتی اک کد وو ٣‏ 


cervical spine f. 


cervical trochanteric f. کسر مدوري عنقي‎ 

کس عنقي مدو ي cervicotrochanteric f.‏ 

کسر عنقي قي مدور ي انز ا cervicotrochanteric‏ 
displaced f.‏ 

Chance f. کسر شان‎ 


Chance vertebral f. 
Chaput f. 
chauffeur’s f. 
chip f. کسر م‎ 
chiropractic treatment of f. 
chisel f. 

circumferential f. ف‎ 
f. classification 


clavicular f. 
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کسر العمود الآمَامي 
کسر الضغاطي آمامي وشي 
کسی النتوء نتوي َ 
کسر القوس (قوسي) 


كر فاصل للكتلة افصلية 
كسر العمًاد الصلي 


e ع‎ ° 


تصنیف آشهورست روم 
لکسور الکاحل 
اا 


كَسر قاعدة العنق القخذي 
کسر کر القاعدة الاصبعكة خا 
ا العثق الذي 


چ 


وضع الحربة للکسر 

کسر منقاري 

كسرغرقة النوم 

کسر بینیت 

کسر بینیْت الْمتّت 

كسر ثتاتي اللَقّمة 

ا اللقمة بشکل 1 
کسر اتی الفْمة بشکل ۷ 
گنز کے مک انیا 

کسر الكعیين 

کسر كعبي الکاحل 

كسر الولادة 

َفطة الكسر 

کسر الانفجار للداخل 
كر لجار للخارج » کسر 
(في الجحجاج) 


قمة السوقاء 


مرت 0 ا 20ھ 0 


بوسوورٹث 


Es 


کسر لاء 


anterior column f. 


anterolateral compression f. 


apophyseal f. 

arch f. 

articular mass separation f. 

articular pillar f. 

Ashhurst-Bromer 
classification of ankle f.’s 

Atkin epiphyseal f. 

atlas f. 

atrophic f. 

avulsion f. 

avulsion stress f. 

backfire f. 

bankart f. 

Barton f. 

basal neck f. 

baseball finger f. 

basilar femoral neck f. 

bayonet position of f. 

beak 

bedroom f. 

Bennett 

Bennett comminuted f. 

bicondylar f. 

bicondylar T-shaped f. 

bicondylar Y-shaped f. 

bicycle spoke f. 

bimalleolar f. 

bimalleolar ankle f. 

birth f. 

f. blister 

blow-in f. 


blow-out f. 


Boot-top f. 
Bosworth f. 
Both-bone f. 
both-column f. 


bowing f. 


کوت 
گرڪبرالأشة 

کسر فطري حوضي 
E‏ 
کسر افتراقي 


ی 


ا 


م ° وه 

کسر مشاشي فخذي قاص 
و ا َ‫ 
ع 27 ومو 7 


کر انرق 


الكَسر الابتدائي 
طريقة لیس لکَسر بارتّون 


كسر صفيحة انمو الشاشية 
ا 


وی پک روا ر ایی 
ر سو و و ٣ے‏ 
إسكس -لوبريستي 

ا ي 


Descot f. 
diacondylar f. 
diametric pelvic f. 
diaphyseal f. 
diastatic f. 
dicondylar f. 

die punch f. 

f. disease 
dislocation f. 
displaced f. 

distal femoral epiphyseal f. 
distal humeral f. 
distal radial f. 
distraction of f. 
dogleg f. 


dome f. 


fracture 


double f. 

Dupuytren f. 

Duverney f. 

dyscrasic f. 

El-Ahwany classification of 
humeral supracondylar f. 

elbow f. 

electrostimulation for 
nonunion of f. 

elementary f. 

Ellis technique for Barton f. 

f. en coin 

endocrine f. 

f. en rave 

epicondylar f. 

epicondylar avulsion f. 

epiphyseal f. 

epiphyseal growth plate f. 

epiphyseal slip f. 

epiphyseal tibial f. 

Essex-Lopresti f. 

Essex-Lopresti joint 


depression f. 
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كسر الترقوة الولادي 

كسر جارف الطين 

ا 

ا 

إصابة مشتر كة بالتنى والافتراق 
وکسر انفجاري 


چ 


ره :0 2 وور e‏ 
کسر مشترك کعبري زندي 
عضدي 


ےه 0 


ERG 
کسر الناتۍ الإكليلاني‎ 
ا‎ 

کسر الکاحل بحسب کوتّون 


س او اتر 

العجز 
کسر السن 
A ° ~‏ 
هه E‏ 


محسف 


کسر دیکویرقان 


clavicular birth f. 

clay shoveler’s f. 

cleavage f. 

closed break f. 

coccyx f. 

Colles f. 

combined 
flexion-distraction injury 
and burst f. 

combined 
radial-ulnar-humeral f. 

comminuted intraarticular f. 

complete f. 

complex f. 

composite f. 

compression f. 

condylar f. 

condylar femoral f. 

congenital f. 

contrecoup f. 

f. by contrecoup 

coracoid f. 

corner f. 

coronal split f. 

coronoid process f. 

cortical f. 

cotton f. 

Cotton ankle f. 

crush f. 


“crushed eggshell” f. 


Danis-Weber f. 

dashboard f. 

Delbet splint for heel f. 

Denis Browne classification 
of sacral f.’s 

dens f. 

depressed f. 

depression f. 


de Quervain f. 


القخذ 
سر الدور الكبير القخذي 


کسر شاطر لرأس العضد 

انجبار الكسر 

کسر هندرسون 

گر سرن 

کسر عص اجوز (كسر الغصن 
ال 

کسر عالي الطاّة 

کسر هیل ساخس 

كسرالورك 

كسر عصاً الهوكي ( سر الغصن 
التضير) 


الاي 
ا 
کک 
کسر هوتشنسو 

کرلو رابب 


ستو ال اة 


femur f. 
greater tochanteric 
femoral f. 
greenstick f. 
gunshot f. 
Gustilo-Anderson open 
clavicular f. 
Hahn-Steinthal f. 
hairline f. 
hamate f. 
hamate tail f. 


hangman’s f. 


Hansen classification of f. 


Hawkins classification of 
talar f. 

head-splitting humeral f. 

f. healing 

hemicondylar f. 

Henderson f. 

Hermodsson f. 


hickory-stick f. 


high-energy f. 
Hill-Sachs f. 
hip f. 
hockey-stick f. 


Hoffa f. 

Holstein-Lewis f. 

hoop stress f. 

horizontal f. 

humeral f. 

humeral head-splitting f. 
humeral physeal f. 
humeral shaft f. 

humeral supracondylar f. 
Hutchinson f. 

ice skater’s f. 

impacted f. 


implant f. 
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کسر انفجاري 
گسر خارج الحفظة 


کسر ممن إضافي (خارج ال َه .( 


کسر التَعَب 
کسر قخذي 


کی 00 ١‏ ا ا 0ر 


کسر فخذي بين الدورين 
کک 


م © ر 


كر فرق افم لشخذة 
خرازة الک 
کسر شقوي , 

تصنيف فيد 


ر 


تت اادررین 


کسر الْشط الخامس 
كسر قاعدة الشط الخامس 


سغي السنعي 


کر رای الأجز اء 

کسر القصل الرس سغي السنعي 
الرأبع ٠‏ 

إطار کر عات الكَسر) 


OE 
تصنفت تخار تلاك لكسرر العضيد‎ 


N RS 


فوق اللقمة 

تصنیف جارتلاند لکسور قوق 
اللَقَمة 

ve ES 


کسر جوسیلین 
تصنیف جرانتهام لکسور 


explosion f. 
extracapsular f. 
extraoctave f. 
fatigue f. 


femoral f. 


femoral intertrochanteric f. 


femoral neck f. 

femoral shaft f. 

femoral supracondylar f. 

f. fever 

fibular f. 

Fielding-Magliato 
classification of 
subtrochanteric f. 

fifth metatarsal f. 

fifth metatarsal base f. 

fighter’s f. 

finger f. 


first carpometacarpal joint f. 


fissure f. 

f. fixation 

f. fixation device 

forearm f. 

four-part f. 

fourth carpometacarpal 
joint f. 

f. frame 

Gaenslen f. 

Galeazzi f. 

f. gap 

Garden femoral neck f. 

Gartland classification of 
humeral supracondylar f. 

Gartland classification of 
supracondylar f. 

glenoid f. 

glenoid rim f. 

Gosselin f. 


Grantham classification of 


م ° ۶ 

2 ر 

E 
ی ہے که‎ ۶ 


الحضذة فوق اللقمة 
کسر صفَاحي 
کس زام بیت الراکب 
كسر اللقمة الو حشية نة العضدية 


تر و 


كسر اللقمة الضدية الوحشية 
کسر الكعب ار 


2 


كسرالكتلة الوحشية 


ومو ت 


کنر لضت اريه اوت 


الگاحر" 


ر 0 


کسر لوجیه 
کنر شبنة با لماسور رة ال صاصية 
کسر لوفور 


سر لوفور الشظّوي 


كَسر الك السقلي بحسب لوفور 


کسر لوفور - فاجستافه 
ا 
خط الكَسر 

کسر خطي 
الدمال خط الكسر 


ته 


6 
الرد الوح لکَسر مونتیجیا 
بطريقة لويد ظ روبرتس 
كسرالعَظم الطويل ٠‏ 

كس طویل مائل 


و (مرتخي) 


کسر افجاري في الصلب القطني 


کسر الموصل القطني العجزي 
کسر مایسونوف 
مایسونوف الشظوي 


Kocher f. 

LaGrange classification of 
humeral supracondylar f. 

laminar f. 

lap seat belt f. 

lateral condylar humeral f. 

lateral humeral condyle f. 

lateral malleolus f. 

lateral mass f. 


lateral tibial plateau f. 


Lague-Hansen classification 


of ankle f. 
Laugier f. 
lead pipe f. 
Le Fort f. 
Le Fort fibular f. 
Le Fort mandible f. 
Le Fort-Wagstaffe f. 
lesser trochanter f. 
f. line 
linear f. 
f. line consolidation 
Lisfranc f. 


Lloyd-Roberts open 


reduction of Monteggia f. 


long bone f. 

long oblique f. 

loose f. 

lorry driver?s f. 
low-energy f. 

low lumber spine f. 
lumber spine f. 

lumbar spine burst f. 
lumbosacral junction f. 
Maisonneuve f. 
Maisonneuve fibular f. 
Malgaigne f. 
Malgaigne pelvic f. 


Malleolar f. 


mallet f. 
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کسر غیر ام (َاقص) 

کسر الْتهابي 

کسر جُزئي (في العَظم) 

تصنيف إنجرام - باشينسكي 
لكسور الورك 

كسر القصو ر (اللاكفاية) 
سر بين اللقّمتن القخذيتين 

كسر بين اللقّمتن العضديتين 

كراشتن اتون 

کسر داخل السمحاق 

کسر بین الدورین 


کسر فخذي بین الدورین 


کی0 رھ ای ا ر جر 


impression f. 
incomplete f. 
inflammatory f. 
infraction f. 
Ingram-Bachynski 
classification of hip f. 
insufficiency f. 
intercondylar f. 
intercondylar femoral f. 
intercondylar humeral f. 
intercondylar tibial f. 
interperiosteal f. 
intertrochanteric f. 


intertrochanteric femoral f. 


5 بین ادو رین ر باعي الأجز intertrochanteric four-part f.s|‏ 


کسر داخل الصل 


کسر ظنبوبی دان داخل المصل 


كسر داخل المحفظة 

a E 
(خاك العملية)‎ 

كسر عق المخذ بجانب واحد 
كسر الجسم الذي بجانب 
واحدً e‏ 


کسر لاردود 


پوه 


کشر خقر نون 
و و 
لصيف جيفري لكسور الكعبرة 


سم ۵ س 


کسر مققصلي 
کسر مقصلي ملسف 


e,3 ° 


کسر جونز 


م ەه 34 ي ەر 
كسر مجاور للقشرة 


الحوضبة 


تصنيف كيلفويل لكسور اللْقَمة 


تصنیف کیلفویل لکسور الَف 


۹ و 
6 رە 


گرا 


intraarticular f. 

intraarticular proximal 
tibial f. 

intracapsular f. 


intraoperative f. 


inverted-Y f. 
ipsilateral femoral neck f. 


ipsilateral femoral shaft f. 


irreducible f. 

Jefferson f. 

Jeffery classification of 
radial f. 

joint f. 

joint depression f. 

Jones f. 


juxtacortical f. 


تصنیف ک 2 کو نود يل للکسو ر Key-Conwell classification‏ 


of pelvic f. 
Kilfoyle classification of 
condylar f. 


Kilfoyle classification of 


humeral medial condylar f. 


Knee f. 


of humeral f. 
neoplastic f. 
neurogenic f. 
neuropathic f. 4 
Newman classification of تصنیف وؤ مان لکسو ر زاش‎ 


و ەور 


الكعبرة و عنقها radial neck and head f.‏ 
کسر ع الشر طي nightstick f.‏ 
کش کعیر ي قاص غر مقصلي nonarticular distal radial‏ 
کس لامتَصاقب noncontiguous f.‏ 
کسر غير مزاح nondisplaced f.‏ 
کسر لامو ي nonphyseal f.‏ 
کش انفجار ي لاور وير ي nonrotational burst f.‏ 


f. nonunion 
nonunited f. 
nutcracker f. 
oblique f. کسر مائل‎ 
و 0ور‎ oo 8 


O’Brien classificati0n 0 تصنیف أوبراین لکسور الكعبرة‎ 
radial f. 

obturator avulsion f. کر سداد تَلعی‎ 

كسر اللقمة القذاً لب 

کسر خفي 

کسر التاتۍ السنّي 

كسر اللقّمة الستية 


تصنيف أوجدنٌ للكسور الشاشة 


a 


occipital condyle f. 
occult f. 

odontoid f. 
odontoid condyle f. 


Ogden classification of 


epiphyseal f. 
olecranon f. كبر الزج‎ 
one-part f. کت بحام واحد‎ 
open-book f. کرنشکل الكتاب الفتوح‎ 


کر الرضح ال open-break f.‏ 
امنب القابل للعَرس أورثوجين 


اللکسر عبرالا 


OrthoGen implantable 
stimulator for nonunion 
of f. 

کر عظمي عضرو في osteochondral f.‏ 

كر ا زء العظمي روفي 

Pais f. کسر بایس‎ 

تَصنیف بابافاسیلیو لکسو ن الزج Papavasiliou classification‏ 


of olecranon f. 


osteochondral slice f. 


كسر المظَلسّن 
کسر اء بين القصلي 


وري 


paratrooper f. 
pars interarticularis f. 


patellar f. 
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م هه رو 0و ك ا 


3o2, °‏ ومو 


کسر کردوسي ظنبوبي 
ا 


ا 
تصنيف ميرز -مك كيفر لکسور 


الوب 


کسر منتصف جسم الظنبوب 


ا 


کش ° مف ا 
گر مزاح قلیلا 

کسر السرآج a‏ 
کسر قات ی 

کسر موبیرغ -جیدا 

کسر أحد كعبي الکاحل 

کسر مونتیجیا 

كَسر الساعد لمونتيجيا 


E 


کسر مونترکو 

گسر مور 

کسر موشیت 

كسر الحافَة العديد الرََيا 


کشر م متعدد المستويات 


سے ٥ه‏ لے ك 


ا 

كسر متعدد الأقطار 

كر الظم الرورقي 

كسر العظمين القار ريي والکبیر 


ا م 


malunited f. 

malunited calcaneus f. 

malunited forearm f. 

malunited radial f. 

March f. 

marginal f. 

Mathews classification of 
olecranon f. 

medial epicondyle 
humeral f. 

metacarpal f. 

metacarpal neck f. 

metaphyseal tibial f. 

metatarsal f. 

Meyers-Mckeever 
classification of tibial f. 

middle tibial shaft f. 

midfoot f. 

midshaft f. 

Milch classification of 
humeral f. 

minimally displaced f. 

minipilon f. 

missed f. 

Moberg-Gedda f. 

monomalleolar ankle f. 

Monteggia f. 

Monteggia forearm f. 

Montercaux f. 


Moore f. 


Mouchet f. 
multangular ridge f. 
multilevel f. 
multiple f. 

multiray f. 
navicular f. 
naviculocapitate f. 
f. of necessity 


neck f. 


تصنیف یر -هورو ڏكgmڙر Neer-Horowitz classification‏ 


° ەو 


ES 
ا ابض لعَدَّم اتتام الکسر‎ 


کسر هرمي 
تصنيف كوينبي لکسور ا خض 


ەه 3 


کسر کعبري 


وور 


کسر راس الكعبرة 
و مو 

کک 

2 
رد الکس 
رد الکسر 
ا الک 
کش 
0 و ب 5 ا 
کسر کولس العکسي 
كسر مونتيجيا العكسي 
كسرالضلع 
کرای 
تصنیف ریزیبوروف -رادین 


ره 


لكسور بين اللقمتين 


° وو ر30 


تصنيف روکوود لکسور الترفوة 


کسر رولاندو 

کسرالندویر 

رق 

کسر اناري تَدویري 
3a‏ س للكَسْ الذي 


جر رو 


م 


کسر بر عجڙي 

کسر عجزي حرفي 

کر العجُز 

تصنیف ساکیلاریدز لکسور 
e‏ 

کسرسالتر 

کر شال خاریش 


proximal humeral f. 

proximal tibial f. 

proximal tibial 
metaphyseal f. 

pulsing current for nonunion 
of f. 

pyramidal f. 

Quinby classification of 
pelvic f. 

radial f. 

radial head f. 

radial neck f. 

radial styloid f. 

f. reduction 

reduction of f. 

f. repair 

reverse Barton f. 

reverse Colles f. 

reverse Monteggia f. 

rib f. 

ring f. 

Riseborough-Radin 
classification of 
intercondylar f. 

Rockwood classification of 
clavicular f. 

Rolando f. 

rotation f. 

rotational f. 

rotational burst f. 

Russel traction for femoral f. 

sacral f. 

sacroiliac f. 

sacrum f. 

Sakellarides classification of 
calcaneal f. 

Salter f. 


Salter-Harris 


تصنیف سالتر هار یس للكت ڙ Salter-Harris classification‏ 


٠ الشاشة‎ 


of epiphyseal f. 
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كسر كم الرضقة 
کسر مرضي 

کسر باویر 

كسر السويقّة 

کسر حوضي 

کسر حوضي قلعي 
كسر الحلقة الحو ضية 


ت 


كر القرشحة ا لحرضي 


کسر حول البدلة 
کسر حول الدوري 
کسر سلامي 

کسر ادل المي 


ن ا 


کرامري 


س کہ 


کسرمْحَسف (مثل الخساف کر َ 
الطاولة) ˆ 


N 0 


تصنیف بیبکین لکسور القَخذ 


كسر السقف الْرخرف 
کسر مقوس لدين 


تصنيف بو لاد للكسور المشاشبة 


کسر بوسادا 

كسر القوس الخلفية 
کسر العمود الحلقي 
کسر الجدار ا حلفي 
کسر تال للتشعیع 
کسرتال للجراحة 
کسر الگاحل بحسب بوت 
الوقاية من الكسر 
کسر الشريان العميق 
کَسرالکب والتبعید 
کسرالکب والشتف 
کسر قَخذي دان 


م 


Patellar sleeve f. 
Pathologic f. 
Pauwels f. 
pedicle f. 

pelvic f. 

pelvic avulsion f. 
pelvic ring f. 
pelvic straddle f. 
penetrating f. 
periarticular f. 
periprosthetic f. 
peritrochanteric f. 


phalangeal f. 


phalangeal diaphyseal f. 


physeal f. 
Piedmont f. 
pillion f. 
pillow f. 
pilon f. 


ping-pong f. 


Pipkin classification of 
femoral f. 

plafond f. 

plastic bowing f. 

Poland classification of 
epiphyseal f. 

Posada f. 

posterior arch f. 

posterior column f. 

posterior element f. 

posterior wall f. 

postirradiation f. 

postoperative f. 

Pott ankle f. 

prevention of f. 

profundus artery f. 

pronation-abduction f. 

pronation-eversion f. 


proximal femoral f. 


کسر تحت الرس 
ا 
کسر تحت الدور 
O‏ 
کسر استلقًاء وتقریب 
ای 
کسرا ستلقاء ودوران 
خارجي IV‏ 
كسر قوق اللقمة العضدية 
ی کے Ra‏ 
کسر فوق اللقمة بشكل ل 


کسر التوثّر 

ا E‏ 
تصنیف تومبسون -إبشتاین 
للكسور الفخذيّة 


DS 


كسر الهضبة الظنبوبية 

ےہ و وص ەر 
کروی ا وی 
كسر الأحدوبة الظنبوبية 


subcapital f. 

subperiosteal f. 

subtrochanteric f. 

subtrochanteric femoral f. 

supination-adduction f. 

supination-eversion f. 

supination-external rotation 
IV f. (SER-IV fracture) 

supracondylar humeral f. 

supracondylar Y-shaped f. 

surgical neck f. 

Tf. 

f. table 

talar f. 

talar avulsion f. 

talar neck f. 

talar osteochondral f. 

tarsal bone f. 

T-condylar f. 

teacup f. 

teardrop f. 

tension f. 

Thompson-Epstein 
classification of femoral f. 

thoracic spine f. 

thoracolumbar f. 

thoracolumbar burst f. 

three-part f. 

through-and-through f. 

thrower’s f. 

tibial f. 

tibial bending f. 

tibial condyle f. 

tibial diaphyseal f. 

tibial open f. 

tibial plafond f. 

tibial plateau f. 

tibial shaft f. 

tibial triplane f. 


tibial tuberosity f. 


3 


كسرالجلبة (الكم) 


کسر فقري 

کسر اى الفقري 
کر حلڙوني 
حلزوني مائل 
جبيرة الکسر 


ر 
كسر العقب الشطور 
کسر الانشطار 


کسر العدائین » کسر الرگاضین 


کسر الإجهاد (جهدي) 
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Salter I-VI f. 

scaphoid f. 

secondary f. 

Segond f. 

Seinsheimer classification of 
femoral f. 

sentinel f. 
SER-IV f. 

supination-external rotation 
IV fracture 

shaft f. 

shear f. 

shepherd f. 

short oblique f. 

sideswipe f. 

sideswipe elbow f. 

f. site 

skier?s f. 

Skillern f. 

sleeve f. 

Smith f. 

Sorbie classification of 
calcaneal f. 

spinal f. 

spinous process 

spiral f. 

spiral oblique f. 

f. splint 

split f. 

split-heel f. 

splitting f. 

sprinter’s f. 

stability of f. 

f. stabilization 

stable burst f. 

stairstep f. 

stellate f. 

Stieda f. 

straddle f. 


stress f. 


رە 034 


کسر غير منْراح 

كسر وحيد اللقمة 

کسر غير ملعتم 

كسر جسم الفقرة 

کسر انفجاري فقري مستقر 


کسر فقري انضحَاطي ٳسفيني 


كسر دولاب العربة 
کسر فاجستافه 
کسر والتر 


undisplaced f. 

unicondylar f. 

ununited f. 

vertebral body f. 

vertebral stable burst f. 

vertebral wedge 
compression f. 

vertebra plana f. 

vertical shear f. 

Volkmann f. 

Vostal classification of 
radial f. 

Wagon wheel f. 

Wagstaffe f. 

Walther f. 


کا ا ا ر چ 8 
تصنيف واتسوù‏ - جjig‏ )كور Watson-Jones classificati0¬‏ 


الحدية الظبو ية الق لقلمية 
کسر إسفینی 


of tibial tubercle 
avulsion f. 

Wedge f. 

Wedge compression f. 

Wedge-shaped 
uncomminuted tibial 


plateau f. 


“western boot” in open f. «السوقاء الغريّة» في کس مفتوح‎ 


وو 


تصنيف ويلكينز لكسور الكعبرة 


3o 3 


كسر الصقصاف (كسر العصن 
الّضير) 


تَحَرك العَظّم ا لمكسور 


رە کہہے ٥°‏ 


خلع کسري 
حلع کسري د قي محوري 
حلع گسٽري بحسب 
حلع ري رسغي سٽعي 


ہو ہے ٥‏ 


خلع کسري جاليازي 


Wilkins classification of 
radial f. 
Willow f. 


Wilson f. 


Winquist-Hansen 


classification of femoral f. 


f. with scoliosis 
YÊ. 
Y-Tf. 
fractured bone mobility 
fracture-dislocation 
atlantoaxial f.-d 
Bennett f.-d 
carpometacarpal f.-d 


Galeazzi f.-d. 
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رەم 


كسر عبر العظم الزورقي 
الكبيرَ 


کسر خلعي رالو 
كَسرعبرالعظم اللي 


و 05 4 ەر ەر 


کسر مستعرضص 

کسر التاتۍ الْستعرض 
کر ای 

کسر الکاحل الكعبي اللاي 


م هټ 4 کی 
5 ەو ” 


کسر ظنبوبي ئي السترى 
كر الحظم امثلشي 


OR 


1 وی 


تصنیف ترونزو سور س 
E‏ 
ا 


ر 0 ¥ 

کسر عنقودي ( کسر افجاري) 
کسر اتی اء (بجزتین) 

ge 8 کے‎ 


کسر مفتوح من الط 111۸ 


سرد او 


کسر مفتوح من النَمَط 1118 


م ° 2 


کسر مفتوح من النَمّط 111۲ 


9 o م‎ 


E 


م 3 


م ° 2 


کسر زندي 
کسر الى الشصي 


Tillaux f. 
Tillaux-Chaput f. 
Tillaux-Kleiger f. 
toddler’s 

tongue f. 
torsional f. 

torus f. 

traction f. 
transcaphoid f. 
transcapitate f. 
transcervical femoral f. 
transchondral f. 
transcondylar f. 
transepiphyseal f. 
transhamate f. 
transiliac f. 


transsacral f. 


transscaphoid dislocation f. 


transtriquetral f. 

transverse f. 

transverse process f. 

trapezium f. 

trimalleolar ankle f. 

triplane f. 

triplane tibial f. 

triquetral f. 

Tronzo classification of 
intertrochanteric f. 


trophic f. 


tuft f. 

two-part f. 

type IIIA open f. 
type IIB open f. 
type IHC open f. 
type I open f. 
type II open f. 
type I open f. 
ulnar f. 


uncinate process f. 


شدفة غضروفية سائبة بحرية 


ا 


شدفة رزية 
شدفة مفرطة التوعة 


2 


شدفة مقلقلة 


آلإطار ا لقي بحسب آس_ فيشر 


9م رو 


إطار قوق الرس بحسب الأخوين 
الکسيّان 
إطار ايا الْستوى رباعي 
الأضلاع مامي 
تطبيق الإطار ˆ 
إطارَّ ٠‏ 
إطار الكَّسر بحسب بَالکان 
إُطار ت ٿي ا لجانب 
إَطَار بوهلر- رون 
إِطار الكَسُر بحسب بوهلر 
آلإطار الْحْتَرّل (الرد) بحس 
پوهلر ا ا 


إطار الکَسربحَسّب برادفورد 
إطار برون 

ا 

إطّار بر وکر 

إطار شاليه 


إطار الرس بحسب شَاريطْت 


E n 
إطار سيركولكتريك‎ 


disk f. 
distal f. 


free f. 


free-floating cartilaginous f. 


hinged f. 
hypervascular f. 
loose f. 
osteochondral f. 
tuberosity f. 
wedge-shaped 
uncomminuted f. 
fragmental bone 
fragmentation 
graft f. 
Frahur 
F'. cartilage clamp 
F'. clamp 
Frame 
Ace-Colles fracture f. 
Ace-Fischer f. 
Ace-Fischer fracture f. 
Ace-Fischer ring f. 
Alexian Brothers 
overhead f. 
anterior quadrilateral 
triplane f. 
f. application 
frame 
Balkan fracture f. 
bilateral f. 
Bohler-Braun f. 
Bohler fracture f. 


Bohler reducing f. 


Bradford fracture f. 
Braun f. 

Brooker f. 

Chalet f. 

Charest head f. 
CircOlectric f. 


ہو کے ° 


حلع كسري ليسفرائك 


رە کے 


حلع كسري حول الحظم الهللي 


ہو ہے ° 


ج کسري حلفي 
ر 2 الكَسري 
ا تصنیف روي ولوويل 


حلع کر ا رآب الفصل 


تصفحة رة (أخمصة 
حلع كَسْري بالرباط الأمآمي 
2 2 
ص صلب العظم الهش (5 تا 


e 


الع 
هشاشة 
لهاب العظم ال ( کون 
ا التَاقض) 
هشاشة شة الَعَظام الخلقية (تکون 
العظم التاقص) 
شدفة ةج :شدف) 
شدف الكسر (الشدفة 
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Lisfranc f.-d 

perilunate f.-d 

Posterior f.-d 

f.-d reduction 

Rowe and Lowell 
classification system for 
f.-d. 

tarsalmetacarpal f.-d. 

tarsometatarsal f.-d. 

thoracolumbar f.-d. 


thoracolumbar spine f.-d. 


tibial plateau f.-d. 

transcapitate f.-d. 

transhamate f.-d. 

transtriquetral f.-d. 

unstable f.-d. 

volar plate arthroplasty 

technique f.-d. 

f.-d. with anterior ligament 

fragilis 


osteosclerosis f. 


fragilitans 


osteitis f. 


fragilitas ossium congenita 


fragment 


alignment of fracture f. 


articular f. 
avascular f. 

bone f. 

bony f. 

butterfly fracture f. 
capital f. 

chondral f. 

cortical f. 


depression of f. 


إطار فقري بحسب تَيلُور 
إطار حيميَ 

إطار ا 

إطار تومبسون 

إطار متشي 

إطار مثلتي الرَاي 
إطار لاي 

إطار تاي ا مانب مستويين 
إطار أحادي ا انب مستويين 


ٳطار وعاتي مهدب 
إطار فاجتر 

از اظن کا 
إطار واطسون - جونز 
إطار فيبر 

إطار وتمان 

إطار ويلْسُون 

إطار وینجفیلد 

إطار الکسر بحسب زیر 


إطار استعصال الصفيحة الفقريّة 
بحسب زیر 

a 
فرانکل‎ 

تصنیف فرانکل 
ET‏ 
فرانکل 

علامة فرانكل 

اخط الاض حت نکل 
تصنيف فراز-أوراهيلّي ١‏ 


بال » مهتري 
و 
فرآزیر -آدسون 
مقاط فرازیر - دون 


ا د 


-أدسون 
د ترا اب ریک 
فرازیر -ادسون 
ملقاط فرآزیر - ساشس 
ذروة اص بحسب فرازیر 
[مختصر] َ 


وه o‏ ےه 
درج الثني والتدوير 

ەر 4 ا 
اختبار درج الثني والتدوير 


Taylor spinal f. 

tent f. 

Thomas f. 
Thompson f. 
triangular f. 
triangulate triple f. 
triple f. 

two-plane bilateral f. 
two-plane unilateral f. 
vasocillator f. 
Wagner f. 
Watson-Jones f. 
Weber f. 

Whitman f. 

Wilson f. 

Wingfield f. 
Zimmer fracture f. 


Zimmer laminectomy f. 


frank dislocation 
Frankel 
F'. classification 
F'. neurologic deficit 
classification 
F. sign 
F. white line 
Franz-O’Rahilly 
classification 
fray 
Frazier-Adson 
F.-A. clamp 


F.-A. osteoplastic clamp 


F.-A. osteoplastic flap 
clamp 
Frazier-Sachs clamp 
Frazier suction tip 
FRD 
flexion-rotation-drawer 


FRD test 
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إطار قاعدي مخلبى التَمَط 
إطار الكسر بحسب کول 

إطار فرط التمدید بحسب کول 
إطار الرس بحسب کراوفورد 
اا 

إَطار قوس قرح بحسب دي بوي 
إطار الرد بحسب دي بوي 
إطار المت ا لحارجي 
إطارمبّت ٣‏ 
EL‏ 

إطار بارع لصاقات َ 
إَطار الکسر 

إٌطار جولدثوایْت 

إُطار جرانبيري 

إطار هاستينجز 

إطار فقري للعجيزة القطنية 
إطار هرزمارك 


إطار هوفْمَان -فيدال-آدري 
إطار هُوفْمَان -فيدال المزدوج 
إطار إليزأروف ٠‏ 

إطار جانيس 

إطار التبعيد بحسب جوذز 

إطار استعّصال الصفيحة الفقرية 
ET‏ 
إطار أحأدي الجانب بعستوى واحد 
إطار بيتسبورج التوضي 

إطار رباعي الأضااع 

إطار مستطیل 

إطار ریلتون هال 


إطار ريسر 
إطار الكسر الحوضي بحسب 


سالتيس 
إطار التدوير الفقري 
إطار فقري 
إطار الکسر بحسب سترایکر 


إطار التدویر بحسب سترايكر 


claw-type basic f. 

Cole fracture f. 

Cole hyperextension f. 

Crawford head f. 

delta f. 

DePuy rainbow f. 

DePuy reducing f. 

external fixator f. 

fixator f. 

Foster turning f. 

four-poster f. 

fracture f. 

Goldthwait f. 

Granberry f. 

Hastings f. 

Heffington lumbar seat 
spinal f. 

Herzmark f. 

Hibbs f. 

Hoffmann f. 


Hoffmann-Vidal-Adrey f. 
Hoffmann-Vidal double f. 


Ilizarov f. 

Janes f. 

Jones abduction f. 
laminectomy f. 
one-plane bilateral f. 
one-plane unilateral f. 
Pittsburgh pelvic f. 
quadrilateral f. 
rectangular f. 
Relton-Hall f. 
Risser f. 

scoliosis operating f. 


Slatis pelvic fracture f. 


spinal turning f. 
spine f. 
Stryker fracture f. 


Stryker turning f. 


ور ے س 


متلازمة فر يمان - شيلدون 
فریان -سوانسون 
بدلة ال رکب بحسب فرمان - 
سوانْسون 
جهاز الركة E‏ فریان- 
سوانسون َ 
فریر 
مسلّخ فریر 
رأفعة فرير 
اللخ الرآفع بحسب فرير 
رافعة السمحاق بحسب فرير 
رافعة ا جز بحسب فرير 
محر ٠‏ 
ا 
مشية الركبة المتأرجحة بحرية 
e‏ 
طم مجمّف u‏ 
تجُفیف بالتبرید » تجفید 
طْعم مدفأ بعد التجميد 
فریبیرج 
داء فربی رج 
اران بحسب فر 


وم وښادي بس ټرایا 
جبیرة وسادية بحسب فرایکا 
جبیرة فرایکا ٠‏ 
جر فرایکا 

حسیس 


فرنسي 

RE 

طريقة الكسر الفرنسة 

طم العظم بشکل إسین جانبي 
مغق بالطريقة ية الفرنسبة 


Freeman-Sheldon syndrome 
Freeman-Swanson 


F.-S. knee prosthesis 


F.-S. knee system 


Freer 

F'. dissector 

F'. elevator 

F'. elevator-dissector 

F'. periosteal elevator 

F'. septal elevator 
freer 

dental f. 
free-swinging knee gait 
freeze-dried 

f.-d. bone 

f.-d. graft 
freeze-drying 
freeze-thawed graft 
Freiberg 

F'. disease 

F'. infraction 


F. meniscectomy knife 


F'. traction 
Frejka 
F'. cast 
F'. jacket 
F'. pillow 
F'. pillow orthosis 
F'. pillow splint 
F'. splint 
F'. traction 
fremitus 
French 
F'. adapter 
F'. fracture technique 
F'. lateral closing wedge 


osteotomy 


نمش 


* 


0 ا 
نمس کو سنسوب 


سدية جراحية مجهرية حرة 
الطعم الذاتي معاد التوعي الحر 
طعم جلڌي حر 

و 

سرعة حرة 

نقل نسیج حر 


طْعم عظمي حرموعی 


فرې بودي 

دیون فري بودي 

مبعاد ثابت لفري بودي 
e‏ ەو 
فري بودي - بیندال - تایلور 


freckle 
Hutchinson f. 
free 
f. body diagram 
f. fat graft 
f. flap 
f. flap transfer 
f. fragment 
f. graft 
f. knee joint 
f. microsurgical flap 
f. revascularized autograft 
f. skin flap 
f. skin graft 
f. speed 
f. tissue transfer 
f. vascularized bone 
transplant 
Freebody 
F pin 
F'. stay-retractor 


Freebody-Bendall-Taylor 


يقَة ية الدمج بحسب فری ٻودJ‏ _. F.-B.-T. fusion technique‏ 


تر و 


بیندال -تایلور 


طريقًة فري بودي - بيندال تالور 


معاد فري بودي - شتاينْمَان 


حرية 
درجات الحرية 


د تي 


حرية الح ركة 


MM, 0 


4 ي 
شدفة غضروفية سائبة بحرية 


ية الخياطة اليدوبة 


ا فريمان 
بدلة الرکبة بحسب فريان - 


- 274 - 


F.-B.-T. technique 
Freebody-Steinmann 
retractor 
freedom 
degrees of f. 
f. of movement 
free-floating cartilaginous 
fragment 
free-hand suturing 
technique 
Freeman 
F'. calcaneal fracture 
classification 
F. clamp 
Freeman-Samuelson knee 


prosthesis 


منظر جانبي ساق الضفاع 
ےہ o٥‏ وکر 


وة ماق الضقدع 
E‏ شاف اا 


الحتل الشحامي لتناسلي ب بحسب 
فرولیخ 

فروهس 

قونتاء روطس 
قَوساء ارق ب بحسب فروهس 


:ا 


تصلیح فرویُسون اوه 


ےک وھ ه0 


علامة الورقة بحسب فرومنت 
ورقة السرخس » سعفة 


ر اہ س ه٥‏ ت 


ا الجبهية (الحدية ا 

٤‏ وک ت جبهية 
توى الجبهي 
الجبهي (XY)‏ 
ا الي 
س 2 0 

کیل الدخل الجبهي (الآمامي) 
مقاومة الأغشة 


إحصار -۲1 بحسب فروست 
ا 


إجراء فروست 
شرث (عضة الصقيع) 
شرث اليد 
شَرث (عضة الصقيع) 
كتف متَجمدة (التهاب ا لمحفظة 
الأ ° ` 
تومبسون .۴ .۴ 
البدلّة الباطنة .۸.1 .۴ 


synovial f. 
frog-leg 

f.-1. lateral view 

f.-1. Position 


f.-1. splint 


Frohlich adiposogenital 


dystrophy 
Frohse 

arcade of F'. 

F'. arcade of the elbow 

arch of F. 
Froimson 

F'. procedure 

F. splint 

F'. technique 
Froimson-Oh repair 
Froment paper sign 
frond 

synovial f. 
Fronet fasciotomy 
frontal 

f. bossing 
f. motion 

f. plane 

f. plane (XY) 


frontal plane correction 


Kilsyn-Evans principle 
of f. p. Cc. 

front-entry guide 
fronting of velars 
Frost 

F. H-block 

F'. procedure 
frostbite 

f. of hand 
frostnip 


frozen shoulder 


F. R. Thompson 
F.R. T. endoprosthesis 


محني التبوت الفرنسي 
السلم الفرنسي 
العملة الفرنسية للكسر قوق 
اللقمة 
کیل | ا 
و 
تواتر 
تحليل الذبذبات 
ارا 
ق 
رار ا 
الْعالة بالتيّار ا مداخل المختلف 
رو 
التواتر 


تنظية 1 
اتتکال حتّی (حات) 


معامل الاحتكاك 
احتکاك متبّادل 
دبوس مانع للاحتكاك 
(احتکاکي) 
عزم التدوير الاحتكاكي 
إجراء فرید- - جرین 
طريفة و وتر فرید -هیندل 


ملقاط فریدرایخ 

ملقَاط فریدرایخ -بیتز 

جل 4 
خمل النابتة العظمية 
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F'. rod bender 

F. scale 

F'. supracondylar fracture 

operation 

frenectomy 
frenulum 
frequency 

f. analysis 

discharge f. 

onset f. 

recruitment f. 
frequency-difference 

interferential current 

therapy (FDICT) 
freshen the surface 
fretting corrosion 
frey syndrome 
friable 
fricative 
friction 

coefficient of f. 

cross f. 

f. lock pin 


f. massage 


frictional torque 
Fried-Green foot procedure 
Fried-Hendel tendon 

technique 
Friedman 

F'. brace 

F'. support 
Friedreich 

F'. ataxia 

F'. disease 

F. sign 
Friedrich clamp 
Friedrich-Petz clamp 
fringe 


f. of osteophyte 


الإبهام 
خاطف 
دختاء 
الرشاشية الدختاء (نوع من 
الفطريات الناقصة) 
وظيفة » عمل 
وظيفة سيرية 
رظب از 
وظيفة مترأكزة 
وظيغة لامترأكرة 
وظيفة داخلية 


وظيفة مفرزة للعرق 


وظبقة الظنبوية اليه 


1 ج 0 


تحريك (انتقال) وظيفي 
تحميل وظيفي ودشريحي 


لم الظهر الرظبفي 
ساد وظیفی 

تیم ا 
تقييم السعة الوظيفية 


ەه 2 


التنبيه الكهربًائي الوظيفي 


ستاد الكَسر الوظيفي 
لانوازن وظيفي 

ماوت طول الساقين الوظيفي 
مٽواني وظيتي 


آداء سلو کي وظيفي 
دور الحران الوظيفي 


fulminate 


fumigatus 


Aspergillus f. 


function 
ambulatory f. 
bundle f. 
concentric f. 
eccentric f. 
intrinsic f. 
Jebsen assessment of hand f. 
motor f. 
position of f. 
reflex f. 
sensory f. 
splinted in position of f. 
sudomotor f. 
throwing f. 
tibialis posterior f. 
functional 
f. activity 
f. ambulation 
f. and anatomic loading 
(FAL) 
f. back pain 
f. brace 
f. capacities assessment 
f. capacity evaluation (FCE) 
f. electrical stimulation 
(FES) 
f. fracture brace 
f. instability 
f. leg length inequality 
f. neuromuscular stimulation 
f. orthotic 
f. performance 
f. refractory period 
f. scoliosis 


f. spinal unit (FSU) 


F. R. T. femoral prosthesis F.R.T. البدلة الفخذية‎ 


تة فرو هیفالد Fruehevald splint‏ 
تَاقص > لاغطى fruste‏ 
شکل تاقص (لانغطی) forme f.‏ 
فرب یکمَان Frykman‏ 
ت کو ر الكعبرة القاصية F. distal radius fracture‏ 

کر ەر 
بحسب فریکمان classification‏ 
ا ۶ E‏ 
تصنيف كسور الكعبرة بحسب F. radial fracture‏ 
فریكمّان َ classification‏ 


چھا تحلیل مشة القدم و قوتها F-Scan foot force and gait‏ 
ساف یکمّان -سکان analysis system‏ 


[مختصر] FSU‏ 
الو حه التخاعة الو ظيفة functional spinal unit‏ 
ترجام FT03C transducer F۴103€‏ 
[مختصر] FTSG‏ 
طْعم جلدي کامل الثخانة full-thickness skin graft‏ 
مبعاد فو کودا Fukuda retractor‏ 


fulcruming 


اتر كيز (إيجاد نقطة ارتکاز) 
اختبار نقطة الارتكاز fulcrum test‏ 
مر وي وچ ھە ˆ 


Fulford procedure إجراء فولفورد‎ 

fulgurate ف‎ 

مَليء » کامل »تام full‏ 
مخ کامل f. curve‏ 


تھ 


نی القَبضة الکامل 
طراز التداخل التام 
القحص الشعاعى لكامل السيساء 


f. fist flexion 
f. interference pattern 
f. spine radiographic 
examination 
مستد الوزن الكامل‎ 
ملقاط كامل الانحتاء‎ 
التضميد الواقي بحسب فولر‎ 
جبيرة الد الكاملّة (لكامل اليد)‎ 
جبيرة كاملة الإطباق‎ 


0 £ 


f. weightbearing (FWB) 
full-curved clamp 
Fuller shield dressing 
full-hand splint 


full-occlusal splint 


الكعبرة الكاملة full-radius‏ 
قاطع الكعيرة الكاملة f.-r. resector‏ 
نکن قَاطعة للكعبرة الكاملة f.-r. resector knife‏ 

ثخانة كاملة full-thickness‏ 


f.-t. cuff tear 
f.-t. graft 


f.-t. skin graft (FTSG) طْعم جلدي کامل الثخانة‎ 


٣‏ وو 


رباط قالبی سنبلی الشکل لکامل 


full-thumb spica cast 
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anterior spinal f. 


دمج فهقي محوري atlantoaxial f.‏ 
دمج فهقي قذالي atlantooccipital f.‏ 
دمج السيساء الرفية بحسب Bailey-Badgley cervical‏ 
بایلی -بادجلی spine f.‏ 

دمج متا ا الجانب bilateral lateal f.‏ 
دمج بلیر Blair f.‏ 
فق ي ست و وو رث Bosworth spinal f.‏ 
دمج برادفو زد Bradford f.‏ 
دمج من مط توو کس Brooks type f.‏ 
E‏ مو ٠‏ 

دمج عقبي . نبوبي calcaneotibial f.‏ 


دمج ي الأجسام الرقية 
دمج السيساء الرقبية 

وخ حا لاا 
ا 


cervical interbody f. 
cervical spine f. 
cervical spine posterior f. 


Chandler hip f. 


بترسوول 
دمج فقر ی آَمّامی بحسب Cloward anterior spinal f.‏ 
ور ا 


کلووارد 


دمج الظهر تست كلو وارد Cloward back f.‏ 

دمج عقبي طبور بي بحسب Coltart calcaneotibial f.‏ 
TT‏ 

convex f. دمج مدب‎ 

دمج كتفي صدری بحسب Copeland-Howard‏ 
کو بلاند_ هو وا د scapulothoracic f.‏ 


4-corner f. 


دم الروایا الا 

اروا 2ر 
O E‏ 
دمج اوس ط الرسغ بزوایاه الاربعة 
دمج دافیز Davis f.‏ 
دمج السستاء القطنبة التتكسكة degenerative lumbar spine f.‏ 


دمح القَسط الفقری الک 


4-corner midcarpal f. 


degenerative spondylosis 


وتخفیف انضغاطه decompression and f.‏ 
دمج دیوار Dewar f.‏ 
دمج زي حلفي بحسب دیوار Dewar posterior cervical f.‏ 
دمج المقصل بين السلاميات DIP f.‏ 
القاصى 
دمج 1 بي شَظوي قَاص distal tibiofibular f.‏ 
دمج فقر ي دسار ي dowel spinal f.‏ 


extraarticular hip f. 


دمج الورك ارم القصل 


ق وظيفة 
۶ س e ٣‏ ۰ ۰ 4 
أعراض مضعفة وظيفيا 


استئصال الحبل 
تهاب ابل 
جلع جال 
تقميع الكردوس 
جيرا فونستین 
جبيرة استلقائية لفونستين 
ملاَزْمة فونستون 
[ مخت ص ] 
حى مجهولة السب 


تضمید بشاش فورآسین 
طريقة فورتاس -هاك- سوميرز 
دبوس فورنیس - کلوت 

يه که 

نی مفرط (زائد) 


عيب مغزلي 

مغزل محرك (محرك مغرلي) 
ا 
جهازالمغزل الحرك 

دج فقري بحسب آذکيز 
دچ قفري بحسب الي 


e 


دمج آمامی بين السام | لقطنة 
دمج مامي بين الأجسام الفقرية 
اا ر 
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f. technique 
functionally debilitating 
symptoms 
fungal 
f. arthritis 
f. infection 
fungoides 
mycosis f. 
funicular excision 
funiculitis 
funiculus 
funnelization of metaphysis 
Funsten 
F. splint 
F'. supination splint 
Funston syndrome 
FUO 
Fever of undetermined 
origin 
Furacin gauze dressing 
Furnas-Haq-Somers 
technique 
Furness-Clute pin 
further flexion (FF) 
fuse 
fused hip 
fusiform 
f. defect 
fusimotor 
f. neuron 
f. system 
fusion 
Adkins spinal f. 
Albee spinal f. 
Anderson ankle f. 
ankle f. 
anterior interbody f. 
anterior lumbar interbody f. 
anterior lumbar vertebral 


interbody f. 


دنج نالي ريي 


یک ا ر 


القب 


دمج بين أجسام الفقَرآات 
اله نة | فة 


ر ر ی 


عجزي 
دمج کعبری هلال “ 
و 

مڄ دعبري رورڻي 

دج السيساء الركّيَ بحسب 
ا e‏ 
روينسول 


دمج السيساء الرقي 


دمج صدری انتقائی 


دمج السيساء الصدرية الانتقائي 


دمج القطعة القصيرة 
تنج سسا الرقية بحب 
سیمونز 


ا 5 كھ 0ر 
4 


دمج فقري بمستوی واحد 


یک کیو 


دمج بين 
E oF‏ 


-روبنسول 
شراق“ م ر ر ی 
دمج الكاحل بحسب سورن 


إجراء ستام لدج الورك ضم 


الفصل 


دمج قعبي شامل او دمج کامل 


occipitocervical f. 


pantalar f. 


posterior f. 


posterior cervical f. 


posterior lumbar interbody f. 


(PLIF) 
posterior spinal f. 
posterolateral f. 
posterolateral interbody f. 


(PLIF) 


posterolateral lumbosacral f. 


radiolunate f. 
radioscaphoid f. 


Robinson cervical spine f. 


sacral spine f. 
scaphocapitate f. 
scapulothoracic f. 
selective thoracic f. 
selective thoracic spine f. 
short segment f. 

short segment spinal f. 


Simmons cervical spine f. 


single-level spinal f. 

f. in situ 

In situ spine f. 

Smith-Petersen sacroiliac 
joint f. 


Smith-Robinson anterior f. 


Smith-Robinson cervical f. 


Smith-Robinson interbody fiqew الآجسام بحسب‎ 


Soren ankle f. 
Stamm procedure for 


intraarticular hip f. 
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دمج الوجيه 

e 

دمج الوجيه 

دمج الكاحل تحت الكاحل 
دمج کاحا, جلیسان 

دمج وجيه هال 

دمج رقبي بحسب هاریس - 
سمیث 
E‏ 
ر وه 


دمج فقري بحسب هيس - جوز 

دمج قفري بحسب هيس 

دنج آلکاحل بحسب هورنیٹر- 
آدامز 

دمج بين الأجسام 

دمج بين الأجسام الفقرية 

ks ا‎ 

دمج بين النواتى المستعرضة 

ا 

دمج لقصل ˆ 

دنج السيساء القطية بحسب 
کيللوڄ-سبيڈ ˆ 


دمج الركبة 
دمج لانجینسکیولد 
چ ج 


دمج قاري طويل القطعة 

دمجا لسيساء الرقبى السقًال “ 

تنج قلي 

دمج السيساء القطّني 

دمج بین الأجسام الفقر ن 
ا ا 

نج قلي عجري 

دمج العظمين الهلالي والشي 

دمج العظم الزورقي الإسفيني 


E e) و‎ 


چ ار 


extraarticular subtalar f. 
f. facet 
facet f. 


Gallie subtalar ankle f. 


Glissane ankle f. 
Hall facet f. 


Harris-Smith cervical f. 


Henry-Geist spinal f. 


H-graft f. 
Hibbs-Jones spinal f. 
Hibbs spinal f. 


Horwitz-Adams ankle f. 


interbody f. 

interbody spinal f. 

interfacet wiring and f. 

intertransverse f. 

intraarticular knee f. 

joint f. 

Kellogg-Speed lumbar 
spinal f. 


King intraarticular hip f. 


knee f. 

Langenskiold f. 

lateral f. 

f. limit determination 

long segment spinal f. 

lower cervical spine f. 

lumbar f. 

lumbar spine f. 

lumbar vertebral 
interbody f. 

lumbosacral f. 

lunotriquetral f. 

naviculocuneiform f. 


f. nonunion rate 


دمج الكاحل ا حلفي بحسب 


ویلتز 
رھ ر 


White posterior ankle f. 


Wilson ankle f. 


Wiltse bilateral lateral f. 


Winter convex f. 


استعمال أدو ات زیڵکی ئ دمج Zielke instrumentation for‏ 


قرات ا لجف 
النواة ا معرلية (العصيّات ا مغركية) 


و 
دوتورو 

م ووو 

یر و وري 

وو رر ووو 
سناد الرسغ بحسب فوتورو 
[مختصر] 

السعة الحيوية القسرية 


حمل للوزن كاملا حمل لوزن 
الكامل 
حامل لكامل الوزن 

[مختصر] 


م 


کر 


scoliosis spinal f. 


Fusobacterium nucleatum 


Futuro 

F. splint 

F'. wrist brace 
FVC 

forced vital capacity 
F wave 


FWB 


full weightbearing 
fx 


fracture 


صفائح وبرآغي ستيفو للدمج 
ت ر 

يجن دمجي 

دمج فقري متناظر 


دمج عرحلتین 

دج الورك رانين 
a‏ 
دمج واتکنس ا ٠‏ 
دمج العظًام القاربي والْربُعي 


والْعيّني بحسب واطسون 
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Steffee plates and screws 
for lumbar f. 

f. stiffness 

symmetric vertebral f. 

talocalcaneal f. 

talonavicular f. 

f. technique 

thoracic facet f. 

thoracic spinal f. 

tibiofibular f. 

tibiotalar f. 

tibiotalocalcaneal f. 

trapeziometacarpal f. 

triscaphe f. 

tow-stage f. 

tow-stage hip f. 

upper cervical spine f. 

Watkins f. 

Watson scaphotrape- 


ziotrapezoidal f. 


مشية عقبية 
س کے ر چ س , 
مشبة العجلة المسننة » مشة 


سې سره 


مشية القدم المتدلية 


مشية القَدم الساقطة 
مشية الارتكاز على التقَاط 


G. distal transfer 
G. sign 
Gagnon splint 
gain 
body oscillation 
neuromuscular g. (BOING) 
gait 
adult g. 
g. analysis 
analysis of £. 
angle of £. 
antalgic £. 
apraxic £. 
arthrogenic g. 
calcaneous £. 


cogwheel g. 


component of £. 
crouch g. 

g. cycle 
dorsiflexor g. 
drop foot £. 
dystrophic g. 
festinating £. 
flaccid g. 
footdrop 8. 


four-point £. 


[مختصر] 

حَمّض الجاما-أمينوبتيريك 

جادولينيوم - حَمض بتائي ٳيثيلين 
ئي آمين خماسي الأسيتيك 


ت حمضصر تاي إيثر يثیلر لاي آمين 
خماسی الا یت سشك الموسوم 
با جادولينيوم 

التصوير بالَرنين ا مغناطيسي 
الْعرز با لجادوبنتيتات - ثنائي 


اهاب العَظم والنقي بحسب 
علامة جينزلين 

شی شتطر الب بحسب 
طريقة جينزلين 

مبعاد الفكَين َ 

معاد الفكَيْن الفموي بحس 
دان 


ت 


جاج 
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GABA 
gamma-aminobutyric acid 
gadolinium- 
diethylenetriamine 
pentaacetic acid 
gadolinium-labeled 
diethylenetriamine 
pentacetic acid 
gadopentetate-dimeglumine- 
enhanced magnetic 
resonance imaging 
Gaenslen 
G. fracture 
G. incision 


G. osteomyelitis 


G. sign 


G. split-heel incision 


G. split-heel technique 


G. technique 
G. test 
3a3 


Dingman mouth £. 


Gage 


بدلة آلورك بحس جالائت 

جاليازي 
کسر جاليازي 
خلع كَسري بحسب جاليازي 
عملية الرضفة بحسب جاليازي 
إعادة الصيف بحسب جاليازي 
علامة جاليازي 
اختبار جالَيّازي 

جف جالينوس 

صفيحة جالائوج 

جالي 
اق القصل بحسب جالي 
طريقة الدمج الفهقي ال ی 

بحسب جالي 

اال 


aR 


إجراء جالي 
کے ۵ ےر ٥٣ر‏ 


دمج تحت الکاحل ب بحسب جالی 


طريقة جالي 
طريقة سيك جالي 


تفريسة سترات الجحاليوم 
تفريسة الحاليوم 


٠ جرجالو‎ 

جبيرة جاوز 

جاڵت 
مثقَّب جات 
مْقَّب يدوي بحسب جات 
جَلمًاني نابض عالي الفولطاج 
استجابة جلدية جلفانية 


Trendelenburg g. 
Tubersitz amputee £. 
two-point £. 
waddling £. 
gaiter cast 
Galant 
G. sign 
G. test 
Galante hip prosthesis 
Galeazzi 
G. fracture 
G. fracture-dislocation 
G. patellar operation 
G. realignment 
G. sign 
G. test 
Galen scoliosis 
Gallannaugh plate 
Gallie 
G. arthrodesis 
G. atlantoaxial fusion 
technique 
G. needle 


G. procedure 


G. subtalar ankle fusion 


G. technique 

G. wiring technique 
gallium 

g.-67 scan 

g. citrate scan 

g. scan 
Gallo traction 
Gallows splint 
Galt 

G. drill 

G. hand drill 
galvanic 

g. bath 

high-voltage pulsed g. 


g. skin response 
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چ 


الأربع (عساعدة العكازات) 
مشية عضلة الساق -النعلئة 


مشية القَدَم الَْراة 


مشية العَقب ثم الأصابع 
مشية العقب ثم الأصابع 
مشية الفا أو مشية اغزل 
الشقي 

شا باسظةالو 2 

مشية الركبة المرطة البسط 


ا نا 


مشة الان 


o 


دور أوسط مسافة المشبة 


مشيّة الارتكاز على التَقَاط التّلاث 
مشي راکو ۔ هالتر 
تفرب ال ˆ 


free-swinging knee g. 


gastrocnemius-soleus £. 


glue-footed g. 

gluteal g. 

gluteus maximus £. 

gluteus medius £. 

heel g. 

heel-and-toe g. 

heel-toe g. 

hemiplegic or 
hemiparetic £. 

hip extensor £. 

hyperextended knee g. 

hysterical g. 

internal rotational £. 

g. laboratory 

listing £. 

g. lock splint (GLS) 

midstance period of £. 

Oppenheim £. 

painful g. 

Parkinsonian g. 

g. pattern 

penguin £. 

Petren g. 

propulsion g. 

SCİSSOIS £. 

shuffling £. 

stable g. 

stance phase of £. 

station and g. 

g. and station 

stiff-knee £. 

swing-through £. 

swing-to £. 

tabetic g. 

three-point £. 

Tracto-Halter g. 


g. training 


ورا 


ممت الحوض الْضاد للصدمة 


ب ° 


رة الکس 

التتام التَعْرة 

عدم اتتام الكَعْرة 
کک 

رة الزورقي الهلاي 
جارامیسین 

و 

جارسیو 


6۵ 


استقصال الشفة بحسب جار سيو 


طريقة ور جارسيو ٠‏ 


جاردن 
مسب التَرٴْصیف بحسب جاردن 
تصنیف جاردن 
کسر عنق الفَخذ بحسب جاردن 
تصنيف كسور عق الخذ 
ااا ٠‏ 
E O‏ 


شوه محرفة الحديقة 


e 
E 


ویز 


کساء 
“كا مضادڈ زلصدهة 
صبَارة الكساء 


الكساء الهوائى المضاد للصدمات 


gas 8. 

vascular g. 
gangrenous necrosis 
Ganley 

G. splint 

G. technique 


Gant osteotomy 


Ganz anti-shock pelvic 


fixator 
gap 

fracture £. 

g. healing 

g. nonunion 

scaphoid-lunate £. 
Garamycin 
Garceau 

G. cheilectomy 

G. tendon technique 
Garceau-Brahms 

arthrodesis 
Garden 

G. alignment index 


G. classification 


G. femoral neck fracture 


G. femoral neck fracture 


classification 


garden spade deformity 


Gardner 
G. chair 
G. elevator 
G. operation 
G. syndrome 
Gardner-Wells 
G.-W. tongs 


G.-W. tong traction 


garment 
antishock g. 


g. hook 


pneumatic antishock £. 


ا 


تنبت جالفستون مع الارتبَاط 
صالب بحس 1R‏ 
الستاد السنْعى بحسب جالفستون 


3 2 


جبيرة جالفستون 


حارس الطرائد 

إصابة حارس الطرائد 
کلم رس لرن 
جاما 

حَمْض جاما- أمينوبوتيريك 
آلة التصوير انا 


الال جانای ( حل ”فی تخا 
الجلوبولينات الناعية) ٠‏ 
اعتلکک جامّائی احادي التسيلة 


جال 0 فير 
2 


0 2oo 


استئصال العقدة 
استقصال عقدة الجذر الظهري 
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g. stimulation 
galvanism 

high-voltage £. 

Galveston 

G. brace 

G. fixation 

G. fixation with TSRH 

crosslink 

G. metacarpal brace 

G. pelvic fixation 

G. splint 

G. technique 
gamekeeper’s 

g. injury 

g. thumb dislocation 
gamma 

g. aminobutyric acid 

g. camera 

g. camera imaging 

g. locking nail 
gamma-aminobutyric acid 

(GABA) 
gammopathy 


monoclonal £. 
ganciclovir 
ganglia 

intraosseOous £. 
ganglion 

Acrel g. 

g. block 

8. cyst 

dorsal root g. (DRO) 

intraosseous £. 
ganglionectomy 

dorsal root g. 
ganglioneuroma 
ganglionic 
gangrene 


dry £. 


ور ت 


نظ واب التح کُم بالألم 
جاتليي- تشاستنج 
ما الكاحل بحسب جاتلي - 


0 


ا 
قياس عق اتلوب يم العظمي 


مقَيّاس الإاجهاد بحسب روريت 


e 


Gatch bed 
gatched bed 


gate control theory of pain 


Gatellier-Chastang 


G.-C. ankle approach 


G.-C. incision 
G.C. posterolateral 
approach 

Gates-Glidden drill 
Gaucher disease 
gauge 

acetabular g. 

aneroid g. 

bone screw depth g. 

bone screw ruler g. 

Cobb g. 

depth £. 


orthopaedic depth £. 


Rosette strain g. 
screw depth £. 
socket g. 
strain £. 
tourniquet £. 

gauntlet 
8. cast 
Jobst gE. 
wrist g. 

gauze 
Adaptic g. 
g. dressing 
iodoform 8. 
Kerlix g. 
g. packing 
petrolatum £. 
pledget of g. 
g. sponge 
Telfa g. 
£. Wrap 


Gaynor-Hart 


جاري 
داءٌ جاري 


التهاب العَظم و النقي الْصَلّب 


بحسب جاري ٴَ 
داءّ جارود 
اتسار طوقي 


جارتلاند 
تصنیف جارتلند 
ی 9 اکر 
کے ا هي اور 
العضدية فوق اللقمة 


تصنیف جار تلالد للکسور قوق 
اللقمة 


إجراء جارتلاند 
تصنیف جارتلاند پونیفرسّال 


وور ا 


ار الكعيرة 
متلازمة التلارم العام 
غنغرينة غازية 


0 


التهاب العدة 
آلتهاب اكعدة التَرّفى 


عضَلَة الساقَ 
قفد عضلة الساق 


ا 


سديلّة عضلة الساق 
الرس الوحشي لعضلة الساق 


تطّویل عضلة الساق 
عضلة السّاق 

اللحسار عضلة الساق 
ور عضكة الساق 
تقل وتر عضلة الساق 


ص 


عضلة الساق -التعللة 


اا 


E 
مشة عضلة الساق والتعلة‎ 


رأ عضلة الساق 

رأب عضلة الساق بشکّل ۷-۷ 
فا مَعَوي » هضمي 

انسداد معدي معوي 

السبیل اآعدي اللعوي 


ب ت 


قفد عضلة الساق والعضلة التعلة 
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Garré 
G. disease 


G. sclerosing osteomyelitis 


Garrod disease 
garter strapping 
Gartland 
G. classification 
G. classification of humeral 
supracondylar fracture 
G. classification of 
supracondylar fracture 
G. procedure 
G. Universal radial fracture 
classification 


GAS 


General Adaption Syndrome 


gas gangrene 


gas-producing streptococcal jll عدوی بالعقديات التحة‎ 


infection 
gastritis 

hemorrhagic £. 
gastrocnemius 

g. equinus 

g. flap 

lateral head of g. 

g. lengthening 

g. muscle 

g. recession 

g. tendon 

g. tendon transfer 
gastrocnemius-soleus 

g.-s. fascial strip 

8.-8. gait 
gastrocplasty 

V-Yg. 
gastrointestinal 

g. obstruction 

8. tract 


gastrosoleal equinus 


العَّصّب التناسلي القخذي 
تقييم پولي تناسلي 
عدوى بولية تناسلية 

جنتاميْسين (مضاد حيوي) 

جر لطیف 


ر“ 


2 


تشوه الركبة الروحاء 


g. anesthesia 


g. capsular stretch 


G. Education Development 


(GED) 
g. endotracheal anesthesia 
g. manipulation 
g. thrust manipulation 


G. Well-Being Schedule 


generalized fibromatosis 
generator 

electrosurgical £. 
generic screening 
Genesis 


G. total knee system 


G. unicompartmental knee 


genetic 

£. disease 

g. factor 
genicular 

g. artery 

g. neuralgia 

geniculate 

g. artery 

medial g. 

g. neuralgia 
geniculum 
genital system 
genitofemoral nerve 
genitourinary 

g. evaluation 

g. infection 

gentamycin 
gentle traction 
genu 

g. recurvatum 

g. valgum 


g. valgum deformity 


ر ۵ 3 ر 
وضع جاینور-هارت 
20 سه ر ه0 
وضع جاینور- هارت لتصوير 
التق الرسغى بالأشعة السينية × 
[مختصر] 
حرز جلاسكو للعيبوبة 
علبة المستنات 
مسبار رَیّحان السرعة 
لولب جیکلر 
[مختصر] 
تَنمية الثقافة العامة 
حرز تنمية الثقافة العامة 
عداد جیحر 


و ےس 


هلامة ج : هلآمات) 

ادت اب بسب كارن 
درمّال 

كمادة هلامة 

اانه یلیر 

AS ملا‎ 

سوقاء اضعَاط الهلام 

رغوة الهلام 

هلامية » هلامی 

الادة الهلامة 


متلازمة التلاوّم العام 
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G.B. position 
G.-H. x-ray position of 
carpal tunnel 
GCS 
Glasgow Coma Score 
gearbox 
gearshift probe 
Geckler screw 
GED 
General Education 
Development 
GED Scale 
Geiger counter 
gel 
Carrington Dermal 
wound £. 
g. pack 
silicone g. 
gelatin 
g. compression boot 
g. foam 
gelatinosa 
substantia £. 
gelatinous 
Gelfoam 
G. pledget 
G. stamp 
thrombin-soaked G. 
Geliperm dressing 
Gelman procedure 
Gelocast 
G. cast 
Gelpi retractor 
gemellus, pl. gemelli 
Gemini cup 
General 
general 
G. Adaption Syndrome 
(GAS) 


g. adjustment 


حديبة جون Ghon tubercle‏ 
إيثاق الفصل بحسب جو رملی Ghormley arthrodesis‏ 
جیائستراس Giannestras‏ 
القطع المائل لعَظم الط بطريقة G. metatarsal oblique‏ 
جیانست راس osteotomy‏ 
تعدیل جیانست راس عل طرق G. modification of Lapidus‏ 
لابيدو س technique‏ 
فطع العَظّم المشطي المائل خت G. oblique metatarsal‏ 
جیانست راس osteotomy‏ 
عملاق giant‏ 


تفاعل الايا العملاقة 
ورم الايا العملاقة اي 
التصليحي 
ورم الايا العملاقة 
كامن فعل الوحدة الحركة 


g. cell reaction 

g. cell reparative 
granuloma 

g. cell tumor 


g. motor unit action 


العملاقة potential‏ 
كيسة رليلة عملاقة g. synovial cyst‏ 
الررة4ا6 GIA staple‏ 
حدابة gibbus‏ 
شوه الحدابة ف الشات g. deformity of the spine‏ 
جیبلی Gibney‏ 
ا ننن G. bandage‏ 
سوقاء G. boot‏ 
برل جيبني G. taping‏ 
جس ن Gibson‏ 
ماتی تخت ن G. approach‏ 
صان خسو ن G. bandage‏ 
جر 5 تون G. splint‏ 
قط العظّم بحسب ج ل Gibson-Piggott osteotomy‏ 
جوت 
الصقيحة التصلية بحسب جيبل Giebel blade plate‏ 
ضخامة الذي gigantomastia‏ 


Gigli جیلی‎ 


منشار جيلي 


G. saw 


G. saw guide 


GII Unloader knee brace  GII ردًgi ستاد الر کب بحسب‎ 
Gilbert جلبرت‎ 
G. disease اء خا‎ 


قاف جلبرت G. harvesting‏ 
سديلة كنفة بضیتت جلبرت G. scapular flap‏ 


g. valgus 


g. varum 


ن 


شوه الركبة الفحجاء 
دعام ال رکبة ۲3 بحسب 
ا ۶ r‏ 


g. varum deformity 


Genutrain P3 knee 


جینوترین support‏ 
حفقض (حيز في متوسع) geode‏ 
طب البيئة والْحيط (جيوميدك) Geomedic‏ 

G. system جهاز الجيوميدك‎ 


ا 2 کے 
بدلة كامل الركبة بحسب G. total knee prosthesis‏ 


جيوميدك 
هندسی ڪڪ geometric‏ 
فطع العظم الهندسي بوضع g. extension osteotomy‏ 
الالبساط 
قطع العَظم الهندسي مع البسط g. supracondylar extension‏ 
قوق اللقَمة osteotomy‏ 
بدلة کامل الركبة الهندسكة G. total knee prosthesis‏ 
و 
جور George‏ 
2 رج G. line‏ 
اختبار خر رج G. test‏ 
جهار التثبيت بشکل الهالة و القتاع Georgiade visor halo‏ 
ات ر رجیاد fixation apparatus‏ 
بدلة جیرارد Gerard prosthesis‏ 


Gerbert-Mellilo method 


Gerbert osteotomy 


جير د ي Gerdy‏ 
ربا خد ي G. ligament‏ 
ا تخرد ي G. tubercle‏ 
2 متش (إنتاشي ( germinal matrix‏ 
محفظة خرو Gerota capsule‏ 
حير سنتر Gerster‏ 


G. bone clamp 


G. traction bar 


طرد يمَةَ جير Ger technique‏ 
رَه جر Gertie ball‏ 
جیتی Getty‏ 


G. decompression 


يقة جيتى ليف ضط G. decompression technique‏ 


[مختصر] GHL‏ 
ر باط حقّانی عضدی glenohumeral ligament‏ 


Ghon-Sachs complex 


° 


وو 7 î‏ ٍ ر 0 ° 

که را م 
إيثاق ا فصل بحسب جيل - ستين 
e HEY‏ ٍ ر 


جبيرة جيلمر 
تنظير اه 
رت و ر 
رزي م (مفصل) 
مفصل رزي 


e‏ ور 


رزة ؛ مفصل رزي (مفصل يتحرك 


بشكل حر كة الباب) 


ا بحست رر 


حرام 
حزام کادنرا 
حزام الطرف 
حزام الكتف 


7 و‎ r 


جیردلستون 


إجرآء ورکی ات بر سوق 


قَطع جیردلستون َ 
رب الفصل بقطع جير دلستون 
ES‏ 


ەر و ک5 9 
إجراء جيردلستون-تايلور 


ظَاهرة الارتداد 
ارتداد الركبة 
اقب 

غد 


ا 
غدة عرقية ناتحة (خارجية 


الإفراز) 
اھا 
الغدة الدرقة 
جلاسکو ˆ 
سلّم جلاسكو للعيبوبة 
حرّز جلاسكو للعيبوبة 
لولب جلاسکو 
زجاج 


عدسة مكبرة (زجاجة مكبرة) 


اللولب الوب بحسب جلاس - 


یسین 


تضميد الأَذْن لحلاسكوك 


۳ ر 9 0 
»0 
حسبت لست 
٠‏ ج ۰ 


G. suction tube 
جبيرة < پست‎ Gill-Stein arthrodesis 
Gilmer splint 


Gilquist arthroscopy 


ginglymoarthrodial‏ مقومة حقية بحسب جيليبرتي 
ginglymoid joint‏ جهاز جيليبرتي ` 
ginglymus‏ زامن المخد ڏو القطبين بحسب 


و 


جيليبرتي 


و ا ا ا 


ار 


Girard keratoprosthesis 


prosthesis‏ جیلیبر تي 
girdle‏ بدلَة الور ك بحسب جيليبرتي 


Cadenza 8.‏ جيل 
limb g.‏ إيتاق القصل بحسب جيل 
pectoral g.‏ 
pelvic g.‏ إحصارالعَظم الحلفي بحسب 
shoulder g.‏ جيل 
إجراء جيل 
طريقة الَطْعْم الاثزلاقي بحسب 


Girdlestone 


G. hip procedure 


G. resection‏ جيل 
G. resection arthroplasty‏ طر َة جيل 
Girdlestone-Taylor‏ جیلت 
procedure‏ اختبار السیر بحسب خيلت 
give-way phenomenon‏ اختبار جیلّت . 
giving way of knee‏ سناد جيل ت 
glabella‏ جل َ 
gland‏ طم عظمي نحت یلین 


eccrine sweat £. 


E 
چان میّارد‎ 
طريقّة القعة الردودة بحسب‎ haversian £. 
thyroid g. 
Glasgow 

G. Coma Scale‏ میارد 


G. Coma Score (GCS) 


G. screw‏ يقة انُزلاق الفقار بحَسّب 
glass‏ جيل -مائینج وات 
magnifying £.‏ 


0 0 


م وښو و 
ر 
تر 


Glass-Bessen transfixion 
serew 


Glasscock ear dressing 
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Gilbert-Tamai-Weiland 
technique 


Gilchrist splint 


Gilfillan humeral prosthesis 


Giliberty 
G. acetabular prosthesis 
G. apparatus 
G. bipolar femoral head 


G. femoral neck prosthesis 


G. hip prosthesis 
Gill 


G. arthrodesis 


طم انز لای جسیم کت جJı‏ اgrafl G. massive sliding‏ 


G. posterior bone block 


G. procedure 


G. sliding graft technique 


G. technique 
Gillet 
G. marching test 
G. test 
Gillette brace 
Gillies 
G. bone graft 
G. prosthesis 
Gillies-Millard 
G.-M. cocked-hat 
technique 
G.-M. metacarpal 
lengthening 
Gillis suture 
Gill-Manning- White 
spondylolisthesis 
technique 
Gillquist 
G. procedure 


G. suction curette 


حافة الحقاني 

كسر حافّة ا لحقّاني 

شالب (شق صغير ضيى) لاني 
رأب القًاني 


رأب الحقّاني ا حلفي 
ا 
سکوت 


اتزلاق آَمَامي 
انرَّلاق مامي حلفي 
الاق رقبي ظهرآني 
انزلاق قحفي تبي 
انرلاق ظهرا اني 
انرَّلاق سقلي 
الاق حلفي 
انرلكق حلفي أمَامي 
الاق علوي َ 

انر لاقي 


ميكانيكية انزلافيّة 
مبداآلانّزلکق 
ية ازلأق - الثقبة - اول 
ورم دبقي 
جلیسان 
زاوية جليسان 
دمج الكاحل بحسب جليسان 
إيگاق ا لقصل بحسب جليسان 
زاوية تصاليّة بحسب جليسان 


معلاق جليسون 
جهاز رأب مقصل الكتف التام 
بحسب جلوبال 
كروي 
جلوبولین 
جلوبولين متاعي 
جلوبولین مناعي کزازی 


g.rim 

g. rim fracture 

g. slot 
glenoplasty 

posterior g. 


Scott posterior £. 


glide 
anterior £. 
anterior-posterior £. 
cervical dorsal £. 
craniocaudal £. 
dorsal g. 
inferior g8. 
posterior g. 
posterior-anterior £. 
superior £. 
volar g. 
gliding 
g. hinge joint 
g. hole 
g. joint 
g. layer 
g. mechanism 
g. principle 
gliding-hole-first technique 
glioma 
Glissane 
G. angle 
G. ankle fusion 
G. arthrodesis 
G. crucial angle 
G. spike 
Glisson sling 
Global total shoulder 
arthroplasty system 
globose 
globulin 
immune g. 


tetanus immune £. 


ر ەر ت 


شريحة مدورية بحسب 
جلاسمان َج -بوبین 

طريقة جليدهيل 
فطع العَظم بحسب جليش 


علاج القدم الروحاء الْسطحة 


التهاب المحفظة الحقانية العضدية 


إيتاق الَمصل الحقًاني العضدي 
الفصل الحقاني العضدي ٠‏ 
افق ال الات الد 
دال الاصل الان انعفدي 


حلم الصا ا ماني العضدي 


ر a3‏ ر و 
الرباط الثاني العضدي 
٣‏ کې ر و 2 


الم حقاني عضدي 


إسقين الترصي ف ا شقاني 
غضروف حقّاني 
ا لجوف الحقّانى 
کون ا 
مثقب الثاني 
لولب بيت ا لاني 
الحفرة الفكبة أو الحفرة الحقانة 
کسر الحمّاني 
دليل حقاني 
مرٌطام اا ا 
شقا الحقانی ٠‏ 


صينية فلزية حقانية 
کے 

۵ چ a‏ 
قطع العَظم الحقّاني 


A 
رأس الحقّاني‎ 
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Glassman-Engh-Bobyn 

trochanteric slide 
Gledhill technique 
Gleich 


G. osteotomy 


G. osteotomy for pes valgo 


planus 
glenohumeral 


g. adhesive capsulitis 


g. arthrodesis 

g. dislocation repair 
g. joint 

g. joint cohesion 

g. joint disease 

g. joint dislocation 
g. joint stability 


g. joint subluxation 


g. ligament (GHL) 
g. pain 

glenoid 
g. alignment peg 
g. cartilage 

. cavitary 

. cavity 

. component 

. drill 

. drill guide 

. fixation screw 

. fossa 

. fracture 

. guide 


. implant base impactor 


0O0 0Q0 0 O 0O 0 O JQ 0 0 QQ 


. labrum 
lip of g8. 

g. metal tray 
g. neck 

g. osteotomy 


g. point 


اا 
تايل (ترتح) آلّوي 
عصب اوي 


سديلة الألوية الكبّرى 
کک ری 
أعضلة الاأوية الكبر 
ار رنراک ری 
طك الألوبة الو سى 
عة الوئة الرسطلى 
ر الوط 
ا 
LL‏ 
جلیکوز آمینو جلیکان 
ية جلين نيبور 
[مختصر] 
قياس الوظيفة الح ركية العامة 


ماد و السلكي مع 


E ال‎ e 


جولدن 
و مر 


متلازمة وهار 


g. bonnet 

g. cleft 

£. gait 

g. lurch 

g. nerve 
gluteus 

g. maximus flap 
. maximus gait 
. maximus muscle 
. maximus tensing test 
. medius gait 
. medius muscle 


. medius paralysis 


J0 0q 0Q 0O OQ 0q OQ 


. minimus muscle 
g. muscle 
glycosaminoglycan 
Glynn-Neibauer technique 
GMFM 
Gross Motor Function 
Measure 
goblet incision 
Gohil-Cavolo method 
gold 
g. salts 
g. sodium thiomalate 
g. weight and wire spring 
implant material 
Goldberg technique 
Golden 
G. closing wedge 
osteotomy 
G. Comfort orthotic 
G. Fitness orthotic 


G. mean testing system 


Goldenhar syndrome 

Goldman-Fristoe test of 
articulation 

Goldner 


G. reconstruction 


قفاز م 7 هن (F & L(‏ 

ققاز م من 

ققًاز یزوتونر 

قماز کیفآر 

قفاز لاف لاينر 

قمّاز لایف لاینر التين والقَاوم 
ا العظمية اللأتكسي 


ماز ىلۇك الجراحي 
قمًاز جرحي 
[مختصر [ 
جبيرة إحصار المشية 
قشرآني سکري 
جلو گونات 
جلو کونات الکلورهکسیدین 
جلو کوز (سكر العتبً) 
سكر الدم (جلوكوز الدم) 
جلو کوستیروید 
غراء ¢ ماد لاصقة ¢ 


غراء السیانواکریلات 


غراء (صمْغ) جلدي 
مشية القدم الغراة (اللصوقة) 
تاقلة مين ا لجلوتاميك 
لَلأكسالوآسيتيك (ناقلة آمين 
الأسبارتات) [إنزيم] 
تاقلة أمين الحلوتاميك للبيروفيك 
و 


كناقلة آمين الأائين) [إنزيم] 
جلوتار ألدهيد 
ا ون 
تامور قري محضر با جلوتار 
ألدهيدً 
اوي 
الشريان الآّوي 
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glomangiosarcoma 
glomus tumor 
glossodynia 
glossopharyngeal neuralgia 
glove 

F & L attenuating £. 

flexor g. 

Isotoner g. 

Kevlar g. 

Life Liner g. 

Life Liner stick and 

cutresistant £. 
Maxxus orthopaedic latex 
surgical £. 
Medarmor 


puncture-resistant £. 


Necelon surgical g. 
surgical g. 
GLS 
gait lock splint 
glucocorticoid 
gluconate 
chlorhexidine g. 
glucose 
blood g. 
glucosteroid 
glue 
cyanoacrylate £. 
skin g. 
glue-footed gait 
glutamic-oxaloacetic 


transaminase 


glutamic-pyruvic 
transaminase 

glutaraldehyde 

glutaraldehyde-prepared 
bovine pericardium 


gluteal 
g. artery 


سریر و تقویم العظَام 


إسفين جودن بيد 
کور کے س و ۶3 
متلازمة غودباستور 
و © 


جودوین 
مقاط العظم بحسب جودوین 


و مع 


اختبار العصر بحسب جوردون 
الجوردونية 
المكَفطرة ا جوردونية 
و 0 و۶ 


طريفة جوردون ر وستروم 


و 0ك go‏ 
جوردون -تایلور 


o و‌‎ r 


جور 
ا 
مرد جور 
اذاق دة تضالية تست جوز 


جور- تکس 

الرباط الامَامي الصليبي بحسب 
جور تکس ٠َ‏ 

مبطّن قالب بحسب جور تکس 

طحم جور تکس ٤‏ 
بدلة الركبة بحسب جو ي 

ر چ 

ا غير قابل للامتصاص 
بحسب جور تکس 

حيط جور -تکس 

ا 

مبطن ألقَالب الكتيم بحسب 
جور-تکس 


Goodman orthopaedic 
bed 
Good ‘N Bed wedge 
Goodpasture syndrome 
Goodwin 
G. bone clamp 
G. clamp 


gooseneck gouge 


Gordon 
G. approach 


G. joint injection technique 


G. splint 

G. squeeze test 
gordonae 

Mycobacterium g8. 
Gordon-Brostrom 

technique 
Gordon-Taylor 

G.-T. hindquarter 

amputation 

G.-T. technique 
Gore 

G. bit 

G. smoother 

G. smoother crucial tool 
Gore-Tex 

G.-T. anterior cruciate 

ligament 

G.-T. cast liner 

G.-T. graft 

G.-T. knee prosthesis 

G.-T. ligament 


G.-T. nonabsorbable suture 


G.-T. suture 
G.T. vascular graft 


G.T. waterproof cast liner 


اتاق الفاصل الفقرية بحسب 


جولدنر َ 


إجراء جولدثوایت -هوسر 


اختبار مرق لاعبي الولف 
جو ل جي 

جولجي 

ور وي 


داء مقصل الركبة 
مقیاس اويا 


ر 


مقیاس الرَرایا 0€ E‏ 


مقيّاس الروايا أوبراين 
مقياس رايا الجراحة العظمة 
مقياس الرّواي لشتائي الستوى 
بحسب سامونس 
مقیاس الروايا بحسب زر 
متعلّق بقیاس اويا ٠‏ 


لهاب القصل 0 ات البنيّة 
لتاب مقصل إنتاني بالْکورات 


ا اض کر 


G. spinal arthrodesis 


Goldner-Clippinger 

technique 
Goldner-Hayes procedure 
GoldPoint brace 
Goldstein 


G. spinal fusion technique 


G. technique 
Goldthwait 

G. brace 

G. frame 

G. sign 
Goldthwait-Hauser 

procedure 
golfer’s elbow test 
Golgi 

G. membrane 

G. tendon 
gonarthrosis 
goniometer 

EOC g. 

O’Brien £. 

orthopaedic g. 


Sammons biplane g. 


Zimmer 8. 
goniometric 
goniometry 
gonococcal 

g. arthritis 


g. septic arthritis 


gonorrheal heel 
gonorrhoeae 
Neisseria 8. 
Gonstead pelvic marking 
system 


Gooch splint 


خطاف کلب »ماسك 
حاف افرص 
علامة ا لحطف 
التاحلة (عضلة) 
سديلة الناحلة 
العضلة الناحلة 
إجراء الناحلة 
وتر الناحلة 
اختبار الناحلة 
درجة » مرتبة 
تذبذب » ذبذبة الدرجة 11 
ذبذبة درجة 1 
تحريك من الدرجة 1 
تحريك من الدرجة 2 
تحريك من الدرجة 3 
تحريك من الدرجة 4 
تحريك من الدرجة 5 


درجة ريسر 


ل 5 کے 


و 
متدرج › تدريجي 
± ن 


تمرین متدرج 

اختبار التمرين التدرج 

شریط جور تکس ك 

تبنيج خَاعي متدرَج 
درجات التحريك (درجات 

الاستنفار) 


تدریج 
تدريج الفعالية (التّشاط ) 


grabber 
disk g8. 

grab sign 

gracilis 
g. flap 
g. muscle 
g. procedure 
g. tendon 
g. test 

grade 
g. H oscillation 
g. I oscillation 
g. 1 mobilization 
g. 2 mobilization 
g. 3 mobilization 
g. 4 mobilization 
g. 5 mobilization 
Risser g. 

graded 
g. exercise 
g. exercise test (GXT) 
g. Gore-Tex tape 
g. spinal anesthesia 


grades of mobilization 


grading 
activity £. 


g. of manipulation 


graduated-height block 


Graf stabilization system 


graft 
AAA bone g. 


acetabular augmentation £. 


advancement flap £. 
Albee bone g. 
allogenic £. 
allogenic bone g. 
allogenous bone £. 
alloplastic £. 


antebrachial fascial £. 


ا 4ے 
مجوب منْحن 


مجوب عنق الأورًة 
عجوب میس 


مجوب ميردينچ , 


ی 


لزني 


Gorham disease 
Gorlin syndrome 
GO scope 
Gosselin fracture 
Gouffon 

G. fixation 

G. hip pin 

G. pin fixation 
gouge 

Abbott £. 

Alexander £. 

Andrews £. 

Army bone g. 

arthroplasty £. 

Aufranc g. 

Bishop g8. 

bone g. 

Campbell g. 

Cobb g. 

Cobb spinal g. 

curved g. 

gooseneck £. 

Hibbs g. 

Meyerding £. 

orthopaedic g. 


oscillating £. 


Smith-Petersen curved g. 


خو ب سمیث -بترسن اسيم .£ Smith-Petersen straight‏ 


straight £. 
swan-neck g. 
Gould procedure 


gout 


chronic tophaceous £. 


latent stage of £. 

tophaceous £. 
gouty 

g. arthritis 

g. node 

g. tophus 


Gowers sign 


و رهس 


طم قافتا بحب 


ا ي مزال التمعدن 
طحم آدمي 
مزال الحيوية 


ترصيعي مَاسي 


تباعد الإمداد بالدم لاط 
العظمي 

طعم العضلة الناحلة ذو العروة 
المزدوجة 

طْعم دساري 

طم عظمي دساري 

طْعم د ترصيعي مزدوج 


کک 


ادى 


طم عصابي 
م دیل مو کل 
e‏ 


composite rib £. 
composite skin g. 
cortical g. 

cortical bone g. 

cortical strut g. 
corticocancellous bone £. 
Dacron 2g. 


Daniel iliac bone £. 


Davis muscle- 
pedicle g. 
delayed g. 
demineralized bone g. 
dermal £. 
devitalized bone £. 
diamond inlay £. 
discrete blood supply to a 
bone £. 
double-looped gracilis £. 


dowel g. 

dowel bone g. 
dual onlay £. 

dual onlay bone g. 


dual onlay cortical bone £. 


g. expulsion 
extraarticular £. 
fascial g. 


fascia lata £. 


fascia lata freeze-thawed £. 


fat g8. 

femur £. 

fibular g. 

fibular strut £. 
filleted g. 

fillet local flap £. 


g. fixation 
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ومو 


طعم ظنبوبي انزلاقي آمَامي 
طم الشركة ارق فة | لأمامية 


کی چ 


طم عرزي إسفٽجي 
طْعُم من الألياف الكربونية 


وه ېډ 


عضروفي 


anterior sliding tibial £. 


anterosuperior iliac spine £. 


arterial £. 
autogenous £. 
autogenous bone £. 
autogenous fibular £. 
autologous £. 

Banks bone g. 
bicondylar g. 

bifid g. 

Blair-Brown skin g. 
bone g. 

bone autogenous £. 
bone marrow £. 
bone peg 2. 
bone-tendon-bone £. 
bone-to-bone g. 
Bonfiglio g. 

Boyd dual onlay bone g. 


bridge g. 

bulk g. 

cadaver g. 

Campbell onlay £. 
Campbell onlay bone g. 


cancellous bone g. 

cancellous chip bone £. 

cancellous and cortical 
bone g. 

cancellous insert £. 

carbon fiber g. 

cartilage g. 

chip g8. 

Clancy patellar tendon g. 

clothespin spinal 
fusion £. 

Codivilla bone g. 


composite £. 


طعم مماثل (مثلي) 
طحم عَظمي بحسب هنتينجتون 


ي 


طعم حرقفي 
طم عظمي حرفي 


د 


طحم العف 2 
طعم عظم العرف الرقفي 


° 


طحم عظم العرف الحر فقي 


چە ےه 


طم ترزصيعة العف الحرتفي 


ا 


2 ا i‏ 
طْعم الملضارب المتقابلة 


بدلة مادية لطعم 


homologous £. 
Huntington bone g. 
iliac g£. 

iliac bone g. 

iliac crest £. 

iliac crest bone £. 
iliac crest bone free g. 


iliac crest-inlay £. 


iliac slot £. 

iliac strut bone g. 

g. impingement 

Inclan bone g. 

inlay £. 

inlay bone g. 

insert £. 

interbody £. 

intercalary £. 

interfascicular Millesi 
nerve g. 

interfascicular nerve g. 

intramedullary £. 

island g. 

isologous £. 

Judet g. 

Keystone £. 

Kutler V-Y flap £. 


Langenskiold bone g. 


Lee anterosuperior iliac 
spine g. 

Lee bone g. 

ligament £. 

load-bearing £. 

1yophilized bone g. 

Massie sliding £. 

massive sliding g. 

matchstick £. 


g. material alternative 
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طُعم نصف أسطواني مصاقب 
بحسب فلاناجان-بوریم 
طعم عظمي مسح 

طحم الوتر لشي 

طم عظمي ترصيعي بحسب 
فوریی 

فة (تشدف) الطَّْم 


طم جلدي کامل التَحَانة 


o 


ر 


30 


طعم درصيعي بحسب هندرسون 


طم صظ ميهي بب 


Flanagan-Burem apposing 


hemicylindric g. 
flap g. 
flat bone £. 
flexor tendon g. 


Forbes onlay bone g8. 


g. fragmentation 

free g. 

free fat £. 

free skin £. 

freeze-dried g. 

freeze-thawed g. 

full-thickness £. 

full-thickness skin g. 
(FTSG) 

Gillies bone g. 

Gill massive sliding £. 

Gore-Tex g. 

Gore-Tex vascular g. 

Haldeman bone g. 

hamstring £. 

Harris superior 
acetabular g. 

g. harvest 

hemicondylar £. 

hemicylindrical bone g. 

Henderson onlay £. 


Henderson onlay bone 2g. 


Henry bone 2. 
heterodermic £. 
heterogeneous £. 


heterogenous £. 


Hey-Groves-Kirk bone g. 


H-graft bone g. 
Hoaglund bone g. 
homogeneous £. 


homogenous g. 


نم رَضفي 
طعم وتر رضفي 
ودي ١‏ 


طم طابع البريد ابجلدي 
طعم عظمي حلفي 
طْعْم الرباط الصليبي ا حلفي 


طم عظمي حلفي وشي 
ت الطّم 
طم عظمي اتقائي 
إعادة تفاغر الإمداد بالدم إلى 
العم العظمي 
إعادة تكون أوعية الطْعّم 
ظط بشروي حر بحس 
رفردین 
طْعم عظّمي بحسب روس 
طم عَظمي بحسب ريرسون 
طْعُم عظمي حرفي شطيري 
طم الكتف 
طحم قطعي 
نم وري قطي 
عم وترية الصف والناحلة 
طم لقمي مفرد 


طْعّم راصعي مفرد 
E:‏ ا o‏ 0 5 
چ م و 


bone £. 
patellar g. 
patellar tendon g. 
pedicle g. 
pedicle bone g. 
pedicle fat g. 
peg 8. 
peg bone g. 


Phemister onlay bone g. 


pie-crusting skin £. 
pinch skin £. 
plantaris tendon £. 
porcine skin g. 
porous polyethylene g. 
postage stamp £. 
postage stamp skin g. 
posterior bone g. 
posterior cruciate 
ligament £. 
posterolateral bone g. 
g. preparation 
prophylactic bone £. 
reanastomosis of blood 
supply to bone g. 
revasculariztion of £. 
Reverdin epidermal 
free g. 
rib g. 
Russe bone g. 
Ryerson bone £. 
sandwiched iliac bone g. 
scapular £. 
segmental £. 


segmental tendon g. 


semitendinosus-gracilis £. 


single-condylar g. 
single onlay g. 
single onlay cortical 


bone £. 
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ا 


ماتي روسن 


تم عتمي حساك قارلانه 


يي 
طحم الهلالة َ 

طْعم شبکي 

طحم عظمي مع سويقة العضلة 
المربعة بحسب ميزر 

طم داري بحسب موبرج 


طم الو لوتر الد ضقى بحسب مور .£ Mueller patellar tendon‏ 


multiple cancellous chip £. 


وه eA o‏ 7 
طم عظلمي م ئة م عضلية 
کک 


٤‏ عرزي بحسب تب نیکول 


e 
e 
لاآنبوبية‎ 
ا 2 ك‎ : 
سديلة بعيدة مفتو حة‎ 
9 
لاأنبوبية‎ 
ي‎ 2 o 4ھ‎ ° 
حر ر تخین بحسب‎ 
وليه‎ 


1 ا 


Matti-Russe bone g. 


McFarland bone g. 
McMaster bone £. 
medullary bone g. 
meniscus &. 

mesh £. 

Meyers bone £. 

Meyers quadratus 
muscle-pedicle bone g. 
Millesi nerve g. 


Moberg dowel g. 


muscle pedicle bone g. 
nail bed g. 

nerve g. 

neurovascular island g. 


Nicoll cancellous bone g. 


Nicoll cancellous insert g. 


Nicoll insert g. 

nonisometric £. 

nontubed closed distant 
flap 2. 

nontubed open distant 
flap 2. 

Ollier thick split free g. 


onlay £. 

onlay bone g8. 

onlay cancellous iliac £. 
osteoarticular £. 
osteochondral £. 
osteoperiosteal £. 
osteoperiosteal bone £. 
Overton dowel g. 
Papineau g. 


particulate cancellous 


wedge g. 


و4 ك 
طعم إسفيني 
طم عظمي من العُرّف الحرقفي Weiland iliac crest bone g.‏ 
بحسب ویلاند 
طْعم شظوي داعم ب بیضلدب 
واتكلود- لاروك 
مو و ک ږ 

طم ع بحسب ویلسون 
رضفي بحسب ولون 


رھ 


جاکوبس 

طم عظمي بحسب 
ویندسون-إنسال-فینس 

طْعم عظمو بحسب وولف _ 
کاواموتو 

طْعم حر كامل الثخانة بحسب 
وولف ٠‏ 

طم عظمي سديلي بشكل الإزار 

طم رآبي واي 

طم سديلي موضعي رآبي 
بشکّل 2 

وريد التطعيم (الوريد الطَعّم) 


Whitecloud-LaRocca 
fibular strut £. 

Wilson bone g. 

Wilson-Jacobs patellar £. 


Windson-Insall- Vince 

bone £. 
Wolfe-Kawamoto bone £. 
Wolf full-thickness free £. 
wraparound flap bone £. 
zooplastic £. 


Z-plasty local flap g. 


grafting vein 


جرم Graham‏ 
إیتاق مفصل الكاحل بحسب G. ankle arthrodesis‏ 
جرا اهام 
صارة الحَصَب بحست جراهام G. nerve hook‏ 
جر جراهام G. traction‏ 
سلبي الجرام gram-negative‏ 
ايجابي الجرام 1 gram-positive‏ 
ملو ن جرام 1 Gram stain‏ 
جرا انبرج Granberg‏ 
يا الجر الرة ي یخست G. cervical traction system‏ 
جرانبرج 
جهاز ر تح جرانبرج G. traction system‏ 
جرانبیر ي Granberry‏ 
إطار جرانبیری G. frame‏ 
2 جرانبيري G. splint‏ 
ت جرانبیری G. traction‏ 
جرانتهام Grantham‏ 
شت جرانتهام لکسور lلفخذڈ  G. classification of femur‏ 


fracture 
G. femur fracture 


classification 


طحم عظمي حشوي اأزلاقي 
طْعم عظمي ظنبوبي الرَلاقي 
طْعم عظمي سوتو- هال 
طْعم عظمي جزئي الشخانة 


طم لدی جر النحانة 


طحم الوثر تحت الترقوة 
طْعم عظم العرف الحرقفي 


ENT 


single-stage tendon £. 

skin £. 

skin bone free g. 

sliding £. 

sliding bone g. 

sliding inlay g. 

sliding inlay bone g. 

sliding tibial bone £. 

Soto-Hall bone g. 

split-thickness £. 

split-thickness skin £. 
(STSG) 

split thin g. 

Stark g. 

g. strength 

g. structure 

strut £. 

subclavian tendon £. 

Taylor-Townsend-Corlett 


iliac crest bone g. 


tendon g. (T6) 


g. tension 


طْعُم عصبي و 2 التوثّر .£ tension-free Millesi nerve‏ 


طم عضي لا توتري 


طحم حر متَوسط الثخانة 
لثيرتش 

o 
eT 
تلاي القشرة‎ 

طم سديکي وبي 

کک عظمر و 


tension-free nerve g. 
graft 

Thiersch medium split 
free g. 

Thiersch thin split free g. 

Thomas extrapolated 
bar 2. 

tibial g. 

tibial bone g. 

tricortical iliac crest 
bone g. 

tube flap £. 

vascularized bone £. 

vascularized fibular £. 

vascularized rib g. 


vein g8. 


القبض 

فذرة القَبْض 

خياطة قابضة 

منباه عَصسي بحسب جرس 


م 


او 


يہشر 

مقوار مبشرة 

مقوار م من مط المبشرة مع ساق 
وهن عضلي وبيل 

اختبار تنسيلون للوهن العَضَلي 
الوبيل 

کجاي 


ر روک ەه 4 


شل (تزعزع) الحاذية 

خط التجاذب 

استقبال الحس العميق للجاذية 
ثقَل « جاذيةً 

مركز الَمَل (الحادبيّة) 

اختبار الدرج بالشقل 

ني ضد ا لحاذبيّة (الشقل) 

ق تقاعل للجاذية الأرضية 
اط الحاذية (الققل) 

خط الجحادبية (القل) 

طريقة الثقل بحسب ستيمسون 
اختبار كرب (شدة) الثقل 


(لجاذيّة) 
مثقب جري 


اكادة السنجابئة 

اادة السنجاية حول السّال 
المَرع الْوصّل بحسب جري 
جهاز آدوات التنقيح بحسب 
e‏ ر 

جرایسون 

رہاط جرایسون 

رباط جرآيسون في اليد 


grasping 

g. forceps 

g. power 

g. suture 
Grass neurostimulator 
grate 
grater reamer 
grater-type reamer with 

Zimmer-Hudson shank 
gravis 

myasthenia £. 

Tensilon test for 

myasthenia £. 

gravitational 

g. insecurity 

g. line 

g. proprioception 
gravity 

center of g. (COO) 

g. drawer test 

flex against £. 

g. ground reaction force 

line of g. 

g. line 

g. method of Stimson 


g. stress test 


gray 
G. bone drill 
G. drill 
g. matter 
periaquedactal g. (PAG) 
G. ramus communicans 
G. revision instrument 
system 
Grayson 
G. ligament 
G. ligament in hand 
grease-gun injury 


great 


س العظم مع الط وق اللقمة Grant-Small-Lehman‏ 
بحسب جرانت - سمو ل لهمان supracondylar extension‏ 


osteotomy 
Granuflex dressing تضمید جرانوفلکس‎ 
granular cell myoblastoma الورمالً 0 الو ي‎ 
لاا ا‎ 
granulation a 


تب خارج الحافية .£ extradural‏ 


طور التحبّ g. phase‏ 
الك الحبيبي g. tissue‏ 
ا سات granule‏ 
ا غرسة ã‏ 500 برو آوستيون .£ 500 ProOsteon Implant‏ 
و ي granuloma‏ 

وره و 
ورم حبيبي يوزيني .£ eosinophilic‏ 


foreign body £. 


الورم الحبيبي للجم الغريب 
ورم حبيبي تصليحي بالخلایا 


giant cell reparative £. 


العملاقة 
مر وه کہا 
ا pyogenic g8.‏ 
ورم ج تصليحي بالخلايا reparative g.‏ 
العملاقة 


subungual £. 


ا وره RUE ak‏ 
ورم حيبي تحت الظفر 


لوم حيبي الاجم عق الس 


+ 


swimming pool £. 


ورم حبيبي درني tubercular g.‏ 
ورام بي granulomatosis‏ 
ورام بخلایا لاجر هانس Langerhans cell g.‏ 
ورام حيبي ويجنري .£ Wegener‏ 
حو مي » متعلق يالو رم الحبيبي granulomatous‏ 
عدوّی فطرد 3 حبیبوم م g. fungal infection‏ 
عدوی حبيبو 0 g. infection‏ 


ظط ا بیانی graph‏ 


ا خط البياني الُستقيم بحسب 
ي 


Moseley straight line £. 


سلّم التثمين (التقدير) Graphic Rating Scale‏ 
اط (GRS)‏ 
ەسىك ب بض على » مقبَض Grasp‏ 
مقبضص القَرص .8 pinch‏ 
مقَبَّض فرص الإبهام thumb-pinch g.‏ 
ماسك grasper‏ 
ماسك الجسم املف loose body g.‏ 
ماسك النخامى .£ pituitary‏ 
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واترمان 


- 
بدلة القدم ب تحت ر ن ر 
مقصل جر يسنجر المتعدد المحاور 
جریلوت 
صورة جريلوت 
ذراع رُماة القنابل البدوبة 


جریس - جرین 
إياق لقصل حت الكاحل 
بحسب جریس - جرین 
طريقة جريس - جرين 


ا 


نش ا 
خر ي 
شبكة الصورة الشعاعية 


NS‏ مسن 

جارشة المهماز بحسب دي بوي 
اختبار ارش 

قبضة 

قبضة الغتاح 

فاحص القبضة 

قبضة الجانب الرندي 


یس ے س 


متلازمة غريسل 
ا 


ماكتة اتراق ب بحسب غریسوولد 


و۶ 
جريتي - ستو کس 


osteotomy 
Greissinger 

G. foot prosthesis 

G. Multi-Axis joint 
Grelot 

image en G6. 
grenade thrower’s arm 
Greulich-Pyle 

G.-P. bone age 


G.-P. technique 
Grice 

G. arthrodesis 

G. incision 

G. procedure 
Grice-Green 


G.-G. subtalar arthrodesis 


G.-G. technique 
grid 

g. cabinet 

radiographic g. 

Shar-Tek foot 

positioning £. 

Griffith incision 
grimace test 
grinder 

DePuy calcar g. 
grinding test 
grip 

key g8. 

syringe £. 

g. tester 

ulnar side g. 
Grisel syndrome 
Gristina-Webb total 

shoulder arthroplasty 
Griswold distraction 

machine 


Gritti-Stokes 


اج ٤‏ الكبير (لبهام القدم) 
٠‏ للخارج 
الأوعية اكبيرة 

کی 
عديد الرّوابا الكبير 
حرف عديد الزوايا الكبير 


r 


العضلة المعينة الكبيرة 
المدورالكبير 
تو فف النتوء الدوري الكبير 


کسر قخذي مدوري کبیر 


الأحدوبة الكبيرة 


جرین 
إجرآء جرين 


تقل جرین 


جدول الثموٴ بحسب جرین - 


30 o 


آندرسون 


جرینفي 
مرشحة جرينة ينفیلد 


و 


g. toe 
g. toe implant 
g. toe implant prosthesis 
g. toe push-off 
g. vessels 
greater 
g. multangular 
g. multangular ridge 
g. rhomboid muscle 
g. trochanter 
g. trochanteric apophyseal 
arrest 
g. trochanteric femoral 
fracture 
g. tuberosity 
Green 
G. procedure 
G. transfer 
Green-Anderson growth 
table 
Green-Banks 
G.-B. technique 
G.-B. transfer 
Greenfield 
G. filter 


مرشحة ة الور ری ل الأجوة ف السقلي G. inferior vena caval filter‏ 


فطع العم الغلطي الداني 


الظهرانى التضير الاسقينى اعلق 


تيك كبر العصن ال 
رھ وھ 0 
كسر الغصن النضير 
قطع العظم بحسب جرين - 
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G. osteotomy 


classification 


Green-O’Brien evaluation 


system 


Green-Reverdin osteotomy 


greenstick 

g. dorsal proximal 
metatarsal osteotomy 

g. fixation 

g. fracture 


Green-Watermann 


جروس - کمہف 
قياس الوظيفة ركه العامة 


سطح الآرض » الآرض 
السرى الكهربي الأرضي 
استمالة وط على سطح 
< 
الارض 
ماعل للتراب 


و 


فة التفاعل الأرضى 


م 
رمره ج :زمر) 

زمرة التشاط 

زمرة العضل المرب 

زمرَة ۸0 

ےم ه0 و 

تصليح زمري حزمي 

2 

تداول زمري 

زمرة العضلة الرباعية الرؤوس 
تريغ زمري 


ا و 
طريقة جروفيس - جولدنر 
AR‏ 
اعد 2 

وروس 


r 
سے س و وس‎ 


q‏ ه 
رفاز جر وکا - ویس 


G.-K. nail 
G.-K. tibial technique 


Gross Motor Function 
Measure (GMFM) 
ground 
g. electrode 


purchase and press the g. 


g. reaction 

g. reaction force 
group 

activity £. 

adductor muscle £. 

AO g. 

g. fascicular repair 

g. handling 

quadriceps muscle £. 
grouped discharge 
Groves-Goldner technique 
growing pains 
growth 

g. arrest 

g. arrest line 

asymmetrical £. 

bone g. 

chondroosseous £. 

g. factor 

g. hormone 

latitudinal g. 

physeal g. 

g. plate 

g. prediction 

g. retardation 

g. zone 
GRS 

Graphic Rating Scale 
Gruca stabilization 


Gruca-Weiss spring 


س ك 

بتر غريتي - ست وکس 
کے و ی کے ی 

بدلة الركبة بحسب غريتي - 


ستو کس 


fo 
الأربية‎ 
سديلة أربية‎ 


ألم الأربية 
الب الأربية - إلى -الكاحل 
ا َ 
مسان كقافي 

مرّسان كقَافي بحسب بریس - 
مسان كفافي تيتانيومي 


چ ا و چ کچ 


ميزابة ذات الرأسين 
الميزابة الدالبة الصدرية 
و9 


1 
۹ م 
ڪڪ 
ات 
4 


8 
\ 
A 
\ 
¥ 


جروس - کمہبف 
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G.-S. amputation 


G.-S. knee prosthesis 


groin 

g. flap 

g. pain 
groin-to-ankle cast 
grommet 

circumferential £. 


Press-Fit circumferential £. 


titanium circumferential £. 
groove 

annular g. 

bicipital g. 

deltopectoral £. 

£. distal tibia 

femoral £. 

intertubercular £. 

nail g. 

parasagittal £. 

patellar g. 

patellofemoral g. 

peroneal g. 

g. of Ranvier 

spiral g. 

trochlear g. 
grooved 

g. director 

g. dissector 

g. protector 
grooving osteotome 
gross 

g. manipulation 
Grosse-Kempf 

G.-K. interlocking 

medullary nail 
G.-K. interloking 
meddullary nailing 
G.-K. locking nail 


بدلة الركبة بحسب جويبار 


لیل الا الوتدي لجف 
الحقی 

دليل الب ACL‏ 

دیل تَرّصیف اکُوفکس 

ديل ظنبوبي أكُوفگس 

ديل ا مب المتعدّد الوظائف 
اديور 

کیل مقاب درن 

دیل منشار ادسون 

ديل المعمَب الموقوف ۸0 
الدليل الكُرّوي الذررّة ا 
دلیل منشار بلأیر 

دیل اقب الْمّی باو و اراو 


الدليل الذي بحسب بولسي 


دلي البطانة اعدنية 

الا المعياري 
آلأمامية الكفافية 
ديل النمَّب الداتي دلتا- رکون 


G. knee prosthesis 
Guhl 

G. distraction 

G. technique 
guide 

acetabular g. 


acetabular cup peg drill g. 


ACL drill g. 

Acufex alignment £. 

Acufex tibial £. 

Adapteur multi-functional 
drill g. 

Adson drill g. 

Adson saw £. 

alignment £. 

AO-stopped drill £. 

axis £. 

Bailey-Gigli saw £. 

ball-tipped Kuntscher g. 


Blair saw g. 

Bow & Arrow cannulated 
drill g. 

Bullseye femoral g. 

g. bushing 

calibrated pin g. 

contoured anterior spinal 
plate drill g. 

Cushing-Gigli saw £. 

Delta Recon proximal 


drill g. 


دلیل الغطاء الحقی الفخذی د١٣ DePuy femoral acetabular‏ 
بو ارت سرش 


بوي 
دليل قاطع القَخذي القاصي 
ديل الشگب ٠َ‏ 


دلیل دیوبرس 
6 ومر ص 
مثقب لامتراکز 


overlay £. 
distal femoral cutting £. 
drill g. 
Duopress £. 


eccentric drill £. 


دلیل الترٴْصيف خار ج النقو extramedullary alignment £. J‏ 


2 


femoral notch £. 


دارج (طراز) جروین Gruen mode‏ 
حو بی : Gruppe‏ 
ق ر س G. wire prosthesis‏ 
مقط تخل 1 سلك G. wire prosthesis-crimping‏ 
٤‏ 2 ف ۰ forceps‏ 
نشت GSB‏ 
خش تلك تسیر باهلر Gschwind-Scheier-Bahler‏ 
بدلّة مرق بحسب تخو ند - GSB elbow prosthesis‏ 

مشیر باهر ٠‏ 


° 


GSB expanded version for lal غو ذج جشور ينڌ - تشر‎ 

المدد لبدلة الركبة َ 

بدلة الركبة بحسب جشويند - 
2 ا باخار 


جشویند ‏ ستتشیر -باهلر 


knee prosthesis 


GSB knee prosthesis 


Gschwind-Scheier-Bahler 
(GSB) 
G.-S.-B. elbow prosthesis دة المرقّق نخست جشویند ى‎ 
2 ب % باخار‎ 
1 بذج‎ 
خرف البركنسونية - التصلّب‎ 
ا جانبي الضمُوري بحسب‎ 
dementia جوا ام‎ 
ا ورین‎ 
وقاء اقب الرقّبي بحسب‎ 


و ےس ه٥‏ 
کلووارد 


G suit 
Guam amyotrophic lateral 


sclerosis-parkinsonism 


guard 


Cloward cervical drill g. 


وقاء اقب drill g.‏ 
واقی ذروة الإصبع .£ fingertip‏ 


و قاء الآداة المخقة ومد .£ Omed vented instrument‏ 
وقاء الديوسَ pin g8.‏ 


وقاء ا لقب بحسب ألريتش UIIrich drill g.‏ 


مبضع العَظم المي (الوقّى) 


guarded osteotome 


حماية » وقاية guarding‏ 
اة العضلة muscle g.‏ 
ر داس Gudas‏ 
رب وشاحی بشکل Z‏ بحسب G. scarf Z-plasty‏ 
ا 1 
فطع العظم الوشاحی فى الب G. scarf Z-plasty‏ 
osteotomy i‏ 
جویبار Guepar‏ 


بدلة الركبة الرزية بحسب 


G. hinged knee prosthesis 
جویبار‎ 


- 299 - 


دلیل مثْقّب ریتشاردز 
الوت الدليل (العَّصً الدليل) 
دليل المنشار 
ديل لولب الزورقي 
دلّیل فطع العظم سکُوت _ R٣٤‏ 
ديل زاوي اللولبَ 
دلیل دبوس ستادر 
دلّيل العاأرضة-1 
ديل قاطع الظنبوب 
ديل لولب توريك 
السك الدليل ٠‏ 
دليل السك وا مكب 
الدبوس الوه ˆ 
الو الو ۸0 
السك اموجه 
الستاد الرقبي بحسب جولفورد 
بدلة جولقورد رات ˆ 


کاس ا و ا 


متلازمة جیان -باریه 
علامة جيلاند 

بتر المقصلة 

ماتّی جولك - ستو کي 


و 


عصابة مارتين الصمغية اطاطب 
يدق سان مدفع 
علامة برميل الانفجار 
مسدس (مدفع) املاط 
(الإسمتت) 
مسدس حقن املاط 
مدفع (مسدس) الغرازة 
جبيرة كونينك 
طلَق ناري 
کر الطلق التاري 
جرح الطللق التاري 


رە 3 
چ 


جنستون 


Richards dril g. 

g. rod 

saw 8. 

scaphoid screw £. 

Scott-RCE osteotomy £. 

screw angle g. 

Stader pin £. 

Synthes wire £. 

T-bar g. 

tibial cutting £. 

tube g. 

tunnel locator £. 

Tworek screw g. 

Uslenghi drill g. 

g. wire 

wire and drill g. 
guidepin 

AO g. 
guidewire 
Guilford cervical brace 
Guilford-Wright prosthesis 
Guillain-Barré syndrome 
Guilland sign 
guillotine amputation 
Guleke-Stookey approach 
Guller resection 
gum rubber Martin 

bandage 
gun 

g. barrel sign 


cement £. 


cement injection £. 
Harris cement g. 
staple £. 
Gunning splint 
gunshot 
g. fracture 
g. wound 


Gunston 


- 300 - 


دلیل الدیوس ۴1×١‏ 
E‏ 
دیل الدبوس المو جه 
ديل المْقّب اليّدوي 


ع مرم 


هوسون 

دليل مثقب الرباط بحسب 
ا 
هوسول 

دلیل دبوس هوفْمَان 

قب الدليل 


دليل قاطع العضد 


ê 3 ° ب‎ 


دلیل الصيف المحوري الطويل 
دلّيل المْقَب الخذي M05‏ 
ااال 

دلّيل دقع المسمار 

ديل تدويري مسماري 


دليل ادحل الخلفي 


FIN pin g. 

Fisher £. 
front-entry £. 

Gigli saw g. 
glenoid g. 

glenoid drill £. 
guidepin g. 
hand-held drill g. 
Hewson cruciate g. 


Hewson drill £. 


Hewson ligament drill £. 


Hoffmann pin g. 

g. hole 

humeral cutting £. 

intercondylar drill g. 

Lipscomb-Anderson 
drill g. 

long axial alignment £. 

MOD femoral drill g. 

nail g8. 

nail-driving £. 

nail rotational g. 

neutral drill g. 

nut alignment £. 

patellar drill g. 

patellar reamer g. 

patellar resection g. 

PCA cutting £. 

PCA medullary-g. 

pin g8. 

g. pin 

Protrac alignment £. 

Puddu drill g. 

reamer g. 

rear-entry £. 


rear-entry ACL drill g. 


Reece osteotomy £. 


تحرير نفق جیون 
خباطة الشدادة 
[ مخت صر ] 
اختبار التمرين المتدرّج 
الجمتازية » الجحمانزيوم 
جمتازية الطرف 
جمتازية كاملة 
جيبسوتا ٠‏ 
قالب جیبسونا 
مادة قًالب جيبسونا 


التصوير بالرنين المغتاطيسي الفائق 
التوصیل بحسب جیروسکان 


gutter 

8. cast 

g. splint 
Guttmann 

G. arthrodesis 

G. technique 
Guyon 

G. canal 

G. tunnel release 
guy suture 
GXT 

graded exercise test 
gym 

limb g. 

total g. 
Gypsona 

G. cast 

G. cast material 


Gyroscan 


superconducting MRI 


رب المصل بحسب جنستون 
بدلة الركبة التعددة المراكز 


رە 34 


بحسب جنستون 
بدلة الرکبة بحسب جنستون _ 
هولت 
¢ ° 
جورد 
ەر 4 4 0 
إجراء جورد 
ے و ەه 
جڄورد 
سریر مولب (سرلاب) 
۶ ەه 4 
جوستيلو 
ا و هو 
تصنيف جوستيلو 
5 و مو وو 
تصنيف جوستيلو للجروح 
الوخزية 


الكسر الترقوي الفتوح بحسب 
جوستیلو آندرسون 
تصنيف الكسور التو حة بحسب 
A0 o‏ 


3 40 
جوستيلو -آندرسون 
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G. arthroplasty 
G. polycentric knee 
prosthesis 
Gunston-Hult knee 
prosthesis 
Gurd 
G. procedure 
G. resection 
gurney 
Gustilo 


G. classification 


G. classification of puncture 


wound 
G. hip prosthesis 
G. puncture wound 
classification 
Gustilo-Anderson open 
clavicular fracture 
Gustilo-Anderson open 


fracture classification 


قطع العظم اطي ب بحسب خاد 
إیتاق القصل ب بحسب خاد 2 


ریوردن 
الحتی س بحسب حادلي 
الستدمية (جتسٌ من ا جراثيم) 
ET‏ وب ب 
هاجي 
دوس الورك بحس هاجي 
دوشن هاجيٴَ 
صفيحة امير الالزلافية 
بحسب هَاجي 
[مختصر] 
للح العضدي للربَاط القّاني 


کسر هان شتینتّال 
کسر الوابلة EE‏ 
2 ھان - * ينال 


الصقبة العظمة هاید 
یونیفرسال 


Haddad metatarsal 

osteotomy 
Haddad-Riordan 

arthrodesis 
Hadley S-curve 
Haemophilus 

H. influenzae 

H. parainfluenzae 
Hafnia alvei 
Hagie 

H. hip pin 

H. pin 

H. sliding nail plate 


HAGL 

humeral avulsion of the 

glenohmeral ligament 

Haglund deformity 
Hahn 

clefts of H. 

H. clefts 
Hahn-Steinthal 


H.-S. fracture 


H.-S. fracture of capitellum 


Haid Universal bone plate 


ور ت 


إبهام مبعد 

هيدرو کسي آباتت 

فز الغْرس 65101 1۸ 
بدلة فلز الغْرسة 65101 ٩۸‏ 


ك 


8 


اھ ی ت 


H 
per hypodermic 
H region 
H wave 
H2 blocker 
HA 
Hallux abductus 
hydroxyapatite 
HA 65101 implant metal 
HA 65101 implant metal 
prosthesis 
Haacker sling 
Haas 
H. disease 
H. paralysis 
Haber-Kraft osteotomy 
habitual 
h. control 
h. dislocation 
habituation 


Hackethal 


تثبيت الباقة داخل الي ڪwۃَ H. intramedullary bouquet‏ 


هاکتال 
مسمار هاکتال 
يقة التسمير المتشابك ب تضت 
اکال ˆ 
منشا ر اَلَعّادن 
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fixation 

HB. nail 

H. stacked nailing 
technique 


hacksaw 


مثقب بتناقص تدریجی H. step-down drill‏ 
e ٤ a‏ 
يقَة هو ل H. technique‏ 
رڪ وو 
تاثیر هول Hall-effect‏ 
ترجام إجهاد تأثیر هو ل H.-e. strain transducer‏ 
ص ا ۶ 
ترجام تاثیر هول H.-e. transducer‏ 
لمحف عقب بحسب هالیستر Hallister heel cup‏ 
مار تقو ی تبت هول Hall-Pankovich medullary‏ 
بانکو فیتش nail‏ 
سات إبهام القدم hallucal sesamoid‏ 
ابهام لدم hallucis‏ 
الباسطة لإبهام القدم extensor h.‏ 


hyperdynamic abductor h. 


البعدة لإبهام القدم المرطة 


الديتاميكية 
انهتاك الباسطة الطويلة لبهام h. longus laceration‏ 
لدم 
إبهام القدم hallux‏ 


إبهام القدم الأروّح اعد h. abducto valgus‏ 
إبهام القدم الأروح البعد 
إبهام القدم 
إبهام القدم لبعد 
یهام القدم الأروح البعد 
تشوه إبهام القدم 
إبهام القدم الْوّلم 
إبهام القدم المرتفع 
إبهام القدم المبسوط 
ابام القدم اني (صمل) 


بن ساميات ابام القدم 
إبهام القدم الصغير الداخلي 


رر 


h. abductovalgus 
hallux 
h. abductus (HA) 
. abductus valgus 
. deformity 


. dolorosa 


h 
h 
h 
h. elevatus 
h. extensus 

h. flexus 

h. interphalangeus 


intrinsic minus h. 


هام القدم الحدد limitus‏ . 
يهام القدم الملطرقي malleus‏ . 
مر إبهام القدم nail‏ . 
إبهام القدم الصَلّب rigidus‏ . 


إيكاق مقصل إبهام القدم الصَلّب 
إبهام القدم الأروّح 


زاوية ية روح إبهام القدم 


. valgus 

. valgus angle 

شوه إبهام القدم الأروّح valgus deformity‏ . 

زاوية إبهام القدم الأروّح بين 
E‏ 


3 


h 
h 
h 
h 
h. rigidus arthrodesis 
h 
h 
h 
h 


. valgus intrphalangeus 
angle 


h. valgus-metatarsus primus 


الرب باط الشسنجاني الإْسي ب َف Haines-McDougall medial‏ 


هاینس کک 
o‏ ا ي 9 


لازيام e‏ 
ا بحسب هالدر 
هالو ل 


هاليفاكس ١‏ ˆ 
عتيدة اللقط بين الصقائح 
هول 
الب الهّوائي بحسب هول 
النشار الذبذبي بدفع الھراء اء 
بحسب هو 
متب هول 
ا 


رو و 


دافعة هول 
ا 


e 
انقب الهوائي الدقيق (ميكرو-‎ 
N 
جهاز المقوار ا لقي الْعدّل‎ 
تست هول‎ 
اقب الآلي بحسب هول‎ 
هرل‎ 
4 الأداة العظمية الكبيرة‎ 
سلا ول‎ 


الوب النقوي بحسب هول 
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sesamoid ligament 
hairline fracture 
halazepam 
Haldeman bone graft 
Halder locking nail 
Haldol 
half 

h. Jimmie 

h. ring 
half-pin 

h.-p. external fixator 

h.-p. fixation 
half-shell splint 
Halifax 

H. clap posterior cervical 

fixation 


H. interlaminar clamp kit 


Hall 

HB. air drill 

H. air-driven oscillating 
saw 

H. bur 

H. double-hole spinal 
stapler 

HB. drill 

H. driver 

H. facet fusion 

H. mandibbular implant 
system 


H. Micro-Aire drill 


H. modular acetabular 
reamer system 

H. power drill 

H. screwdriver 

H. series 4 large bone 
instrument 


H. spinal screw 


رسن القحف والرقبة 
2 


رسن الرس فورستر- راون 
رسن الرأسن . ٠"‏ 
رسن الرس بحسب ريدي 
رسن الرس بحسب ریبرو 
الجر برسن ٠‏ 

رسن الرس 7 اللوي (آبر) 
رسن الرس بحسب زيفوم 
رسن الرآس بحسب زیر 
ورم عابي ٣٣‏ 


Re SR 


ورم عابي غضروفي 
ورم عابي ليفي 
ورم عابي 
هاماس 
بدلة هاماس 
يقة ھاماس 
بدلة الطّرف العلوي بحس 


ضماد هاملتون 
جررة لوب الجا غي 
بحسب ماماون 


سلّم معدل هاملتون للانخمَاض 


Cerva Crane h. 

DePuy h. 

Diskard head h. 

Forrester-Brown head h. 

head h. 

Redi head h. 

Repro head h. 

h. traction 

Upper 7 head h. 

Zimfoam head h. 

Zimmer head h. 
hamartoma 

cartilaginous h. 

fibrous h. 

lipofibromatous 
Hamas 

H. prosthesis 

H. technique 


H. upper limb prosthesis 


hamate 
h. bone 
h. fracture 
hook of the h. 
h. hook 
h. hook nonunion 
h. tail fracture 
hamate-lunate joint 
Hambly procedure 
Hamby twist drill 
Hamilton 
H. apparatus 
H. bandage 
H. pelvic traction screw 
tractor 
H. Rating Scale for 
Depression 
H. ruler test 
H. screw 


H. traction 


والفحج المشطي البدئي 


جبيرة ليلية لإبهام القدم الاأروّح 


إجراء إبهام القدم الاأروّح 

ادمان ر 

ي إبهام القدم الأروح 
هالة »يطوق بهالة 

سثّرة الجسم الهالية 


ستاد هالی 
مقومة باسطة هالية 
سترة هالية 


وحمة هالية 
هالة حول الحليّة 
هالة قحفية بيري نيکل 
دوس الهالة ٠َ‏ 
حلقة الهالة 
علامة الهالة 
سترة الجر الهالي 
مقومة الجر الهالي 
هالة و 
الصدرة الهالىة 
جهاز الصدرة الهالية 
جهيزة الصدرة الهالة 
افترأق القًالب -الهالة 
جر معتمدعلى الهالة 
اا 
ا 
اتراق هالي فخذي 
جر هالي فخذيَ [ 
جهيرة الجر الهاي با جاذبية 
جر هالي برط التَمديد 


جر هالي بالكرْسي لدوب 
مسك الإبرة بحسب هالسي 
متاورة هالستد 


رسن 
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varus complex 
h. valgus night splint 
h. valgus procedure 
h. varus 
h. varus correction 

halo 

h. body jacket 
h. brace 
h. extension orthosis 
h. jacket 
h. nevus 
pericellular h. 
Perry-Nickel cranial h. 
h. pin 
h. ring 
h. sign 
h. traction jacket 


h. traction orthosis 


Twin Cities Lo-Profile h. 


h. vest 

h. vest apparatus 

h. vest device 
halo-cast distraction 
halo-dependent traction 
halo-extension traction 
halo-femoral 

h.-f. distraction 


h.-f. traction 


halo-gravity traction device 


halo-hyperextension 
traction 
halo-Hizarov distraction 
instrumentation 
halo-pelvic 
h.-p. distraction 
h.-p. traction 
halo-wheelchair traction 
Halsey needle holder 
Halsted maneuver 


halter 


ر 0 


عدوى اليد 


يد الكركند (السرَطان البحري) 


و 


يد مندمجة الأصابع 


اليد الصنعية بحسب ميوبوك 
مقومة اليد : 

اليد المسطحة 

شلّل اليد 

موضتتة اليد 

بدلة اليد 


0 Fe oF 


يد مبسوطة تسيا 
استباًء اليد 

منشار يدوي 

جبيرة اليد 

اليد افر وشة 

ید الأصابع المندمجة القصيرة 
رہاط غمدي في اليد 
E‏ 


مقياس حجم اليد 
عضَلة حقيبة اليد 


عرض اليد (الكف) 


دليل مثقّب الممسوك باليد 
مقياس القوة العضلية الممسوك 
a‏ 


القبض السكد بوب سلة 
الحصاة 


e 


hypoplastic h.‏ فة 

مطرکة کلووازه 
رة الام الطرية 
ا 


ا 


Myobock h.‏ فة فارعة 
مطرفة انزلافية 
الإصبع المطرقية 


h. infection 
lobster-claw h. 


mitten h. 


Myobock artificial h. 
h. orthosis (HO) 


pancake h. 
إصبع مطرقية نة (قابلة للٿني)‎ h. paralysis 
جيرة هاموند‎ h. placement 
ارا ھان‎ h. prosthesis 
( وتار الأبض (وتر مأبضی‎ psychoextended h. 
وة وتان المأبض‎ psychofexed h. 
طم وتر مأبضي‎ h. reconstruction 


۷ه تطويل الور الَأبضي 
نامه تعزيزالرباط بالوتر الأبضي 
spread h.‏ آوتار الَأبْض الإنسية 
symbrachytactylous h.‏ عضلة مابضتة" 
vaginal ligament of h.‏ وتر مأبضيٴَ 


Volkmann claw h.‏ شة الوتر اأأبضى 
تَمُرين لأوتار اأبض السوي 
الركبة الباررة 


handbreadth‏ ید 


h. volumeter 


handbag muscle 


handedness‏ بتراليد 
hand-held‏ شذوذ اليد 
h.-h. drill guide‏ لوحة اليد 
h.-h. dynamometer‏ سناد الد 
(HHD)‏ منظر برييرتون الشعاعية لليد 
h.-h. retractor‏ مقَبّض اليد 
handicap‏ د مل 
handicapped‏ ند فاخا 
handle‏ رباط کليلاند في اليد 


Bard-Parker h.‏ ر اليد الردو دة للأعلى 


Barton traction h. 


ش 


Beaver blade h.‏ مثقب اليد 
Charnley brace h.‏ تثلیج اليد 
و 
cup holder h.‏ قوة قبضة اليد 
multisided blade h.‏ رباط جرایسون فی اليد 


stone basket screw 


وة قبضة اليد 


mounted h. 
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سيادة اليد (تفضيل استخدامها) 


مقياس القوة العضلية لقبضة اليد 


hammer 
Cloward h. 
h. digit syndrome 
orthopaedic h. 
Slap h. 
sliding h. 
hammertoe, hammer toe 
(HT) 
flexible h. 
Hammond splint 
Hammon procedure 
hamstring 
h. force 
h. graft 
h. lengthening 
h. ligament augmentation 
medial h. 
h. muscle 
h. tendon 
h. tightness 
hamstring-setting exercise 
hamstrung knee 
hand 
h. amputation 
h. anomaly 
h. board 
h. brace 
Breuerton x-ray view of h. 
h. chuck 
clawhand h. 
cleft h. 
Cleland ligament in the h. 
h. cock-up splint 
h. dominance 
h. drill 
frostbite of h. 
h. grasp strength 
Grayson ligament in h. 
h. grip dynamometer 


h. grip strength 


وسادة القَوس الإنسية HAPAD‏ 
إحصار ارتشاحي ب بحسب ھار 


3 


HAPAD medial arch pad 


Hara infiltration block 


قاس > صلب hard‏ 
رة الدشبد القاسي h. callus stage‏ 
طوة ق قاس h. collar‏ 
قَرُن اس h. corn‏ 
ن قاس h. socket‏ 

Hardcastle ر‎ 
H. classification تصنیف هاردکاسل‎ 


H. classification of 


ا ا 


القصل الرصغي المشطي 


tarsometatarsal joint injury 


تَقَسية hardening‏ 
ق العدن work h.‏ 
هاردینج Hardinge‏ 
ر ع H. approach‏ 
مأتّی هارد دینج ا لجانبي H. lateral approach‏ 
طرر ق حاردینج H. technique‏ 
آدوات معان » عتاد (الأجزاء hardware‏ 
الميكانيكية والكهربائية 
والإلكترونية للحاسوب) 
الآدوآات العدنة لجراحة قود orthopaedic h.‏ 
العظَام ٠‏ 
کدرة الأدوات العدنة ا لجرا حبة h. photopenia‏ 
زا عکاز آلو مت منيو مي بحسب سب هاردي Hardy aluminum crutch‏ 
ملّث هار دي د يس Hardy-Joyce triangle‏ 
هار ي َ Hare‏ 
جا هار ي H. apparatus‏ 
ج ال المکتنزة ب بحسب هاري H. compact traction splint‏ 
هنز ة هار ي H. device‏ 
د هاري H. pin‏ 
جهيرة ا هار ي H. splint device‏ 
2 هاري H. traction‏ 
بدلَة هار کن Harken prosthesis‏ 
إجراء هارك Hark procedure‏ 
صفيحة هارٌلو Harlow plate‏ 
هارمو ن Harmon‏ 


H. cervical approach 


اتی الرگی بحسب ھار مون 

استبتاء الورك بحسب هارمون 

الآئی ا حلفي الجانبي الْعدَل 
چ 7 


بحسب هارمون 


H. hip reconstruction 
H. modified posterolateral 


approach 


مقبّض السکن ال جرحي 
eg‏ 
شی ابر 
مقوار من مط القبَض 
شل مقود الدراجة 
إيداء 
ٳيداء زمري 
مةب المشعّل باليد (اليّدوي) 


س 


فبضه 
قَبضة أدوات القدرة المتبادآة 
داء اند شولر - کریستیان 
(كرة النسجات الحهولة 
السب الرمتة) ˆ٠‏ 


surgical knife h. 

T-pin h. 

traction h. 

h. type reamer 
handlebar palsy 
handling 

group h. 
hand-operated drill 
handpiece 

reciprocating power h. 
Hand-Schuller-Christian 


disease 


جهاز معاد الر الركبة لر ة بحسب Hands Free knee Retractor‏ 


هاندس 

ثالب الْصائّحة 

جر هاندي -بوك 
علق » مائل » متحدر 
الب الذراع لعل 
ملق القالب الْعلَق 
علامة العقب المعلّق 
وركمعلق ٠‏ 
عملية الورك المعلَق 
تعليق الطرف 
عملية إصبع القدم الْعَلّق 


مستخرجة- دافعة هائسن - 
` 
مار ها -ستریت 
دبوس هانسن -ستریت 
صفيحة هانسن -ستريت 

بدلة رضفية بحسب هانسليك 
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System 
handshake cast 
Handy-Buck traction 
hanging 

h. arm cast 

h. cast 

h. cast sling 

h. heel sign 

h. hip 

h. hip operation 

h. of limb 

h. toe operation 
hangman’s fracture 
Hankin reduction 
Hanna night splint 
Hannover classification 
Hansen 

H. classification of fracture 

H. disease 
Hansen-Street 


H.-S. driver-extractor 


H.-S. nail 
H.-S. pin 
H.-S. plate 


Hanslik patellar prosthesis 


ہبوت رنجتون 
ره س ر وه و 
تثبیت بنبوت هارنجتون 


آدوات د وت هار اجون 


انضعاط بأدوات د وت 


ك 


هارنجتون 
جهيزة ةملادة الافتراق بأدوّآات 


o 


بوت هارنجتون 
إخفاق استعمال أدوات نبوت 
2 ۴.۴ 
هارنجتون 
تطبیق القوة باستعمال أدوات 
بوت e‏ 
ره و ا 
هارنجتون 
فار شة ن 


ا 


رە و 


آدوآات هارنجتون - کوستيوك 


یں کاو 


aT 


ر 


ریس 


و ت 


e 

ا ار لحي ات رکز 
E eae‏ 

تَسمير نمي راسي بحسب 
هاریس 

نبوت لمي رسي بحسب 
هاریس 

تصمیم هاریس 

بدلةّ المخذ من تصميم 


هاري س 


رع الکن القخذي بحسب 


H. rod 
H. rod fixation 


H. rod and hook system 


H. rod instrumentation 

H. rod instrumentation 
compression 

H. rod instrumentation 
distraction outrigger device 

H. rod instrumentation 
failure 

H. rod instrumentation force 
application 


H. spinal elevator 


H. spreader 
H. total hip arthroplasty 


Harrington-Kostuik 
instrumentation 
Harris 


H. anterolateral approach 


H. bolt 
H. brace-type reamer 
H. broach 


H. cemented hip prosthesis 


H. cement gun 


H. center-cutting 
acetabular reamer 

H. condylocephalic 
nailing 


H. condylocephalic rod 


H. design (HD) 
H. design femoral 
prosthesis 


H. femoral component 


م کم مہ ا م 


الآدوات الصدرية الأمامية بحس 
هارمس موس 
ربطة 


بطة تشبه الر قم )8( 
ربطة فورت 
ربطة بافليك 
ربطة فورت لتَحفيف الوزن 
منْقّب هارولد کراو 


2 


مقياس القوة ا بحسب 
هاربندن 


ر وه و 


مقط قامط بحسب هارنجتون 
وکا فط ی هار ن 
آدوات الافتراق بحس 


هارنجتول ˆ 
ماد ا بحست َب هارنجتون 


ر وه و 7 
ا 
موی مطح بحسب هارنجتو 
ے ر dە‏ و 


شص هارنجتون 
مقاط شص هارنجتون 


ر سه و 
سوافة شض هارنجتون 
آدوات هارنجتون 
ر سه و 

ماد ا 
جبيرة مذادة بحسب هارنجتون 
الشض (المشغرف) ل ةة 

وه و 


هارنجتون 
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H. posterolateral approach 


H. procedure 

H. shoulder approach 

H. technique 

H. transfer 

H. transfer technique 
Harm posterior cervical 

plate 
Harms-Moss anterior 

thoracic instrumentation 
harness 

figure-of-eight h. 

Forte h. 

Pavlik h. 

weight-relieving Forte h. 
Harold Crowe drill 


Harpenden dynamometer 


Harriluque 
H. sublaminar wiring 
modification 
H. technique 
Harrington 
H. clamp forceps 
H. compression rod 
H. distraction 
instrumentation 
H. distraction outrigger 


H. distraction rod 


. flat wrench 

. hook 

. hook clamp 

. hook driver 

. instrumentation 
. outrigger 

. outrigger splint 


. pedicle (bifid) hook 


LEE FEF FE FE FE FE 


دمج رقبي بحسب هاریس - 


زريقة مرق هاسمان - 
۶ ی 
برون - نير 
هاستینحز 
رأب نصف الفصل الثنائي 
الطب بحسب هاستينجز 
بدلة الورك هاس 


تشو الرأس التحيل الطويل 
چوس 


طريفة إعادة الصيف الرضقي 


الطريقة رصني بحسب موسر 


0و ر 


إجراء الور الرَضَفَي بحسب 
رر 


هو مير 
إعادة الصيف بحسب هوسر 


تطويل الوتر العقبي بحسب 
32 ا 
هوښږ 


و 


هوسمان 


و ر ن چ چ 0 
رفرف الوزن بحسب هوسمان 


H.-S. cervical fusion 


Hart 


H. extension finger splint 


H. splint 
Hartshill rectangle 
harvest 
graft h. 
harvesting 
Gilbert h. 
Tamae h. 
Weiland h. 
Hass 
H. disease 
H. procedure 
Hassmann-Brunn-Neer 
elbow technique 
Hastings 
H. bipolar 
hemiarthroplasty 
H. frmae 
H. hip prosthesis 
H. open reduction 
Hatcher pin 
hatchet-face 
hatchet-head deformity 
Hauser 
H. patellar realignment 
technique 
H. patellar technique 
H. patellar tendon p 
rocedure 
H. realignment 
H. tendo calcaneus 
lengthening 
Hausmann 
H. weight rack 
H. work-Well work 


hardening system 


هاریس 
بحسب ارس 


وون 


حط ار تت هارن 


ب ص ت 
ي 
جهاز الحالة الوركية بحسب 


س 


جهيرة هاريس -أوفرائك 
هاریس -بیث 


اق ااا هارن 
ا م 

ب e‏ ەت ر 
هاریس -بیث 

وو ك ۹ 

بروز هاریس -بیث 

منظر هاریس - بیث 


بدلة الورك هاريس °55 


هاریس- الات 


لحف حقي هاريس - جالائت 
بدلة الورك السّميم هاريس - 


جذع هاریس ۔ جالالت 


رک م س 
الحرز الوركي بحسب هاريس - 


2 
مایو 
هاریس - سمیث 


الب بين اَلأَجْسَام الأآَمَامي 


بحسب هاریس - سمیث 


ر 
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عادة اتصال المدور بأربعة سلاك 


removal 

H. four-wire trochanter 
reattachment 

. growth arrest line 

. hip scale 


. hip score 


LE FE FEF F&F 


. hip status system 


. lateral approach 
. medullary nail 

. nail 

. plate 

. prosthesis 

. scope 

. splint 

. splint sling 


LEKE FE FEE FEE FE F7 


. superior acetabular 
graft 
H. view 
H. wire tier 
Harris-Aufranc device 
Harris-Beath 
H.-B. arthrodesis 


H.-B. axial calcaneus view 


H.-B. projection 

H.-B. view 
Harris-CDH hip 

prosthesis 
Harris-Galante 


H.-G. acetabular cup 


H.-G. porous hip prosthesis 


H.-G. stem 


Harris-Mayo hip score 


Harris-Smith 
H.-S. anterior interbody 


drill 


[مختصر] 
بدلة الورك الاإسمنتية 519-2 


بدلة الورك 15-2 


ر 
ستاد الرس 
س الول ب 
د الورك دي بوي مع راس 
سکودیري 
رأس الفخذ 
زمر لشت 
رس الفخذ ذو و القطبين ب تخت 


ي 


جيليبرتي 


I 


رسن الراس 

رأب مفصل الورك بحسب هيد 
راس الحضد ٠‏ 

راس ما تحت الجمراء 

إصابة الرس 


رس طويل 


زیرکونیا 
راس الفخذ بحسب زیران و كس 
اة اراس في مار 
جر بسن الرس 
مسند الرس 
بط مسند الرأس 


heloma durum 


HD-2 


HD-2 cemented hip 
prosthesis 

HD-2 hip prosthesis 

head 

h. brace 

Countersink screw h. 

DePuy hip prosthesis with 
Scuderi h. 

femoral h. 


fibular h. 


Giliberty bipolar femoral h. 


h. halter 

H. hip arthroplasty 
humeral h. 
infrared h. 


h. injury 


ischemic necrosis of femoral 


h. (INFHB) 
long h. 
Matroc femoral h. 
met h. 
metatarsal h. 
Phillips screw h. 
radial h. 
screw h. 


Series-II humeral h. 


terminal h. 

ulnar h. 

Vitox femoral h. 

Zirconia orthopaedic 
prosthetic h. 


Zyranox femoral h. 


head-at-risk sign 
head-halter traction 


headrest 


h. extension 


ا ب ٠‏ الهافير سي 


معدن الرس 21 H.-S.‏ 
إحصار -۸1 
إحصار- 11 فروست 
[مختصر] 

العامة بالأکسجين الع ط 

الضغط 

[مختصر] 

تقديم حبل العقب 
[مختصر] 

N 
[مختصر]‎ 

تصمیم هاریس 
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Hausted orthopaedic bed 


Hautant test 
haversian 

h. bone remodeling 

h. canal 

h. gland 

h. system 

h. vessel 
Hawkins 

H. classification 

H. classification of talar 

fracture 

H. line 

H. procedure 

H. sign 

H. talar fracture 

classification 

Hayes retractor 
Haygarth node 
Hay lateral approach 
Haynes-Griffin 

H.-G. mandibular splint 


H.-G. splint 
Haynes pin 
Haynes-Stellite (HS) 
H.-S. implant metal 
H.-S. 21 implant metal 
H-block 
Frost H.-b. 
HBO 
Hyperbaric oxygen 
therapy 
HCA 
heel cord advancement 


HCTU 


home cervical traction unit 


HD 


Harris design 


ېږ 


صفيحة فخذية متية 
مبعاد بستين مين 
ر 


عقدة هیبردن 

لوب هيك 

هيكتوبار (مئة بار) 

بدلة الورك بحسب هيدلي - 


° 4o o 
هنج رفورد‎ 
عقب‎ 
عقب مامي‎ 
عقب النقطة السوداء‎ 


تقّديم حبل العقب 
تطويل حبل العقب 
طط حل الع 
ا ` 
جف العقّب 

عقب موسد 


ا ی 


ققد العقب 


العقب التقومي بحسب ساش 
غرز الآخمص والعقب 


متلازمة التهاب اللفافة 
ھەس ب 


الأخمصكة/ مهماز العقب 
تلاز مه ة الما زالعقبي َ 
وقوفَ عقبي 
ا 

عقب لاعبي التنس 

عقب ترا 

مسي العقب وأصابع القدم 
رى العقب 


کے م ا ا ا 


فج الي 


heavy-duty 
h.-d. femur plate 
h.-d. two-tooth retractor 
Heberden node 
Heck screw 
hectobar 
Hedley-Hungerford hip 
prosthesis 
heel 
anterior h. 
black-dot h. 
h. cord 
h. cord advancement (HCA) 
h. cord lengthening 
h. cord stretch 
h. counter 
h. cup 
cushion h. 
h. equinus 
h. fat pad 
h. gait 
gonorrheal h. 
h. lift 
h. pad 
rubber walking h. 
SACH orthopaedic h. 
h. and sole insert 
solid ankle, cushioned h. 
(SACB) 
h. spur 
h. spur/plantar fasciitis 
syndrome 
h. spur syndrome 
h. stand 
h. strike 
tennis h. 
Thomas h. 
h. and toe walking 
h. valgus 


h. varus 


الفسنحة 


فشل (فصور) القلب 
ا 


الان كل القلب 
حرارة 
تطبيق الحرارة 
ا 
العالحة بالحرارة 
بدلة رأس الفَخذ الأكريليكية 
العالجة بالترارة 
مقَوآّب بالحرارة 
مقوام القَدم والكاحل الهلامية 
المقولبة بالخرارة ˆ 
ارتقاع 4 انتفاخ 
لارتفاح المجاور للقص 
تقيل « مين 
مفك الشقب التصالب الثقيل 


صتفحة حادة فة 


ر 
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Mayfield neurosurgical h. 


McConnell orthopaedic h. 


pin h. 
three-prong h. 
head-splitting humeral 
fracture 
head-stem offset 
Healey revision acetabular 
component 
healing 
bone h. 
cartilage h. 
contact h. 
fracture h. 
gap h. 
per primam h. 
h. retardation 
soft tissue h. 
Healthflex orthotic 
heart 
h. failure 
h. and hand syndrome 
h. rate (HR) 
heart-shaped buttocks 
heat 
h. application 
moist h. 
h. therapy 
heat-cured acrylic femoral 
head prosthesis 
heat-molded 
h.-m. petroplastic ankle- 
foot orthosis 
heave 
parasternal h. 
heavy 
h. cross-slot screwdriver 


h. side plate 


ورم وعائي 
ورم وعائي شعيري 
ورم وعائي کهفي 
ورام وعائي 
ورم ایا ا حولي 
مار وة وما 
اقصل الرَضحي الحاد 
دمي لقصل التالي للرَضح 
هیمات وکریت » مکداس الدم » 
الكَسر ا لحجمي للکریّات ا حمر 
دوي دوي انشا 
عدوى دموية انشا 
التهاب العظم والنقي الدموي 
انشا َ 
ورم دموي 
ورم دموي للعضلة القطنة 
الورم الدموي لشكل العصَّب 
الورکي 
الورمالدموي تحت الأوي 
ورم دموي تحت الظفر ٴَ 
مقط الشرايين 
مقط الشرايين بحَسَّب كيلي 
ا 


بيلة دموية 
a‏ ور 
رأب نصق الفصل 
E‏ 
رأب نصف المصل دى القطبين 
ری k‏ ا 


ران نص فض الورك 
بجر1 ٣‏ 

رأب نصف مقصل رأس العضد 
ST‏ 

رآب نصف الفصل بحسب نير 

رأب تصف القصل آلبذلي ٠‏ 


چ 


سم م ٩,‏ کے 
رب نصف الفصل بحسب 


hemangioma 
capillary h. 
cavernous h. 
hemangiomatosis 
hemangiopericytoma 
hemangiosarcoma 
hemarthrosis 
acute traumatic h. 
posttraumatic h. 


hematocrit 


hematogenous 
h. infection 


h. osteomyelitis 


hematoma 
iliopsoas muscle h. 


sciatic nerve palsy h. 


subgluteal h. 

subungual h. 
hematostat 

Kelly h. 


mosquito h. 


hematuria 

hemianopsia 
homonymous h. 

hemiarthroplasty 


Bateman h. 


Hastings bipolar h. 


I-beam hip h. 


large-humeral-head h. 


Neer h. 
prosthetic h. 


Smith-Petersen h. 


علامة فحج العقى h. varus sign‏ 
0 ص 
مشية العقب h. walk‏ 
ع الشی walking h.‏ 
الشى العقبى h. walking‏ 


heel-and-toe gait 


Heelbo decubitus heel/elbow 


مشية العقبَ وأصابع القدم 
حاصتة ارق / العة لعفب في 


0 o 


الاستلقاء اهل protector‏ 
رفع العَقبٴَ heel-lift‏ 
رفع العقب heel-off‏ 
اختبّار العَقب -الراحة heel-palm test‏ 


ي كة العقَبٍ 
ضربة العَقبَ 


ەا سے 


مشية العقب نّم الأصابع 


heel-spike 
heel-strike 


heel-toe gait 


اختبار العَقَب -الساق heel-to-shin test‏ 
الإطار الفقر ي للمقعد القطنى Heffington lumbar seat‏ 
ت هیفنحتون spinal frame‏ 
قاطع د س مقَطَعة هيفتي Hefty-bite pin cutter‏ 
دبوس هی Hegge pin‏ 
Heifetz procedure‏ 
ارتفاع height‏ 
ار تفاع القرٴص بين الفقر تین intervertebral disk h.‏ 
إيثاق المصل بحسب هيبل Heiple arthrodesis‏ 
ر ب القصل السديلى بحسب Helal flap arthroplasty‏ 
هلال ٠ ٠‏ 
علامة هيبنج Helbing sign‏ 
هلنکا Helenca‏ 
عصابة هلنکا H. bandage‏ 
مسك هنک H. binder‏ 
اختبّار هلفتَ Helfet test‏ 
عصابة هليو درو س Heliodorus bandage‏ 
تفن heloma‏ 
تفن بلك h. durum (HD)‏ 
تفن لين h. molle (HM)‏ 
نمی helomata‏ 
ونع الأوعية الدمور ي hemangiectasia‏ 


تو سح الأوعية الدموية الضخامى Klippel-Trenaunay‏ 


osteohypertrophic h. بحسب‎ | 


ورم بطانی و عائی hemangioendothelioma‏ 
سا ركومة بطانية وعائية 


ت سے 


hemangioendotheliosarcoma 
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9 ا ج و 
رأب الفصل بقطع نصفي 
و ا 
متوسط 

نصهي 

E ا‎ 

صي ادي 

غرسة هيمي -سيلاستيك 
ا ا 
فقرة نصعيه 
کی 
فقرة نصفية متوازنة 
فقرة نصفية غير متوازنة 


الصا الف الن فة 


ور ت 


داء رسب الأصبغة الدموية 

وه و ا ا 

مفرغ هيمو- درين (النزح الدموي) 
تکون الدم 

ورم وعائي دموي لفي 

ا 


الناعور 


تاعورىی اليف الدم 
ا ق 
التهاب القصل الناعوري 
استرواح الصدر ادى ٠‏ 


a 


ري 
ق ےد ا 0 


التهاب العدة الترّقى 
e 2‏ 2 


مرقۍ (ملقط قاطع للتف) 
ي 2 
مرقۍ کریل 
الهئ البعوضي 
مرق الحراحة العظمية 
وي 
مرفئ 
مقاط صدري مرقۍ 


h. or hemiparetic gait 
hemipulp 

h. flap 
hemiresection 

h. arthroplasty 

h. interposition 

arthroplasty 

hemisection 

triple h. 
Hemi-Silastic implant 
hemivertebra 

balanced h. 

congenital h. 

unbalanced h. 
Hemivertebral excision 
hemochromatosis 
Hemo-Drain evacuator 
hemogenesis 
hemolymphangioma 
hemophilia 
hemophilia A 
hemophilia B 
hemophiliac 

h. arthritis 
hemopneumothorax 
hemorrhage 

retroperitoneal h. 
hemorrhagic gastritis 
hemosiderin 
hemostasis 
hemostat 

Crile h. 

mosquito h. 

orthopaedic h. 
hemostatic 

h. clamp 

h. thoracic clamp 
hemothorax 
Hemovac 


H. drain 


سمیث -بترسن 
الارتخاء الغضروفي الشقي 
لمي نصفي (شقَي) 


ل کا و ر 
غرسة نصفية التبتانيوم بحسب 


. 


رد نصفة 

استتْصال شق الصفيحة الفقردة 
کنا 2 ال شو ا % ی 

: E 

E 

انعدام ت 2 ف الشظو ي 
بحسب آشترمان - كالامَاشي 
انعدام نصف الطرف باللّدّن 
شاش 

اعدام تصف الطرف الشظّوي 
E‏ 
انعدام نصف الطر ف المجاور 


ن 


للفقار 
العدام نصف الطرف الكعبري 


A E 2 Ak 
انعدام نصف الطرف الظنبوبي‎ 


ب 


خزلي شقي 
الال ت ارقن 


استفصال نصف الحوض المنهجي 
استقصال تصف الحَوض الداحلي 
حَوْض نصقي اتش ار 
التحام الَشَاشة النصفي 
التحام الشاشة النصفي الآمَامي 
الحدب خلال السويقة ٠‏ 


hemichondrodiasthesis 
hemicondylar 
h. fracture 


h. graft 


hemicylindrical bone graft 


hemiepiphysiodesis 
hemihypertrophy 
hemi-implant 
Dow Corning titanium 
h.-i. 
hemi-interpositional 
implant 
hemiknee 
hemilaminectomy 


h. knife 


hemimelia 
Achterman-Kalamachi 


fibular h. 


dysplasia epiphysealis h. 


fibular h. 


paraxial h. 


radial h. 

tibial h. 
hemiparetic 
hemipelvectomy 

formal h. 

internal h. 
hemipelvis 
hemipiphysiodesis 

transpedicular convex 

anterior h. 

hemiplegia 

bilateral h. 

double h. 

spastic h. 


hemiplegic 


شلل هنري H. paralysis‏ درن 
مأتّی حلفي بحس هنر ي H. posterior approach‏ مات نكسو ن 
ما الجْضب بين العظام الحلفية H. posterior interosseous‏ ایتاق القصل نمت ب هندرسون 
تحت هنر ي nerve approach‏ مقاط ندرم ن امقر ب 
کف العَصّ بين العظام ا حلفي H. posterior interosseous‏ تصنيف هندرسو ن 
ر 4 ەع 
بحسب هنري nerve exposure‏ کسر هندر ن 
ماتّی کی ب هنرئ H. radial approach‏ لوب الکو بحسب هندرسون 
5 هري َ َ H. resection‏ طْعم عظمي راصعي ا 
دمج فقر ي بحسب ب هنر ي- Henry-Geist spinal fusion‏ هند رسو ن 
ا َعم راصع بحسب هندرسون 
هنستشکه - ماوخ Henschke-Mauch‏ جانبي E‏ 
مشار هنستشکه - ماوخ H.-M saw‏ هندرسون ك 
بدلة الركبة ت تش4 _ H.-M SNS knee prosthesis‏ مأتی حلفي انس تست 
ماوخ إسآنإس ٠ ٠‏ هندرسون ٠‏ 


بدلّة الطَرف السقلى بحسب 
هنستشکه ماوخ إس إن إس 
و ەر “ 
مستوی هنسن 
هیبارین 
الهيبارين الاستبنائي ازال 
البلمرّة 
و 
مهبرن 
ملول رينجر لاكتات الْهبْرن 
x 0 e‏ ر 2 
بيغ الحلول الَلْحي الَهبْرن 


التهاب الکبد البائی 8 


هیربرت 

و 
ريرك 7 ٠ ٠‏ 
جھاز تصنیف الکسور بحسب 

هیربرت وفيشر ١‏ 

دة الركبة ا هير ت 
مشار هیربرت 

ولب زو رقي بحسب هیربرت 

او 

بیت لَولَب هيربرت 

مشت بلو ل هیبرت , ت 


٣ 
مقرآض الحبس بحسب هیر کیل‎ 


master knot of H. 


H.-M. SNS lower limb 
prosthesis 
Hensen plane 
heparin 
reconstituted 
depolymerized h. 
heparinized 
h. Ringer lactate solution 
h. saline flush 
hepatitis B 
hepatotoxicity 
Herbert 
H. bone screw 
Herbert 
H. and Fisher fracture 
classification system 
H. knee prosthesis 
H. saw 
H. scaphoid screw 
H. screw 
H. screw fixation 
H. screw fixator 
Herbert-Whipple bone 
serew 


Hercules plaster shears 
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ة من الداخل إلى الخارج 


بحسب 


2 


مجموعة دوت هينينج 


هنري 
الطريقة الأحرمية الترفوية بحسب 


ro‏ ت 


هثري 
f‏ ر 


مآتی الإسار لامي ب بحسب 
هنري 


f‏ کر 


2 


H. suction tube 
Henderson 

H. approach 
. arthrodesis 
. clamp approximator 
. classification 
. fracture 


. lag screw 


FE FE FEF FE FE 


. onlay bone graft 


H. onlay graft 


H. posterolateral approach 


H. posteromedial approach 


H. skin incision 
Hendler unitunnel 
technique 
Hennessy knee brace 
Henning 
H. inside-to-outside 
technique 
H. instrument set 
H. technique 
Henry 
H. acromioclavicular 
technique 
H. anterior approach 


H. anterior strap approach 


. anterolateral approach 
. approach 
. bone graft 


. CXpOSUrC 


LE FE FE F&F FE 


. extensile approach 


H. incision 
knot of H. 
H. knot 
leash of H. 


o3 E‏ ر 


اادة الإاسفنجية 


E 


اتاق القَرص على الط المتوسط 


فاق حلفي ف 5 


انفتاق زيل ٠‏ 


أنفتاق القرّص الرقبي الرضحر 


هرپس سيط 
هربسي 
عدوى هربسية 
ا ل 
هرتز 


ا 


ا 


س ص 


اوقا مو التعَظّم الغاير التوضع 
تجسير التعظم الغيري التغذي 
0 و‌ ۾ ت 
قانون هویتر-فولکمان 
0 ا 
جیوسښون 


e e ٍ‏ 
زر رباط هیوسون 
OEE‏ ا 
دلیل مثقب رباط هيوسون 
وہ و وت ےه 
سداسي » سداسي الشكل 


مكشطة بمقبض سداسي 


intraspongy nuclear 
disk h. 
midline disk h. 
posterolateral h. 
synovial h. 
traumatic cervical disk h. 
herpes simplex 
herpetic 
h. infection 
h. whitlow 
Herring lateral pillar 
classification 
hertz (Hz) 
herzenberg bolt 
Herzmark frame 
Hessing brace 
heterodermic graft 
heterogeneous 
h. graft 
heterogenesis 
heterogenous 
h. graft 
heterograft 
heterotopic 
h. bone 
h. ossification 
h. ossification prevention 
heterotrophic ossification 
bridging 
Heuter-Volkmann law 
Hewson 
H. breakaway pin 
H. button 
H. cruciate guide 
HB. drill 
H. drill guide 
H. ligament button 
H. ligament drill guide 
hex 


h. handle curette 


وراڻي 

ا 8 0 
مرض وراڻي 
و ی 


عرل متعدد و راڻي 
داء الاعتل العصبّى الورآٹى 
الاعتلل العصبى الوراثى فى 


سن الرضاع 5الصباً) 
اعتاڌل عصبي حر کي حسّيٰ 
وراڻي ٠‏ 
اعتلال عَصبي حر کي حسيٰ 
وراڻي من الَمَط 1۲1 


س په و 2 
رنح شوکي مخيخي وراڻي 


التهاب الأعصاب المتعددة آلرتحى 


بالاعتلال الورآثي 


فطع العظم بحسب هيرمًان - 
جارتلاند 
0 3 : 

هیرمدسون 

3I o 3o ê 


کسر هیرمدسون 


ية التدذوير الداخلى بحس 


و و 


هیرمدسون 


و مر ر ضور ر ەو 0 3 
منظر مَمَاسي بحسب هیر مدسون 


جهاز تصنيف الورك بحس 


#7 و ا ص م ت 


انفتاق القَرص الرفى على الط 


المتوسط 
انفتاق القَرٴْص 
أنفتاق لقص بين الفقار 


ھا 
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hereditary 
h. disease 
h. multiple exostosis 
h. neuropathic disease 


h. neuropathy of infancy 


h. sensory motor 
neuropathy 
h. sensory motor 
neuropathy, type III 
(HSMN ID) 
h. spinocerebellar ataxia 
heredopathia atactia 
polyneuritiformis 
Herman-Gartland 
osteotomy 
Hermodsson 
H. fracture 
H. internal rotation 
technique 


H. tangential view 


Herndon hip classification 


system 
hernia 

inguinal h. 

muscle h. 

sliding abdominal h. 

herniated 

h. cervical disk 

h. disk 

h. nucleus pulposus 

(HNP,HPN) 

herniated-contained disk 
herniation 

central h. 

cervical disk h. 


cervical midline disk h. 


disk h. 


intervertebral disk h. 


٥ 
هيمان‎ 
م وھ 0ے‎ 


إجراء هيمان 
gs‏ 


هيْمَّان -هیرندون ِ 

بیت الشاشة سى 
هيرندون 

إطلاق همان هیرندون 


۹4 ہے ا 


تهوية دذيذبية عالية التواتر 


ا 

هرمون النموٌالبشّري 
بدلة الورك العديدة الأففال 
(ميلتيلوك) 846 
جاع الورك العديد الأففال 


LEE اش‎ 


مقیاس القَوة العضلية دو المقبّض 


H. procedure 
Heyman-Herndon 


H.-H. epiphysiodesis 


H.-H. release 
Heyman-Herndon-Strong 


H.-H.-S. capsular release 


H.-H.-S. technique 


HFOV 
high-frequency oscillatory 
ventilation 
hGH 
human growth hormone 
HG Multilock hip 
prosthesis 


H-G multilock hip stem 


H-graft 
H.-g. bone graft 
H.-g. fusion 
HHD 


hand-held dynamometer 


hiatus 
popliteal h. 
Hibbs 
H. arthrodesis 
H. chisel 


H. curved osteotome 


. frame 
. gouge 
. procedure 


. spinal fusion 


LK FE FE F&F 


. straight osteotome 


H. tendosuspension 


رب سداس 
موی سداسي 

هکسادرول 

مَسدّس الشکل 

ولب مسدّس الشکّل 
لولب بقلنسوة شقبية مسدس 

الشکل 

لدائن هکسالایت 

هکسل 

لال رة تحت هسل 
جهاز کامل الر كبة اللقمة 


ەر و 


ا 


ا وو 
سداسي الرؤوس 


o‏ ەھ و 
ال ار ار ت اداي 
ا 3 
الرؤوس 


م 
دون سداسي الرؤوس 
قك اسي الروّوس 
هي - جروفیس 
يمَة اللمافّة العريضة بحسب 


ا 3 ۰ 
- جروفیس 


e‏ کیرد 

طحم عظمي بحسب هي - 
جروفیس - کیرك 
طريقة هي - - جروفیس -كيرك 


هيمان 
جهاز تصنيف الورك بحسب 


ر 
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h. screw 

h. wrench 
Hexadrol 
hexagonal 

h. screw 


h. slot-cap scew 


Hexalite plastic 
Hexcel 
H. knee prosthesis 
H. total condylar knee 
system 
H. total condylar 
prosthesis 
Hexcelite 
H. cast 
H. sheet splint 
H. splint 
Hex-Fix 
H.-F. Add-A-Clamp 
H.-F. external fixation 
H.-F. fixator 
H.-F. Universal swivel 
clamp 
hexhead 
h. bolt 


h. pin 
h. screwdriver 
Hey-Groves 


H.-G. fascia lata technique 


H.-G. ligament 
reconstruction technique 
Hey-Groves-Kirk 
H.-6.-K. bone graft 


H.-G.-K. technique 
Heyman 


H. hip classification system 


س ا 


سرعة عالية 
مفب عالى السرعة 
الَثْقّب الالتوائى العالى السرعة 
علبة إصبع القدم العالية 
عالي الفولطاج 
الجلفانية العالية الفولطَاج 
جلفاني بنبضات عالية الفولطاج 
تبيه جلفاني بنبضات عالية 
آلفولطاج 
معالخة بالمُولطاج العالي 
غرسة ودَّرية H11۸‏ 


تقيري 


aT. 8 


وتز 


زاوية هيلجنرينر 
as‏ 


ار 


و ‌ ب 


هيل -روم 


کہ ےہ ٥‏ مر ر 5 
البدلة الوجنية بحسب هندرر 


ور ك ار 
مؤخر القدم 
ر رق ور س ر 
تشوه مؤخر القدم 
جانب مؤخر القدم 


س ر 


high-speed 
h.-s. drill 
h.-s. twist drill 
high-toe box 
high-voltage 


h.-v. galvanism 


NO‏ رو ەه ەه 
ورم إشتائي (ورم الدهن الأسمَر) 


و4 0 


h.-v. pulsed galvanic 


h.-v. pulse galvanic 


كسر غصن الجوز ( كسر الغصن 


stimulation (HVPGS)‏ صفبحة دأعمة بحسب هیکس 
h.-v. therapy (HVT)‏ ورم شائکي عرقي سط 
HIHA tendon implant‏ ال رع ˆ 
٣اط‏ مرشحة عالية الكفاءَة 
Hilgenreiner‏ للجسيّمات الهو اة 
H. angle‏ حذاء العقب العالى 
H. brace‏ 


H. horizontal Y line 
Hilgenreiner-Pauwels line 
Hilgenreiner-Perkins (H-P) 

H.-P. line 
Hill-Nahai-Vasconez- 

Mathes technique 
Hillock arch 
Hill-Rom orthopaedic bed 


Hill-Sachs 
H.-S. fracture 


H.S. shoulder dislocation 


H.S. shoulder lesion 
H.S. sign 
H.S. view 
hi-lo table 
hilum 
hilus 
neurovascular h. 
h. of tendon 


Hinderer malar prosthesis 


شل لاصف اللوي الكري 
E‏ 

شل الناصف العلوي الرَندي 
ا E‏ 

البولي إثيلين دو الوڙن ا جزيئي 


العالى الأداءَّ. 
فطع العظم الظنبوبي العالي 
شلَّل زندي کعبري عال 
مدى السرعة العالية/ الخفضة 


چ 
قدرة عالية 


كسر القدرة العالية 
رضح القدرة العالية 


التهوية الذيديية العالية التواثر 


درجة عالية 


اثزلاق الفَقًار العالى الدرجة 
وة عظمي ية عا 


الدرجة 


ستاد نايت العالى 
تحليل عالي ايز 

کس 2 ج 
رضفة ال ركوب العالي 


hind٤‏ عامل عالى الخطورة 
h. deformity‏ سرعة عالية 


lateral h. 
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اي 


مفب عالى السرعة 


Hibbs-Jones spinal fusion 
Hibbs-type retractor 
hibernoma 
Hibiclens 

H. scrub 

H. solution 


hickory-stick fracture 


Hicks lugged plate 
hidroacanthoma simplex 
high 
h. efficiency particulate 
air filter 
h. heel shoe 
h. median-high radial 
palsy 
h. median-high ulnar 
palsy 
h. molecular weight 
polyethylene (HMWPE) 
h. performance silicone 
elastomer 
h. tibial osteotomy (HTO) 
h. ulnar-high radial palsy 
h. velocity/low amplitude 
high-energy 
h.-e. fracture 
h.-e. trauma 
high-frequency oscillatory 
ventilation (HFOV) 
high-grade 
h.-g. spondylolisthesis 
h.-g. surface osteogenic 
sarcoma 
high-Knight brace 
high-resolution analysis 
high-riding patella 
high-risk factor 
high-speed 
h.-s. bur 


ورك تام بالقياسات البشرة 


رأب مقصل الورك 
ارتطام الورك ٠‏ 
مقصل الورك اللحقظي 
َلْمَلة الورك 

ولب انضعاط الورك 


حلع الورك الخلقي 


دن الورك الخلقي 


رض الورك 
دن الورک التّمائي 


2 س 


ختلع الورك ˆ 
دن (خال التستج) الورك 
ا 

مال رکه سط الوزاه 


مشية باسط الورك 
۳ 

ٽي الور ك 
ف مع من الورک 
کر ورکي 


o3 


ورك مندمج 

ورك معلق 

مفصل الورك 

مة e‏ الور ر ك 
ا الورك ٠‏ 1 
مقوام الورک 

موجه الورك 

بدلة الورك 

مال اتك 
ردالورك ˆ 
استبدال الورك 


exercise 
anthropometric total h. 
(ATH) 
h. arthroplasty 
h. bump 
h. capsule joint 
h. click 


h. compression screw 


congenital dislocation of h. 


(CDH) 

congenital dysplasia of h. 
(CDH) 

h. contracture 

h. contusion 

developmental dysplasia of 
the h. (DDH) 

h. disarticulation prosthesis 

h. dislocation 

dysplasia of h. 

h. extension 

h. extension exercise 

h. extension range of 
motion 

h. extensor gait 

h. flexion 

h. flexion-extension 

h. flexor contracture 

h. fracture 

fused h. 

hanging h. 

h. joint 

h. joint syndrome 

Link anatomical h. 

h. mobility 

h. orthosis (HO) 
. pointer 
. prosthesis 


h 

h 

h. range of motion 
h. reduction 

h 


. replacement 


E, a 


روح مؤخرة ا 

وع تم افج 

وهط أوسط القَدم -موخر القَدّم 
اربع ا حلفي 

٠ رر‎ 

تبعيد الررّة 


a 


رزة ةآه س سي -فُولز 

ررَة ةباهلر 

رة ا مرق دي 

ره رق اساب 

مقصل ر رز ) گمرق اليد) 


بد ال کہ الَقيدة الرزية 


قالب أسطواني ري 

رة أسطو انة رة 

شدفة رزية 

بدلة الاستبدال الرزية لإبهام 


دگ کامل الخ الرزئة 
س 
رز 
الثَقّب -فى -واحد 

فة الثقّب فى -واحد 
ورك 
تبعید الورك 


تمرين تقوية مبعدات الورك 
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spastic varus h. 

h. valgus 

varus h. 
hindfoot-midfoot collapse 
hindquarter 
hinge 

h. abduction 

AHSC-Volz h. 

Bahler h. 

Dee elbow h. 

flail-elbow h. 

h. joint 

kinematic rotating h. 

Kudo h. 

Noiles h. 

offset h. 

Quengle h. 

h. rod 

rotating h. 

soft tissue h. 

stabilizing h. 
hinged 

h. brace 

h. cast 

h. constrained knee 

prosthesis 

h. cylinder cast 

h. cylinder splint 

h. fragment 

h. great toe replacement 

prosthesis 

h. joint 

h. Thomas splint 

h. total knee prosthesis 
hinging 
HIO 

hole-in-one technique 
hip 

h. abduction 


h. aductor strengthening 


ون السجات الرَّحْمًا 
ورم النسجات الليفي | ا 
الأشكال 
كثرة النسحات 
مجموعة أمراض كثرة المنسجات 
لصق غرائي أكريلي نسيجي 


وه ت 


الكيمياء ال 
كرن شج 

تکون نسج الافتراق 
تحدید ا النسج 
التوسحة الْعَمَدة 


و 


داء التوسحات 
سوابق » تاریخ 

التاري يخ الطبيعي 
ذیقان نسيجي 
عرج ‏ توف 

عرج تخَاعي 
هینشگوك 

ریق مینشکوك 

ريقة الوتر بحسب هيتشكوك 

مشي القَدم/ عقب بحسب 


هي - توب 
مديد الهالة بحسب هيتنبير جر 
es‏ 


و ت 


فيروس العوز المتاعي البشري 


جهاز الورك التام ۴130 


[مختصراً 

مقوام الورك -الركبة -الکاحل - 
ل 

EF 

مستضد البيضاء البشرية 


رک ت 


2 اللمقاوة البشرية 
المستضد الدموي هلا827 
[مختصر] 

فن لين 
[مختصر] 

ولي إثيلين الحَالي الوزن 


الجزيئي 
[مختصرً] 


nevoid h. 


pleomorphic fibrous h. 


histiocytosis 

h. X group of disease 
Histoacryl glue adhesive 
histochemistry 
histogenesis 

distraction h. 
histomorphometry 
Histoplasma capsulatum 
histoplasmosis 
history (hx) 

natural h. 
histotoxin 
hitch 

spinal h. 
Hitchcock 

H. technique 

H. tendon technique 


Hi-Top foot/ankle walker 


Hittenberger halo extension 


HIV 
human immunodeficiency 
Virus 
HJD total hip system 
HKAFO 
hip-knee-ankle-foot 
orthosis 
HLA 
human leukocyte antigen 
human lymphocyte antigen 
HLA-B27 blood antigen 
HM 
heloma molle 
HMWPE 
high molecular weight 
polyethylene 
HNP 


تنقيح الورك التام 


ورك مائل 
هيب جريب (مقبض الورك) 
جهاز التوضيع الحوضي هيب 
جريب (مقبض الورك) 
مقوام الورك -الركبة -الکاحل- 
القَدم 
أبوقراط 
عصابة أبوقراط 
متابلة آبوقراط 


ور ر 


اور آبوقراطبة 


جبیرة لكف دة 


طب هیرودو 
ی هاس 


ا 


ا e‏ 
ورم رم اجات 
ورم اجات 
ورم ررم المنسجات شبه الو عائي 
ورم النسجات الليفيٴَ 
ورم النسجات الليفي الخبيث 
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revision of total h. 

h. roll 

h. rotation 

h. screw 

h. skid 

h. spica 

h. spica cast 

h. subluxation 

tuberculosis of h. 

windblown h. 
hipGRIP 

h. pelvic positioning 

system 

hip-knee-ankle-foot 

orthosis (HKAFO) 
Hippocrates 

H. bandage 

H. manipulation 
Hippocratic maneuver 
hip RAP 
Hirayma osteotomy 
HiRider motorized/lift 

wheelchair 
Hiroshim transfer 
Hirschberg 

H. reflex 

H. sign 
Hirschtick 

H. splint 


H. utility shoulder splint 


Hirudo medicinalis 
His-Haas 
H.-H. muscle transfer 
H.-H. procedure 
histiocytic tumor 
histiocytoma 
angiomatoid h. 
fibrous h. 


malignant fibrous h. 


E N, 
إطار هوفمَان‎ 
م كھ و‎ 


ملقَاط الربَاط بحسب هوفْمَان 
فطع رؤوس الأمشاط الشامل 


فر ر 


س E‏ 
دبوس هوفمان 
س ا 


دلیل دبوس هوفمان 


منْعکس هوفْمَان 
علاَمة هوفْمَان 
جهاز هوفْمَان 


الوس الوب بحسب هُوفْمان 


إجراء هوفمان - كاايتون 


هوفْمان-فیدال 
إطار مزدوج بحسب هوفْمَان- 


فیدال 
جهاز التثبيت ا لحار جي بحسب 
هوفْمَان -فیدال 


وو 2 مر وور 
مثبت خار جي بحسب هوفمان - 


فیدال 


إطار هُوفْمَان -فيدال -آدري 


H. Dynamic external 
fixator 

H. external fixator 

H. fixation device 

H. frame 

H. ligament clamp 

H. panmetatarsal head 
resection 

. pin 

. pin guide 

. reflex 

. Sign 


. System 


LK FE FE FE & 


. test 
H. transfixion pin 
Hoffmann-Clayton 
procedure 
Hoffmann-Vidal 
H.-V. double frame 


H.-V. external fixation 
apparatus 


H.-V. external fixator 


Hoffmann-Vidal-Adrey 
frame 
Hogg chair 
Hohl 
H. fracture classification 
system 
H. tibial condylar fracture 
classication 
Hohl-Luck tibial plateau 
fracture classification 
Hohl-Moore 
H.-M. classification 
H.-M. technique 
Hohmann 
H. procedure 


H. retractor 


الفاق التواة اللية 
[مختصر] 

مقوام اليد 

o7‏ و ر 

مقوام الورك 

رە ل ا و 
طعم عظمي بحسب هوجلوند 


تصنیف هو جلو ند ستاتس 


هودجن 
جبيرة الورك بحسب هوذجن 
TS‏ 
2 0 و ا 
مستوی ودج 


رر ری 0 


ورم هودجکن 
کک رھ 
طريقة هوجسون 
وو و وه 


إجراء هودر- دوس 
0 
هوین 


فارشة قالب هور دامر 
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herniated nucleus pulposus 
HO 

hand orthosis 

hip orthosis 

Hoaglund bone graft 
Hoaglund-States 

classification 
hoarseness 
hockey-stick 

h.-s. fracture 

h.-s. incision 
Hodgen 

H. hip splint 

H. leg splint 
Hodge plane 
Hodgkin tumor 
Hodgson technique 
Hodor-Dobbs procedure 
Hoen 

H. clamp 
H. elevator 
H. forceps 
H. retractor 
H. rongeur 

HB. skull plate 
Hoffa 

H. fracture 

H. massage 

H. syndrome 
Hoffer-Daimler cast 

spreader 
Hoffer splint transfer 
Hoffmann 


H. apex fixation pin 
H. approach 
H. clamp 


H. C series external fixator 


H. device 


ا الفخز 
مسك السار الظبر 


ممسك الشص بحسب (R14؟۲)‏ 


پر رک ٥°‏ 


فمك الإبرة وألجنستيز 
مسك الغاسل ٤‏ 


س سے 


مس دون وات 
مت الارة تت ون يىستر 
ك 


ية الارتحَاء_ 
o‏ 0 
و 
ا 


تقب القاعدة الحمية 


نب الققب 
فب رر 
أب الب 
تقب اتّزلاقی 


ت ا المتلکّ 
تقب اقب الالتوائي 
طريقة تحضير الب 

ية التب -في -واحد 


گار رکه الحار/ البارد بحسب 


ھولستر 


7 e 


محوف »جوف 


ا 


لقب د ڏو بو اة الجوفة 
أدوات المطحتة الج وة 
المقوار ذو الطلحتة الجوفة 
هوليوود ˆ 
2 ۽ 
رر Cs‏ 
3 
۶ 
لازرهو لوم ۷۸6 
a‏ 
هوشر 


ماد ارک بسب هوشر 


thigh h. 

tibial track h. 

TSRH hook h. 

Wangensteen needle h. 

washer h. 

Watanabe pin h. 

Webster needle h. 

well-leg h. 

Zollinger leg h. 

hold-relax method 
Holdsworth spinal fracture 

classification 
hole 

acetabular seating h. 

anchoring h. 

bur h. 

centering h. 

drill h. 

gliding h. 

guide h. 

lag screw thread h. 

offset drill h. 

h. preparation method 
hole-in-one technique (HIO) 
holism 
Hollister Hot/Ice knee 

blanket 
hollow 

h. mill Asnis cannulated 

screw 

h. mill drill 

h. mill instrumentation 

h. mill reamer 

Hollywood 

H. bed 


H. bed extension hook set 


Holmium YAG laser 
Holscher 


H. knee retractor 


هوك 
إيتاق القصل بحسب هوك 
ستاد قطني بحسب هوك 
مک قطي بحسب هرد 
e‏ 


1 


E 


إيتاق لقصل الثلاتى بحسب هوك 


يقة ارتحَاء الإمساك 
مسك » حامل » حمالة 
مسك الذراع 
ممسك ساق بیکل 
E‏ 
مسك الملقاط 
ممسكالكحفت 

مسك ملقاط دي مَارتل - 


Es 


وو ن 
ي 
ممسك السك الشصى 
مسك الركبة ٠‏ 
ممسك الساق 
ممسك الاإبرة مايو-هيجار 
ممسك الابرّة الجهري ية 
ممسك الاير ٠‏ 
ممسك ساق طاولة العملّات 
مت ا ` 
مڭ التبوت 
فمك الإبرة ريدر 
ممسك الابرة سارّوت 
مسك الوت بحسب شمیت 
مسك الررّة 
مسك الاق اجر احي ب تخت 
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Hoke 

H. arthrodesis 

H. lumbar brace 

H. lumbar corset 

H. osteotome 

H. procedure 

H. triple arthrodesis 
Hoke-Kite technique 
Hoke-Martin traction 
Hoke-Miller procedure 
hold 

h. relax technique 
holder 

acetabular cup h. 

arm h. 

Bickel leg h. 

Bohler-Steinmann pin h. 

bone h. 

clamp h. 

cup h. 

DeMartel- Wolfson 

clamp h. 

Halsey needle h. 

hook h. 

hookbar h. 

knee h. 

leg h. 

Mayo-Hegar needle h. 

microneedle h. 

needle h. 

operative leg h. 

pin h. 

rod h. 

Ryder needle h. 

Sarot needle h. 

Schmidt rod h. 

shoulder h. 

staple h. 


SurgAssist surgical leg h. 


و ےك N‏ 1 

شص کوٹرل-دوبوسیت الْعَلّى 

شصر ۴ ٽت س ر اعلق للناتء 
المستعرضص 

O 

Ka 2 8 ا‎ 

انزیاح الشص 

ش ص الاشراق 

| 0 إل ٍِ 

1 ا ل 

سصس مرډوج الفتحة 

0 2 E چ‎ 

سصس مرد الزاوية 

الصدَارة الصفائحبة الدائربة ذآت 


الحجم الأدنى E‏ 


شص (جسم مغلق) بفتحة 
شقبية 

1 تش - ۰ : 7 

صنارة الكساء 


شمر الطب بحسب تراما 
شص ا لعظم الكُلابي 

الش ص الځلابي َ 

شصر ًا لعظم الک 

2 وھ كه 4 ِي 

شص هارنجتون 


رە 


الكتضن ارق رة 


هارنجتون 
مسبت الكتف النصفى الربط 


م 


دی ۰ے 2 


hoof bottom 
hook 


Acufex nerve h. 

anatomic h. 

André h. 

André anatomical h. 

h. approximator 

APRL prosthetic h. 

Barr h. 

h. blade 

h. blocker 

Bobechko sliding 
barrel h. 

bone h. 

closed h. 

closed Cotrel-Dubousset h. 

closed transverse process 
TSRH h. 

compression h. 

cranial Jacobs h. 

h. dislodgment 

distraction h. 

h. distractor 

double-open h. 

down-angle h. 

downsized circular 
laminar h. 


drop-entry (closed body) h. 


h. fixation 
garment h. 
Graham nerve h. 
h. of the hamate 
hamate h. 

h. of hamate bone 
Harrington h. 


Harrington pedicle (bifid) h. 


H. hemi-harness shoulder 


immobilizer 


معاد الجذر هولشر 
کر اتد بحسب وتان 


کنر وتان لويس 
ولت 


H. root retractor 
Holstein fracture of 

humerus 
Holstein-Lewis fracture 
Holt 

H. bolt 

H. nail 


H. nail plate 


H. plate 
Holt-Oram atriodigital 

dysplasia 
Holzheimer retractor 
Homans 

H. sign 

H. test 
home 

h. cervical traction unit 

(HCTU) 

h. medical equipment 

h. program 
homeostasis 

fluid h. 

osseous h. 
homogeneous 

h. graft 

h. screen 
homogeneous graft 
homograft 

h. implant material 

h. prosthesis 
homologous 

h. graft 
homonymous hemianopsia 
Honda jack 
hood 

dorsal h. 
hood 

extensor h. 


retinacular h. 


ذروي 
پې 3 ١‏ 4 رەه 


ولب التجببرالتجريبي الشصني 


رایٿ (1SRH)‏ 
الشص الصقائحي الدعم 
بحسب )1S§14(‏ 
ش ص صفائحي دائري بحس 
(TSRHJ‏ < 
شص السويقَة بحسب )18R14(‏ 
شَص تجریبی بحسب (۲۶۸11) 
شص عالي الزآوية 


تصمت الاتّصال بين الشص 
والیزابة بشکّل ۷ ˆ 
شص زيلكي المشقوق 


چ g4‏ و 


شص زولزر 
ممسك السك الشصى 
ەو 2 ٌ 


مسمار معقوف داخل النقي 


سکن معقوفة 


Trautman Locktite 
prosthetic h. 
h. trial set screw 


TSRH Nh. 


TSRH buttressed laminar h. 


TSRH circular laminar h. 


TSRH pedicle h. 
TSRH trial h. 
up-angle h. 
h. V-groove connection 
design 
Zielke bifid h. 
Zuelzer h. 
hookbar holder 
hooked 
h. intramedullary nail 
h. knife 
Hookian region 
hook-nail deformity 
hook-plate fixation 
hook-to-screw L4-S1 
compression construct 
hoop stress fracture 
Hoover 
H. sign 
H. test 
Hoppenfeld-Deboer 
H.-D. approach 
H.-D. technique 
hop test 
Hori technique 
horizontal 
h. cleavage 
h. external rotation 
h. fracture 


h. gantry cut 
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ممسك الشص 
تصمیم الاتصال بین الشضن 


ف الا ا 


شص العصَّب 


شَص -٥‏ الفتوح 

شص غرسة الإرواء بحسب 
أوشر ٠٣٠٠‏ 

اللاب التوسيمي للتوضيع 
الْوّجه للرباط التصالب اللفي 

صارة طفلة i‏ 

صتّارة فة ٥-5‏ 

صارة لَه STR‏ 


4 رە 


شص السويقَّة ٥-2‏ 


8 


E 


شص (ا لجسم الفتوح) بب 


h. holder 

h. hollow-ground 
connection design 

h. impactor 

intermediate C-D h. 

Isola spinal implant 
system h. 

Knodt rod and h.?s 

laminar C-D h. 

Leatherman h. 

meniscus h. 

Moe h. 

Moe alar h. 

multispan fracture h. 

nerve h. 

neutral h. 

open h. 

open C-D h. 


Osher irrigating implant h. 


PCL oriented placement 
marking h. 

pediatric h. 

pediatric C-D h. 

pediatric STRH h. 

pedicle h. 

pedicle C-D h. 

h. pin 

h. plate 

prosthetic h. 

h. pusher 

ribbed h. 

h. rotary scissors 

sharp worm h. 

side-opening laminar h. 

h. site 

skin h. 

square-ended h. 

T-handled h. 

top-entry (open body) h. 


ي ار ا 
بحسب هورفیتر 


خوربتر انز" 
دمج الکاحل ب ا هورفیتز- 
آدامز 
ياق القصل بحسب سُورتيتر- 
ادامر ٠ ٣‏ 
جورب » بنطلون قصیر 
جورب تید ` 


0 


جورب 4 ملاس محبو کة 
ميكانيكية الركبة بأربعة قَضبَان 
ذات التحكم الإرادي بحسب 
و‌ 0 و۶ ا 
هوسمر- دورانس 
منسّب رضح المستشفى 
o‏ چ o‏ 
الطعم اليف ال 
موصل الطعم يفي اللوي 
تحمل الٿوي 
حار 
طريقة الكلب الحار 
المعالحة بالتكميد ا لحار 
سکن جار 
نحشو ة تخار 
ام حار 
كعكة الصليب الحارة 
الارة 
علاَمَة الجمجمة بشكل كعكة 
الصليب الحارّة 
حار-بارد (هوت -آیس) 
جهاز حار-بارد 1۲1 


دنار هوت -أيس للركبة جهاز 111 


0 o 


و3 

هوتون -اکروید 
ا 2 2 o SJSog‏ 
يقة کسر هوتون -اکروید 


3 ا و 
رد معتوح بحسب هولول - 
o So‏ چ 


ء30 0 


ية هوتّون-أكرويد 


اختبارهول 

که ۶ د ا کا 
تضيق مخصور (شبيه بالساعة 
الرملية » في الرحم) 
اسشیتاء مذزلی 


الام الرگيي الهالي بحسب 


arthrodesis 
Horwitz-Adams 


H.-A. ankle fusion 


H.-A. arthrodesis 


hose 
TED h. 
hosiery 
Hosmer-Dorrance 
voluntary control four-bar 
knee mechanism 
Hospital Trauma Index 
host-allograft junction 
host tolerance 
hot 
h. dog technique 
h. fomentation therapy 
h. knife 
h. pack (HP) 
h. weld 
hot-cross-bun 


h.-c.-b. skull 


h.-c.-b. skull sign 


Hot-Ice 
H.-I. System II 
H.-I. System I knee 
blanket 
Houghton-Akroyd 
H.-A. fracture technique 


H.-A. open reduction 


H.-A. technique 
Houle test 


hourglass constriction 


House reconstruction 


Houston halo cervical 


خياطة التنجيد الأفقة 


۰ 3 
هرمون النمو 

ا 
هرمون النمو البشري 
هرمون جنسي 


اهمون املق لُوَجّهة الدرقية 


حصان شارلی 
ركبة متطي صهوة الجواد 
حافر ا لحصان 

عدم الام کسر حَافر ا حصان 
عدم الام حَافر الحصان 
دشبد قَدم الحصان ٠‏ 
حذوة ١‏ 

خراج حڏوي 

مظهر حڏوي 

وسادة لبادية بشکل حڌوي 
سدیله کل سدوی ٠.‏ 
هورسلي 

قاطع العَظم بحسب هورُسلي 
مشار العظم بحسب هورسلي 
اأَشَمع العظمي بحسب هورسلي 
هورفيتز ٠‏ 

لیاق مقصل الکاحل بحسب 
ھورفيتز ا ٠١‏ 

إيتاق اقصل عبر الكحب 
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h. mattress suture 
h. meniscal tear 
h. pedicle diameter 
h. plane 
h. position 
h. tear 
hormone 
adrenocorticotropic h. 
(ACTH) 
growth h. 
human growth h. (hGH) 
sex h. 
thyrotropin-releasing h. 
horn 
anterior h. 
central h. 
cutaneous h. 
posterior h. 
Horner syndrome 
horse 
charley h. 
horseback rider’s knee 
horse-hoof 
h.-h. fracture nonunion 
h.-h. nonunion 
hose’s foot callus 
horseshoe 
h. abscess 
h. appearance 
horseshoe-shaped 
h.-s. felt pad 
h.-s. flap 
Horsley 
H. bone cutter 
H. bone saw 
H. bone wax 
Horwitz 


H. ankle arthrodesis 


H. transmalleolar 


سرع القلب 

معکّس 1 

[مختصر] 

هاینس - تيلآیت 
[مختصر 1 

اعتلال عصي حر کي حسي 


ورآٹی »الط 111 
بدلة ال ر كبة اللَقمية التامَةَ 1458 


تطّويل الوتر العقبي خلال الجلد 


کک 
بجحب سو هسق 

و۶ 

[مختصر] 

الإصبہ المطرفة 
E‏ 

صهریج هوبارد 

[مختصر] 

سیروتونین 

e‏ ا 

[مختصر] 

فطع العظم الظنبوبي العالي 

هوبارد 


مسمار هوبارد الوب 
صهريج العامة الفيزيائية 


وھ ر هه 
بحسب هوبارد 
می باز 
& کا اس0 
صهریج هوبارد 
E‏ 
إرة محورية 
هبر 


ار اک صر ھە خی اتی 
نقل مبعدة ا لخنصر بحسب هبر 
ٍ ٍ رہ 


رأب الَقابلة عقربة الخنصر 


2 


heart rate 
H-reflex 
HS 
Haynes-Stellite 
H-shaped capsular incision 
HSMN III 
hereditary sensory motor 
neuropathy, type III 
HSS total condylar knee 
prosthesis 
Hsu-Hsu percutaneous 
tendo calcaneus 
lengthening 
HT 
hammertoe 
Hubbard tank 
5-HT 
serotonin 
HTO 
high tibial osteotommy 
Hubbard 
H. bolt 
H. physical therapy tank 


H. plate 
H. tank (HT) 
Hubbard-Nylok bolt 
hubbed needle 
Huber 
H. abductor digiti quinti 
transfer 
H. adductor digiti quinti 
opponensplasty 
H. transfer 
H. transfer of abductor 
digiti quinti 
Hubscher maneuver 
Huckstep nail 
Huck towel 


Hudson 


و۶ 3 

ھوستوں 

ر 

هوفانین 

َمل العضلة العريضة الظهرية 
کی ن وھ 


بحسب هوفانین 


کولب هومیدیکا 1٥8‏ 
آدوات ال رکب بحسب هوّمیدیكا 


و ر وه ر 
رره فيتاليوم بحسب هومیدیکا 
و ا 
هوورث 

fr‏ و و 

ماتی هوورٹث 

ەر و F4‏ 34 

إجراء هوورث 

a 

بدلة هوورث 


وو و Sor‏ 


إجراء هوورث _ كيلور 


انفتاق التواة اللية 
[مختصر] 

بدلّة الورك !1 5388 

بدلة الورك التام 1۲ 11۲5 


[مُختصَر] 
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support 
Hovanian 

H. latissimus dorsi muscle 

transfer 

H. procedure 

H. transfer technique 
Howard 

H. bone block 

H. technique 
Howmedica 

H. cement 

H. ICS screw 

H. knee instrumentation 

H. knee system 

H. prosthesis 


H. total ankle system 


H. Vitallium staple 
Howorth 

H. approach 

H. procedure 

H. prosthesis 
Howorth-Keillor procedure 
Howse-Coventry prosthesis 
Howship lacuna 
Hoyer traction 
HP 

hot pack 
H-P 

Hilgenreiner-Perkins 
HPA 

hypothalamic-pituitary- 

adrenal 

HPC-device 
HPN 

herniated nucleus pulposus 
HPS 

H. II hip prosthesis 

H. II total hip prosthesis 
HR 


EAE 
وهو وول ر‎ 


و النمو البشري 
فيروس العوز التاعي البشري 


h. bite infection 
h. growth hormone (hGH) 


h. immunodeficiency virus 


(HIV) 
h. leukocyte antigen (HLA) ا مض اة البيضاء البشرن‎ 
h. lymmphocyte antigen مستضد الخلية اللفاوية ية اشر‎ 
(HLA) 

سکین هومبی Humby knife‏ 
عضدي humeral‏ 
القع العضدي للرباط ا لحقّاني h. avulsion of the‏ 
العضدي ٴَ glenhumeral ligament‏ 

(HAGL) 

h. canal اة عضدية‎ 
h. circumflex vessel الوعاء ء الْنْعَططلف العضدي‎ 
h. component مکون عضدي‎ 
h. condyle , أقَمة عضلية‎ 
h. cutting guide دلیل قاطع العضد‎ 
h. epicondyle 2 فة‎ 
h. epiphysis مشاشة عضدية‎ 
h. fracture کس عضدي‎ 
h. fracture abduction splint جبيرة تل للکسر العضدي‎ 
h. fracture malunion اتام الكسر العضدي‎ 
h. head سی :العا‎ 

h. head retractor ١ ا راس‎ 
h. head-splitting fracture 1 کش و لراش‎ 
h. impactor مر رطام دی‎ 
h. neck عق العضدًَ‎ 
h. physeal fracture کسر الم عضدی‎ 
h. reamer مقوار لضان‎ 
h. saw منشار عضدې‎ 
h. shaft fracture کسر جسم العضد‎ 
h. supracondylar fracture کس عضدي قوق اللقمة‎ 

الزاوب ية العضدية الزد رندية humeral-ulnar angle‏ 
عضدي العضدان ˆ humeri‏ 


articulatio h. 


مفصل العضد 

فصال حول العضد 
المصل العضدي الكعبر ي 
تبعيد عضدي صدڏري 


ر 


عضدي رَندې 


القصل العضدي الردي 


periarthrosis h. 
humeroradial articulation 
humerothoracic abduction 
humeroulnar 


h. articulation 


مفقّب العظم هودسون H. bone drill‏ 
سناد هودسون 

مقب مع سناد هودسونٍ 
وة المقبض بحسب هودسون 


E f 


H. brace 
H. brace with bur 


H. chuck adapter 


مثقب هودسون HB. drill‏ 
ساد قفص الر رکب بحسب Hudson-Jones knee cage‏ 
ا دو ن - جو ر brace‏ 
هو تر Hueter‏ 
عصابة هوتر H. bandage‏ 
ا هو َ HB. line‏ 
هو 2 H. sign‏ 
هو خسو ن Hughston‏ 
تصتيف هو جستو ن H. classification‏ 
إتار الج بالتدوير ا خارجي H. external rotation‏ 
E‏ هو جنتو ن recurvatum test‏ 
اختبار تفضة الركبة ب تحنتت H. knee jerk test‏ 

هوجستون ‏ , 
اختبار تَنية هوجستون H. plica test‏ 
اختبار الساحب ا حلفي H. posterolateral drawer‏ 
ال حشي بحسب هو 2 ن test‏ 
اختبار المتاحت الخلفي الإنسي H. posteromedial drawer‏ 
HE‏ هوجستو ن test‏ 
إجراء هو خا ن H. procedure‏ 
إعادة الصيف نت H. realignment‏ 
دلو ي 
اختبار هوجستون H. test‏ 
منْظر جستو ن HB. view‏ 
استبتاء هو جستو ن - - دیجنهاردت Hughston-Degenhardt‏ 
reconstruction‏ 
إجراء هو جستو ن هو سر Hughston-Hauser‏ 
procedure‏ 
هو ستو ن جا کور سو ن Hughston-Jacobson‏ 
استبتاء ا الوحشي نخست H.-J. lateral compartment‏ 
و 


هو جستو ن جاکوبسون reconstruction‏ 


ية هوجستون- جاکوسون 
اختبار التفضة بحسب هو جستو Hughston-Losee jerk test ùj‏ 
لوزي ١‏ 
مقاط السويقة هيو يوج 
إجراء هر ي- -لينشيد 


3 


human پسږی‎ 


H.-J. technique 


Hugh Young pedicle clamp 


Hui-Linscheid procedure 
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غضروف رُجاجي 

بک زجاجي 
هیالرونیداز 

هیبریدفیت 

جها ز الورك التام بحسب 


هیبریدفیت 


د رة بحسب هیدرا- 


ا و 


کادنس 
عرز مقاط هید را جريب 


ەه 4 


هیدرولي 

وحدة الركبة الهيدروليكية 

بدلة وحدة الركبة الهيدروليكية 

جهازاختبار هيدرولیکي 
NS‏ 
هيدرو کلورید 

هيدرو كلوريد الألفينتانيل 

هيدرو کلورید النالوکسون 

هيدرو کلورید البنتازوسین 
هيدرو کودون 
هيدرو کولاتور 

هيدرو کولاتور °۷0 
هيدرو کورتیزون 

نقل الصوت الهيدروكرتيزوني 

(عظيْمات سمعية 
هیدروکرتيزونية) 

هیدروکورتون 
هيدروجين 

الماء الأكسجينى 

يقة الاجتر اف بالماء الأكسجيني 

موه النخاع التكهفي 
هیدرومورفون (قلواني مورفیني 


مخدر ومسکن) 


hx 

history 
hyaline cartilage 
hyalinization 
hyaluronidase 
HybridFit 

H. total hip system 


H. total knee system 


Hydra-Cadence 


H.-C. gait-control unit 


H.-C. knee prosthesis 


Hydragrip clamp insert 
hydraulic 

h. knee unit 

h. knee unit prosthesis 

h. test system 
hydrocephalus 
hydrochloride 

alfentanil h. 

Naloxone h. 

pentazocine h. 
hydrocodone 
hydrocolator 

CMO h. 
hydrocortisone 


h. phonophoresis 


Hydrocortone 
hydrogen 

h. peroxide 

h. washout method 
hydrolyze disc content 
hydromelia 


hydromorphone 


ور س س 


متلازمة الرآمي 


داحس هتشنْسون الملاني 
جبيرة ¥0 ˆ 
ثيه غلفانی بنبضات عالية 
ألفولطاج 
[مختصر] 
العامة العالية الفولطاج 
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h. joint 
humerus 
distal h. 
Holstein fracture of h. 
Proximal h. 
humica 
humoral immunity 
hump 
buffalo h. 
dowager’s h. 
humpback deformity 
humpbacked spinal 
curvature 
Humphrey 
ligament of H. 
Hungerford-Krackow-Kenn 
a knee arthroplasty 
Hungerford technique 
Hunter 
H. Silastic prosthesis 
H. Silastic rod 
H. syndrome 
H. tendon prosthesis 
hunting reaction 
Huntington 
H. bone graft 
H. chorea 
H. sign 
H. tibial technique 
hurler’s syndrome 
Hutchinson 
H. fracture 
H. freckle 
melanotic Whitlow of H. 
HVO splint 
HVPGS 
high-voltage pulse galvanic 
stimulation 
HVT 
high-voltage therapy 


پاج hallucis‏ 
ر ا 
تبیغ hyperemia‏ 
hyperemic 2‏ 
رط الح hyperesthesia‏ 
مقر طٍ الحشن hyperesthetic‏ 
مقر ط التمديد hyperextend‏ 
مشية ةالر رک الْمر طة التمديد hyperextended knee gait‏ 
ف ط التمديد hyperextension‏ 
ستاد رط التمديد h. brace‏ 
الب فرط التمديد h. cast‏ 


cruciform anterior spinal h. 


(CASB) 


رط الَمديد الفقّري الآَمَامي 
الممليبي 


تشوه فرط التمديد 


اص به 


إصابة فرط التمديد 
قرط تمديد العثق فى أثناء العمل 
ا لجراحي 


قرط مدید ارتدادي 


h. deformity 
h. injury 


intraoperative neck h. 


rebound h. 


فرط تمد ر اجع recurrent h.‏ 
فرط مدید قطعي segmental h.‏ 
کرب فرط التمديد h. stress‏ 
اختبار فرط التمديد h. test‏ 
إصابة درط الانشتاء hyperflexion injury‏ 
کر ٴط جاما جلو ل hypergammaglobulinemia‏ 
فرط جاما خا بلين متعدد polyclonal h.‏ 
التسائل 
فرط التعرق hyperhidrosis‏ 
فر ُط التقّر ن hyperkeratosis, pl.‏ 
hyperkeratoses‏ 


آفة مقر ظة التقرن 
درط انداب الجتفي 
رط ادات الشف ادل 
العَصبّي ٠‏ 


hyperkeratotic lesion 
hyperkyphoscoliosis 


neuropathic h. 


درط الحدآی hyperkyphosis‏ 
وط القَعَس hyperlordosis‏ 
مقر طٍ التحرك hypermobile‏ 
دم راء مفرطة الح ركة h. flatfoot‏ 
مفرطة الحركة h. foot‏ 
مقصل م مغر طط المح ركة h. joint‏ 
فر ١ط‏ الح hypermobility‏ 
فر طط ترك عاو وض compensatory h.‏ 


ضط مائي سکوني 
تكهف التخاع اهي 
تكهف الشخاع الوهي الوص 


hydrostatic pressure 
hydrosyringomyelia 


communicating h. 


العالىة المائية hydrotherapy‏ 

مطحتة الدو س تحت cll‏ بح Hydrotrack underwater‏ 
هيدر وتراك treadmill‏ 

هيدرو کسي أباتیت hydroxyapatite (HA)‏ 
کلسنیو م e‏ آباتیت calcium h.‏ 
هيدرو کسي آباتیت coralline h. E‏ 
داء 3 رسب ۽ ادرو کت آباتّیت h. deposition disease‏ 


h. implant material 


ت a LE‏ 
ی ا 
ج معّطَی هيدر و آباتیت hydroxyapatite-coated stem‏ 


هيزرو کسیکلو رو کین hysroxychloroquine‏ 
هيدر وکسیزین hydroxyzine‏ 
ورم رطب ( كيس أو كيسة أو hygroma‏ 
جراب ب ملي ء بسائل) 
ورم گهفي یي cystic h.‏ 
ھيلامر - Hylamer-M M1‏ 
مکو ر الحمل في أ احة Hylamer orthopaedic‏ 
العظمية هیلامر bearing polymer‏ 
الع م اللاآمى hyoid bone‏ 
فص ح س الم hypalgesia‏ 
اوسّاط التباين هيباك Hypaque contrast media‏ 
فر ظط التبعيد hyperabduction‏ 
اختبار متلاز مه فرط التبعيد h. syndrome test‏ 
اختبار فرط التبعيد h. test‏ 
مقر ط التشاط hyperactive‏ 
منْعکس مقرط التشاط h. reflex‏ 
استجابة مفرطة النشاط h. response‏ 
رط التشاط ˆ hyperactivity‏ 
فرط التشاط الفيزيو لوجي physiological h.‏ 
رط اتلم hyperalgesia‏ 
ط التغذية hyperalimentation‏ 
مقر ط الضغط hyperbaric‏ 
اکن مقرط الضطظ h. oxygen‏ 
العالة بالأکسجين اقرط h. oxygen therapy‏ 
الضخط (HBO)‏ 
رط کالسیو م الدم hypercalcemia‏ 
رط کورتیزول الم hypercortisolism‏ 


hyperdynamic abductor 


مبعدة إبهام القدم الَمّرطة 
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عدم الالتتام ارط التوعية 


وان ماني تومي 
تق ص الألدوستيرونية 
فصر الألدوستيرونية الناقص 


“ەر و 


الشرد يان الخثلي 


انحناء صدري من ج حداب 
ناقص ˆ 
حداب ناقص صدري 


ص 


a 4 


داء الناقص فسفات الدم 


h. nonunion 
hypesthesia, hypoesthesia 
hypnoanalgesia 
hypnoanesthesia 
hypoplasty 
hypnotic 

h. amnesia 

h. displacement 

h. dissociation 

h. reinterpretation 

h. replacement 

h. time disorientation 
hypoaldosteronism 


hyporeninemic h. 


hypochondriac region 
hypodermic 

per h. (H) 
hypoesthesia (var. of 

hypesthesia) 
hypogastric 

h. artery 

h. flap 
hypoglossal nerve 
hypoglycemia 
hypokyphosis 


right thoracic curve with h. 


thoracic h. 
hypolordosis 

cervical h. 
hypomobile 
hypomobility 
hyponychium 
hypoparathyroidism 
hypophalangism 

pedal h. 
hypophosphatasia 
hypophosphatemic bone 


disease 


فرط اترك القصلي 
ورم رم کظري ٤‏ 
درط العظمانية 
رط التعظاً 
رط العم الفقر ي المَسط 


متلازمة فرط َعَم ٠‏ 
حرففة مكأشية مقر طة التعظّم 
رطالرات 
فی ا وره 4° 


ا 


رط الاستقطاب 
ترط الك 


فرط الحرارة 


ور ا 


فرط الحرارة ا لخبيث 
رط الْتْعكسات 
فرط ضغط الدم 

فرط ضغط دم الربلة 
درط ال رار 

قرط الحرارة ا لخبيث 


ار س ا 


مقرط الرارة 


عل ا 2 
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joint h. 
hypernephroma 
hyperosteoidosis 
hyperostosis 

ankylosing spinal h. 

diffuse idiopathic 

sclerosing h. (DISH) 
diffuse idiopathic skeletal 
h. (DISH) 

infantile cortical h. 

h. syndrome 

h. triangularis ilii 
hyperparathyroidism 

brown tumor of h. 

h. tumor 
hyperplasia 

epiphyseal h. 
hyperplastic 
hyperpolarization 
hyperpronation 
hyperpyrexia 

malignant h. 
hyperreflexia 
hypertension 

calf h. 
hyperthermia 

malignant h. 
hyperthermic 
hypertonia 
hypertonicity 
hypertonus 
hypertrophic 

h. exostosis 

h. granulation tissue 
h. nonunion 

h. synovitis 

h. vital nonunion 
hypertrophy 
hypervascular 


h. fragment 


ص التوتر الخلقي 
التهاب افصل الناقص ١‏ 
گر ٥‏ ےه 0 


لحيوية 


h. eminence 

h. fascia 

h. hammer syndrome 

h. muscle 
hypothermic 
hypothyroidism 
hypotonia 

congenital h. 
hypotrophic arthritis 
hypovolemic shock 
hypoxemia 
hypoxia 
hysteresis 
hysterical 

h. gait 

h. scoliosis 
Hz 


hertz 


ا الغضاريف والشعر 


و 


سے ك 


تاقص التتسج 
ا 
الضلع الأول الناقص التتسج 
تاقص التنسج 
يد ناقصة الس 
إنهام َاقص التتَسّج 
فص الالدوستيرونية الَاقص 
الرينين 


تخدير خافض لضغط الدّم 
جراحة خافضة لضغط الدم 
TT‏ ا 

وطائي -نخامي - کظري 


مخور الوطًاء -الثْحَامة ‏ الكظر 
اة ٠.‏ 
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hypoplasia 

cartilage-hair h. 

skeletal h. 
hypoplastic 

h. finger 

h. first rib 
hypoplastic 

h. hand 

h. thumb 
hyporeninemic 

hypoaldosteronism 
hypotension 
hypotensive 

h. anesthesia 


h. surgery 


hypothalamic-pituitary-adr 


enal (HPA) 
h.-p.-a. axis 


hypothenar 


[مختصر] 
زیحان محفظ سفلي 
حيزوريي ٠ ٠‏ 
[مختصر] 


E 


سے وے ب 


جر رفبي مت 
[مختصرً] 
غرسة فقرية مَالية (إيديال) 
إدبرج 
غامض » مجهول السبب 
َر لکوعائي مجهول السب 
چا 
تحَلخل العظام اليقعي المجهول 
ت 
جتف مجهول السبب 
هيكلي مجهول السب 
مارم فرط التعظّم الهيكلي 
المجهول السبب 
تحَلخل العظام العابر المجهول 
اسب 
عَامض » مجهول السبب 
َكَون العَظم التاقص المجهول 


السبب 


وم 
ê‏ 


محصر 
الاختلال الداخلي للركبة 


تفاعل طفحي 


ICS 
inferior capsular shift 
intercostal space 


ICT 


intermittent cervical traction 


I&D 
Ideal spinal implant 
Ideberg glenoid fracture 
classification 
idiopathic 
1. avascular necrosis 
i. genu valgum (IGV) 


i. juvenile osteoporosis 


1. scoliosis 

1. skeletal 

i. skeletal hyperostosis 
syndrome 


i. transient osteoporosis 


idiopathica 


Osteopsathyrosis i. 


IDK 
internal derangement of the 
knee 


1d reaction 


کہ 


مزقة جاقَويّة علاَجية الَا 
إصابة علاَجلّة انشا 

حداب قطن علدّجى انشا 
التهاب العم والنقي العلجي 
مزقة علاَجلة انشا 

1 الحرمة 1 ؟ 2 الدعامة 1 
خرامة إسمنت الدعامة 1 
E u‏ 
بالدعامة_1 
رأب نصف الورك بالدعامة_! 
غم الورك بالدعام 1 
دعامة-1 بحسب پرجسن 


ہر ووو ډوو 4 
د 


إيبوبروفين (دواء مسكن ومضا 


للالتهاب) 
جلید 
تطبيق ال ليد 


دل بال جليد ء تدذليك با جليد 


كمادة جليديّة 
كسر المتزلّج على الجليد 
[مختصر] 


iatrogenic 
i. dural tear 
i. injury 
i. lumbar kyphosis 


i. osteomyelitis 


i. tear 

I-beam 
I.-b. cement punch 
I.-b. hemiarthroplasty hip 

prosthesis 

I.-b. hip hemiarthroplasty 
I.-b. hip operation 
Jergesen I.-b. 


ibuprofen 


ice 
i. application 
i. massage 
i. pack 
i. skater’s fracture 


ICLH 


Imperial College of London ùدنل کلية امبریال فی مستشفى‎ 


بدلّة الكاحل 1 
راقص بلجف درج ا 
بدلةال1 ٠‏ 
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Hospital (CLH) 


I. ankle prosthesis 


I. double cup arthroplasty 


I. knee prosthesis 


° o ھە‎ 


طعم ترصيعي من عرف الحركفة 


وو 2 


کک 


تثبيت حرقفي 


o 


طعم حرفي 
منظر الحرففية الائلة 
تالظم ال ركني 


E 


دعامة حرففية 


طم شقبي (مشقق) حرفي 


ا 


جا ار 
قطع جتاح الحرقفة 


م ص ت 
العضلة الحركفية 


جي 


رة (عظم ام لر 


حر ا رط اتمم 
لاز زمه القطنية الحرقفية ا الضلعية 


عضلة حركفية ضلعية 
حرقفي قخڏي ‏ 


اتی حركفي فَخذي 
ی ی ی 


سديلة حرقفية فخذية 


کیہ کی 


شريان السديلة الح ركفية الفخذية 


E E 


سديلة بسويقة حر ففية فخذية 
ختار حرقفي فَخذي 


ا 


العَصَب الحرفي اللي 


2 


حرقفي آرت 


رو د 


ما حي حرفي ريي 


اى حرقفي أربي 

الحَصَب الحركفي الأربي 
حرفي قطني 

الشريان ال5 قفي القطني 

الوريد الحرقفي القطني 
حرفي الرضتّي ٠‏ 


ای ۰ 


شربط حرققي رضفي 


2 


لرباط الركفي الرضقي 


.س 


. crest-inlay graft 
1. crest ossification 
1. epiphysis 
i. fixation 
1. graft 
i. oblique view 
i. osteocutaneous flap 
1. osteotomy 
1. post 
1. screw 
i. slot graft 
i. spine 
i. strut bone graft 
i. vein 
i. wing 

i. wing resection 

iliacus muscle 

ilial 


ilii 


hyperostosis traingularis i. 


iliocostalis lumborum 
sydrome 
iliocostal muscle 
iliofemoral 
1. approach 
1. flap 
i. flap artery 
1. pedicle flap 
i. thrombosis 
iliohypogastric nerve 
ilioinguinal 
1. acetabular approach 
1. approach 
1. nerve 
iliolumbar 
1. artery 
i. vein 
iliopatellar 
1. band 


i. ligament 


[مختصر] 
الرباط القّاني العضدي السقلي 


ٿاري ٤‏ حراریر 
[مختصر] 
ركب رَوْحاء غامضتة أو رى الركبة 


الغامض 
ر جمعية الصداع الدولة 


[مختصر] 

الإسفين العقبي الداخلي 
[مختصر] ا ٣١‏ 
مقرب ملقّطي بحسب إیکيتا 
نقل الصدرية الكبیرة بحسب خب 


e E 


غلوظن (انسنداة الما 
علوص الَنانة 

علّوص معوي 
علوص شللي 
إيلفيلد 

جبيرة إيلفيلد 

مقو ام جبیرة إيلفيلد 
جبيرة اد ةإيلفيلد - جوستافسون 
حرفي 

تئ حرفي 

ران حر 


إصابة الشريان ا حرفي 
طم لتقم رتفي 


إجراء الدعم الحرقفي 


ملقاط حرقفي 
اختبار الانضعَاط الحرقفي 


عرف ار فف 

طحم عظم العرف الحركفي ا حر 
طْعّم عظم العرف الحرفقي 
تثبیت طْعم عظم العف الحرقفي 


4 
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IGHL 
inferior glenohumeral 
ligament 
igne 
erythema ab i. 
IGV 


idiopathic genu valgum 


IHS 
International Headache 
Society 
IHW 
inner heel wedge 
Ikuta 


I. clamp approximator 


I. pectoralis major transfer 


ileus 

bladder i. 

intestinal i. 

paralytic i. 
Iifeld 

I. splint 

I. splint orthosis 
Ilfeld-Gustafson splint 
iliac 

i. apophysis 

i. apophysis sign 

i. artery 


i. artery injury 


ب 


. bone graft 


کی 


. buttressing procedure 

i. clamp 

i. compression test 

i. crest 

i. crest bone free graft 

i. crest bone graft 

i. crest bone graft 
stabilization 


i. crest grat 


إطار إليزاروف 
تطويل السّاق بحسب إليزاروف 
جهاز تطویل اعرف بحس 
إليزاروف 
زه يرارف لويل لطر 


استبيان السلوك الرضى 
استبیان الاکتتاب الرضی 
مرض بيئي 

و 

[مختصر] 

بين العضَادت 


داخل النقي ء داخل البصلة › 


صورة ةصدّى التحرك الزاوي 


صورة تفريسكة 1× 
تصویر 
التصوير بالرنين المغناطيسي 


التصوير بثناتي بيريدامول الثاليوم 


التصوير بالرتين المغتاطيسي 
الديتاميكي 

التصوير باّرنين المغتاطيسي 
العزز بجادوبنتيتات - دي 


او 


I. external fixation 

I. fixator 

1. frame 

I. leg lengthening 

I. limb-lengthening 
system 

I. limb-lengthening 
technique 

1. method 

I. ring 

I. technique 


I. wire 


illness 


I. Behavior Questionnaire 
I. Depression Questionnaire 


environmental i. 


IM 


intermuscular 


intramedullary 


intramuscular 


image 


1. control 

1. en Grelot 
field-echo i. 

1. intensification 
1. intensifier 
spin-echo i. 


Xi-scan i. 


imaging 


cine-magnetic resonance i. 
(cine-MRI) 

diagnostic i. 

dipyridamole thallium i. 

dynamic magnetic 


resonance i. 


gadopentetate-dimeglumine- 


enhanced magnetic 
resonance i. 


gamma camera i. 


العضلة القطنة 

التهاب جراب العضلة القطنية 
العضلة القطنبة 

ورم دموي للعضلة القطنية 
تراجع العضلة القطية ٠‏ 

وتر العضلة القطنية 

تقل العضلة القطنية 


2 


حرقفي عَجُِي 
إجراء بیت حرقفي وحرقفي 


2 


رف ا aD‏ 


0 وهو 


شریط حرقفي ظنبوبي 


كير الشريط الرقفي الظبوبي 


a 


لفافة الشريطً الحرقفي 


کر اتترا ركني 


الظنبوبي 
متلازمة اشرب طا في 
خياطة وتر الشربط الحرقفي 
الظنبوبي ٠‏ 
نقل الشريط الحرقفي الظنبوبي 
السبيل الحرقفي لوبي 


الحرففة :(عظم ار قفة) 
الوجه الأمامي للحرففة 


الوجه الآمامي الظّاهر للحرففة 


الوجه الآمامي الباطن للحرففة 
ن ارقف 

الحرقفة الظَاهرة 

باطن - ظًاهر 2 

باطن -ظاهر ار فة 

باطن -ظاهر الحرففة 


PIEX ã4 
PIN a> 


° ا ا ص ال‎ E 
e E 


ج ا رة 
إليراروف 


د 
جهاز إليزاروف 


ی ی 
جهيزة إليزاروف 
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الظنبوبي 


iliopsoas 

i. bursitis 

i. muscle 

i. muscle hematoma 

i. recession 

i. tendon 

i. transfer 
iliosacral 

i. and iliac fixation 

construct 

i. SCrEeW 
iliotibial (IT) 

1. band (ITB) 

i. band augmentation 


1. band fasciitis 


i. band graft augmentation 


i. band syndrome 


1. band tenodesis 


i. band transfer 
i. tract 
ilium 
AS i. 
ASEx i. 
ASIn i. 
i. drainage 
external i. (EI) 
In-Ex i. 
internal-external ilium 
internal-external i. (In-Ex 
ilium) 
PIEx i. 
PIIn i. 
Piriform sclerosis i. 
Wing of i. 
Ilizarov 
I. apparatus 


I. device 


یثبت » پستو قف immobilize‏ 
ورا 
مثبت immobilizer‏ 


ورد 


ثبت الكتف نصف الرابط 


Hook hemi-harness 


اض ر 


shoulder i. هوك‎ 

ورد ورن 1 

Knee i. ال‎ ٤ 

OEC knee i. ك الركة 1 ا‎ 

م 8 رگبی بلاستزو ٿت_ Plastizote-Kydex cervical i.‏ 
کيدکس ` 

و ال غ کو يك QuickCast wrist i.‏ 


Raymond shoulder i. 


Sateen knee i. 


Shoulder i. مثبت الكتف‎ 
Velpeau shoulder i. مت الكتف فیليو‎ 


وو رکس کر ر ورو 
ەر رەي 


2 8 2 ا 
مثبت آخرمي ترقوي ويستفيلد 


Watco knee i. 
Westfield 


acromioclavicular i. 


عصابة مثبتة immobilizing bandage‏ 
مقصل ثابت immovable joint‏ 
مناعی امھ مت immune‏ 
ا i. globulin e‏ 
الجهاز الناعى i. system‏ 
متاعة immunity‏ 
متاعة متواسطة با لايا cell-mediated i.‏ 
مناعة اة humoral i.‏ 
أهلية مناعبة immunocompetence‏ 
استمناع immunogenicity‏ 
جلو بولین مناعی immunoglobulin‏ 
إرساء متاعی 1 Immunomount‏ 
معالىة ا immunotherapy‏ 
[مختصر] IMN‏ 
تسمیر داخل النقى intramedullary nailing‏ 
IMP TT‏ 
اجات الطسة التكرة Innovative Medical‏ 
Products‏ 
مث توضیع الركبة ر 2 : IMP knee positioning‏ 
اجات الطسة المتكرة triangle‏ 


مقاط ستيري ب بحست | لجات 


الط اة 


IMP Steri-Clamp 


التصوير بالرّنين ا لمغناطيسي 


تضوير بالستوى السهمي 


تصوير تَروية العضلة القلية 


magnetic resonance i. (MRI) 
sagittal-plane i. 


Tc 99m sestamibi 


بسیستامیبی 1۰99۳ myocardial perfusion i.‏ 
لاتوازن 4 imbalance‏ 
لاتوازن عزم التدور يرالحر کي isokinetic torque i.‏ 
الإسوي 
لاتوازن العضلة muscle i.‏ 
متر اکب imbricate‏ 
ا کب imbrication‏ 
تراکب محفظي capsular i.‏ 


اظ ماك تاب للت کب الو جنه MacNab line for facet i.‏ 


تراکب إنسی medial i.‏ 
ترا | کب إنسی medial capsular i.‏ 
ترا 1 گب إسی مائ medialis obliquus i.‏ 
میب رامین( دوا شا للاکتئاب) imipramine‏ 
[مختصر] IML‏ 
الر باط نن الأستاع الأول first intermetacarpal‏ 
ligament‏ 
فور ي“ عاجل مباشر immediate‏ 


بدلة فو رة تالة للجراحة i. postoperative prosthesis‏ 
(IPOP)‏ 


تضميد البدلة الفوري بعد 


م 


i. postoperative prosthesis 


العملية 
التوازم (التركيبات) الفورية بعد 


dressing 


i. postsurgical fitting 


الحراحة أو اللاءمة الفورية بعد (IPSE)‏ 
الحراحة 
عطس قمر immersion‏ 
اللّدو دة immitis‏ 


Coccidioides i. 


immobilization .‏ 
ت یت بالقًالب cast i.‏ 
تنک الت i. degeneration‏ 
طر i. method E‏ 
شت تال للجراحة postoperative i.‏ 
تثبیت الكثف بحسب رو ي- Rowe-Zarins shoulder i.‏ 

راریٹس 


Sling i. 
sternal-occipital-mandibular 


i. (SOMD 
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اصطدام » ارُتطام » صدم 
اصطدام الحبل الآمامي 
عرن الاصطدام 
اصطدام (صدم) العم 
اصطدام جانبيٌ 
ألم الاصطدآم 
اصطدام السطح 
عَلمة الاصطدام 
متلازمة الاصطدام 
اختبار الاصطدام 
کک 
سة الحتليطة الألومنيو هة 
ر 4 ج أحة تقو ریم المظام 
AOJASIF‏ 


رأب الفصل بغرسة 


ا o‏ ا 
کک 
PIE he‏ س 


غرسة مفصل صنعى 

غرسة بائونٌ کلاین 
غرسة ثتائبة احير 
الغرس التواقق مع الحياة 
راغ ار 
غر سه عط 

کے الکرلکجین ال“ 


ەم سي کے وہ 


غرسة إصبعية كَلْتّان -نیکول 


ایک ا م چ 


CS Lk 
غرسة جهاز الركبة كونتينيوم‎ 


غرسة معَطًاة 
کوبَاڵت 
غرسة کروم کُوبالت 
طَوق 2 


E 


impingement 
anterior cord i. 
1. exostosis 
graft i. 
lateral i. 
i. pain 
roof i. 
1. sign 
1. syndrome 
1. test 
implant 
1. alloy aluminum 


AO/ASIF orthopaedic I. 


i. arthroplasty 
articulated chin i. 
artificial joint i. 
Bannon-Klein i. 
bicompartmental i. 
1. biocompatibility 
Biomet i. 

1. blank 

bone i. 

bovine collagen i. 
Calnan-Nicolle finger i. 
carbon i. 

cartilage i. 
Cartwright i. 
ceramic i. 
Charnley i. 


chromium i. 


chromium-cobalt-alloy i. 


CKS i. 

Continuum knee system 
implant 

coated i. 

cobalt i. 

cobalt chromium i. 

1. collar 


condylar i. 


رەي 3 


ا العطة کک : 
ليضتاة الوحقبة ونغر سال 


بحسب النتجات الطبية المبتكرة 


حشر » اصطدام 
2 اه 2 0 
TS‏ 


جھاز ال ر ك التام الْعدّل 


ا ° 4ھ هه 


مرطام وستین مور 
ر 
مرطام قاعدة الس الحقانية 


فطري ا 


IMP Universal knee 
positioner 

IMP Universal lateral 
positioner 

impact 

i. biomechanics 

I. modular porous 
prosthesis 

I. modular total hip 
system 

impacted fracture 

impaction 

atlantoaxial i. 

impactor 

Austin Moore i. 

bone i. 


femoral i. 


glenoid implant base i. 


hook i. 

humeral i. 

Moe bone i. 
impactor 
mushroom i. 
Orthopaedic i. 
impactor-extractor 
Fox i.-e. 
impairment 
neurovascular i. 
physical i. 

sensory i. 
impalement 
neurovascular i. 
IMP-Capello slimline 
abduction pillow 
impedance 
plethysmography 
imperfecta 
dentinogenesis i. 
osteogenesis i. (OD) 


impinge 


غرسة القصل المشطى السلامى 


الأول بحسب لاورينس 


غَرسة جراحة تَقّويم العظام 
الفلزية 

غرسة الركبة بحسب ميكرولوك 
غرسة ركبة حاملة متح ر كة 
غرسة معللة ˆ٠‏ 

غرسة جهاز الكتف التام بحسب 


نير 2 
,“ اي ار د6 


غرسة نيباور 
غرسة نیباور - کوتر 


2 


غرسة مرتكز تقويعي 
غرسة حشوة عظمية النغاً 


ی ی ه30 
مصوصه من نط الأوستيوجين 

غرسة قحل وسو نیک ۸ 

غرسة إعادة التسطيح الرضفي 


کر ٥‏ ا 


غرسة لديتة (بلاستيكيّة) 

لے ا کر ن چ ر 

غرسة كروية لدينة 

غرسة بولي میثیل المیتاکریلآت 


غرسة كربونية معاحة ٠َ‏ 


A 
نزع الغرسة‎ 
غرسة فقرية بحسب مستشة‎ 


LaPorta i. 

LaPorta great toe i. 

Lawrence i. 

Lawrence first 
metatarsophalangeal 
joint i. 

1. material 

metacarpophalageal i. 

metal i. 

1. metal 

metal-backed patellar i. 

metallic i. 


metal orthopaedic i. 


Microloc knee i. 

mobile bearing knee i. 

modular i. 

Neer II total shoulder 
system i. 

Niebauer i. 

Niebauer-Cutter i. 

orthotic attachment i. 

OsteoGen resorbable 
osteogenic bone-filling i. 

Osteonics HA femoral i. 

patellar resurfacing i. 

pectoralis muscle i. 

pedicle i. 

percutaneous dorsal 
column stimulator i. 

permanent i. 

pin i. 

plastic i. 

plastic ball i. 

polymethyl methacrylate i. 

processed carbon i. 

1. reaction 

1. removal 

Scottish Rite Hospital 


spinal i. 
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غرسة جهاز الركبة كونتينيوم 


غرسة ظهرانّة 1ا٥‏ 

غرسة وجنية 1ا٥‏ 

غرسة ذقن منْحَنية الأضلاَعَ 
غرسة مصنوعة حصيصا 
راوز 

غرسة جراحة تَقويم العظّام 


r وھ‎ 


عرسهبچل مزدوج 

. D511 غرسة‎ 

س ەم م ر 
غرسة ركبة بحسب ديوراكون 
ا و 

غرسة ديوراليوم 

٥ہ‏ س ہرس 


غرسة كهربائية 
غرسة الركبة بحسب إوالد _ 


اکر د 


فصور الغرسة (إخفاق) 


غرسة نصف مقحمة (نصف 
إقحامية) 

غرسة همی -سلاستك 
HAL E‏ 

غرسة فقرية إيديال 

غرسة ركبة داخل لَقمية 
بحسب إنسال ‏ بورشتاین 
فرب م 

E 

غرسة إصبع القدم الكبير التام 
کوچ 


Continuum knee system i. 
(CKS implant) 

CUI dorsal i. 

CUI malar i. 

curvilinear chin i. 

custom i. 

Cutter i. 


DePuy orthopaedic i. 


dorsal columella i. 

dorsal column stimulator i. 
double-stem i. 

DIT. 

Duracon knee i. 

Durallium i. 

electrical i. 


Ewald-Walker knee i. 


i. failure 

i. fatigue 
fibrous tissue i. 
finger joint i. 
fixed bearing knee i. 
flail i. 

Flatt i. 

flexible hinge i. 
i. forceps 

i. fracture 

great toe i. 


hemi-interpositional i. 


Hemi-Silastic i. 

HIHA tendon i. 

Ideal spinal i. 

Insall-Burstein 
intracondylar knee i. 

joint i. 

Koenig i. 


Koenig total great toe i. 


TSRH wj 
رس غرسة الركبة ا ا‎ 


عر فل , 


س ی 2 وچ 
o‏ ا 


رست 


ا 
عرس اللَولّب 


ەس 


وجيهة ملاطية للغرسة 


و سي 


ريك مم د 
التقل العَصبي بشكل دفعات 


باطن » داخلی 
Es‏ 


toe i. 

trial i. 

tricompartmental i. 

TSRHi. 

unicompartmental knee i. 

Unilab Surgibone 
surgical i. 

Vitallium i. 

Weber i. 

Weber hip i. 

Weil i. 


Weil-modified Swanson i. 


Zang metatarsal cap i. 

Zeichner i. 

Zymderm collagen i. 

implantation 

collared Press-Fit femoral 

stem i. 
noncollared Press-Fit 
femoral stem i. 

Screw i. 
implant-cement interface 
implanted bone growth 

stimulator 
implants 
implast 

I. adhesive 

I. bone cement 
impression 

basilar i. 

1. defect 

1. fracture 
impulse 

1. inertial exercise trainer 

mobilization with i. 
impulse-based nerve 

transmission 
In 


internal 
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O‏ ي ه 
عرسه سيور جر 


E 


عرس يلايك 2 


ب 


رس ایگ 1 
E‏ 


ی 


جلع الغرسة 


غرسة فوق الشوكة 
غرسة سورجيبون 
E FR PR‏ 
غرسه سور جي 
و ت ټک 


معدل بيا الغرسة 


Seeburger i. 
Septacin i. 
Sgarlato toe i. 
Silastic i. 
Silastic finger i. 
Silastic toe i. 
silicone i. 
silicone MP i. 
single-stemmed toe i. 
i. stage 

i. stem 
supraspinatus i. 
Surgibone I. 
Surgicel i. 

i. survival rate 
Sutter i. 
Swanson i. 


Swanson carpal lunate i. 


Swanson carpal scaphoid i. 


Swanson finger joint i. 


Swanson great toe i. 


Swanson radial head i. 


Swanson radiocarpal i. 


Swanson trapezium i. 


Swanson ulnar head i. 


Swanson wrist joint i. 


Swiss MP joint i. 


Syed-Neblett i. 


Syed template i. 


titanium i. 


titanium-alloy i. 


شق فزن الشاطر لعب 


م 


ر < 3 
شق هندرسون الجلدي 


ج رکز 


° a a 
شق خط منتصف الابط‎ 


ر ب 


dorsal longitudinal i. 
dorsal transverse i. 
dorsomedial i. 
double i. 

DuVries i. 

Dwyer i. 
fascia-splitting i. 
fiber-splitting i. 
fish-mouth i. 
Fowler-Philip i. 


Gaenslen i. 


Gaenslen split-heel i. 


Gatellier-Chastang i. 
goblet i. 

Grice i. 

Griffith i. 
Henderson skin i. 
Henry i. 
hockey-stick i. 
H-shaped capsular i. 
inverted-Y i. 
Jergesen i. 

j-shaped skin i. 
Kocher i. 
Koenig-Schaefer i. 
lateral i. 

lateral utility i. 
lazy-C i. 

lazy-S i. 

L-curved i. 
Loeffler-Ballard i. 
longitudinal i. 
L-shaped i. 
L-shaped capsular i. 
Ludloff i. 

Mayfield i. 


McLaughlin-Ryder i. 


medial i. 


medial parapatellar i. 


midaxillary line i. 


في 
إيتاق الل في موأضعه 
دمج السيساء في موضعهًا 
دراسة فی الجی 

مال ب تطالة “ 


عطالة كهربائية 


ج 2 
شق بروزر 
ر 7 
شق بروزر الجلدي 


و ا ی 


واتسون - جونز 


0 
ا 
و 
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in 
1. situ arthrodesis 
i. situ spine fusion 
i. vivo study 
inactivity 
electrical i. 
InCare brace 
incarnatus 
unguis i. 
incidence 
myelopathy i. 
nonunion i. 
incise 
i. drape 
incised wound 
incision 
abdominal i. 
Banks-Laufman i. 
battledore i. 
bikini skin i. 
Brockman i. 
Bruser i. 
Bruser skin i. 


Burns-Haney i. 


Burwell-Scott modification 


of Watson-Jones i. 
capsular i. 
Chang-Miltner i. 
Charnley i. 
chevron i. 
Cincinnati i. 
Colonna-Ralston i. 
Couvelaire i. 
Crawford i. 
Cubbins i. 

Curtin i. 
curvilinear i. 
deltoid-splitting i. 
i. dilator 


dorsal linear i. 


شق راحي إصبعي متعرج 
شو V E‏ 
شی فاختو اجلدي 
شق واطسون - جونز 
شق وستین -هول 
ف بشکّل Y‏ 
شق الرأب ۷-۷ 
شق متعرج 
شق آلرأبَّ 7 


$ 


خزعة (اختزاع) شقية 
ا 
E‏ 
إینکلان 


الطْعّم العَظمي إينكلكن 


إخصتار العظم الكلفي بحسب 


إینکلکن 

جرا إینکاان وبر 
ميلان ميل 

زاوية الان الصدر ي 
ميل ميلان 

ميل العجز (ميّلكن عجز ي) 
مقیاس الياآن 
كيسة اشتمالية 
ناقص 

حلع ناقص 

کسر ناقص 

ف سقلي ناقص 

رد داقن 

ارتفاق الأصابع الناقص 


زاوية حمل مزدادة 
إزالّة البذمرة الَردادة 
التّشاط العَرزي الرداد 


volar zig-zag finger i. 
V-shaped i. 
Wagner skin i. 
Watson-Jones i. 
Westin-Hall i. 
Y-shaped i. 
Y-V-plasty i. 
Zig-Zag i. 
zig-zag finger i. 
Z-plasty i. 
incisional 
1. biopsy 
i. neuroma 
incisura 
Inclan 
I. bone graft 


I. posterior bone block 


Inclan-Ober procedure 
inclination 

angle of thoracic i. 
inclinaton 

Sacral i. 
inclinometer 
inclusion cyst 
incomplete 

1. dislocation 

1. fracture 

1. paraplegia 

1. reduction 

1. syndactyly 

1. tear 
incontinence 

urinary i. 
incorporation 

bone graft i. 
increased 

i. carrying angle 

1. depolymerization 


i. insertional activity 


السقّلي في ا انب الأّبمن 
شق فا 
شق السديلة 8 
شی لدی 
شق ائشطاري 
شق ساط للعقب 
شق بشکگل 8" 
شق وخزي 
د معياري في الخاصرة خاف 
البريتوان (الصفاق) 
و شق سوثرلاند روي 


شق صدري بطي 


2 4 0رک 


شق مستعرض 

شق بشکّل 1 

شق لالعمودئ 

شق بشکل ا 

شئ الصف العمودي 
شق راحي (أخمَصي) 

شق راحي (اخمَصي) مائل 


midline oblique i. 
Nicola i. 

Ober i. 

oblique i. 

Ollier i. 


paramedial i. 


parapatellar i. 

Picot i. 

plantar longitudinal i. 

posterior i. 

posterolateral 
costotransversectomy 1. 

Pridie i. 

racquet-shaped i. 

relaxing i. 

relieving i. 

right-sided submandibular 
transverse i. 

saber-cut 1i. 

scived i. 

serpentine i. 

S-flap i. 

skin i. 

split i. 

split-heel i. 

S-shaped i. 

stab i. 

standard retroperitoneal 
flank i. 

Sutherland-Rowe i. 

thoracoabdominal i. 

transverse i. 

T-shaped i. 

upright-Y i. 

u-shaped i. 

vertical midline i. 

volar i. 


volar midline oblique i. 


لامبآشر 

إيحاء تنومي لامباشر 
متابلة لامبأشرة ١‏ 
رد لامباشر 

تثلیث لامباشر 
إنْديوم-111 ٠‏ 


indirect 
i. hypnotic suggestion 
1. manipulation 
i. reduction 
i. triangulation 


indium-111 


تفز يسا و بالکر یات lلaضlء i.-labelled leukocyte bone‏ 


الَوسومة بالأنديوم 111 
ا 
إندوسين ٠ ١‏ 
حَمْض إندولآسيتيك 
إندوميتاسين (دوآء مضاد 
للالتهابٌ) 
بدلة الورك بحسب إندونج أوه 
إندوبروقین (دواء سکن ومضاد 
للالتهاب) 


ماوت طول الساقين التشريحى 
او 


ماوت طول الساقين الوظيفي 
تفوت طول الساقين 


عطالة 

عزم العطالة 
الحرقَفة الظاهرة-الباطنة 
لابسوطية 


3 
ا 
سن الّرضاع » الصبا 
أعتلدل الأعصابً الورآثي في 


سن الرضاع 


scanning 
i. scintigraphy 
Indocin 
indoleacetic acid 


indomethacin 


Indong Oh hip prosthesis 


indoprofen 


induction 
Pain i. 
induration 
industrial physical 
therapist (IPT) 
inelastic 
inequality 
anatomic leg length i. 
functional leg length i. 
leg length i. (LLD 
inertia 
moment of i. 
In-Ex ilium 
inextensibility 
inf 
inferior 
infancy 
hereditary neuropathy 
of i. 
infant 
i. abduction splint 
i. clown cast shoe 
floppy i. 


premature i. 


ازدياد احير الصلي ا جانبي 
(الوحشى) ا ٠‏ 

عاو بعد ارين 

استجابة متزايدة 

استجابة متزايدة 

رة الحضانة 

مقس (منحن للداخل) 

نکس التقَوس 

برنامج المرب ین الستقل 


اا س 


إند كس نسب » سباية 
کوتاتة إن کس 


مسب الانحساف بحسب زوج 
مسب (ج :متاسب) 

مسب المهماز الأخرمي 
ا 
مَنْسّب الكاحل - الذراع الإْفَاري 
الكرياتين : مسب الارتفاع 
السبابة (الإصبع الثاني) 


مسب رضح ا۸ 2 


منسّب إِقفَاري 

لشب اخ کي بسب مك 
E.‏ * 
مورتري 


استبتاء ا فصل السنعي 
السلامي الاني (السبابي) 


س 


ن منسب اسع الثلمة 


رە ° ° 
بتر شعاعي للسبابة 
مسب الوظيفة الور كية 
مسا 2 العظام بح 
سج 
إندیانا 
e‏ 
مقوار إلْديانا َ 
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i. lateral joint space 


increment after exercise 
incremental response 
incrementing response 
incubation period 
incurvated 
incurvatum reflex 
independent exercise 
program 
Index 
Quetelet I. 
Zung Depression I. 
index, pl. indices 
acromial spur i. (ASI) 
alignment i. 
ankle-arm ischemic i. 
body mass i. (BMD) 
creatine: height i. 
cyst i. 
i. finger (2nd digit) 
i. finger abduction 
index 
Garden alignment i. 
Hospital Trauma I. 
ischemic i. 


McMurtry Kinematic i. 


i. metacarpophalangeal joint 


reconstruction 
notch width i. (NWD) 
Oswestry i. 
i. ray amputation 
sciatic function i. (SFT) 


Singh osteoporosis i. 


Indiana 
I. conservative prosthesis 
I. reamer 


indifferent electrode 


مە 


عدوى هربسية 
E‏ 
غدوى مل ' 
ری ب میک 


ر ەر ہہ د 2 


عدوى بالمتفطرات 

عدوى متفطرة لاسلية 

عدوى جلدية 

عدوى نقي العظم خاال الجلد 
عدوى مسلك الدبوس 
الوقاية من العدوى 


عدوى سطحية 
م0 ,۹ و ي 
عدوى الفصل الرصغي 


ا ی 7 


عدوى نادرة » عدوى غير مألوفة 


عدوی حير الوترة 


التهاب الصل العدوائي 
ا 
زاوية سقل 


الرباط الصلیبی الشکل الشربطی 


انزلاق سقلي 
ر e‏ 0 که 
ا 8 ا مقار 


أ 
که ت 


E ES 


الشريان الدرقي السقلي 


herpetic i. 
human bite i. 
Meleney i. 
musculoskeletal i. 
mycobacterial i. 
nontuberculous 
mycobacterial i. 
percutaneous i. 
percutaneaous bone 
marrow i. 
pin tract i. 
postoperative i. 
i. prevention 
Pseudomonas i. 
pyogenic spinal i. 
spinal i. 
superficial i. 
tarsal joint i. 
unusual i. 
web space i. 
infectious arthritis 
infera 
patella i. 
inferential therapy 
inferior (inf) 
i. angle 
i. band cruciform 
ligament 


. capsular shift (ICS) 


.س 


1. facet 


.س 


. glenohumeral ligament 
IGHL) 

1. glide 

i. ilioischial ligament 

i. laryngeal nerve 

i. leaf 

1. movement 

1. process 

i. spurring 


i. thyroid artery 


ا 


إصبع زنادية طفلية 
احتشاء 

احتشاء الع 
احتشاء 


احتشاء العضلة القلبية 
منْعدّی 
عظم E‏ 
عدم الالتتام غير التّرح النعدّى 


عدم الالتتام النعحدى 
عدوی 
عدوى حيوائية 
عَدوّى لاحيوائية 
عد وی داء الرشاشبات 
عدوی من مشا دموي 
عدوى بالمطتية 
العحدوى بالمستخفية 
عدوى آجلة عميقة 
o PA‏ ا 
عدوى الجرح العميق 
عدوى الحيز قوق آلحافية 
عدوى الحيز اللقافي 


عدوى الداحسَ 

م 0ے 24 س 

عدوی فطرية 

عدوى بالعقديات النتجة للغاز 


عدوى ورمية حبيبية 
رە 4 ت ت 
عدوى فطرية ورمية حبيبية 


عدوى اليد 
عدوی دمو ۴ اغا 
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very-low-birth-weight i. 


infantile 
i. cortical hyperostosis 
i. dermal fibromatosis 
i. fibromatosis 
i. idiopathic scoliosis 
1. scoliosis 
i. spinal muscular atrophy 
i. tibia vara (ITV) 
i. trigger digit 

infarct 
bone i. 

infarction 
bone i. 
myocardial i. 

infected 
i. bone 
i. nondraining nonunion 
i. nonunion 

infection 
aerobic i. 
anaerobic i. 
aspergillosis i. 
blood-borne i. 
clostridial i. 
cryptococcal i. 
deep delayed i. 
deep wound i. 
epidural space i. 
fascial space i. 
felon i. 
fungal i. 
gas-producing 

streptococcal i. 

genitourinary i. 
granulomatous i. 
granulomatous fungal i. 
hand i. 


hematogenous i. 


ا e‏ ت 
الثنية تحت الألوية 
0 و 


تحت البررخ 
التهاب الج راب تحت الرضفة 


تحت الرضفة 


2 م 


وسادة دهنية تحت الرضفة 
ايحت ارت 
التهاب الوتر د تحت الرضفة 
الوتر تحت الرضقة 


تمق الور تحت الرضفة 
N‏ 


ورتس 


تحت السويقة 

ا 
رأس الأشعة تحت الحمراء 
ضوء الأشعة تحت الحمراء 
العابجة بالآشعة تحت الحمراء 


ور ص ا ا 


چ را 
لضا د حت الشوكة 
تحت الشو كة 
ا 
لفافة تحت الشو كة 


ر4 


و 


لز واوا - -ستروب 


infragluteal crease 
infraisthmal 
infrapatella bursitis 
infrapatellar 

1. fat pad 

1. plica 

i. tendinitis 

i. tendon 

i. tendon rupture 

1. view 
infrapedicle 
infrared 

i. head 

i. light (IR) 

i. therapy 

i. thermography 
infraspinatus 

1. muscle 

i. tendon 
infraspinous fascia 
Ingebrightsen traction 
Inge retractor 
Inglis-Cooper 

I.-C. release 

I.-C. technique 


Inglis-Pellicci elbow 


arthroplasty rating system 


Inglis-Ranawat-Straub 


استفْصال الغشاء الرليلى للمرفق I.-R.S. elbow synovectomy‏ 


ایر e‏ ر 2 
بحسب إنجلز-راناوآات - 


و س م 


تروب 

يقة إنجلز -راتارات -ستروب 
راب مقصل المر ق التام اللي 
احاور بحسب إنجاز 


لم الشاشي -الکر دوسي 


1.-R.-S. technique 

Inglis triaxial total elbow 
arthroplasty 

Ingram-Bachynski 
classification of hip 
fracture 

Ingram bony bridge 
resection 


Ingram-Canle-Beaty 


الور اف السمّلي 


فقرة سفلة 
معابلة باخرارة الرطبة بحس 
إن فيرو 


[ مخت مختصر] 
E‏ 


یرشح » یرتشح 
ارتشاح ليفي شحمي 
ارتشاح' 
ارتشاح الجذر 
مون فخي ٳفينيتي 
جهاز الورك إنفينيتي 


بدلة الو ررك ك العدلة ب حت 


e 


و 0 

جيبة ركيلية ملتهبة 

لهاب لج :التهابات] 
آلتھاب الجر اب أمام الرضقة 
التهابي 
کالما 
طور الاألتهاب 
التهاب غمد الوتّر 

جریان 0 (جریان دان 
دانوي) 

فن اران الداخلي 

ا داخلي (دانّ) وعائي 

الترلالوافاة ‏ ” ٠”‏ 
المستدمية النرلية 

معلومات 
ES‏ 

الث تحت الترد ر 

مخالفة » خرق » کسر جزئي (في 
الْعَظّم) 
کسر جڙئي (في العَظم) 
مخالفة فريبيرج 


صي ے هه کک یه ل 


ا تحت ا 
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i. vena cava 
i. vertebra 
InFerno moist heat 
therapy 
INFH 
ischemic necrosis of 
femoral head 
infiltrate 
fibrofatty i. 
infiltration 
root i. 
Infinity 
I. femoral component 
I. hip system 


I. modular hip prosthesis 


inflame 
inflamed synovial pouch 
inflammation 

prepatellar bursa i. 

inflammatory 

i. fracture 

i. phase 

i. tenovaginitis 
inflatable splint 
inflexion point 


inflow 


i. cannula 

vascular i. 
influenzae 

Haemophilus i. 
information 

ballistic i. 
infraclavicular triangle 


infraction 


1. fracture 
Freiberg i. 


infraganglionic injury 


إصابة بطنية 

إصابة التسارع/ التباطؤ 

إصابة العَصَب الإضافي 

إصابة الصل الأحرمي الترفوي 
خوارزمية الاب ٠“‏ 


abdominal i. 
acceleration/deceleration i. 
accessory nerve i. 
acromioclavicular joint i. 


i. algorithm 


ankle i. الا‎ 
annular i. اة‎ | 
athletic 1. 2 صا ریا‎ 
avulsion i. ي‎ 


ي ° ص 


صابة الضعاطية مجوريه 
إصابة التحميل المحوري 
إصابة العصب الإبطي 
NR‏ 


axial compression i. 


3 
چ 
ا کہ )کم )کم ) 


axial loading i. 
axillary nerve i. 


bending toward the side of i. 


إصابة الدراجة bicycle i.‏ 
إصابة ولاديّة » ادى توليدى birth i.‏ 
صابة الثانة َ bladder i.‏ 


صابة الشريّان العضدى brachial artery i.‏ 
و 


صابة الضفيرة العضدية 


brachial plexus i. 


ا که ا کم اکم )کم ١)‏ 


brachial plexus traction i. صابة ج الضفيرة العضدية‎ 
(BPTD) 

brain i. إصابة الدماغ‎ 

burst i. إصابة انشارة‎ 

منك الان للإصابة الرقية Callahan extension of‏ 


cervical i. 
cervical nerve root i. إصابة الجذر العصبى الرقبی‎ 
cervical spinal i. إصابة التحَاع الرقبي‎ 
Chopart osseous joint i. 
إصابة معلَقة‎ 
إصابة النسيج الضام الْخلقة‎ 
إصابة البرد‎ 
إًصابة اني الضاغط‎ 


closed i. 
closed soft tissue i. 
cold i. 


compressive flexion i. 


إصابة رجع الضربة contrecoup i.‏ 
إصابة هر سبة crush i.‏ 


N 


تصنیف داتیس -ویبر لإصابات Danis-Weber classification‏ 


الكاحل َ 


غر ر 


of ankle i.’s 


إصابة لو العداد (فی السّارة) dashboard i.‏ 
إصابة رع القماز degloving i.‏ 


de Quervain i. 
Dias-Tachdjian تصنیف دیاز - تاشیجیان للإصابة‎ 


بحسب إنجرام - كانل - بيتي 


اا ت ر 
ب“ 

وایترز-سبیلتز 

لمر إصبع القَدم الناش 

O ا‎ 


نشوب 


جر کابح 
و و ة 


ا لجهد التنبيطى التالى للمشببك 


ارتطام الق لقمحدوة (ناتۍ 
التَمحدوة) 
بدء » بداية » ابتداء 


ابتداء می٠‏ 


حن ستیروید وق الجافية 
حن ال 

إصابة الحقن 

حن داخل العضلة 

حفن لوجي لقني 

حفن جذر العَصب القطني 
حفن جذرالعَصّب ٠‏ 
حقن غمد الوتّر الشظّوي 
حقن الستيرويد 
دراسة الحقن 

کریقة اشن 

صابة 


a 
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epiphyseal-metaphyseal 

osteotomy 
Ingram-Withers-Speltz 

motor test 
ingrown toenail 
ingrowth 

bone i. 

i. fixation 
inguinal 

i. approach 

i. hernia 
inhalant anesthesia 
inhalation anesthesia 
inherent motion 
inheritable disease 
inhibition test 
inhibitive traction 
inhibitory postsynaptic 

potential (I[PSP) 


inion bump 


initiation 
rhythmic 1. (RD 
injection 
alcohol i. 
Black peroneal tendon 
sheath i. 
cervical nerve root i. 
epidural steroid i. 
facet i. 
i. injury 
intramuscular i. 
lumbar facet i. 
lumbar nerve root i. 
nerve root i. 
peroneal tendon sheath i. 
steroid i. 
i. study 
i. technique 


injury 


إصابة العَصَب الصذري الطويل 
کک 8 


صابة الضفيرة السفلية 


صابة الضفيرة القطنبة 
صابة عص ماك كيثون 


۴ | کم )ا کم )کم )کم )| 


الإنسي 
إصابة ية الإنسية 
راسا ا ر دی 


ا 


ِء ۰ 


صابة هلالويّة 


رسي وەر - 


صابة منتصف الرسغ 
صابة العمود الأوسط 
صابة بطلقة نارية 


اص سے ی س ا 


صابة وترية عضلية 


دة 


A 


ی ا ی 


ا 


$ 

Aif: 
E 
1 1 
3 
Ê 
E 


e 
ı6 
٭ح‎ 


صابة الحَصَ السّدادي 

صابة حوضية بشك ل الكتاب 
الفتوح 

إصابة عظمية غضروفية 
إصابة فرط الاستعمًال » إصابة 
فرط الاستخدام ٠‏ 
إصابة بندقة الدهان 

إصابة مرفَق الدهان 


ء 


ا کم ا کم )کم )کم ا کم | کم ا کم )کم )ا کم ا کم | کم )| کم )ا کم )| کم | 


ا 


صابة حوضية 
صابة حول العظم الكلابي 
صابة حول العظم ا لحمَصي 
الشكل 

إصابة حول العظم الْربعي 
إصابة حول العظم النحرفي 
اب العَصَّب الشتظويَ 


ا 


ا کم )کم ا کم )کم ١)‏ 


Lisfranc i. 

liver i. 

long thoracic nerve i. 
lower plexus i. 
lumbar plexus i. 


MacKinnon nerve i. 


صاب العضت الجلدى العضدى medial brachial cutaneous‏ 


nerve i. 
medial compartment i. 
median nerve i. 


meniscal i. 


صابة اکقصل المشطى السلامى metatarsophalangeal joint i.‏ 


midcarpal i. 
middle column i. 
missile i. 
multiple i. 


muscle-tendon i. 


و کی ر 
صابة العصب العضلى |>لد٦١” musculocutaneous nerve i.‏ 


nerve i. 

neural i. 
neurovascular 1. 
nuclear i. 
obturator nerve i. 


open book pelvic i. 


osteochondral i. 


overuse i. 


paint-gun i. 

paint thinner i. 
pelvic i. 
perihamate i. 
peripheral nerve i. 


peripisiform i. 


peritapezial i. 
peritrapezoidal i. 
peroneal nerve i. 
physeal i. 
pitching i. 


الأنموية 


إصابة محوارية منتشرة 
إصابة مشاشية ظنبوبيّة قاصية 
إصابة افتراقة 
إصابة امرف 

إصابة كهربائية 

إصابة مشتاشية 

إصابة إسکس -لُوبريستي 
إصابة الشف 
إصابة انفجارية 

إصابة لاء الرقية من مط 
ا ٤‏ 


إصابة وتر الاسطاة 
اا 


صابة السلاح التاري 


:6 
3 
1 
,4 
€ 
۴ ا کم )سم & 


۱ 
1 

ما 
° 
\ 


CG 
ا‎ 


صابة حارس الطرائد 


س 


س وه 


اکم 


° و‌ 


تصنيف هارد كاسل لإصابة 
o‏ و r‏ 
الفصل الرصغي المشطي 
اص سو ت ا 
إصابة رأسية 


ER 


e 


8N 


صابة قرط التي 
ETE‏ 
صابة الشريان الحرقفي 
صابة القن ٠‏ 

صابة العصب بين العظمين 
صابة الاقلب للداخل 


صابة اة الوخشية 
صابة جرازة لذب 
صاب رباطية 


٭څ 
٤ * : sb N‏ 
1 { 

ا کم )ا کم ا کم ا کم اکم )کم ا کم )ا کم )ا کم )ا کم اکم )کم )کم )| کم )کم | 


4 


صابة بندقية التزبيت (التشحيم) 


classification of physeal i. 


diffuse axonal i. (DAI) 

distal tibial epiphyseal i. 

distraction i. 

elbow i. 

electrical i. 

epiphyseal i. 

Essex-Lopresti i. 

eversion i. 

explosion i. 

extension-type cervical 
spine i. 

extensor tendon i. 

extravasation i. 

femoral vein i. 

firearm i. 

flexion-distraction i. 

Foucher classification of 
epiphyseal i. 

gamekeeper’s i. 

grease-gun i. 

Hardcastle classification of 
tarsometatarsal joint i. 

head i. 

hyperextension i. 

hyperflexion i. 

iatrogenic i. 

iliac artery i. 

infraganglionic i. 

injection i. 

interosseous nerve i. 

inversion i. 

Klumpke i. 

Knee i. 

Knee ligamentous i. 

laryngeal nerve i. 

lateral compartment i. 

lateral compression i. 

lawn mower i. 


ligamentous i. 


إصابة انزلاقية بالكرة اللينة 
إصابة التسيج الرخو 

ا العصت الصاف الجا 
صابة ابل الشخاعي ٠‏ 
صابَة الطحال 

صابة رياضية 

صابة السيساء الرقيية المستقرّة 
صابة اقصل القصي الترفُوي 
صابة الكمطيط » إصابة السَمديد 
صابة الشريان تحت الترفوة 
صابة الوريد تحت الترقوة 

صابة الشريان تحت الكتف 
صابة العَصَب تحت الكتف 
صابة البسط » إصابة الاستلقاء 
صابة البسط والتقريب ََ 
صابة البسط والشتف 

صابة البسط والتدوير الخارجي 


ا کہ ا کم )کم اکم )ا کم | کم | کم | کم | کم اکم ا کم ا کم | کم | کم )| کم اکم )| کم )| 


إصابة البسط والائقلآب للداخل 
إصابة الط والتدوير والانْقلک 


للداخل 


کم 


صابة العصب فوق الكتف 


صابة العصَّب الصدري 


softball sliding i. 

soft tissue i. 

spinal i. 

spinal accessory nerve i. 

spinal cord i. 

spleen i. 

sports i. 

stable cervical spine i. 

sternoclavicular joint i. 

stress i. 

stretch i. 

subclavian artery i. 

subclavian vein i. 

subscapular artery i. 

subscapular nerve i. 

supination i. 

supination-adduction i. 

supination-eversion i. 

supination-external 
rotation i. 

Supination-inversion i. 

supination-inversion 


rotation i. 


supination-plantar flexion i. 


supraganglionic i. 
Suprascapular nerve i. 
tarsometatarsal joint i. 
thermal i. 

thoracic i. 

thoracic duct i. 


thoracic nerve i. 


صابة الشريّان الصدرى البطنى thoracoabdominal artery i.‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
ا 
إصابة الَتَاة الصدرية 
1 
ا 
إصابة الحَص الصدري الظهري 
1 
[ 


الصدرية القطنبة 
إصابة السيساء ألركيية اللانّة 
الأعمدة 
إصابة قذائفية 


اسا الا ر 


thoracodorsal nerve i. 

thoracolumbar spinal i. 

thoracolumbar spine 
flexion-distraction i. 

three-column cervical 
spine i. 

throwing i. 


tibial nerve i. 


إصابة جنبوية pleural i.‏ 
ا 


صف بولاند للإصابة الألموية 


poland classification of 
physeal i. 

إصابة ر باط خلفة posterior ligamentous i.‏ 

كامن الإصابة ˆ 

یاس 

إصابة الك 

إصابة الك ب والتبعيد 

صابة الك والشتف 

صابة الكبٌُ والشتف و التدور pronation-eversion-external jy‏ 


i. potential 

predictor of i. 
pronation i. 
pronation-abduction i. 


pronation-eversion i. 


۴ | کم )کک ) 


rotation i. 


الخارجی 
ا ا 
إصابة العصَب الفرجي 
صابة عصا بوجيل 
صابة الشريان لسري 
صابة العصب الكعبري 
صابة القصل الكعبري الرندي 
صابة العَصب الجر ي الر اجع recurrent laryngeal nerve i.‏ 
AL‏ 


pseudogamekeeper's i. 
pudendal nerve i. 
Pugil stick i. 

radial artery i. 

radial nerve i. 


radioulnar joint i. 


ا کم ا کم )کم ا کم )کم )کم )| 


repetition strain i. (RSD 


injury 
,وور ت‎ 
تصنيف روكوود للإصابة‎ 
الأخرمية الترفويّةَ‎ 
٠ إصابة المدحَاة‎ 


ر 


می روزقان ابات افر 


ا8 


Rockwood classification of 
acromioclavicular i. 
roller i. 
Rosenthal classification 
of nail i.’s 
N 
مابة القصل العجزي الحرقفي‎ 


sacral plexus i. 
إَصً‎ 

تصنیف ساج 4 سالفاتور 
لإصابات القصل الأخرمي 


کے دو 


sacroiliac joint i. 
Sage-Salvatore 


classification of 


acromioclavicular joint i. التر فوي‎ 

إصابة مشاشىة تفخت سالتر _ Salter-Harris epiphyseal i.‏ 

اريس ٣‏ ّ 
إصابة كتفة رفوي scapuloclavicular i.‏ 
إصابة العَصَ الور کی sciatic nerve i.‏ 
إصابة رة بالات self-induced i.‏ 
إصابة اة sesamoid i.‏ 
إصابة فصة shearing i.‏ 
إصضانة ببندقة الخردق shotgun i.‏ 
إصابة بضربة عرضبة اة sideswipe i.‏ 
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فطع العظم اللاأمسَمّى 


یف دي ع 
اجات الطبية اليتكرة 
مقاط ۰ من المنتجات 

الطبية المستكرة 


بدلة ظفر ا القدم او ظفر 
الإصبع بحسب إينروتايل 
إنسّال 


ەە 3 


1. osteotomy 
posterior i. 
right posterior i. 
i. vein 
Innovative 
I. Medical Products (IMP) 
1. Medical Products 
Steri-Clamp (IMP 
Steri-Clamp) 
Inronail finger or toenail 
prosthesis 


Insall 


I. anterior cruciate ligament استبتاء الرباط الصليبي الأمامي‎ 


حصب انال ' 


انال ˆ 


طريقة الرضفة فة العالية بحسب 


الصيف الداني حت سال 

E إستال‎ 

جهاز الركبة الْعدلة بحسب 
إنسال -بورشتاین 

غرس الركبة داخل اللقمة 
بحس ا 


ll 

بدلة الركبة الثلانة الأحياز نصف 
دة بحسب إنسال- 
E‏ 


بورشتاین 


و سه 


reconstruction 

I. criteria 

I. ligament reconstruction 
technique 


1. patella alta method 


I. patellar injury 
classification 

I. procedure 

1I. proximal realignment 

Insall-Burstein 

1.-B. I[ modular knee 
system 

1.-B. intracondylar knee 
implant 


1.-B. knee prosthesis 


1.-B. semiconstrained 
tricompartmental knee 


prosthesis 


راب مفصل الر کب بحسب إنستال- Insall-Burstein-Freeman‏ 


E 


بورشتاین -فریان 

ية استبتاء (آلبنیان) بحسب 
ا هود 
قياس إِْسّال - سالفاتي 
ا د 


waa 


knee arthroplasty 
Insall-Hood reconstruction 
technique 
Insall-Salvati measurement 
insecurity 


gravitational i. 


إصابة إعصارية 
إصابة رغامية 


موان ای ی 


إصابة منصة البهلوان 

(الترامبولين) 

إصابة تقَليّة (الرمي للأعلى) 

إصابة السيساء الرقية ة الشتائية 
الأعمدة 

إصابة الشريان الزدي 

إصابة الربًاط الجانبي الردي 


صاب الحالب 
صابة بولية 


ر ہے 


اکم اکم 


اکم 


\ 


o‏ ت 


لاإصابة الأخرمية ار 


سے ا تک ر ھت ص 


و ُرصیعة 


فطع العظم اللآسمّى 


اللأسسمى الأيسر 


ار وت 


NE 
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tornado i. 
tracheal i. 


trampoline i. 


translation i. 
two-column cervical 
spine i. 


ulnar artery i. 


ulnar collateral ligament i. 


ulnar nerve i. 

unstable cervical spine i. 

ureter i. 

urologic i. 

vascular i. 

Weber classification of 
physeal i. 

wringer i. 

Zlotsky-Ballard 
classification of 


acromioclavicular i. 


Injury Severity Score (ISS) 


Inland Super Multi-Hite 
orthopaedic bed 
inlay 
i. bone graft 
i. grat 
inlet view 
innate 
i. intelligence 
inner 
i. heel wedge (IHW) 
i. table 
innervation 
reciprocal i. 
innominate 
anterior i. 
i. bone 
i. bone resection 
left i. 


1. movement 


غارزة الررًة 

غارَرة بشگل -۲ 

غاررة الش ص بحس 1SR8‏ 
الغارزة المستخرجة 


الغاررة-المستخرجة الانضعاطية 


ر 


غرر 
نشاط الغاررَة 
الخرز التشريحي 
عرز شاد 


يھ 30 o‏ 
بوسوورٹ 
غرز التبوت ٥-5‏ 
وت 


مخرات الخرز 


رز لوب التَلكُو 


مغْرز قدي بحسب بياروت - 
و م 


مورفي 


من آلداخل إلى الخارج 
ضبان النعل الباطن 
ضبان دیاب ا ابد 
ضبان دیاب اسول 


الضبان ا الإسفيني ا لحر کي 


PPT الضبَان‎ 

الضبان الأملس اموب ۲۲۲ 
MXL‏ 

ضبان ۲۴۲ بلاستازوت 


o و‎ 


ضبان مقَولّب محکّم PPT R×‏ 
ضبان فیسکود 

لاتبات > لااستقرار عدم 
ا 


ر 


staple i. 
T-shaped i. 
TSRH hook i. 
inserter-extractor 
compression i.-e. 
insertion 
1. activity 
anatomic i. 
anomalous i. 


Bosworth bone peg i. 


C-D rodi. 

1. equipment 

lag screw i. 

oblique screw i. 

pedicle screw i. 

percutaneous pin i. 

Pierrot-Murphy 

advancement i. 

insertion 

rerouting i. 

screw i. 


insertional excursion 


inside-to-outside technique 


insidious 

insole 
Diab-A-Pad i. 
Diab-A-Sole i. 
Kinetic wedge molded i. 
Plastazote i. 
PPTi. 
PPT flat i. 


PPT MXL soft moulded i. 


PPT Plastazote i. 
PPT RX firm moulded i. 
Viscoped i. 

instability 


i. of the ankle 


هو # 


غرز » مغروز 
غرز ألي ميد 

غرز ll‏ مروّی 
غرزمقصلو 
غرزإسفنجي 
غر زا قاط 
عرز الحذاء الوسد 
طحم عرزي 
غرز العقب والأخمص 
عرز مقاط هید را جريب 
غرز جامعة نيويورك 
غر مقوام جامعة نيويورك 
عر زالحذاء المقوامي 
غرز بوي -دیال 
غرز و بروبیلین 
ا صمت ب تخت 


و و 


زوحي 
e.‏ 
0 
غرز س روم -بولي - دیال 
غرز حذاء يو .إس .ب . 
عرز جامعة كاليفورنيا في 
پرکاي 
غرز التسخين والشكل 
الغاررة » الُذخلة 


الغارزة الحاصرة للملاط القخذي 


ص 


EE 
. ٥58 غاررة الكَجف‎ 
غارَرّة سك التطويق‎ 
٥ غاررة السك‎ 

غاررَة اللَوكب القافل 591 
غارزة الد وس فان الفاح 


س e‏ و هو ۶ 
غارزة بدلة روبنسون-مون 
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insert 
AliMed i. 
Angled bearing i. 
articular i. 
cancellous i. 
clamp i. 
cushioned shoe i. 
i. graft 
heel and sole i. 
Hydragrip clamp i. 
New York University i. 
NYU orthosis i. 
orthotic shoe i. 
Poly-Dial i. 
polypropylene i. 


Roho solid seat i. 


shoe i. 

silicone gel socket i. 

sole i. 

Spanko shoe i. 

S-ROM Poly-Dial i. 

UCB shoe i. 

University of California, 
Berkeley i. (UCBD 

warm-and-form i. 

inserter 

Buck femoral cement 
restrictor i. 

CDH cup i. 

cerclage wire i. 

C-wire i. 

DDT lock screw i. 

deluxe FIN pin i. 

Kirschner wire i. 

Massie i. 

Moon-Robinson 
prosthesis i. 

Robinson-Moon 


prosthesis i. 


ار هلالی ا 


ر رو 


عدم م استقرار عديد الاتجاهات 


عدم استقرار أحادي الستوّى 
ر رو 
E‏ 


اسر ا 


عدم استقرار حول الهلالي 


0 e رو‎ 


عدم استقرار حلفي 

عدم استقرار حلفي جانبي 
عدم ر حلفي 
وشي 


رو 


3 


و 0ور 


عدم استقرار كبري رسي 


تصليح الركبة بسبب عدم 


الأستقرار التذويري 
را o‏ 

بزو ٍ 

e سار‎ 


رر ٥م‏ 


اراو کی کک 


را و 


عدم استقرار ابي مستقیم 


عدم استقر ار تحت “الكاحل 


رو 


عدم استقرار مامي رضحي 


عدم استقرار ملي هلاي 


ا روحي 
عدم استقرار فقري 
عدم استقرار القطعة القحَّمة 
اة اراح 
عدم استقرارً ر القطعة الْقَحَمة 


الراحبة 
إجراء التركيب 
طريقة التَركيب 


o کر‎ 


و فوري للتدویر 


معهد »قانون » قاعدة 
مريض مؤسساتي 


رارک 


lunotriquetral i. 
medial column i. 
membrane i. 
midcarpal i. (MCD) 
multidirectional i. (MDI) 
one-plane i. 
patellar i. 

pelvic i. 

perilunar i. 
posterior i. 
posterolateral i. 


posterolateral rotary i. 


posteromedial rotary i. 
progressive perilunar i. 
radiocarpal i. 
repair of the knee for 
rotatory i. 
rotary i. 
rotational i. 
sagittal plane i. 
scaphoid-lunate i. 
shoulder i. 
spinal i. 
straight lateral i. 
subtalar i. 
traumatic anterior i. 
triquetrolunate i. 
valgus i. 
vertebral i. 
volar flexed intercalated 
segment i. (VIST) 
volar intercalcated segment 
1. (VISD 
installation procedure 
install method 
instantaneous axis of 
rotation 
Institute 


institutionalized patient 
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۶ 


ا 
تمي لخي 
ا ور 


عدم اوا ی آمامي ٳنسي 


E مر‎ 


استقرار فَهقي محوري 
عدم م استقرار عدید الاتجاهات 


8 


ارتي 


سر را 
عدم استقرار محوري 
ار 


عدم استقرار العظمين الكبير 
والهلاًي 


ا 

عدم آستقرار رسخي 

عدم استقر ار ا باط الجانبي 
رو ۴ 

عدم استقرار مشتر 9 ل 

عدم استقرار فقي محوري 
اة 

عدم استقرار القطعة اة 
القاصية 


صر ر 
عدم استقرار القطعة الْقحمة 


ا 
عدم استقرار القطعة الْقحمة 


بالشي الظهري 


عدم استقر ارالبسط 
عدم استقر اراي 
شر رک 


عدم استقرار وظيفي 

ر ر۶ A:‏ 
عدم استقرار القطعة القَحمة 

ا 

E 

ا 


عدم استقرار الکاحل الوحشى 


تصليح أربطة الركبة بسبب عدم 


و ت 4 
عدم استقرار السيساء القطنية 


ankle i. 

anterior i. 

anterolateral-anteromedial 
rotary i. 

anterolateral rotary i. 
(ALRD 


anterolateral rotary knee i. 


anteromedial- 
posteromedial rotary i. 
anteromedial rotary i. 
atlantoaxial i. 
atraumatic 
multidirectional i. 
axial i. 


capitate-lunate i. 


carpal i. 
collateral ligament i. 
combined i. 


congenital atlantoaxial i. 


distal intercalated segment 
1. (DISD 

dorsal intercalary segment 
1. (DISD 

dorsiflexed intercalated 
segment i. (DISI, 
DISMAL) 

extension i. 

flexion i. 

functional i. 

intercalated segment i. 

joint i. 

knee i. 

lateral i. 

lateral ankle i. 

ligamentous repair of the 
knee for rotatory i. 


lumbar spine i. 


آدوات تنظیر المَصل أکوفگس 
استعمال الآدوات الآمامى 
آدوات الافتراق الآمامي 
أدوات زيلكى الأمامية 
ارات ا ت الباطن ۸0 


Acufex arthroscopic i. 
anterior i. 

anterior distraction i. 
anterior Zielke i. 


AO fixateur interne i. 


الآدوات الشلّمة ۸0 AO notched i.‏ 
الآدوآات اليدوية ارڈ تك Arthrotek Ellipticut‏ 


hand i. إلیتیکت‎ 


پر 


أدوات منك العظم 

آدوات انضعَاط شص الكَبّل 
آدوات 5 ˆ C-Di.‏ 
أدرات الاضعَاط 

أدوات هارنجتون الالضعاطبة 
استعمال و U‏ الانضعَاطي 


ا 


bone-holding i.’s 


cable-hook compression i. 


compression i. 
compression Harrington i. 


compression U rod i. 
3 و ° ۾‎ e 
ادوات کوترل - دوبوسیت‎ 
RT 
و۶ يھ اش‎ 8 3 
کوترل-دوبوسیت‎ 
الأدوات السويقية بحسب‎ 
FE 2 
کوترل-دوبوسیت‎ 
أدوات الافتراق‎ 
أدوات زيلكى الزدوجة‎ 
دروموند‎ GE الآدوات الفقرية‎ 
استعمال آدوات دوایر‎ 


ير 


الأدوآات الفقرية بح دوایر 


Cotrel-Dubousset i. 

Cotrel-Dubousset pedicle 
screw i. 

Cotrel-Dubousset 
pedicular i. 

distraction i. 

double Zielke i. 

Drummond spinal i. 

Dwyer i. 

Dwyer spinal i. 


ه0 


استعمال صفيحة الالْضعَاط 


dynamic compression 


plate i. الديتاميكة‎ 
Edwards i. آدوات إدواردز‎ 


endoscopic carpal tunnel i. 


أدوات تنظير التَفق الرسغى 


آدوآت الركبة التامة تسب FIRST total knee i.‏ 
ا 

آدرات الافتراق الھال ڪwَ‌ب  halo-Ilizarov distraction i.‏ 
إليزاروف 


Harms-Moss anterior 


الأدوات الصدربة الأمامئة 


بحسب هارمرّ - مرن thoracic i.‏ 


a‏ ر سه و 
ادوات هارنجتون Harrington i.‏ 
آدوآت الافتراق ست Harrington distraction i.‏ 
0 2 
هارنجتون 
ور ره و ,م رو و NY‏ 
آدوات هارنجتون - کوستيوك Harrington-Kostuik i.‏ 
و س ہے ەه و 
ادوات نبوت هارنجتون Harrington rod i.‏ 


hollow mill i. 


أدوات المطحة لمجو فة 


ماكتة إنسترون 
دارج :أدرات) 


وړ د 


ادا مفعلة سک 


أداة رب الفصل آرث ركس 

أداة التنظير الفصل الليزري 

أداة القرع الْتعامد بحسب 
طلس 

أداة تعمل بالبطاريّة 

أداة فقرية بحسب کوٹرل - 
دوبوسیت 

SNES 
ا‎ 

أداة جراحية كهربائية 


أداة العظم الكبير رقم 4 مر 
لحظم الكبير رقم 4هن 


Instron machine 
instrument 
activating adjusting i. 
(AAD 
Arthrex arthroscopy i. 
arthroscopic laser i. 
Atlas arthogonal 
percussion i. 
battery-powered i. 


Cotrel-Dubousset spinal i. 


Dreyfus prosthesis 
placement i. 
electrosurgical i. 


Hall series 4 large bone i. 


LAMi. 


laser i. 


أداة هوائة بحسب میداس ر کن Midas Rex pneumatic i.‏ 


هجرة الأداة 
أداة الركبة الام بحس 


مونوجرام 


أداة قاطعة لحراحة نويم العظًام 


أداة المزدوجة الحرارية لحرارة 
ا لجلد اجاور للفقار 

أداة الخطيط الْتبادل 

ادا رینج وك 

أداة التقييم الترسيمي 

أداة سکولی ترون 

أداة موضعة البدلة بحسب 


ی چ 


شیا 
أداة النقطة ار جعية الوّحيدة 
(SRP)‏ ˆ ˆ 
SRP ölÎ‏ 


أداة النقطة ار جعيّة الوحيدة 

أداة ستيفى 

N E 
مجموعة الأدوات » استعمال‎ 

الآدرات َ 
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i. migration 


Monogram Total Knee i. 


orthopaedic cutting i. 


paraspinal skin temperature 


thermocouple i. 
reciprocal planing i. 


RingLoc i. 


Schema Assessment i. (SAID) 


Scoli Tron i. 

Shea prosthesis 
placement i. 

single reference point i. 
(SRP instrument) 

SRP i 

single reference point 
instrument 

Steffee i. 

thermocouple i. 


instrumentation 


أدوات التماس الجلدي 
الأدوات الفقرية 


آدوات ستیفی 


الآدوات الفقرية بحسب ستيفي 


r e 


أدوات القدرة (لة) بحسب ٠‏ 


س 0 


سترایکر 
جهاز الاَدَرآات 


أدوات الركبة التامّة 


استعمًال الآدوات بحسب SR۴؟1‏ 


وات رسال 
آدوات جهاز موضعة اللَولّب 
آدوآات صفيحة ۷۶8۲ 


الآدوات الفقرية القطعية بين 


السناسن بحسب وسكونسن 


استعمال آدرات زیڵکی 


و و اا ا ج 


أدوات السويقة بحسب زيلكي 


تعداد الآلكت والإسفنج والإبرَ 


لمورالمدتاه 
فصور منفعل (سلبي) 
فصور وعائي محيطي 
فصور الح ر كة بالمستوّى 
» ض 

م 

٣ 
أنشولين أنفي‎ 

إنتاکت 


1 
سليم » سلامة 


العصبّان القحفيان 2 و12 سليمان 


Sielke i. 
skin-contact i. 
spinal i. 
Steffee i. 
Steffee spinal i. 


Stryker power i. 


1. system 

total knee i. 

TSRH i. 

Universal i. 

variable screw placement 

system i. 
VSP plate i. 
Wisconsin interspinous 
segmental spinal i. 

Zielke i. 

Zielke pedicular i. 
instrument, sponge, and 

needle count 
insufficiency 

abductor i. 

active i. 

i. fracture 

ligamentous i. 

mechanical i. 

muscle i. 

passive i. 


peripheral vascular i. 


transverse plane motion i. 


insufflate 

insulin 
nasal i. 

Intact 

intact 
cranial nerves II[-XI i. 
I. dressing 
neurologically i. 


neurovascularly i. 
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e 


E 


جاکوبس 


# 


أدوات النبوت الفقري ذي 
الشص ا لمحبسي بحسب 


e 


جاکوبس 


e 


بحسب جاکوبس 


پر 


أدوات کامبن وجیلمان 


الأدوات الفقرية الأماميّة بحس 


کانیدا 
أدوات الشص المحبسى 
ا 
أدوات السيساء القطنية 
استعمال الآدوات عبر سوق 
آدوآت لوک َ 
الأدوات الفقرية القطعة 

لوكيو11 ٣‏ 
الأدوأت الفقرية القطعية لو كيو 
الآدوات الفقرية القطعية نص 


الصلبةبَسب لوو 
آدوات مايفيلد ` 
آدورات مك إلروي 


الأدوات المعدلة 
أدوات تنقيح الورك التام 


بحسب موریلاند 


o0» 


استعمال الآدرآات 


أدوات المجموعة الشصية 
المتعددة5-C ٠‏ 

استعمال الأدوات الخلفى 

A E E OE 

أدوات الافتراق الخلفى 

E IS 


q2 


* 
5 ۰ 
شصر خلفي 
Cle‏ 


آدوات بوتی -بلاآت 
أدوات الفقار العجزي الْعَدّلة 


ت س 


١ الآدوات‎ 


الأدوات الفقرية القطعبة 


آأدوات الرکبة بحسب هومیدیکا 


أدرات الشص المحبسی بحس 


أدوات النبوت الفقري المحبسى 


یقات 


أدوات الفقار العجزي يونيفرْسال 


Howmedica knee i. 


Jacobs locking hook i. 


Jacobs locking hook 


spinal rod i. 


Jacobs locking spinal 
rodi. 
Kambin and Gellman i. 


Kaneda anterior spinal i. 


Locking hook i. 

Louis i. 

lumbar spine i. 

lumbosacral spine 
transpedicular i. 

Luque i. 

Luque II segmental 


spinal i. 


Luque segmental spinal i. 


Luque semirigid 
segmental spinal i. 

Mayfield i. 

McElroy i. 

modular i. 

Moreland total hip 
revision i.’ S 

instrumentation 

muliple hook assemply 

C-Di. 


posterior i. 


posterior cervical spinal i. 


posterior distraction i. 


posterior hook-rod spinal i. 


Putti-Platt i. 

sacral spine modular i. 
sacral spine Universal i. 
segmental i. 


segmental spinal i. (SSD) 


س ره و 
إيتاق المصل بين جسمين 
ا ۱ وو کر 7 کو م 

و رھ ر 2 o‏ 


دمج فقري بين جسمين »دمج 


رق 2 


بین جسمین فقریین 


و 
0 


طحم إسوي محم 


ەم 3 


إجراء الطعم الإسو ي الحم 
طم سوي جلي محم 


رە 


بين الرسغيات (بین م الرسع) 
ا القصل ب تال سغْيات 


اھ فصا بين الرسغيّات 
مقصل بين الرسغيّات 
رباط بين الرسعيّات 
ر 
بین کیا 

ره ےر ےہ 
رباط بين الترفوتين 


ره 


بين اللقمتين 
دليل المثقّب بين | لمت 


کسر فَخذي بين ا بن الشتير 
م ° کسر ہین آ ۷ ر 
e‏ لمت 
لحه بين اللقمتين 
ف بین | که ج 
ره 
حير بین الین 
ومو ره 


کسر ظنبويي ب بین اللقمتين 
وربي (بين الأضلاع) 
شریان وربي 


كيل وة 
ات ر ر 
عصب وربي 


ار ٣ت‏ ر ره 


اازمن + بین نوبتین (بحرانین) 


1. arthrodesis 
1. fusion 
1. graft 


i. spinal fusion 


intercalary 

i. allograft 

i. allograft procedure 

1. diaphyseal allograft 

1. graft 

1. resection 
intercalated segment 

instability 
intercarpal 

1. arthrodesis 

1. articulation 

1. joint 

i. ligament 
intercellular 
interclavicular ligament 
intercondylar 

i. drill guide 

1. femoral fracture 

1. fracture 

1. humeral fracture 

1. notch 

1. roof 

1. space 

1. tibial fracture 
intercostal 

1. artery 

i. flap 

1. nerve 

i. neuralgia 

1. restriction 

1. space (ICS) 

1. vein 
intercostobrachial nerve 
intercritical time 


intercuneiforme 


م ت 


حالة عصببة وعائية سليمة 
نبض محيطي سیم ومتناظر 


ی 
مدخول 
مدخول الطافة 


إنتجرال (کامل) 


جهاز الورك بحسب إنتجرال 
بدلة قخذية اش تام جرال 
إنترلوك) 
متکامل » مکَمّل 
تَخطيط كهربائية العضل المتكامل 
الشکل التکامل وجهاز ٠‏ 
التصوير ٠ ٠‏ 
تکامل »دج 
تكامل جانب الجسم 
کک 
کمال 
کمال التسيجح الضام 
لوب الف الحقي إتجريتي 


ما 


مناه الَار المکروي | يحت 
600MP‏ 


دڏکاء عام (شتامل ( 
تشدید 

تشديد الصورة 
مشدد 


کر ی اک 


مشدد | الصورة 


شاللاي 
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i. neurovascular status 
peripheral pulses 
symmetrical and i. 
i. spinous lamina 
i. spinous process 
intake 
energy i. 
Integral 
I. hip system 
I. Interlok femoral 
prosthesis 
integrated 
i. electromyography 
i. shape and imaging 
system (ISIS) 
integration 
body side i. 
sensory i. 
integrity 


soft tissue i. 


Integrity acetabular cup 


SCrew 


Intelect 600MP 


microcurrent stimulator 


InteliJet fluid management 


system 
intelligence 

innate i. 

universal i. 
intensification 

image i. 
intensifier 

image i. 
intention 

primary i. 

1. tremor 
intentional rotation 
interarticularis 

pars i. 


interbody 


طريقة تولب التداخُل 
تداخل قاري انثا 
تداخلی » مداخل 
E‏ 
معالة تة 


ا چ 


دفي » » کسري 
الضغاط شدفی 
لوب التَلَكُو الشدفي 
لوب التَلَكُوَ الشدفي 
ولب شدفي 
سك شدفي 

الفح بين الأليتيّن 

بتر بين الحرقفة والبطن 


بين الطين اللامسميي 


رک ر 


بين الصفائح 
مقاط بين الصفائح 
تحرير الإنترلو کین 1 بیتا 


العَصب الجلدي الظهرانئ 

ا متو سط 
طراز التداخل المتوسط 
استفٌصال السلامية مية الوسطى 

وسطاني 
الشسعة الوسطانيّة (عضلة) 
ضن النقي 
تسمیرضمن ا 
ليت البوت ضبن القي 


ے6 3 


ر 


e 


قلح بطي بن امبر اللامسميي 


i. screw technique 

vertebrogenic i. 
interferential 

i. current 

i. therapy 
interfragmentary 

i. compression 

1. lag screw 

1. lag-screw 

1. screw 

1. wire 
intergluteal cleft 
interilioabdominal 

amputation 
interinnominoabdominal 

1. amputation 

i. cleft 
interlaminar 

1. clamp 
interleukin-1 beta release 
interlocking 

distal i. 
interlocking 

1. medullary nail 

i. nail 

i. nailing 

proximal i . 
intermediate 

i. bundle 

i. C-D hook 


1. dorsal cutaneous nerve 


i. interference pattern 

1. phalangectomy 
intermedius 

vastus i. 
intermedullary 

i. nailing 

i. rod fixation 


intermetacarpal 


برنامج التقييم المهني التعدد 
الاختصاصات 


و رە 


وجيهه 
وخنهة ندلة نحقة 
Os:‏ 
ا 
4ھ رەس بر 


وجيهة وتد العظم 
اھ یں کی 

وجيهة عظمية 
2 


وهه ة ملاطية 


ا کک ال 


۶ رهس س ص 
TT‏ 


4 0ص 


وجيهة املاط اة 


جيهة الأدوات العظمية الطويلة 


٤ 


4 هې 


البدلة 


سه ص 


رە 


بضع الد العصي 


طم العصّب بين آرم 


کہ 


تثبيت نوبة ةالتداخل 
تداخل عَصبي 
طراز التداخل 
اولب التداخل 
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بين الحرم 
طحم العصب ميلسي بين الحرم 


OS i. 
interdigital 

1. corn 

i. ligament 

1. nerve 

1. neuroma 


interdischarge interval 


interdisciplinary vocational 


evaluation program 
interface 

acetabular prosthetic i. 

bone-cement i. 

bone-implant i. 

bone-peg i. 

bony i. 

cement i. 

cement-bone i. 

cup-cement i. 

fascial-muscle i. 

implant-cement i. 


long-term 


bone-instrumentation i. 


pin-bone i. 

prosthesis i. 

prosthesis-cement i. 

soft tissue i. 
interfacet 

i. wiring 

i. wiring and fusion 
interfascicular 

i. epineurectomy 

i. epineurotomy 

i. Millesi nerve graft 

i. nerve graft 
interference 

i. fit 

i. fit fixation 

nerve i. 

i. pattern 


1. SCrEW 


2 


تشو ه التذوير الداحلي 
تَمُرين التدوير الداحلي 
تدوير داخلي في البسط 
تدوير للدأحل في التي 
کا ا ت 


مدورة داخلة (عضلة) 


اھ 


تثبيت فقري داخلي 
رگاز باطن 

لوي ظنبوبي باطن 
طبعرافية داخلية 
تحویل داخلي 
داخلي -خارجي 


وی 


حرقفة ة داخلية EE‏ 
تدویر داخلي - خارجي 
مدور للداخل 
دوکی »عالمی 
اال او 
جهاز الجدوة الدولي 
النّظام الدولي 20-0 
ا 
الت الداخلی A0/AS1IF‏ 
الت الداحَلي AO‏ 


الت الداخلي 0 بحسب ديك 


حیز بز (جوبة) بین العظام 
ربَاط بين العظام 

غشاءٌ بين العظام 
و ين 


.س 


. rotation deformity 


.س 


. rotation exercise 
1. rotation in extension (IRE) 
1. rotation in flexion (IRF) 
1. rotator 
i. spinal fixation 
i. spring 
1. tibial torsion (ITT) 
i. topography 
1. version 
internal-external 
1.-e. ilium (In-Ex ilium) 
1.-e. rotation 
internally rotated 
International 
I. Headache Society (IHS) 
I. Listing System 
1. 10 - 20 System 
interne 
AO/ASIF fixateur i. 
AO fixateur i. 
Dick AO fixateur i. 
fixateur i. 
fixator i. (FT) 
iternervous plane 
“intern’s triangle” in hip 
spica cast 
interoceptor 
postural i. 
interosseous 
i. branch 


1. compartment 


.س 


. ligament 

1. membrane 
1. muscle 

1. nerve 

i. nerve injury 
i. syndrome 

1. tendon 


1. wire fixation 


بين عظام المشئط 
الزاوية بين عظام المشط 
العصب بين عظام المشط 
بين عظام مط ٠‏ 


باطن » داخلي 
الشريان السباتي الباطن 
اختلال داخلي ١‏ 


ےم 


اختلال باط الركبة 


جهاز ا الداخلي 
ووي 

جهاز: اللوكبّ والصفة للتثبيت 
الداخلي 

رقاز التتبيت الداخحلى 

جهاز لبت اباط 


or r‏ 2ء 


بتر خضي شقي بتر أحد 
الطرفين السقليين من الحوض) 
الداخلي 

الشريان الحرففي الغائر 

الوريد الحركفي الغائر 

الوريد الوداجي الغائر 


تحليل عضي مجهري داخلي 
رک اة 

تخريب العَصب الغائر » افتكاك 
العَصَب الغائر ٠ ٠‏ 
العضلة المائكة الغائرة 


ترو ي 


باطن حلفي سقلي 
تدوپر داخلي 


مشية تدويرية للداخل 
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articulation 
intermetatarsal 

i. angle 

i. nerve 
intermetatarseum 

os i. 
intermittens 

myotonia i. 
intermittent 

i. casting 

i. cervical traction (ICT) 

i. compression 

i. paresthesia 
intermuscular (IM) 

i. septum 
internal (In) 

i. carotid artery 

i. derangement 

i. derangement of the knee 

(IDK) 

i. fixation apparatus 

i. fixation, closed reduction 

i. fixation plate-screw 

system 
i. fixation spring 
i. fixator system 


i. hemipelvectomy 


i. iliac artery 

i. iliac vein 

i. jugular vein 

i. microneuroanalysis 
i. movement 


i. neurolysis 


i. oblique muscle 
posteroinferior i. (PIIn) 
1. rotation 


i. rotational gait 


بين السناسن 
رباط بين السناسن 
فال اتن الاس 
طريقة استعمال الآدوات الشوكية 
القطعية بين السناسن ََ 


العضلات بين النواتى الُستعرضة 
(في الفقرات) ا ١‏ 
العضلات الرحشة بين النوات 
الستعرضة ١‏ 
العضادت القطنبة الانسكة بن 
النواتى المستعرضة ٠‏ 

بين الناتتين الستعرضين (في 
الفقرة) ٠ ٠‏ 
دمج بين الناتتين المستعرضين (في 
الفقرة) 


س اوس ے 


الرباط بين الناتئين | 


ەر 0 


سر ن 


کر 
E‏ 


کسر بین الدورین 


فطع العظم بين الدورين 


سې ره ەر 


طم العظم الأنحج ينن لوين 
بين الحدیبات 
ميزابة بين حديبتين 
ەر ے 4 رە ره 
اتی نن 
قاصلة 
و ت 


الماصلة الأحرمية العضدية 


ب ° ل 


فاصلة فهقية سنية 


interspinous 
i. ligament 
1. pseudoarthrosis 
i. segmental spinal 
instrumentation technique 
(ISSD 
i. wiring 
interstices 
bone i. 
interstitial 
i. fluid 
1. meniscal tear 
1. tear 


intertransversarii 


1. laterales musculi 


1. mediales lumborum 
musculi 


intertransverse 


1. fusion 


i. ligament 


intertrigOo 
intertrochanteric 
1. femoral fracture 
i. four-part fracture 
1. fracture 
1. osteotomy 
1. plate 
i. varus osteotomy 
intertubercular 
1. groove 
1. plane 
interval 
acromiohumeral i. 
anterior atlantoodontoid i. 


atlantodens i. (ADI) 


بين السويقات 


و ا ا 
بتر الفخذ بين البطن والحوض 
کسر بين السمحاقي 


بين السلاميات 
بتر بين السلاميات 
مقصل بین السلاَميّات 
المقصل بين السلاَميّات القاصى 
مقّصل بين السلاَميّات 1 
حلع الفُصل بين السلاَميّات 
لقصل بين السلاميّات آلدانى 
خياطة الور بين ساميات 
بين السااميات 
بين ساميات إبهام القدم 
2 و ر 


غشاء مقحم (إقحامي) 
إفحام التسيج الضام 


ي 
aa‏ » إقحامي 
9 ك 0 
رأب مقَصل المرقّق الإقحامي 
رأب مقصل الكتف الإقحامي 
کې 5 
الفاصلة بين كامتين 


e 2‏ ا 
سرير جراحة تقويم العظام ا لخشبي 
الإطار بحسب إنتر- ويال 


٣‏ ہہ وک وار 
ت o¢‏ ت 
ر 


متَلارمة التقاطُعات 


تحرك بين القطع 
حركة بين القطّع 
حركة بين القطّع 


ر ر 


جس مدى الح ركة بين القطّع 


ا 


البرك القهقي الس 
البون الفهقي الستي الشكْل 
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interpeak interval 
interpediculate 
interpelviabdominal 

amputation 
interperiosteal fracture 
interphalangeal (IP) 

i. amputation 

i. articulation 

distal i. (DIP) 

i. joint (IPJ) 

i. joint dislocation 

proximal i. (PIP) 

i. tenodesis 
interphalangeus 

hallux i. 
interposition 

i. membrane 

soft tissue i. 
interpositional 

i. elbow arthroplasty 

i. shoulder arthroplasty 
interpositioned 
interpotential interval 
Inter-Royal frame 

orthopaedic bed 
interrupted suture 
interscalen block 
intersection syndrome 
intersegmental 

i. mobility 

i. motion 


1. movement 


i. range of motion palpation 


(IRMP) 

i. rotation 
intersesamoidal 
intersesamoid ligament 
interspace (IS) 

atlantodental i. 


atlantoodontoid i. 


ترو داشل التصل 
حلع داخل المقصل 
رباط القرّص دال المقصل 
کسر داخل اقصل ٠‏ 
دمج الركبة داخل القصل 
جسم مفلل داخل القصل 
ورم عظمي غضروفي داخل 
u‏ 
فطع العَظم داخل القصل 
إجراء داخل القصل ˆ 
کسر ظنبوبي دان داخل القصل 
استبتاء داخل القصل ١‏ 
بني داخل القصل ٠‏ 


داخل المحفظة 


وذمة داخل الحيز 
إقفار داخل ايز 
داخل القشر 
دن ليف داخل القشر 
سارک عط الشا وغل 
ا 
قران أخمصي معند (1۲) 
عُررَة داخل الحليدة 
خياطة أدمية 
الضغط دآخل القَرص 
داخل الحافية 
بضع الجر الظَهري داخل ال جافية 
بضع الجذر الشحاعي الظَهّري 
داخل الجافية 
جراحة اورم داخل الحافية 
طم العَظم داخل اكشاشة 
lt‏ شن دال التق 
إتترافأكس ١١‏ 
ليف داخل المغرل 


.س 


. clavicle 


.س 


. diclocation 


.س 


. disk ligament 


.س 


. fracture 


.س 


. knee fusion 


.س 


. loose body 


.س 


. osteochondroma 


.س 


. osteotomy 


.س 


. procedure 

1. proximal tibial fracture 

1. reconstruction 

1. structure 
intracapsular 

1. fracture 

1. osteotomy 
Intracath needle 
intracellulare 

Mycobacterium i. 
intracompartmental 

1. edema 

1. ischemia 
intracortical 

i. fibrous dysplasia 


1. osteogenic sarcoma 


intractable platar keratosis 


(IPK) 
intracuticular stitch 
intradermal suture 
intradiscal pressure 
intradural 

1. dorsal rhizotomy 

1. dorsal spinal root 

rhizotomy 

1. tumor surgery 
intraepiphyseal osteotomy 
Intraflex intramedullary 

pin extractor 


intrafusal fiber 


ا ا 
فاصلة فهقية سنية 


2 


Ê 


3 ٠ 


o 


قاصلة دالة صدرية 

فاصلة بين تَفُريغين 

قَاصلَة بين ڏروتين 

َاصلَة بين کامتين 

القاصلة الفهقة الستة الكلفة 
قاصلة التَعبَةَ ˆ ˆ 
قواصل الاستجابة 
ارق 

الفاصلة شبه المنحرفة الدالبة 
خلا ٬‏ يتخال »يتواسط ˆ 


فرص بين الفقرتين 

اضطراب القَرّص بين الفقرتين 
ارتفاع القرص بين الفقرتيّن 
التاق القرص بين الفقرتين 
تضيق (انقراص) افرص بين 


 @ 


الففرينَ 


و اک کر ے٥‏ 


وحدة محركة بين الفقرتين 


رباط صقيحي أخمَصي (راحي) 
علوص معوي ٠‏ 
روح إبهام القدم 
لاتحمل 
ا البرد 
لخا البرد في ذروة الأصابع 


٤ء‎ 


(الأنامل) 


إيتاق اقصل الداخلي 
ك 
کک داخل الفصاإ 


جهزة الي دال الصا 
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atlantodental 1. (ADI) 

atlas-dens i. 

deltopectoral i. 

interdischarge i. 

interpeak i. 

interpotential i. 

posterior atlantoodontoid i. 

recruitment i. 

response i.'s 

Scheffé i.'s 

trapeziodeltoid i. 
intervening 

i. connective tissue 

i. muscle 
intervention 

late i. 
intervertebral 

i. disk 

i. disk disorder 

i. disk height 

i. disk herniation 
intervertebral 


i. disk narrowing 


i. motor unit 
i. notch 
intervolar plate ligament 
intestinal ileus 
intoeing 
intolerance 
cold i. 


fingertip cold i. 


intraabdominal pressure 
intraacetabular 
intraarticular 

i. arthrodesis 

i. body 

i. cautery 


i. cautery device 


محَرّض داخل العضوية 


عَقَدَّة انحل العظم 
ورم شحمي داخل العظم 
غشاء داخل العظم 
تغيير وضع العَصب داخل العظم 
ساركومة عظميّة داخل العظم 
مسبّار داخل العظم 
ورم داخل العظم 
رر 
سك داخل العظم 
تسليك دحل العظم 
تبارز التق لدخل ا وض 
داخل البدلة 
راوية داخل الرورقو 
تَضّمید إنتراسایت 
عضلة داخل الشوكة 
انفتاق القرص التوّوي داخل 
الإسفنحى ٤‏ 
داخل الوتر 
داخل القرآاب 
ورال 5ا ارا 
تيج داخل القرآب __ 


التفري يسة اطع الحوسبة المعززة intrathecally-enhanced CT‏ 


انحل القرابَ 
داخل الورید 

تبنيج الإحصار داخل الوريد 

تَصوير الحويضة داخل الوريد 

تبنيج تاحي داخل الوريد 
معالحة دأخل الوريد 


eh 


داخلي انشا » ضمن » داخلي 


2 


تشوه التَقَصلَ الداحلى اغا 


intraorganically induced 


intraosseous 
1. abscess 
1. ganglia 
i. ganglion 
1. lipoma 
1. membrane 
i. nerve transposition 
1. osteosarcoma 
i. probe 
1. tumor 
i. venography 
i. wire 
i. wiring 


intrapelvic protrusio 


intrathecal anesthesia 


scan 
intravenous 
1. block anesthesia 
1. pyelogram 
i. regional anesthesia 
i. therapy 
intravertebral foramen 
(IVF) 
intrinsic 
1. contracture 
finger i. 
1. function 


1. minus deformity 
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استئصًال داخل الاآفة 
داخل النقى ٠‏ 


موجه الصيف داخل النقي 
تبوت الترصيف داخل النفقي 


سلك داخل النقى 


acetabulum‏ تشکُل داخل الغشاء 
intraprosthetic‏ 
intrascaphoid angle‏ داخل العضلة 
Intrasite dressing‏ حقن داخل العضلة 
intraspinous muscle‏ تطو يل داخل العضلة 
itraspongy nuclear disk‏ ا وضع الحَصَب داخل 
herniation‏ العضلة 
intratendinous‏ تسجیل داخل العضلة 
intrathecal‏ ت بين العضَادّت » داخل 
Lioresal I.‏ 


العضلة » داخل النقى ˆ 


داخل العَصَبِ 


ت انحل ال 
ورم ليفي شحمي داخل العَصَبِ 


داخل العملية (فى أثناء ألعملية) 


صان (حافظ) الخلايا فى أثناء 
ُ 1 

مضاعفة فى أثناء العملية 

E‏ داخل العمليّة 

قرط مديد العثق فى أثناء العمليّة 

الصو الشعاعي ف اتال 

ارنخَاء -الكَرْب في الحَمليّة 

A ERY 

أشعة - × في أثناء الحملية 


intralesional excision 
intramedullary (IM) 

i. alignment jig 

i. alignment rod 

i. bar 

I. canal 

i. drill 

i. graft 

i. nail 

i. nailing (IMN) 

i. pin 

i. rod 

i. rod fixation 

i. saw 

i. stem 
intramembranous 

formation 
intramuscular (IM) 

i. injection 

i. lengthening 


i. nerve transposition 


i. recording 
intramuscular, 

intermuscular, 

intramedullary rod 
intraneural 

i. fibrosis 

i. lipofibroma 
intraoperative 


1. cell saver 


e 


. complication 


چ 


. dural tear 


5 


. fracture 


i. neck hyperextension 


i. roentgenography 
1. stress-relaxation 
1. View 


i. X-ray 


القلآب للداخل - الشف 
تمرين الالقلان للداعل _ الشف 
تدوير قدب للداخل - الشف 


ا چ 


ساق بشکل زجاجة الشمبانيا 
القلوبة َ 

سديلة جلدية مقَلُوبة (معكوسة) 

ابسامة مقلوبة 


اشتمّال ا اک 


ر 


اکتناف ورمي 

اكتناف الشريان الفقر ي 
دور ویر إلى الداخل ٠ ١‏ 
فبرينوجین موسوم بالیود 
اختبار التشا اليودي 
شاش اليودوفورم 
ملول اليودوفور 


o‏ سے و 


اوا اا 

کروم کوبالتي مقصو 
بالأیونات 

إرحال آيوني » استشراد 


3 


استشراد دینافورً 

تقل الأيون ٴَ 

يووا 

دل تكسي بحسب ٳيوو) 
حرز الورك بحسب إیووا 
جهاز حالة الورك ب بحسب يووا 


مادة غرسة إيووا ˆ 
بدلة باطنية بحسب إيوو] 
ا 


بد لیوو 


ا 


ا 


inversion-eversion 
1.-e. exercise 
1.-e. rotation 
invert 
inverted 


1. champagne bottle leg 


i. skin flap 

1. smile 
inverted-Y 

1.-Y. fracture 

1.-Y. incision 
inverting knot technique 
invertor force 
investing fascia 
involucrum 
involuntary activity 
involvement 

tumorous i. 

vertebral artery i. 
inward rotation 
iodine-labeled fibrinogen 
iodine starch test 
iodoform gauze 
iodophor solution 
contrast media 
ion-bombarded 

cobalt-chromium 
iontophoresis 

Dynaphor i. 
ion transfer 
lowa 

I. degenerative chang 

I. hip score 

I. hip status system 

I. implant material 

I. internal prosthesis 

I. prosthesis 

I. total hip prosthesis 
IP 


غيّاب إبهام القدم الداخلي المنشاً 
وضع التقص الداخلي انشا 


e ل‎ 


عضلة داخلة 


ا 


وة العضلة الداخلية 


شل داخلي اغا 

تشوه الزيادة الداحلية اغا 

ترمیم دلي انعا بدلة داخلية 
المنشاً 

اختبار داخلي انشا 


و کے ةر 


وة مستعرضهة ة داخلة اغا 
وظيفة الوصيلة الستعرضة 
الداخلة اغا 
مرض وعائی داخلى انعا 
اا ا 
مدال بدلّة ديون جیلیارد 


مدخال الررّة 


0 


َ و 2 


اف 


الغلاف قاعدي 


آنغلاف الصفيحة الانتهائة 
عرو 
غزو رو وعائي 
إنفنتوري (جدول > جرد) 
جدول الانخساف بحسب بيك 
يبان الصحة السلو كية العامة 
اختبار مینیسوتا التعدد الآدوار 
اختبار الم اعدد الجالات 
بحسب ویستهافن يال ٠‏ 


اثقلك ب للداخل 


منْظرإجهاد الكاحل الُنقلب 


للداخل 
إصابة الاتقلآب للداخل 
اثقلآب عمل العضلة للداخل 


و ت 


آنقلب للداخل محدد 
آختبار إجهاد لاقل للداخل 
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ا 


„ minus hallux 
i. minus position 
1. muscle 


i. muscle strength 


e 


. paralysis 


چ 


. plus deformity 


1. restoration 


1. test 


e 


. transverse connector 
i. transverse connector 
role 
i. vascular disease 
introducer 
Dumon-Gilliard 
prosthesis i. 
staple i. 
intubation 
endotracheal i. 
invagination 
basilar i. 
endplate i. 
invasion 
vascular i. 
Inventory 


Beck Depression I. 


Milion Behavioral Health I. 


(MBHD 
Minnesota Multiphasic 
Personality I. (MMPI) 
Westhaven Yale 


Multidimensional Pain I. 


(WHYMPTD) 
inversion 


1. ankle stress view 


i. injury 
1. of muscle action 
restricted i. 


1. stress test 


په وهر 


6و 


ملول الإرواء 
إرواء ٠‏ 
بصلة الإرواء 
حرق الارواء 
إرواء معلق 
محلل الإرواء 
مص الإرواء 
جھاز الارواء 
انوب الإروآء 
إرواء اجرح 
مرواء 
مرواء مقاط بوم ر کر 
مرواء مْقَّب العظم بحسب فيش 


ا د 


هيوج + متهيج » سربع التهج 
آفة هيوج 
عرض هوج 


ڪ 
0 
ڪ 
$o‏ 


irregular potential 
irrigating solution 
irrigation 

i. bulb 

1. burn 

closed i. 

1. solution 

1. suction 

1. system 

1. tube 

wound i. 


irrigator 


Baumrucker clamp i. 


Fisch bone drill i. 

jeti. 

ophthalmic i. 

pulse i. 
irritability 

nerve root i. 

soft tissue i. 
irritable 

1. lesion 

1. symptom 
irritation 

1. callus 

facet joint i. 

nerve root i. 

sciatic nerve i. 
Irwin osteotomy 
IS 

interspace 
ischemia 

capillary i. 


exercise i. 


intracompartmental i. 


muscle i. 
tourniquet i. 
vasospastic i. 
Volkmann i. 


warm i. 


بين السلامات 


مر 
٠‏ 


[مختصر] 

مقصل بين السلاميات 
[مختصر] 

قران أخمصي معت 
الصفيحة-1 

الصفيحة 1 الأمامية سيراكوز 
[مختصر] 


بدلة فورية تالية للجراحة 


جهاز دعام القوس الذاتي 
4 اچ ‌ 


اللانّمة الفورية بعد الجراحة 


لے ا 


[مختَصر] 

الجهد التبيطي اللي للمشبك 
[مختَصر] 

الْعالج الفيزيائي الصتاعي 
[مختصر] 


ەو 0ے 


العكاس إسوي التوثّر 


[مختصر] 
التذوير الداخلي في البَسط 
[مختصر] 


التدذوير الداخلى فى الى 
لهاب القَرَحية وا لجسم الهدبي 


ےر رر ق 
مقص القزحية 
e5‏ ,# 


جس مَجَال الحركة بين القطعم 


ورام ي تي 
کسر لاردود (لارُجوعي) 
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interphalangeal 
IPJ 
interphalangeal joint 
IPK 
intractable planntar keratosis 
I-plate 
Syracuse anterior I.-P. 
IPOP 
immediate postoperative 
prosthesis 
ipos arch support system 
IPSF 
immediate postsurgical 
fitting 
ipsilateral 
i. femoral neck fracture 
i. femoral shaft fracture 
i. nerve root lesion 
IPSP 
inhibitory postsynaptic 
potential 
IPT 
industrial physical therapist 
IR 
infrared light 
isotonic reversal 
IRE 
internal rotation in extension 
IRF 
internal rotation in flexion 
iridocyclitis 
iris scissors 
IRMP 
intersegmental range of 
motion palpation 
iron 
Jewett bending i. 
irradiation 
i. fibromatosis 


irreducible fracture 


0 متساوية الرودة 


0 og 


تمرين حر کي سوي 
جهاز ا فصل الحركي الإسوي 
بسط الركبة الحركي الإسوي 


سے ت 


حركة إسوية التحرك 

أداء إسوية الحركة 

لاتوازن عم التذوير ا حر كي 
الإسوي 


جهازالغرسة ا کی رور 
يرا 
مرتكز جملة الغرسة الشوكية 
يزولا 

تطبيق جملة الغرسة الشوكية 
ليژولګ ٠‏ 

RE IEE 
٠ الشركة ليزوا‎ 
شص جملة الغرسة الشوكية‎ 
aT 

الدعامة الحرقفيّة لحملة الخر سة 
الشوكية ر 

لوب حرفي لحملة الغرسة 
الشوكية إيزول؟ ٠‏ 
توليفة نبوت - صفيحة لحملة 
الغْرسة الشوكية إيزولا 


4 Sor 


bony i. 

i. flap 

1. graft 

i. skin flap 
isodynamic 
isoelastic pelvic prosthesis 
isograft 
bone i. 
isoinertial 
isokinetic 

1. exercise 

i. joint apparatus 

1. knee extension 

1. movement 

i. performance 


1. torque imbalance 


Isola spinal implant system 


I. s.1. s. accessory 


I. s. 1. s. anchor 


I. s. i. s. application 


I. s.1. s. eye rod 


I. s.1. s. hook 


I. s. i. s. iliac post 


I. s. i. s. iliac screw 


I. s. i. s. plate-rod 


combination 


isolated 


1. avulsion 


1. dislocation 


1. paralysis 


1. ZOne 


isologous graft 


طرف إقفاري (مقفر) 
ا الإتفاري 


و 


و ل 


يقَة العاصبة ا 


الأحدوبة الإسكة 
ستاد السا ق الحامل للورّن 
الاسكي ٠٠‏ 
E‏ 
معد اتد الإسكي 1 
سنخ مستد الوزن آلإسكي - 
اللوي 
سكي لوي 
الراب الإسكي الأکوي 
التهاب الراب الإسكي الأو ي 
سكي عاني 
التهاب العظم والغضروف 
الإسكي العاني 
الحقرة الإسكية الستفيمية 
الإسك ٠ ٠‏ 
داء یزلین 
بروز إشروود 
بدلة ا لمر فق غير الْمَّدة بحس 


شيو کي 


[مختَص] 


و هټ 


جهاز ا والتشكيل الوخد 


التنظير الشعَاعي يز 
جزيرة 
جزيرة عظمية 
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ischemic 
i. compression 
1. contracture 
1. disease 
1. index 
i. limb 


i. myositis 


1. necrosis of femoral head 


(INFB) 
ischemic-tourniquet 
technique 
ischial 
i. brace 
i. containment socket 
i. spine 


i. tuberosity 


i. weightbearing leg brace 


i. weightbearing ring 
ischial-bearing seat 
ischial-gluteal 

weightbearing socket 
ischiogluteal 

i. bursa 

1. bursitis 
ischiopubica 

osteochondritis i. 

ischiorectal fossa 
ischium 
Iselin disease 
Isherwood projection 
Ishizuki unconstrained 


elbow prosthesis 


ISIS 
integrated shape and 
imaging system 
ISIS screening 
island 


bone i. 


حرز وخامة الإصابة 

8 مر ے 4 

طريقة استعمال الآدوات الشو كية 
TE‏ 3 
القطعية بين السناسن 


برخي 
اتراق الفقار البررّحي 
انرلكق الفقار البررّخى (التَمَط1) 


م 
٠‏ 


برزح 
ایزوبریل 


ر 2 کا 
ا 


ری ی 
ر کے 
التريط ركفي الظيويي 
التهآب لافة ربط الحرقفي 
وو 2 2 
و 3 
اتراکوتارُول 
ورو وه 
تلقي-مرسل - 
2 0 
مبرمج إتريل 


W ت‎ 


عم 


امراب اللقاط بحسب إيواشي 


Injury Severity Score 
ISSI 
interspinous segmental 
spinal instrumentation 
technique 
isthmic 
i. spondylolisthesis 
1. spondylolisthesis 
(type 1) 
isthmus 
Isuprel 
IT 
iliotibial 
ITB 
iliotibial band 
ITB fasciitis 


itraconazole 
Itrel 
programmed-transmitter- 
receiver 
ITT 
internal tibial torsion 
ITV 
infantile tibia vara 
Ivalon prosthesis 
IVF 
intravertebral foramen 
ivory bone 


Iwashi clamp approximator 


مرامر » مماکب »مير (ج رَمَراء) 


isometer 


I. bone graft placement site مکشاف موضعة وضع العم‎ 


العظمي بحسب إيزومتر 
ا ا ق 1 
مير دلیل آلْقَّب 5000 °۸ 
موکات الإیزومیشیبتین 
إسوي القَاسات 
وة البَسط الرقبي الإسوي 
اقاسات ˆ ١‏ 


َقَلّص إسوي القَاسات 


8 


تمرين إسوي السات 


فوة إسوية القاسات 
نقطة إسوية الَقَاسات 
طريقة إسوية القاسات 
إسوية لاست 
إیزونيازيد (دواءللسل) 
إيزوفنديلات 


۳ ۹ رګ ٍ 
إیزوبروتیرینول (دواء موسع 


ورا ره 


للقصبات ومتبه للقڵب) 

إیزوبتین 

إیزوستاشن ب 200 

ماكنة أسقل الظّهر ايزوتكنولوجي 
B-200‏ 

4 

قفاز ایزوتونر 

إسوي التوتر 


تمرين إسوي التوتر 
انعكاس إسوي التوثّر 
إسويات الور 
وليفة إسويات التور 
معاد إسرائیل 


5ے 
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detector 
CA-5000 drill-guide i. 
isometheptene mucate 
isometric 
i. cervical extension 
strength 
i. contraction 
i. exercise 
i. force 
i. point 
i. technique 
isometricity 
isoniazid 
isophendylate 


isoproterenol 


Isoptin 
Isostation B200 
Isotechnologies B-200 low 
back machine 
Isotoner glove 
isotonic 
i. contraction 
i. exercise 
i. reversal (IR) 
isotonics 
combination of i. (COI) 
Israel retractor 
ISS 


اختبار السکین الكبّاس 


مقاط جاکسون 
طاولة التصوير وال حراحة الفقرية 
تست جاکسون 
متلازمة جاکسون- - جو رهام 
ص جا کسوني 
س جَاکسون۔برات 
معلاق جا کسوتفیل 
ج کوس 
مقبض جاکوبس 
وة المقَبَض بحسب جا کوس 
مفب المقبض بحسب جاکو ن 
آدرات الشص ا حبسي ب بحسب 
جا کوس 
ابوت الشوٴ ك ذو الشص" 
الحَسي بحسب ا 
ادرت نبوت اي ذي 


3 


دیل آدوات الوت الفقري 


jack-knife test 
Jackson 


J. bone-extension clamp 


J. bone-holding clamp 


J. broad-blade staple 
forceps 

J. clamp 

J. spinal surgery and 


imaging table 


Jackson-Gorham syndrome 


jacksonian epilepsy 
Jackson-Pratt drain 
Jacksonville sling 
Jacobs 

J. chuck 

J. chuck adapter 

J. chuck drill 

J. locking hook 

instrumentation 


J. locking hook spinal rod 


J. locking hook spinal rod 


instrumentation 


J. locking hook spinal rod 


o‏ رو 
بتر جابولآي 
ور ے و 


ازم چاكوود 
المدوار (أداةٌ لتدوير السفود) 
مدو ارهوندا 


ت 


ملو ار الشدادة 


ا 
ەر ×۶ 


سترة فون لأكوم للإزاحة القطية 


ھە 4 e‏ ي 
ستره ويلم یلمینجتون 
سترة ويلمينجتون البلاستيكية ب 


شک 3 
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Jaboulay amputation 
Jaccoud Syndrome 
jack 

Honda j. 

turnbuckle j. 
jacket 

body j. 

flexion body j. 

Frejka j. 

halo j. 

halo body j. 

halo traction j. 


kydex body j. 


Low Profile plastic body j. 


Minerva j. 
Minerva cervical j. 
Orthoplast j. 
plastic body j. 
Prenyl j. 
Royalite body j. 
underarm body j. 
Vitrathene j. 
Von Lackum transection 
shift j. 
Wilmington j. 


Wilmington plastic j. 


رابطة جرا اة 5 قور یم العظَام 
اليابانية 
جاباس 
قَطع العظّم بحسب جاباس 
قطع العَظم بشكل ۷ بحسب 
اناس 
متلازمة جارکو لن 
جاري يت 
مقاط مقاط القَطع الآَمَامي ب بحست 


جاریت 


مقاط الهلاآة بحسب جاريت 
اطع الدبوسي بحسب جَاريت 


کک 


ا 
الجهاز القصلي الفعل 


جهيرة حركة ارق بحسب 


الحهاز ٠‏ لفل 


جینيه روب (احتكاك جینیه) 


جبسن لايور 
یار وظيفة الد بحسب 


% 3o 


جسن -تایلور 
2 جبسن- كايو ل 
کسر جفرسون 
کسر جفرسون في الفهقة 
جفري 
تَصنیف جفري لکسور الكعبرة 


Jansey 

J. procedure 

J. technique 
Japanese Orthopaedic 

Association (JOA) 
Japas 

J. osteotomy 


J. V-osteotomy 


Jarcho-Levin syndrome 
Jarit 


J. anterior resection clamp 


J. cartilage clamp 
J. meniscal clamp 
J. pin cutter 
J. small bone-holding 
clamp 
JAS 
joint activated system 


JAS elbow motion device 


javelin thrower’s elbow 
jaw opening relex (JOR) 
Jay cushion 
Jayvac drain 
JCE 
job capacity evaluation 
Jeanie Rub 
Jebsen assessment of hand 
function 
Jebsen-Taylor 


J-T. hand function test 


J-T. test 
Jefferson 

J. fracture 

J. fracture, of atlas 
Jeffery 


J. classification of radial 


ذي الشصٌ المحبسي ب بحسب instrumentation‏ 
e‏ 
يقَة ة الوت الفقري ذڏي الشص J. locking hook spinal rod‏ 
الحبَسي بحسب جاکويس ˆ 
ادرت لتبوت الفقري المحبسي 


modification 


technique 


J. locking spinal rod 


خسنب جا کوش instrumentation‏ 
ا س ج کور بس J. rod‏ 
جا کويي Jacoby‏ 


ا 


٣ ورلا‎ 


J. bunion splint 


J. heel splint 


مت ا ي Jacquet fixator‏ 
متلاز مه ا ل -لوانداو سکي Jaddassohn-Lewandowsky‏ 
syndrome‏ 
جافيه Jaffe‏ 
داء جافيه J. disease‏ 
إجراء جافیه J. procedure‏ 
بدلة الو رك بحسب جافيه Jaffe-Capello-A verill hip‏ 
کا -آفریل prosthesis‏ 
خاس َ Jahss‏ 
متاورة جاس J. maneuver‏ 
يقَة التسعين EES‏ خم J. ninety-ninety method‏ 
e‏ ا د ر 
إجراء جاس J. procedure‏ 
اختبار جاکوب Jakob test‏ 
جامار Jamar‏ 
مقياس القَوة العضللة بحسب j. dynamometer‏ 
ا 
فاحص القبضة بحسب جامار J. grip tester‏ 
خن َ James‏ 
وضع جيمس J. position‏ 
جبيرة جيمس J. splint‏ 
مقاط العضل بحست ار ن Jameson muscle clamp‏ 
إصبّع لاصة Jammed finger‏ 
قَطع حرام الكتف بحسب Janecki-Nelson shoulder‏ 
جانکی -نلسون girdle resection‏ 
إطار ا Janes frame‏ 
یانسن Jansen‏ 
تکوّن العَظّم الکردوسى الثنائى J. metaphyseal dyostosis‏ 
ا 
اختبار يانسن J. test‏ 
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لوب الحفر بحسب جیویت 
بدلَةٌ جیویت 
مقوام صذري قطني عَجزي 


بحسب جیویت 


[مختصر] ١‏ 
تكلّسات الأقراص بين الفَقّرآات 
موجه القَطم الشطُوف 
مرج اقب 
وج الب 
موجه اضعَاط الصيف - 
ا لخارجي 
موجه الصيف القخذي 
موجه الترٴصيف داخل النقى 
A‏ 


ور وور په ر 
موجه بدء الانضغاط 
ور وو ورږ 


موجه موتّرة امساح 


ور ك وهو 

موجه ظنبوبي 

تضمید ج و ج آلسر 
6 

[مختصر] 

رابطة جراحة تقويم العظًام 
الياباية ٠‏ 

سلَّم رابطة جراحة نويم العظَّام 
اليابانية 


إجراء الريحان المحفظي بحسب 
٣‏ و 0 
جوب -غلوسمان 


° ۶ 


J. pick-up screw 
J. plate 
J. prosthesis 
J. thoracolumbosacral 
orthosis 
JIDC 
juvenile intervertebral disk 
calcifications 
Jig 
chamfer cut j. 
drill j. 
drilling j. 
exetrnal-alignment 
compression j. 
femoral alignment j. 
fixation j. 
intramedullary alignment j. 
Miller-Galante j. 
Plexiglas j. 
precompression j. 
spacer-tensor j. 
Tibial j. 
Jimmie 
half J. 
Jitter 
J&J Ulcer dressing 
JOA 
Japanese Orthopaedic 
Association 


JOA Scale 


job capacity evaluation 
(JCE) 

Jobe-Glousman capsular 
shift procedure 

Jobst 


J. athrombie pump 


J. brassiere 


J. gauntlet 


طريقة جفري 


لے بیان € 8 8 
مناورة جندراسيك 
ت 2 

علامة جينت 


یرجیسین 
الحرم -1 بحسب یر جیسین 


صفيحة الحرم -1 بحسب 


E 
و ا‎ 


اختبار النفضة 


س ل ت وو 
نفضة ثلائية الرؤوس 
مم وہک 

a 


تدفو نافورة › دفقة 


وراو 
۰ 


مورع املاط جت فاك 
الصائغ ٠‏ الجوآهري 


امم 
جیویت 
حديد لحني بحسب جیویت 
ستاد فرط التمديد بحسب 
ماز جیویت 
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fracture 
J. technique 
Jelanko splint 
Jendrassik maneuver 
Jenet sign 
Jergesen 
J. I-beam 


J. I-beam plate 


J. incision 
J. plate 
J. tapered plate 


J. tube 
Jerk 
ankle j. (AJ) 
biceps j. (BJ) 
elbow j. (EJ) 
knee j. (KJ) 
patellar j. (PJ) 
j. sign 
j. test 
triceps j.’s (TJ) 
jersey finger 
Jet 
j. irrigator 
j. lavage 
Ortholav j. 
Jet Vac cement dispenser 
jeweler’s 
j. forceps 
j. thumb 
Jewett 
J. bending iron 
J. driver 


J. hyperextension brace 


J. nail 


J. nail overlay plate 


إيتّاق الصا 
آعتادک الفصل » اعتاکل ممصلي 
زشف القضا  ١‏ 


j. arthrodesis 
j. arthropathy 


j. aspiration 


الفصل الفهقى المحور ي atlantoaxial j.‏ 
القصل الفهقي القذالي atlantooccipital j.‏ 


ەي 


مقصل الرک اللگاء 
مقصَل کروي 


bail-lock knee j. 
ball-and-socket j. 


لقصل العقبى الترّدي calcaneocuboid j.‏ 
لقصل العقبى الزورقی calcaneonavicular j.‏ 


مقصل الحَظّم الكبير- الهلاي 


E 


capitate-lunate j. 


المحفظة المصلة j. capsule‏ 
مقصل a‏ ا carpometacarpal j. (CMC)‏ 
j. cavity e‏ 
مفصل شار کو Charcot j.‏ 
ا شو بار Chopart j.‏ 
مقصل منتَصف الرصغ تخستت Chopart midtarsal j.‏ 
شوبار ٠‏ 
العصل الغر ابي لتر ي coracoclavicular j.‏ 
مقصل ضلعي عضرا و رفي costochondral j.‏ 
مقصل ضلعي مرضي costotransverse j.‏ 
القصل الضلعى الفقرى ك costovertebral j.‏ 
القصل الوركي الفخدڏي coxofemoral j.‏ 
Cracking of j. e‏ 
cuneiform j.‏ 


j. deformity 
j. degeneration 
Delrin j. 
deltoid insertion over J. غر زآلدالية قوق الهصل‎ 
کسر انخسافي مقصلي‎ 
٠ٴ مقصلًرليلي‎ 
مقصَل ب بین السلاميات ان‎ 
حز ال‎ 
ا المصل »ة تمزق الفصل‎ 


القصل بين السلدَميّات القاصى 


j. depression fracture 
diarthrodial j. 
DIP j. 
j. disarticulation 
j. disruption 
distal interphalangeal j. 
(DIPJ) 
الصل الكعبري الرَندي القاصي‎ 
القصل الظنبوبي الشظّوي‎ 
القَآصي‎ 
مقصلي‎ 
خلل وظيفة القصل‎ 


distal radioulnar j. 


distal tibiofibular j. 


j. distractor 


j. dysfunction 


0 0 
بدلة جوبست 
صو هه 

ای ا و ° 


جوارب جوبست 
سرير جراحة تقويم العظَام بحسب 
و e‏ ‌ 2 

جورىز 
اختبار الهز في المكان 

سی و 
رزة جوهانسہرج 
3o‏ 

إيتاق الشصل بحسب يوهانسون- 


۴ د م ا 


برینجتون 
2 رر ت ەو 


J. prosthesis 
J. pump 
J. stockings 


Joerns orthopaedic bed 


jogging in place test 

Johannesberg staple 

Johannson-Barrington 
arthrodesis 


Johannson lag screw 


John C. Wilson arthrodesis —_ C- ù إيتاق الصل اکت جو‎ 


وو 
ويلسون 
تصنیف کسور الظتبوب بحسب 
3 ۶ س 
جور - روس 
Fi‏ . 
جونسون 
العظم بشکإ الرافدة بحسب 
٠‏ 5 
و 
ag‏ ا ر ر 
جونسون 


قطع العظم بحسب جونسون 
يقة الكَسر ا خضي بحسب 


واو 


جونسول 


ەر و 4و 3 
او 
ديم الكابة بحسب جونسون 


RE OTE 


وو 
۶ هك £ 
رق الرزة نحت جوسون 


ا 


جونسون- کک 


تقل الوتر بحسب جونسون- 
شبیجل 

اختبار محرك جونْسون- زوك - 
وینجات 

[مختصر] 

الفصل الأحرمي الترفوي 

جهاز تفعيل القصل 

الصا القصي لترفوي الامامي 


ی ا 
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Johner-Wruhs tibial 
fracture classification 
Johnson 


J. chevron osteotomy 


J. medial meniscal suturing 


J. osteotomy 


J. pelvic fracture technique 


J. procedure 

J. pronator advancement 

J. screwdriver 

J. staple technique 
Johnson-Spiegl 


J-S. hallux varus correction 


J-S. procedure 


J-S. tendon transfer 


Johnson-Zuck-Wingate 
motor test 

Joint 

AC j. 
acromioclavicular j. 
j. activated system (JAS) 
anterior sternoclavicular j. 


apophyseal j. 


سه و ومر ےر و 
TT‏ 
مفصل منتصف القدم 
2 ر 2 ا ي 


مقصل الركبة اعدد الحاور 
الفصل الرورقي الإسفيني 
رھ کی کے ن 


مقصل تغذوي عصبي 
مقصل مشنطّي إسفيتي مَائل 


العصل الرضقي القخذي 
مقصل صښاقري 


ا خي 


مقصل بلاستيکي محدد الح رکة 


دور لقصل 


الَقَصل بين السلأَمَيّات الداني 


لقصل الظنبو بي الشظوي الداني 


و 0ور 


الصل الكعبري الرسغي 


ankle j. 
j. line 
j. line pain 
j. line tenderness 
Lisfranc j. 
locking of j. 
Luschka j. 
j. manipulation 
metacarpocapitate j. 
metacarpocarpal j. 
metacarpohamate j. 
metacarpophalangeal j. 
metacarpoptrapezoid j. 
metaphalangeal j. (MPJ) 
metatarsal j. 
metatarsocuboid j. 
Metatarsocuneiform j. 
metatarsophalangeal j. 
j. mice 
midcarpal j. 
mifoot j. 
midtarsal j. 
j. mobility 
j. mobilization 
j. model 
mortise and tendon j. 
multiple axis knee j. 
naviculocuneiform j. 
neurotrophic j. 
Oblique 
matatarsocuneiform j. 
patellofemoral j. 
pivot j. 
plastic limited-motion j. 
j. play 
j. position sense (JPS) 


proximal interphalangeal j. 


(PIPJ) 
proximal tibiofibular j. 


radiocarpal j. 


e‏ ل 
القصل تحت الكاحل خارج 
ال 2 و ٣‏ 

مقصل وجيهي 
القصل امشطي السلامي الرآبع ١‏ 
مقصل إصبعي 
قصل ٠‏ المشنطي السلامي الاو 


ق ر رش 


قوة اففصل ٠‏ 


القصل الشطي السلامي الرابع 


القصل 8 العضدي 


Nr 


o3 r 


مقصل رڙي مرک 


مقصل جريسنجر المتعدد الحاور 


القصل الک بي الهلالي 

مقصل ري ٴَ 

مقصل رڙي 

مقصل الورك 

مقصل محفظة الورك 

المصل العضدي الرندي 

aT 
مقصل مقرط التحرك‎ 
فرط تحر القصل‎ 
مقصل غير متحرك (ثابت)‎ 
غرسة مقصلبة‎ 
کک ارافصلي‎ 
قصل ب بين السلميات‎ 
مقصل الركبة‎ 

مقصَل متراکب (متني) 
الفصل لمشطي السلامي 
الأصغرَ 


مقصل الكاحل الفلزي المحدد 
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j. effusion 
ellipsoid j. 
erythema of j. 


extraarticular subtalar j. 


facet j. 


fifth metatarsophalangeal j. 


finger j. 


first metatarsophalangeal j. 


j. force 

fourth 
metatarsophalangeal j. 

j. fracture 

free knee j. 

j. fusion 

ginglymoid j. 

glenohumeral j. 

gliding j. 

gliding hinge j. 

Greissinger Multi-Axis j. 

hamate-lunate j. 

hinge j. 

hinged j. 

hip j. 

hip capsule j. 

humeroulnar j. 

joint 

hypermobile j. 

j. hypermobility 

immovable j. 

j. implant 

j. instability 

intercarpal j. 

interphalangeal j. (IPJ) 

knee j. 

lap j. 

j. lavage 

Lesser 
metatarsophalangeal j. 


limited-motion metal 


مقَصإ ٿلاڻي اللصباب 

8 مو ورو 
لقصل الكعبري الرسغي 
القصل الرندي العضدي 
صل إلتراقلكس الديتميكي 


جبيرة الإصبَع بحسب جوينت - 
E‏ 

حس وضع الفصل 

رأفعة السمحاق الفكهة 


جوز 


م 6 2 2 

تضمید جونز 

تصليح إصبع القدم الأول 
ا ٣‏ 1 
بحسب جور 


جبيرة الساعد بحسب جونز 


triscaphe j. 
ulnarcarpal j. 
ulnohumeral j. 
Ultraflex Dynamic J. 
uncovertebral j. 
j. warmth 
weightbearing j. 
j. wound 
j. wrap 
zygapophyseal j. 
Joint-Jack 
J.-J. finger splint 


joint position sense (JPS) 
joker periosteal elevator 
Jolly test 


Jonas prosthesis 


Jonathan Livingston Seagull 


patellar prosthesis 
Jonell 
J. countertraction finger 
splint 
j. splint 
J. thumb splint 
Jones 
J. abduction frame 
. arm splint 
. brace 


. clamp 


j 
j 
j 
J. compression pin 
J. compression plate 
J. dressing 

j 


. first-toe repair 


. forearm splint 

. fracture 

. metacarpal splint 
. pin 


. position 


بے بے بے بے بے ب 


. procedure 
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القصل الكعبري العضدي 
القصل الكُعبرّي الهلالي 
لثمل لري الزوري 
المصل الكعبرّي الزورقي الهلالي 
القصل الكعبري الرندي ˆ ˆ 
استبتاء المصل ٠‏ 
تدریرالفصل 

e 

القصل العجزي الحرقفي 
الفصل الكتفي الصدري 
مقشصل وحيد المحور 

مقصل الكأحل الوحيد المحور 
مقصل الكاحل الْصْمّت 
اكصل القصي الترقوي 
مقصل تحت الکاحل 

تورم لقصل ٠‏ 

القصل الكاحلي العقبي الرّورقي 
لقصل الكاحلى الساقى ٠‏ 
القصل الكاحلي اللوي 
القصل الكاحلي الرَورقي 


رصي 
مقصل رصخي مشطي 
القصل الرصغي المشطي 
القصل الصدغي الفكي 
سئي ˆ 
السلا ٠“‏ 
القصل الظنبوبي القخذي 
القصل الظنبوبي الكاحلي 
م مقصل مرتبط بمسار 
القصل الرصغي الُستعرض 
اک لصا الربعي | لسنعي 
القصل الُربعي المنحرفي 


radiohumeral j. 
radiolunate j. 
radioscaphoid j. 
radioscapholunate j. 
radioulnar j. 

j. reconstruction 

j. release 

j. rice 

sacroiliac j. 

saddle j. 
scapulothoracic j. 
septic fnger j. 
single-axis j. 
single-axis ankle j. 
solid-ankle j. 

j. spacer 
sternoclavicular j. 
j. stiffness 
subtalar j. (STJ) 

j. swelling 


Synovial j. 


talocalcaneonavicular j. 


talocrural j. 

talofibular j. 

talonavicular j. 

tarsal j. 

tarsometarsal j. 

tarsometatarsal j. 

temporomandibular j. 
(TMJ) 


tenotomy of 


metatarsophalangeal j. 


tibiofemoral j. 
tibiofibular j. 
tibiotalar j. 

total replacement j. 
track bound j. 
transverse tarsal j. 
trapeziometacarpal j. 


trapeziotrapezoidal j. 


° ا ج 2 
بدلة الورك بحسب جودت 


بریس -فیت 
زات زباعتة الرؤوس تس 
جودت 
الواثب ٠‏ القافز 
ركبة الواثب 
رق ره راب 
ساق القفز (الوثّب) 


س ص 


علامة الوّثب 

موٴصل (ج :مواصل) 
موصل الطْعّْم الإسوي -التّوي 
الوصل الفهقي القذألي 
الوصل الركبي الصدري 
موصل الكوي-الطْعّم الإسوي 
الؤصل القطني العَجُّري ٠‏ 
موص هلاي زليلي ٴَ 
م عضلي وري 
الو صل الصدر ي القطّني 

الحدات ب الوصلی 

مو صل التحام » التصاق 


ول وتري 
دوس يورجان 
تات القن 
إجُراء جوفارا 
ورم ليفي سفاقي يفعي 
التهاب القرص اليقعي 
E‏ چە ا 
إبهام القدم الاروح اليفعي 
جتف غامض (مجهول السبب) 
تكلسات الأقُراص بين الفقرات 


التهاب الغاصل اة اليقعي 
تهاب الغاصل الروماتويدي 
اليقعي ٠‏ 


ر 


جتف يفعي 
ور ٣‏ 
ورم حبيبي أصفر ب يعي 
یقعی 


J. Press-Fit hip prosthesis 


J. quadricepsplasty 


jumper’s 
j. knee 
j. knee position 
jumping leg 
jump sign 
Junction 
allografft-host j. 
atlantooccipital j. 
cervicothoracic j. 
host-allograft j. 
lumbosacral j. 
meniscosynovial j. 
musculotendinous j. 
thoracolumbar j. 
Junctional kyphosis 
Juncture 
juncturae tendinum 
Jurgan pin 
jury-rig 
Juvara procedure 
Juvenile 
j. aponeurotic fibroma 
j. discitis 
j. hallux valgus 


j. idiopathic scoliosis 


j. intervertebral disk 
calcifications (JIDC) 

j. muscular dystrophy 

j. plantar dermatosis 

j. polyarthritis 

j. rheumatoid arthritis 
JRA) 

j. scoliosis 

j. xanthogranuloma 


Juvenilis 


رأب الصل القطعي بحسب 
جور 
لوب جونز 


ر 
جر التعلیق بحسب جونز 
تعلیق الور بحسب جونز 

مقاط صدري بحسب جوڏّز 
مقاط الوط بحسب جونز 


نقل جوز 
o‏ وھ ه0 
منظر جونز 
PE E‏ 


تصنیف جونز - بارنس لوا 


ا 


روبرتس 
رر 
بدلّة إصبع القدم ب بحسب جوبلن 


خوزت 
جولَ (وحدة العمل أو الطَاقة) 


ت 2 کے 


جبيرة القدم المتدلية جوستو » 
امقوام الاح 


ھە 


رافعة السمحاق جوستو 

[مختَصرًا] 

س رفن الفصل 

[مختَصر] 

التهاب الصل الروماتويدي 
ا 

إجراء مورR‏ د2 

شق جلدي بشکٰل J-‏ 


س ص 


علامة- [ 
هز »اهتزاز 
منظر الأشعة السينية الحو ضية 
بحسب جود 
جودت 
َعَم جودت 
بدلّة الورك بحسب جودت 
ا چ 


- 367 - 


J. resection arthroplasty 


J. screw 
J. splint 

J. suspension traction 
J. tendosuspension 

J. thoracic clamp 

J. towel clamp 

J. transfer 

J. view 
Jones-Barnes-Lloyd- 


Roberts classification 


Jones-Brackett technique 


Joplin toe prosthesis 
JOR 

jaw opening reflex 
Jordan-Day drill 
Joseph 

J. osteotome 

J. rasp 

J. splint 
Joule 
Jousto dropfoot splint, 

skid orthosis 
J-periosteal elevator 
JPS 

joint position sense 
JRA 

juvenile rheumatoid 

arthritis 

J. R. Moor procedure 
J-shaped skin incision 
J-sign 
judder 


Jude pelvic x-ray view 


Judet 
J. graft 
J. hip prosthesis 


J. hip status system 


ےه ور 
کسر مجاور للقشرة 
اتتا تورات الرقق 


j. fracture 
juxtacubital reconstruction 
J-Vac closed drainage 


system 


التهاب العظم و الغضرو ف اليقعى osteochondritis j.‏ 


juxtaarticular bone cyst 


خاو رة افصل » جوار الفصل juxtaarticulation‏ 
مخاوز للقشرة juxtacortical‏ 
ورم قرو فی خاو رللقشرة j. chondroma‏ 
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سو ت 


ريقة خَلع المرفق بحسب كابل 


طريقة کابل 
کابلان 
ال ا بحسب کابلان 


رد مفتوح بحسب کابلان 

فطع العَظم بحسب کابلان 

طريقة کابلانَ 

اختبار کابلان 

کابلان -مایر 

تحلیل کابلان-مایر 

شکل البقایا بحسب کابلان - 
e‏ 


ن قاق س 


ا اوري 


و ەرە س 


مستقبلة کاب 


کاراکوسیس- فیزریدس 
إجراء کارا کوسیس ريدن 
قطع گاراکوسیس -فیزریدس 
جبیرة کارفویل 
إجراء كارلْسون 


عور ہے سو 


متلازمة كاساباك -میریت (أورام 
وعائية دموية ضخمة فح خلل 
ا داخل الأوعية) 
اء كآشين -بك 
کاشيواجي ˆ 
فطع کاشيواجي 
يقة کاشيواجي 


K. elbow dislocation 
technique 

K. technique 
Kaplan 

K. oblique line 

K. open reduction 

K. osteotomy 

K. technique 

K. test 
Kaplan-Meier 

K.-M. analysis 

K.-M. survivorship 


Kaposi sarcoma 
Kappa receptor 
Karakousis-Vezeridis 
K.-V. procedure 
K.-V. resection 
Karfoil splint 
Karlsson procedure 
Kasabach-Merritt 


syndrome 


Kaschin-Beck disease 
Kashiwagi 
K. resection 


K. technique 


لوب کایسمان 
ور 


مقوام م الركبة -الكاحل-القدم 


لع الم بحسب الیش 
جهاز كالتنبورن لتحريك لقصل 


وور 


استعمًال ادوات کامبین وجیلمان 


مشد کامبی 
احجم الفائق گام 
کانامایسین (مضاد حيّوی) 
کاتافل ˆ 
ر مردودة للأعلى بحسب 
کاتافل 
علامة کاتافل 
استعمال الأدرات الفقرد ية ة الآمامية 
کانیدا 
گنزاسي 


kaessmann screw 
KAFO 
knee-ankle-foot orthosis 
Kager triangle 
Kalamchi classification 
Kalessy brace 
Kalish osteotomy 
Kaltenborn system of joint 
mobilization 
Kambin and Gellman 
instrumentation 
Kampe corset 
KAM Super Sucker 
kanamycin 
Kanavel 


K. cock-up splint 


K. sign 
Kaneda anterior spinal 
instrumentation 
kansasii 
Mycobacterium Kk. 
Kantrex 
Kantrowitz thoracic 
clamp 
Kapandji technique 
Kapel 


أوسيف 


إجراء کلیکیان -مك ارلاند Kelikian-McFarland‏ 


procedure 
Kelikian procedure إجراء کلیکیان‎ 
Kelikian-Riashi-Gleason کلیکیان -ریاشی - جلیاسون‎ 


تصليح الور الرضقي بحسب 
کلیکیان -ریاشي - جلیاسون 


ية کليكيان-رياشي - 


K.-R.-G. patellar tendon 
repair 


K.-R.-G. technique 


جلياسون 
تصنیف کلام قاد Kellam-Waddel‏ 
classification‏ 
کیلر Keller‏ 


رأب القصل بحسب کیلر 
استتصال الوکعة بحسب كیلر 
إجراء كيلو ٠ ٠‏ 
رأب الَمَصل القطعي بحسب 
ا 
کیلر-بلاك 
بلا َ 
کیلر-بلاك 
جبيرة الساق بحسب كيلر -بلاك 


K. arthroplasty 
K. bunionectomy 
K. procedure 


K. resection arthroplasty 


Keller-Blake 
K.-B. half-ring splint 


Keller-Blake 
K.-B. leg splint 


ت کیلر -بلاك K.-B. splint‏ 
علامة کلحر ین Kellgren sign‏ 
کیلوج 2 سبید Kellogg-Speed‏ 
: يقَة الدمج فخت کیلوخ ك K.-S. fusion technique‏ 

شيك 

K.-S. lumbar spinal fusion دمج فقري قطني بحس‎ 

کیوج -سبید 

Kelly ا‎ 

K. clamp مقاط کیل‎ 

K. forceps مقط ا‎ 


K. hematostat 
Kelly-Keck osteotomy 


اقا ي 
جدرة لج : جدرات] keloid‏ 

سے سو ےہ o‏ 
الْعالحة بتمرين إزالة التحميل 


Kelsey unloading exercise 


بحسب کیلز ع therapy‏ 
جسم کلفین Kelvin body‏ 


Kempf-Grosse-Abalo 


كمف - جروس -آبالو Z-step osteotomy‏ 


منلازمة کاست ماف و کسی 


قاب راب 
[مختصر] 
مدرب الهارة الحسية الح ركية 
رب ا لقصل بحسب کاتس 
به گات کیل کای 
IT‏ 
يقة وتر كوفر 
يقَة كوفمان 


رو و 


تثبیت کافانوج -بروور-مان 


کاوامورا 
داء كاواسًا كى (متلازمة العقدة 
اللمفية المخاطية الحلدية) 


a 


حلقَة كايزر-فلايشر (على القرنية) 


قاعدة دعامة الق ص (الإجهاد) 
دلتافیت کیل ˆ 
فاعدة الكون الحقاني 

علامة كين (فى كسور الشظية) 

کیفزول 

عدة (عتيدة) ملْمَاط كيثلى 

كد د 

کلیکیان ‏ کلایتون _لوسیف 
ارتقاق الأصابع الجراحي 

أوسيف ˆ 


E0 0‏ 
ية کلیکیان - کلایتون _ 
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Kast-Maffucci syndrome 
kast RAP 
KAT 
Kinesthetic Ability Trainer 
Kates arthroplasty 
Kates-kessel-Kay technique 
Kaufer tendon technique 
Kaufmann technique 
Kavanaugh-Brower-Mann 
fixation 
Kawaii-Yamamoto 
procedure 
Kawamura 


K. dome osteotomy 


K. plevic osteotomy 


Kawasaki disease 


Kayser-Fleischer ring 
kazanjian splint 
KB 

knee-bearing 
keasbey lesion 
KED 


kendrick extrication device 


keel 
Deltafit K. 
k.of glenoid component 
Keen sign 
Keesay treatment 
Kefzol 
Keithley clamp kit 
Keith needle 
Kelikian-Clayton-Loseff 
K.-C.-L. surgical 


syndactyly 


K.-C.-L. technique 


شاش کیرلکس 
اة ران 

ا 

مقاط العَظّم بحسب كرن 
مقاط مسك العم بحسب كرن 
ملقط مسك العظم بحسب كرّن 
مقاط كرُن 

کیرنج 
علامة كير ج 
اختبار کیر ج 


بحسب کیر 
المقّب اليدوي بحسب كير 
علامة كير ˆ ˆ 
جبیرة کیر 
کریرون 
إزمیل کریزون 
مجرفة کریزون 
الملقط السقلي القَطع بحسب 
کريزون ا ٣‏ 
خرامة کریزون 
فراضة کریزون 
الدعام البطني بحسب كير -لاجن 


E 
کیسل - بوني‎ 


K. gauze 
K. wrap 
Kern 
K. bone clamp 
K. bone-holding clamp 
K. bone-holding forceps 
K. clamp 
Kernig 
K. sign 
K. test 
Kerr 
K. abduction splint 
K. drill 


K.electro-torque drill 


K. hand drill 

K. sign 

K. splint 
Kerrison 

K. chisel 

K. curette 


K. downbiting rongeur 


K. punch 

K. rongeur 
Kerr-Lagen abdominal 

support 


Kessel-Bonney 


K.-B. extension osteotomy mz طluqiلly‎ nظعلl‎ 3 
ES 


کیسل - بوني 


K.-B. procedure 
Kessel plate 
Kessler 
K. grasping suture 
. metacarpal lengthening 
. prosthesis 
. repair 
suture 
. suture technique 


. technique 


اختبار كمّب 
کن 
سواقة كن (دافعة كن) 


طريقة الرباط بحسب كندي 
و ور 2 2 
کني -هووارد 


الحلال الطبقة القر نة 


ورم قَرُني »قران 


قران سقعی 


ہے پا ٥ے‏ ر 


Kemp test 
Ken 

K. driver 

K. driver-extractor 

K. nail 

K. screwdriver 

K. sliding nail 
Kendall A-V impulse 

system 
Kendrick 

K. extrication device 

(KED) 

K. procedure 
Kendrick-Sharma-Hassler- 

Herndon technique 
Kenna knee scale 
Kennedy 

K. LAD 

K. ligament augmenting 

device 

K. ligament technique 

kenny-Howard 


K.-H. shoulder sling 


K.-H. splint 
keolar implant material 
keratinization 
keratoacanthoma 
keratoderma 
keratolysis 
keratoma 
keratosis 
actinic k. 
arsenical k. 
intractable plantar k. (I[PK) 
k. palmaris et plantaris 
plantar k. 
k. punctata 
Kerlix 


K. dressing 


لويس 
کای Ki‏ 
إيتاق الَفَصل بحسب کيکÛ‌دى‏ _ Kickaldy-Willis arthrodesis‏ 
ویلیز 
نقطة الارتداد 


Khan-Lewis phonological 


analysis 


kick-point 


کدنر Kidner‏ 
اة کدنر K. dissector‏ 
إجراء القدم بحسب کدنر K. foot procedure‏ 
افة كدنر K. lesion‏ 
إجراء کدنر K. procedure‏ 


إجراء كدر لعلاج العَظم 


K. procedure for accessory 


الزورقی الإضآافى navicular‏ 
كُلوة » ية (م . کلوتان › کلیتان › kidney‏ 


کی 
قصور کلوي 
کبد » طحَال » کلوتان 


مک الكلية « مستقر الكلية 
إجراء کين -إرل - ديس برز 


k. dysfunction 
liver, spleen, k.’s (LSK) 
k. rest 


Kiehn-Earle-DesPrez 


procedure 
Kiel bone ر کیل‎ 
Kienbock کينبوك‎ 
K. disease كنبو ك‎ A 


K. dislocation 
Kikuchi-MacNap-Moreau مأتی کیکو شی ماك تاب 2 ر‎ 
approach 
Kilfoyle کیلفویل‎ 
K. classification of تصنیف کيلفویل لكسور اللقمة‎ 
condylar fracture 1 
K. classification of humeral an تصنیف کیلفور يل لكسور‎ 
العضد الانسة‎ 
کیلوباوند (کیلو باوند)‎ 
kilovoltage potential (kVP) ))۷۴( کامن الکیلو فو لطي‎ 
Kilsyn-Evans principle of zî مبداً کیلسین -إیفانز فیا‎ 
بالُستوى الجبهي‎ 
اود كر‎ 
داء كيمورا (قرط الس الوعاقي‎ 
اللمفى ( ج ر ر‎ 


medial condylar fracture 


kilopound 


frontal plane correction 
Kimerle anomaly 


Kimura disease 


Kinamed Exact-Fit ATH 


م ت 


K. traction 


خياطة کسلر -تاجیما Kessler-Tajima suture‏ 
ملاظ كيتاك Ketac cement‏ 
کیتامین ( عا التأثير) ketamine‏ 
کيتو LL‏ ر ۹ ketoconazole‏ 
للفطريّات) 
کیتوبر وفين (دوا اء مضا للالتهاب ( ketoprofen‏ 
کيتو رولاك ترامیثامین ketorolac tramethamine‏ 
ففاز کفلار Kevlar glove‏ 
مقتاح key‏ 
لياق القصل بحس کی K. arthrodesis‏ 
مفتاح املاط ˆ k. the cement‏ 
قبضة الفاح k. grip‏ 


لتاق داخل مقصل الركبة K. intraarticular knee‏ 
چا کي 
رأفعة السمحاق كي 


ار ع کے 


arthrodesis 


K. periosteal elevator 


کر ا 


مسكة المعتاح (بين أنملة الإبهام k. pinch‏ 
وحاشية السبابة) ٠‏ ا 
تحریر کی k. release‏ 


تصنیف کی - کونویل للکسور key-Conwell classification‏ 
الحوضية 


وص 


خياطة الوتر كقبضة الفتاح 


of pelvic fracture 


key-grip tenodesis 


ت المفتاح keyhole‏ 
مأتی تقب المفتاح k. approach‏ 
7 
يقة ثقب الفتاح k. method‏ 


خياطة الوتّر بشکإ ثب الفتاح 
افتاحً 


k. tenodesis 


k. tenodesis technique 


Key-loc wrench 


جر کایز۔ کشر Keys-Kirschner traction‏ 
ححر العقرَ keystone ٠‏ 
حجر العقد في القوس العقبة k. of the calcar arch‏ 
طم e‏ العقد k. graft‏ 
جبيرة کیستو ن K. splint‏ 
به حجر العقد k. structure‏ 
کک واي َ keyway‏ 


مکون لوب اللو 0۴٤‏ مع 
کي وآي 
ور 


[مختصر] KFS‏ 
متلازمة كليل -فايل (عنق قصير 


OEC lag screw component 


with k. 


Klippel-Feil syndrome 
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الحرائك »علم الحركة »علم kinetics‏ 
القوى الحركة 
کینج King‏ 


الستاد الرقبي بحسب کینج K. cervical brace‏ 


K. cervical traction 


ATH 
ر رہ و‎ 
رد غیر مبآشر بحسب کیناست‎ 


ا 


حر کي 


بدلة الركبة الثلاثة الأحياز الكاملة 


system 
Kinast indirect reduction 
kinematic 

K. fully constrained 


tricompartmental knee 


اجر الرکي بحسب كيج 
دمج الورك داخل القصل 


و ر 


ولقلی ا 


K. intraarticular hip fusion 


الق جب كاك 


e 


prosthesis 


جهاز الركبة التامة النة 


K. II condylar and stabilizer 


total knee system 1! اللقمة بحسب كينماتيك‎ K. open reduction 
K. Il rotating hinge knee جهاز ال کة الررد زب ت ة التدور‎ K. technique 
system 1! بحسب كينماتيك‎ K. traction 
k. indices of McMurtry ماسب مَك 2 زر ي الحر کة‎ K. type I curve 
k. linkage ار اظ حر م‎ K. type II curve 
k. rotating hinge رة لون یرب ية حر کة‎ K. type III curve 
k. study دراسة ب کة‎ K. type II scoliosis 
kinematics عم الحركات‎ K. type II thoracic and 
Kinemax کینما کس‎ lumbar curve 


K. type IV curve 


K.. type IV curve posterior لتحي الفي نی کیج‎ 


VL 


الصدري من دَمط کینج 


س ا 
ا 
بحسب کكيرك 
و ا ی 
تشوه کیرنر 
کیرشنر 

مثقّب العظم كيرشنر 


correction 
K. type thoracic curve 
K. type V curve 
K. type V scoliosis 


جهاز دليل كينيمتريك 


ھا الركبة التامة المبنة واللقمة K. modular condylar and‏ 
الْعدلة پحښت کننماکین stabilizer total knee‏ 


system 
جهاز الركبة التامة بحسب‎ 
کاک بلاس‎ 


K. Plus total knee system 


Kinemetric guide system 


E 


King-Richards dislocation 


ا 


kinesiology 


صر 


applied k. (AK) علم الحركة التطبيقي‎ technique 

k. of the knee حر کات الركبة‎ 2 King-Steelquist 
kinesiopathologic کون باثالوجی حر ع رکی‎ K.-S. hindquarter 

component ٠ amputation 
kinesiopathology الباثالوجياا لحر کی‎ K.-S.technique 
kinesthesia حاسة إذرا اك الحركة‎ kinking 
kinesthetic حسی بخ کی ا‎ catheter k. 

K. Ability Trainer (KAT) شر القدر ة ا ا‎ pedicular k. 


Kirkaldy-Willis three 
phases of degeneration 


Kirk orthopaedic mallet 


Kirner deformity 
Kirschner 

K. bone drill 

K. II-C shoulder system 
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وعی شخ کی k. awareness‏ 
با ا کت حر رکی kinetic‏ 
و ب 
سلسلة حركية k. chain‏ 
فة حركة k. energy‏ 


نظرية الطَاة ال ركب 

النعل الباطن المقولًب الإسفيني 
الحركي 
المقوا م الإسفيني الجر کي 


ی عر 


k. energy theory 


K. wedge molded insole 


K. Wedge orthotic 


کی کي 


تفضة الركبة 
ت 
كلكبينج (طريقة كلاب) أو الكلابية 
الكلبسيلة (نوع من ا جراثيم) 

الكليسيلة الأكسجيتة 

الكلبسيلة الرئوية 
اختبار كيج ر 
کلاین 

زح کلاین 

يقة كلاين 
ستاد د الجر التالي للجراحة 


A E 


مغرب الملقاط ب بحسب ب کلینر ت 
کوتز ا 

مسمار کلیم -شیلّمان 

ستاد کلنحول 

کان 4 
م ًة كلنراك القائمة المزدوجة 
مقوام كلتّراك 
اساد الرقاز بحسب كلنرَاك 

متلارمة كلاينفلتر (فقد التطاف 
واعتلالات صماوية) 


توسع الأوعية الدمويّة الضخامي 
العظمي حسب کلیبل - ترینونيه 

متلازمة كليل -تريتونيه (وحمة 
ضخمة في أحدالأطراف) 


knee jerk 
kjolbe technique 
klapping 
Klebsiella 

K. oxytoca 

K. pneumoniae 
Kleiger test 
Klein 

K. drainage 

K. technique 
Kleinert 

K. modification 

K. postoperative traction 

brace 

K. repair 

K. splint 
Kleinert-Kutz clamp 

approximator 
Klemm-Schellman nail 
Klengall brace 
Klenzak 

K.double-upright splint 

K. orthosis 

K. spring brace 


klinefelter syndrome 


Kling 
K. adhesive dressing 
K. cervical brace 
K. elastic bandage 
Klippel-Feil 


K.-F. segmentation defect 


K.-F. syndrome (KFS) 


Klippel-Trenaunay 
K.-T. osteohypertrophic 
hemangiectasia 


K.-T. sydrome 


میدکال دیمنشین 
بدلة میدکال دمنشین (البعد 


الطبّي) بحسب کیرشنر 
دبوس کیرشنر 
بیت دبوس کر 


e 


ا 
بدلة الكتف التام بحسب 


و 
عدة » حقيبة العدة » عتيدة 


رە 


oA 2 


عدة اللقط بين الصقائح بحسب 


و 


عدة تيم ب ب ثوتيك الْعدلة 
عة الدبو س اواز 

عة P1‏ تيمب P۶‏ ٹوتیکس 
عة َمرين الكرسي لاوم 


کیتاوکا-لفنتن 
العظم | المشطي لا زاج 


ا 


تالش 


کی ی ی 


[مختصر] 


- 374 - 


K. Medical Dimension hip 
replacement 

K. Medical Dimension 
prosthesis 

K. pin 

K. pin fixation 

K. skeletal traction 

K. system 

K. total shoulder 
prosthesis 

K. wire (K-wire) 

K. wire bow 

K. wire drill 

K. wire driver 

K. wire fixation 

K. wire inserter 

K. wire pin 

K. wire placement 
K. wire tensioner 

kissing 
k. sequestrum 
k. spine 

kit 
Halifax interlaminar 

clamp k. 

Keithley clamp k. 
modular temPPT thotic k. 
parallel pin k. 
PPT TemPPThotics k. 
resistive chair exercise k. 

Kitaoka-Leventen 
K.-L. medial displacement 

metatarsal osteotomy 


K.-L. osteotomy 


kite 
k. angle 
k. clubfoot cast 
k. metatarsal cast 


KJ 


مثبت الركبة 
الجبيرة الستة للركبة 
إصابة الركبة 


عدم استقرار الركبة 


اختلال باطن الر كه (10) 


ہہ سے م کر 


تفضة الركبة 


سکس تفضة لرک 
اختبار ملعكس نَفضة الركبة 
قصل ار 

ركبة القافز (الواثب) 

علم حرکات لرک 

اختبار رخاوة الركبة 

إصابة الرباط الركبي 

كل الركبة » حبس الركبة 


کے٥‏ ر رەس 4 رر سے 
ركبة لكاء » ركبة محتبسة 
ل سے ° 


ركبة ماوخ وسوینج وستانس 
الهيدروليكية 


ركبة الاحتكاك المستمر أوتو- 
بوك سيفيتي 
رکبة تامة تشریحاً بغطاء سمیم 


و 


لار 
eT‏ 


مضخات الركبة 
الزاوية Q‏ للركبة 
تذویر لر 
ركبة العداء 


س 
0 
اک 


ر 


ا رە 
جهاز توقيع الركبة 
Ek‏ 

ر تو ق 0 
جبيرة الركبة 
استقرار الركبة 


ەم 


ركبة تامة (كاملة) 


k. immobilizer 

k. immobilizer splint 

k. injury 

k. instability 

internal derangement of the 
k. (IDK) 

k. jerk (KJ) 

k. jerk reflex 

k. jerk reflex test 

k. joint 

jumper’s k. 

kinesiology of the k. 

k. laxity test 

k. ligamentous injury 

k. lock 

locked k. 

Mauch Swing and Stance 
hydraulic k. 

neuropathic k. 

k. orthosis (KO) 

Otto-Bock Safety 
constant-friction k. 

porous-coated anatomic 
total k. 

k. prosthesis 

k. pump exercise 

k. pumps 

Q-angle of the k. 

k. rotation 

runner's k. 

septic k. 

knee 

k. signature system 

k. sleeve 

k. splint 

k. stability 

total k. 

total condylar k. 

valgus k. 


varus k. 


ية کلیزیتش -يانکوفیتش 
3 ° 


کلومبکه 

إصابة کلومبکه 
جهاز الورك ×M€C‏ 
جھاز الورك KMW‏ 
التدليك بالعجن 


0 
اک 


| 
أعلى الركبة » فوق الركبة 
رکبة معورة- ۸1 
ريح ار 
الركبة التقيصة الصايبدة الأمامة 
إيتاق مقصل الركبة ٠‏ 
راب صل ال 
اقل ارک 
ستاد الركبة 

yS 


جبيرة داعمة للركبة 
a‏ 
رەس دس - 

ركبة جثية 


رکب لرک 
ركبة الاحتكاك -الثابت 


ور کیہ کے کت 


ركبة لقمية مقيدة 


و س ارو 


مساعدة بسط الركبة 


ي 


ركبة جينیسیس الأحادية الحیز 


تراجع (انهيار) الركبة 
ممسك الركبة 


~0 4 


ركبة ممتطى الحواد 
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Klisic-Jankovic technique 
Klumpke 

K. injury 

K. palsy 
KMC hip system 
KMW hip system 
kneading massage 
knee 

above k. (AK) 

ACL-deficient k. 

k. anatomy 

anterior cruciate deficit k. 

k. arthrodesis 

k. arthroplasty 

below k. 

k. brace 

k. brace splint 

breaststroker’s k. 

cadaveric k. 

k. complex 

constant-friction Kk. 

constrained condylar k. 

deficient k. 

dislocated k. 

k. dislocation 

k. extension assist 

k. extensor 

flail k. 

k. flexion 

k. flexion-extension 

floating k. 

k. force 

k. fracture 

k. fusion 

Genesis 

unicompartmental Kk. 

giving way of k. 

hamstrung k. 

k. holder 


horseback rider’s k. 


لوير-بريك 
سكين أورتورب القابلة للسّحّب 
سكين جر احة قور ویم العظَام 
سكين شبيهة ة بالشص لطع 
الرجوعي 
سکن الجبس بحسب ریدلون 
السكين النشاريّة ذات القطع 
الدقيق 
منکن مخماة 
o‏ 
سکن بضع الوتّر 1 
سكن مثلثية قاطعها للأعلى 
سکن ويك .` 


7 go 


ا ار 
سناد صدري بحسب نايت - 


و٥‎ 


ایور 
امهو ام الصدري القطني الحجزي 


go 


ET 


انر وولیامز 
إجراء كنوبي-َ كلارك 
ركبة روحاء 
ستاد الركبة الروحاء 
تشوه الركبة الروحاء 
روح الرکبتین 
نودت 
نوت تُودت 


2 


صتّارات ونبوت نودت 
عَقَدة 

نله هري 

دة هاري 

دافعة هري 


و0 مت 


عقدة سلكىة 


meniscectomy k. 
Oretorp retractable k. 
orthopaedic k. 
retrograde-cutting 

hook-shaped k. 
Ridlon plaster k. 
sculp k. 


serrated fine-cutting k. 


sheathed k. 

Smillie k. 
Smillie-Beaver k. 
Smillie meniscal k. 


tenotomy k. 


upward-cutting triangular k. 


Weck k. 
Knight back brace 
Knight-Taylor 


K.-T. thoracic brace 


K.-T. thoracolumbosacral 
orthosis 
K.-T. and Williams spinal 
orthosis 
Knobby-Clark procedure 
knock-knee 
k.-k. brace 
k.-k. deformity 
knock-knees 
knodt 
k. rod 
k. rod and hooks 
knot 
Henry k. 
k. of Henry 
k. pusher 


wire k. 


knott rod distraction device ٽgiك جهيرة الافتراق العصَوى‎ 


اولس 


دبوس الورك بحسب تالس 


Knowles 


K. hip pin 


ركبة مائلة 

مقوام م الركبة -الكاحل-القَدم 
(KAFO)‏ 

مسد ال رک (8)) 

الرضفة 


الركبة - الصدر 
دفع الركبة -الصدر 
اهتزاز الركبة -الصدر 
طاولّة الركبة الصدر 
وسادة مقو م التحکّم بالركبة 
وضع الو 
رکبة راب 


سکن الطْعُم ۸٥1‏ 

سکن لظي لقصل 

١ سکین‌الموز‎ 

سکین بارد بار کر 

-دي ٻاکي 

ر 

سکين بوت 

سکین بوفيه 

سكن صل الكسارة بحسب 
کاستروفیو 

سكن رب الغضروف 


س ٥رہ‏ 


سكين قاطع گهربائي 


0 


سكن الغضروف بحسب داونينج 


سكين فطع الهلالة بحسب ََ 
فریییرج 

السكين القاطعة لکامل الكعبرة 

سکن استف٘صال شق الصفة 


- 376 - 


k. varus-valgus 
windblown k. 
knee-ankle-foot orthosis 
(KAFO) 
knee-bearing (KB) 
kneecap 
knee-chest 
k.-c. push 
k.-c. rocking 
k.-c. table 
knee-control orthosis pad 
kneeling position 
knee RAP 
knife 
acetabular k. 
ACL graft k. 
amputation k. 
arthroscopic k. 
banana k. 
Bard-Parker k. 
Beaver-DeBakey k. 
k. blade 
Blair k. 
Blount k. 
Bovie k. 


Castroviejo bladebreaker k. 


chondroplasty k. 
cutting current k. 


Downing cartilage k. 


Freiberg meniscectomy Kk. 


full-radius resector k. 


hemilaminectomy k. 


hooked k. 

hot k. 

Humby k. 

Krull acetabular k. 


Lower-Breck 


غرسة إبهام القدم التام بحسب 


3S ەر‎ 


اختبار کو لو جورف سمیروف 
داء کون 
إجراء e‏ 


ا 
لول ا 


N 


K. total great toe implant 


Koenig-Schaefer 

K.-S. approach 

K.-S. incision 

K.-S. medial approach 
Kohler disease 
koilonychia 
Kolmogorov-Smirov test 
Konig disease 
Kortzeborn procedure 
Kostiuk-Harrington 

distraction system 
Kostiuk screw 
Kostuik-Alexander 


arthrodesis 


رأب التدور ير بحسب Kotz-Salzer rotationplasty رjلlw - jîy‏ 


کوتسوجیانس 
تع العَظم الانزياحي العقبي 
بحسب کوتسوجیانس ˆ 
ق 


کوتسوجیانس 


3o og 


-قاولر -اندرسون 
کراگوف 
رة تَصلية کراکوف ۲1۲0 


ور تر ر3 


مناورة کراکوف 
نقّطة كراأكوف 
کرامر - کریج - نویل 


قط عظم عنق المخد القاعدي 


بحسب کرامر- کریج-نویل 


قطع العظم بحسب کرامر۔ کریج 


-نویل 


٥‏ و 


وضعية كراسكه (وضعية الانكباب 


مع رفع الألتين) 
بدلّة کراوزه- وولف 
ر ا 


Koutsogiannis 


K. calcaneal displacement 


osteotomy 


K. calcaneal osteotomy 


K. osteotomy 


K. procedure 
Koutsogiannis-Fowler- 

Anderson osteotomy 
Krackow 

K. HTO blade staple 

K. maneuver 

K. point 
Kramer-Craig-Noel 

K.-C.-N. basilar femoral 

neck osteotomy 


K.-C.-N. osteotomy 


Kraske position 


Krause- Wolfe prosthesis 


Krawkow-Cohn technique 


ماز اولس K. nail‏ 
دیو س اولس K. pin‏ 
الخمان الدبوسي بحسب اولس K. pin nail‏ 
تسمیر ناولس K. pinning‏ 
جبيرة مني کناوا لس knuckle-bender splint‏ 
و واا جمية knuckle pad‏ 
شا “بال جمة knuckle-shaped‏ 
[مختصر] KO‏ 
مقو م الركبة knee orthosis‏ 
کو خر Kocher‏ 
مأتّی کرب K. approach‏ 
مقاط کو خر K. clamp‏ 
ا کو خر K. classification‏ 
ات L‏ المنحنى بحسب کو خر K. curved L approach‏ 
مقط K. forceps‏ 
کس کو خر K. fracture‏ 
شى 6 2 K. incision‏ 
مأتّی الو حشي بحسب کت K. lateral J approach‏ 
م رة کو خر K. maneuver‏ 
يقَة کو خر K. method‏ 
ماقي خلفي جانيي ب بحسب کو خر Kocher-Gibson‏ 
و ن posterolateral approach‏ 


وخر لالجنبيك 


E 


لانجنبيك 


2s مه‎ 


کسر ریس العضد بحسب 
لور 


ا 


Kocher-Langenbeck 
K.-L. approach 


K.-L. exposure 


Kocher-Lorenz fracture of 
capitellum 


Kocher-McFarland hip 


ا قار لاد arthroplasty‏ 
تضمید كوخ مانو ن Koch-Mason dressing‏ 
کودل Kodel‏ 
معلاق الركبة بحسب کودل K. knee sling‏ 
معلاق کودل K. sling‏ 
منْقّب ود کس Kodex drill‏ 


رہ 


ورم ليفي حول الظفر بحسب 


Koenen periungual 


کونین fibroma‏ 
۶ 
کو نی Koenig‏ 
غرسة کونیج K. implant‏ 
که مشطىة بجتست ک نیج K. metatarsal broach‏ 
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ع کومار 

ية القالب السنبُلي بحسب 
ا 
ية كُومار- کُوول- رامسي 


3o 


ا 


الحذاء فذاء الرب باضي لتقويم العظَام 


بحسب کونزلي 
ملوّى کورلاندر لتقويم ا 


ووراک 
کُوروراکا 
لوب کوروزاکا 
وب کوروراکا 
حرز کورتزك 
راب ب اقصل ب بحسب کوڌ تس 
وتار 
سديلة دة جانيية مزدوجة 
بحسب کوثار َ 
سديلة V-Y‏ بحستب گوثلر 
طْعَم السديلة V-Y‏ تتت کوتلر 
کامن الكيلوفولطلة ˆ 


K. application 


K. spica cast technique 


Kumar-Cowell-Ramsey 
technique 


Kummell disease 


Kuntscher 
K. awl 
. condylocephalic rod 
. driver 
. extractor 
. humeral prosthesis 
. medullary nailing 
nail 
. nail driver 
. ossimeter 


pin 


NRK FRA FF FRR FF 


. Tfeamer 
K. technique 
Kuntscher-Hudson brace 
Kunzel 
nerve of K. 
Kunzli orthopaedic sports 
shoe 
Kurlander orthopaedic 
wrench 
Kurosaka 


K. interference-fit screw 


K. screw 
Kurosaka screw 
Kurtzke score 
Kutes arthroplasty 
Kutler 

K. double lateral 

advancement flap 

K. V-Y flap 

K. V-Y flap graft 
kVP 


ریقة کرافکوف -تُومَاس - 
جونز 

ية عدم الام الظتبوب بحسب 
کرمین - کریج - سوتیلو 
عملية عَم الالتتَام بحسب کرمبن - 
سیلفر -سوتیلو 
استتصال الوکعة بحسب کروشر 


لوڳ تلكو المي بحسب 


کریستیانسن - کوفوید 
وو 


ا الإرواآء بحسب كريتر 
دبوس کرونیندوك 

دبوس کرونفیلد 

کرونر 


9 ار Es‏ 
تثبيت خارجي بحسب کرونر 


و 


السك الحقية بحسب کرول 

اختبار کروسکال والیز 

KS0 ساد‎ 

مقَيَاس رَوایا تركة مفصل الر رکبة 
KT1000 َ‏ 

مقياس روايا حركة مقصل الركبة 
KT2000 ًَ‏ 

کودو 
رزه کودو 
NE‏ 

استبتاء کو جلبرج 

اء کوجلبرج- فیلاندر (الضّمورٌ 
العضلي لقعي الور راثي ( 

کوان 
الستاد الرکبي بحسب کوان 
جر کوان 


ي 
ا 
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Krawkow-Thomas-Jones 
technique 


Krempen-Craig-Sotelo 


tibial nonunion technique 


Krempen-Silver-Sotelo 
nonunion operation 
Kreuscher bunionectomy 
Kristiansen eyelet lag 
screw 
Kristiansen-kofoed 
external fixation 
Kritter irrigation tube 
Kronendonk pin 
Kronfeld pin 
Kronner 
K. external fixation 
K. external fixation 
apparatus 
Krukenberg 
K. hand reconstruction 
K. procedure 
K. reconstruction 
Krull acetabular knife 
Kruskal-Wallis test 
KSO brace 
KT1000 knee ligament 
arthrometer 
KT2000 knee ligament 
arthrometer 
Kudo 
K. hinge 
K. unconstrained elbow 
prosthesis 
Kugelberg reconstruction 
Kugelberg-Welander 
disease 
Kuhlman 
K. cervical brace 
K. traction 


Kumar 


حداب مهني 

خذاب خلقي 
Ee‏ 
E‏ 
اض ادات 

إحداث الحخداب 

حداب قطني علاجي انشا 


او 


حداب موصلي 

حداب طويل القطر 

حداب قطني 

حداب قطي عجزي 

بيت بنبوت لو کيو في ا داب 
خداباعضلي ٠‏ 
ا الس الخاعي 
جداتا شلال > 
الحداب الى لاستفصال 
الحداب التالي للتشعيع 
الحداب التالي للرضح 

انحناء صدري أن مع حداب 


موصلي 


o 


حداب تدويري 
حداب سمي 
اماتا و 
ST‏ 
الخداب الصدري 
الخداب الصدري القطنى 
حدابي اعد ك 
الترَوّي الحدابي 


منحنی حدابی 
es‏ 


الالية ا رضية للتشوه الحدابي 


congenital k. 
congenital type I k. 
congenital type II k. 
k. correction 

k. creation 
iatrogenic lumbar k. 
junctional k. 
long-radius k. 
lumbar k. 
lumbosacral k. 
Luque rod fixation for k. 
k. muscularis 
myelodysplastic k. 
paralytic k. 


postlaminectomy k. 


postradiation k. 

posttraumatic Kk. 

right thoracic curve with 

junctional k. 

rotational k. 

sagittal k. 

Scheuermann juvenile k. 

short radius k. 

thoracic k. 

thoracolumbar k. 
kyphotic 

k. angulation 

k. curve 

k. deformity 

k. deformity 


pathomechanics 


م رو واو 
تصنيف کيلي - جوستيلو 
N‏ و مو 
تصنیف کیلی - جوستیلو - برمر 


استئصال لداب 
استأصال الخداب من نظ 
شارارد 


العصب 
روا ا ا و 


ا 


جنف حدابي وخيم 

جف حدابي صدري قطني 
جتف ا 
الا 


حداب زاوي حاد 
حداب المرآهقين 
حداب آمَامی 
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kilovoltage potential 
K-wire 

Kirschner wire 

K.-w. driver 

K.-w. placement 
Kydex 

K. body jacket 

K. brace 
Kyle 

K. fracture classification 

system 

K. internal fixation 
Kyle-Gustilo classification 
Kyle-Gustilo-Premer 

classification 
kyphectomy 

Sharrard-type k. 
kyphometer 
kyphos 

k. resection 
kyphoscoliosis 


neurofibromatosis Kk. 


k. secondary to 
neurofibromatosis 

severe k. 

thoracolumbar k. 
kyphosing scoliosis 
kyphosis 

acute angular k. 

adolescent k. 

anterior k. 


apprentice k. 


بدلة الركبة الثلاثيّة الأحياز 
دة بالکاملٌ بحسب لاسي 


بدلة الركبة الرزية بحسب لاسي 
لاشمان ٠‏ 
مناورة لاشمان 
علامة لاشمان 
اختبار لاشمان 
الرباط المشر شر (قيد العضكة 
نة ة للقدم) 
ستاد الكاحل الشريطي 


وہ کو س 


موسج القتاة الدمعبة 


لاکروا 
حلقة لاكروا الليفية العظمية 


ردس 


عة الحماض اللاکتيکي 


L. fully constrained 
tricompartmental knee 
prosthesis 

L. hinged knee prosthesis 

Lachman 

L. maneuver 

L. sign 

L. test 


lacinate ligament 


lacing ankle brace 
lacrimal duct dilator 
Lacroix 
fibroosseous ring of L. 
osseous ring of L. 
L. osseous ring 
lactate 
Ringer 1. 
1. threshold (LT) 
lactic acidosis threshold 
(LAT) 
Lactobacillus 
lacuna 
Howship 1. 
LAD 
ligament augmentation 


device 


مختبر أبحاث البدليّات التابع 


مختبر جَامعة كاليفورنيا في 


بیرکلي 
شقاوي » حرفي 
قلع شقَاوي 


ت 


آفة شقاوية 


َ مزقة شفاوية 
شا E‏ 
شا ن 


شقا الحقاني الحلفي 
[مختَصَر] 

قالب الذراع الطويل 
انهتاك 

هتاك من مط الهبة 
انهتاك بشكل الرافدة 
انمتاك الوتر اني 
اهناك الو يلة انام القدم 
انهتاك تَجمي 
امتداد لفافی لیفى 
e‏ 
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labium 
laboratory 
Army Prosthetics Research 
L. (APRL) 
gait 1l. 
University of California, 
Berkeley L. (UCBL) 
labral 
1. avulsion 
1. lesion 
1. tear 
labrum 
acetabular 1. 
anterior glenoid 1. 
articular 1. 
glenoid 1. 
posterior glenoid 1. 
LAC 
long arm cast 
laceration 
burst-type 1. 
chevron 1. 
flexor tendon 1. 
hallucis longus 1. 
stellate 1. 
lacertus fibrosus 


Lacey 


صفاحة 1- : صحات] 


رأب الصفيحة المدود 


رأب الصقيحة بحسب تسوجي 


e 


سيساء مقطوعة الصفانح 
استئصال الصفيحة الفقرية 
استقصال صفائح السيساء الرليية 
استتّصال الصفيحة الفقرية 


: 


إطار استأصال الصفيحة الفقرية 
قصال الصقيحة الفقرية العديد 


الستوبات ˆ 
استصال الصفيحة الغقرية 
رم 0 


بض التب والصفيحة لفق 
قطع الصفيحة الفقربة 


ه0 


قعل الصتفيكة رة وامتتنصال 


L. osteotomy 

L. splint 

L. technique 

lamb’s wool pad 
lamella, pl. lamellae 

concentric 1. 
lamellar 

1. bone 

1. pattern 

1. separation 
lamellated bone 
lamellation 
LAMI 

laminotomy 
lamina 

1. elevator 

intact spinous 1. 
laminaplasty 

expansive 1. 

Tsuji 1. 

laminar 

1. air flow 

1. bone 

1. C-D hook 

1. cortex posterior aspect 

1. fracture 

1. spreader 

laminectomized spine 
laminectomy (lam) 

cervical spine 1. 


decompression 1. 


1. frame 


multilevel 1. 


radial 1. 


laminoforaminotomy 


laminotomy (lami) 


1. and diskectomy (LAM) 


جهاز تعزیز الرباط بحسب كنيدي 
aC‏ کی و ر e‏ 
فرجار طية الجلد بحسب لافابيتي 
تلکؤ » فتور (ضعف تدريجي) 
گولب اتلك 

تبیت لوب الکو 

غرز لوب التلکڙ 

تقبة خيط لوب التَلكؤ 


تصنيف لاجرانج لكسور العضد 
قوق اللْقَّمة 


بدلة الورك بحسب لاجرانج - 
کک 
لوب التلکؤ 

ولب التَلَكُو بين الشدف 
مقاط لاهي 


ج 
جف الورك اترا كز بحسب لينج 
بدلّة لجف الورك بحسب لينج 


القاس الدقيق للطرف 
أداة لام (أداة للقياس الدقيق 
اا 
لام 
استتصال الصقيحة الفقرية 
قانون جیب التمام لامرّت 
مقاط مقاط العَظم بحسب ب لبرت ت 
ومان 
طريقَة لامب ما رکس -باین 


تاك امیس 
کا ر م 3ھ 
ِء 2 0 
لامبرینودي 


إيتاق الَمصل بحسب لامبريئودي 
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Kennedy LAD 
Lafayette skinfold calipers 
lag 

1. screw 

1. screw fixation 

1. screw insertion 

lag screw thread hole 
LaGrange classification of 

humeral supracondylar 

fracture 
LaGrange-Letoumel hip 
prosthesis 
lag-screw 

interfragmentary 1.-s. 
Lahey clamp 
Laing 

L. concentric hip cup 

L. hip cup prosthesis 

L. plate 
LAM 

laminotomy and 


diskectomy 


limb accurate measurement 


LAM instrument 


lam 
laminectomy 
Lambert cosine law 
Lambert-Lowman bone 
clamp 
Lamb-Marks-Bayne 
technique 
Lamb muscle transfer 
Lambotte 


L. bone-holding clamp 


L. osteotome 
L. principle 
Lambrinudi 


L. arthrodesis 


جهاز التدرج لانجنسكيود 
إجراء لانجنسكيود 

لاجر 

قوس لاجر 

8 


ورام حبيي س لانجرهانس 


علامة لاجوريا 

هلالي 

العَظْم الهلالي 

فت فح البطن (مخت مختصر) 

م بضع | ن¿ » فتح البطن 
E‏ 

کسر حرام أمان بفتح البطن 


طرية يقة إصبع 8 المطرقئة 
خسنت لابیدو تر 
طريقة لابيدوس 
بدلة لابوك 
لابورتا 
غرسة إبهام القدم بحسب لابورتا 
غرسة لابورتا 
تشک الط 
کی 
فة ادف E‏ الكبيرة 


ا 


مقَدّم القَدَم بحسب لارمون 


L. grading system 

L. procedure 

Langer 

L. arch 

L. lines 

L. muscle 
Langerhans cell 

granulomatosis 
Langoria sign 
lanula 

os1. 
lap 

laparotomy 

1. joint 

1. seat belt fracture 
laparotomy (lap) 

1. sheet 

1. sponge 
Lapidus 


L. bunionectomy 


L. hammertoe technique 


L. technique 
LAPOC prosthesis 
LaPorta 

L. great toe implant 

L. implant 
lappet formation 
large 


1. bore inflow cannula 


1. composite allograft 
large-head humeral 
component 
large-humeral-head 
hemiarthroplasty 
Largon 
Larmon 


L. forefoot 


القَرْص الفقري 
ملْقَاط الرضفة بحسب لامیس 
ا 5 
مصباح وود 
بدلة لانسيفورد 
آم راح 
رمح (وخز) 
أرض 
الأرض ال مة (في 0 
بدلة لاندرز-فولكس 


کے 


معلم | ا 
اء لاندوزي- -دجیرین 
رباط لائدسنت 
لان 
مقاط الحظم بحسب لان 
ماقاظ مك الحَظم ب بحسب لان 
مقط منك العَظم ب بحسب لان 
مقاط لان 
ملَمَط لان 
فا ان 
إجراء لان 
مفَك لان 
مقط مسك العظم الذاتي التثبيت 


بحسب لان 


دريئة لانکس 
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Lamis patellar clamp 
lamp 

wood 1. 
Lanceford prosthesis 
lancinating pain 
lancing 
land 

no man’s L. (in hand) 
Landers-Foulks prosthesis 
landmark 

bony 1. 

pedicle 1. 
Landouzy-Dejerine disease 
Landsmeer ligament 
Lane 

L. bone clamp 

bone-holding clamp 

L. bone-holding forceps 

L. clamp 

L. forceps 

L. plate 

L. procedure 

L. screwdriver 

L. self-retaining 

bone-holding forceps 

Lanex screen 
Lange 

L. procedure 

L. tendon lengthening and 

repair 

Langenbeck 


L. periosteal elevator 


L. triangle 
Langenskiold 
L. bone graft 


L. bony bridge resection 


L. fusion 


رجال جانبیون 
عريضة 


3 


اللفافة العريضة 
العريضة 


و 


موترة ة اللفافة العريضة 
إجراء لاتارجيت 


وو 2 


مبطۍ » ماخر 


2 وم ك 


تدخل متأخر 

استجابة متأخرة 

موقف متاخ وففة ة متأخرة 
كمون 

كمون التفعيل (التنشيط) 

كمون قاص ١‏ 

کمون متحرك 

كمون بدئي 

كمون الذروة 

کمون دان 

كمون ماي 

كمون حسي 

كمون الذروة الحسي 

کمون نهاڻي (مطرآفي) 
خاف راي 


e for 


دور الكمون » فترة الحفاء » 


7 


الدور الخافي 
ےه 3 


ا النقرس 


ولي 
عدم م استقرار الکاحل الورحشي 
العَصّب الجلدي السَاعدي 
الورَحشيٴَ 
العصَب الصدري الأمامي 
الوحشي 
ئی وشي 
سديلة ساعدية وحشة 
شف و حش 
شريط وحشي 
زيف ان يط الو حشي 
انحناء وحشي 
ر ا و 
ا التق الوحشي 


تحرير المحفظة الوحشي 


lateral 
lat men 
lata 
fascia l1. 
latae 
tensor fasciae 1. (TFL) 
Latarjet procedure 
late 
1. intervention 
1. response 
1. stance 
latency 
1. of activation 
distal 1. 
motor 1. 
onset 1. 
peak 1. 
proximal 1. 
residual 1. 
sensory 1. 
sensory peak 1. 
terminal l1. 
latent 


1. period 


1. stage of gout 
lateral (lat) 
1. ankle instability 
1. antebrachial cutaneous 
nerve 


1. anterior thoracic nerve 


1. approach 


1. arm flap 


ف 


. aspiration 


1. band 


کم 


. band mobilization 


فخ 


. bending 
1. canal entrapment 


1. capsular reslease 


و 3 


رآب مقصل معدم القَدَم بحسب 


لارمون 


ەم 3 3ے ت 


إجراء مقّذم القَدم بحسب لارمون 


إجراء لارمون 

لارسون 

جهاز حالة الورك بحسب 
اسو ` 


0 


استبناء راط لارسون 
إصابة العَصَب الجر ي 


لاس (متلازمة التلازم الوضنمي) 
متلازمة التلارّم الوضعي 

[مختَصر] 

راو ريه الطقم القصلي ب نحت 
ليسفرائك 

[مختَصر] 

التنظيرٌ الداخلي الفقر ي ساعد 
الليزر 

مسار لاسي 

ازج 

اختبار الارتداد بحسب لازيج 
علامة ي 

اختبار لاج 

پور 

تنظيرٌالصل الليزري 

لیزر ڈہ ا الكربون 


L. forefoot arthroplasty 


L. forefoot procedure 
L. procedure 
Larson 


L. hip status system 


L. ligament reconstruction 
L. syndrome 
L. technique 
laryngeal nerve injury 
laryngospasm 
postextubation 1. 
LAS 
local adaptation syndrome 
LASA 


Lisfranc articular set angle 


LASE 
laser-assisted spinal 
endoscopy 
LASE probe 
Lasêgue 
L. rebound test 
L. sign 
L. test 
laser 
1. arthroscopy 


carbon dioxide 1. 


1. Doppler flowmetry (LDF) qJرjيللا قياس الحریان بالدوبلر‎ 


مسبار الدوبلر الليزري 
لیزر هوليوم ياج 
أداة ليزرية 

o8 
لیزر تریمیدین آومنیبالس‎ 


هوميوم 


و ر 


تنظير فقري ؛ بمساعدة الليزر 


[مختَصر] 
عتبة ا لحماض اي 
جانبي » وحشي 
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1. Doppler probe 

Holmium YAG 1. 

1. instrument 

Trimedyne Omnipulse 

homium |. 

laser-assisted spinal 

endoscopy (LASE) 
LAT 

lactic acidosis threshold 


lat 


DE 


حدد الثني الو حشي flexion restriction‏ .1 علامة محفظية وحشية capsular sign‏ .1 
فحص شعاعي و رحشي لکامل full spine radiographic‏ .1 فطع ا ور الإسفيني الْعْلَق closing wedge osteotomy‏ .1 
السا examination‏ الوحشى 
دمج ا (وحشي ( fusion‏ .1 راط وحشی collateral ligament (LCL)‏ .1 
مأتّی و و حشي بحسب جاتليي ت Gatellier-Chastung‏ .1 حت رحشي compartment‏ .1 
تشاستو approach‏ انفتاح ا الوحشى compartment disruption‏ .1 
دوس الدليل الحين guide pin‏ .1 إصابة الحيز الوحشى compartment injury‏ .1 
الرس الوحشي لعضاة الساق head of gastrocnemius‏ .1 ستبتاء الجوبة الوحشيّة compartment‏ .1 
مو وخر القدم الو حشىة reconstruction 1. hindfoot‏ 
السَنظيرً الجانبي لقصل الورك hip arthroscopy‏ .1 الضعَاط جانبي compression (LC)‏ .1 
کسر لقمة الحضك الوحشية humeral condyle fracture‏ .1 رة الالضعَاط الو حشی compression force‏ .1 
متلاز ّ فر ط الالضعاط اک حشي hyperpressure syndrome‏ .1 إصابة انضتغاطىة و وحشية ب compression injury‏ .1 
ار تطام وحشی 1 impingement‏ .1 كسر اللقمة العضدية الود اة condylar humeral fracture‏ .1 
incision EE‏ .1 قم وحشة condyle‏ .1 
لاتوازن وشي instability‏ .1 حبل وحشی (جانبی) cord‏ .1 
الرد اط الو حشي بین الى interosseous ligament‏ .1 قشرة َ cortex‏ .1 
J a‏ الوحشى J approach‏ .1 الحصَّب ادي الو حشي cutaneous nerve‏ .1 
ES‏ ا joint line‏ .1 تخفیف الضغظط الوحشي decompression‏ .1 
جز e‏ وحشی joint space‏ .1 کک الوحشى decubitus position‏ .1 
مأتّی کو خ الرحشى Kocher approach‏ .1 مأتی شطر ا الدالية الوَحشي deltoid splitting approach‏ .1 
راط وحشی ligament‏ .1 وحشی lateral‏ 
انز لاق listhesis e‏ .1 اکت وحشی deviation‏ .1 
ریّحان قطنى ا lumbar shift‏ .1 زاوي الانحراة اف ا حشي deviation angle‏ .1 
ال ا malleolus‏ .1 ازز الق ص الو حشي disk protrusion‏ .1 
کسر الكعب ا malleolus fracture‏ .1 فطع العظم الانزن ياحي الو حشي displacement osteotomy‏ .1 
کسر الكتلة الو شنب mass fracture‏ .1 ترح وحشي drainage‏ .1 
کیسة هلالة وحشة meniscal cyst‏ .1 ت E‏ الكهربائي ي الجانبي electrical surface‏ .1 
استقصال آلهلالة الو حشة stimulation (LESS) 1. meniscectomy (lat men)‏ 
الهلالة الوحشبة meniscus‏ .1 نهاية وة end‏ .1 
منظّر مائل وحشی oblique view‏ .1 لَقَبْمة وة epicondyle‏ .1 
مأتّی أو ييه الوحشى Ollier approach‏ .1 التي ت اللقية الوحشة epicondylitis‏ .1 
قطع الع الإسفيني الفتو opening wedge osteotomy‏ .1 توسيع الباسطة الوحشية extensor expansion‏ .1 
الوحشى تحرير الباسطة الرحشية extensor release‏ .1 
مأتّی و مجاور للر ضفة parapatellar approach‏ .1 اللقمة الفخذية الو ا femoral condyle‏ .1 
متلاز مه اْعَاط الل ضفة patellar compression‏ .1 العصَب الجلدي القخذّي femoral cutaneous nerve‏ .1 
الوحشى syndrome‏ الو حي 
جانب الق .1 pelvic‏ ى وحشي flexion‏ .1 
الرَيّحان الصائر الجانبي pivot shift‏ .1 تحلیل إبصاري ديتامیکي لاي flexion dynamic visual‏ .1 
اختبار الرَيحانّ الصائر ي pivot shift test‏ .1 الوحشي analysis‏ 
العصَب الآحمَصي ار حشي plantar nerve‏ .1 تو ءو ا الشني الوحشي flexion malposition‏ .1 
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عریض 

العريضة الظهرية 

سديلة العريضة الظهرية 
العضلة العريضة الظهريّة 


o 


غو عرضي 
شبيكة » شعرية 
عریض » الخاصرة 
مشط عریض 
إجراء لاونشتين 
g4‏ ر 


علامة أوجييه (في كسر الكعبرة) 
منظر لاور ن 
مَنْظّر لاوري 

شل عراف 

عسل بالتدفق (دفقي) 

غسل قصل ٠‏ 


e 


غسل دفقي بحسب أورثولاف 


قانون 
قانون الكل أو العدم 
قانون هوتّر فوا لمان 
قانون الجحيب بحسب لامبرت 
قانون شیرنجتون 
قانون فُون شقان 
قانون وُوڵف 
إصابة ا لحصادة (جرأزة العشب) 
لورانس 


latissimus 
1. dorsi 
1. dorsi flap 
1. dorsi muscle 
latitudinal growth 
latticework 
latus 
metatarsus 1. 
Lauenstein procedure 
Lauge-Hansen 
L.-H. classification 
L.-H. classification of 
ankle fracture 
Laugier 
L. fracture 
L. sign 
Lauren view 
Laurie view 
lavage 
Exeter bone 1. 
jetl. 
joint 1. 
Ortholav jet 1. 
pulsatile pressure 1. 
pulsed 1. 
Lavine reduction 
law 
all or none 1. 
Heuter-Volkmann 1. 
Lambert cosine 1. 
Sherrington 1. 
von Schwann 1. 
Wolff 1. 
lawn mower injury 


Lawrence 


غرسة اقصل المشطي ا L. first metatarsophalangeal‏ 


:الاوك تخت اوران 
غرسة لورانس 
E‏ 
صقيحة لاوسون- -تورنتون 
رخاوة 


joint implant 


L. implant 


Lawson-Thornton plate 


laxity 


گب رباعي جانبي 

ردب ي (وحشي) 
تضیق فقري رَدبي جانبي 

تضق اردب الجاني 
إطلاق (تحرير) جانبي 
تحرير القيد الوَحشي 
بضع الحذر الجانبي 
ضورة رة شعاعية اة 
ضغط الجاني 
نزیاح تدويري وحشي 
وب جانبي 
استقصال السمسماني الوحشي 


ەر 3 


إجراء املاق ا لجانبي 
آٌزلاق جانبي 
الق ص العاصر الوَحشي 


نة الظتوب الر دة 
ومو س 


كر الهضبة لظي لخدي 
ا 


& شی للاستمتال وشي 


34 o 


ارجية اللاتكس 
اف اللاتكس 
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. portal 

. process 

. projection (LC) 

. quadruple complex 

. recess 

. recess spinal stenosis 
. recess stenosis (LRS) 
. release 

. retinaculum release 

. rhachotomy 

. roentgenogram 

. TOOt pressure 

. rotary displacement 
. SCrEW 

. sesamoidectomy 

. shear 

. shelf 

. shift 

. sling procedure 

. slip 

. squeeze pinch 

. stability 

. tear 

. thigh flap 

. thoracic flap 

. tibial condyle 

. tibial plateau fracture 
. tibial tubercle 

. transfer 

. transmalleolar portal 
. trap suture 

. trunk shift 


. utility incision 


کے ا ای کک ا کک کے ا کی ,اک ا ے2 ٠ک‏ ا دی کی کک ۹ ا ی اک کار رک ا پے  ٠‏ لے ی ج ا 


1 


lateralis 


vastus 1. 


Lateralization 
laterolisthesis 
latex 

1. allergy 

1. anaphylaxis 


رَصاص » اتجاه (في طط 
كهربيةالقلب) ٠‏ 

خط رَصاصي 

كسر شبيه بالاسورة الرصاصيّة 
التسمم بالرصاص ٠ ٠َ‏ 
التهاب الزليلي بالرَصاص 

ر 


e 


و 4 


متابلة الورك بحسب ليدبيتر 


تسرب کيلوسي 

بدلة الفك السمَلى بحسب ليك 
5 ر 

داکرون 

تزعة مضادة للام 

وزن هبر الجسم 

اختبار حجل الیلان 


داء السروال الجأدي 
لي ٤‏ 
طعم الشوكة الحرقفية الأمامية 
العلوة يبي ˆ 


lead 


1. line 

1. pipe fracture 

1. poisoning 

1. synovitis 
Leadbetter 

L. hip manipulation 

L. maneuver 

L. technique 
leaf 

inferior 1. 

superior ]. 
leaf-spring 

plastic 1.-s. (PLS) 
leakage 

chylous 1. 

Leake Dacron mandible 
prosthesis 
lean 

antalgic 1. 

1. body weight (LBW) 
leaning hop test 
learning 

spinal 1. 
leash of Henry 
leather 

1. ankle corset 

1. cuff 

1. orthosis 
Leatherman hook 
LeCocq brace 
lederhosen disease 
Lee 

L. anterosuperior iliac 

spine graft 

L. bone graft 

L. procedure 

L. reconstruction 


L. technique 


رخاوة الكاحل .1 ankle‏ 
رخاوة رباطية .1 ligamentous‏ 


E ES 
ligament 1. الكبير‎ 
رخاوة مقابل إجهاد الفحَج‎ 
layer طبقة‎ 
طبقة انزلاقية (منزقة)‎ 
طتة الب اساي‎ 


radioscaphocapitate 


1. to varus stress 


gliding 1. 


periosteal cambium 1. 


Lazepen-Gamidov 


جامیدوف anteromedial approach‏ 
شق ٤-ال‏ رخو (الدود) lazy-C incision‏ 
شق 8-الر خو (الدود) lazy-S incision‏ 
المسمارالْلَوْلّب 1 1-bolt‏ 
امار اللو لب1 نح TSRH 1.-b.‏ 
TSRHÎ‏ 
[مختصر] LBW‏ 
وزن الجسم الث (وزن عضل lean body weight‏ 
ا 
[مختصر] LC‏ 
الضعاط جانبی lateral compression‏ 
ترق 5 ان lateral projection‏ 
ا LCL‏ 
الر اط ا الوحشى lateral collateral ligament‏ 
LCPD CS‏ 
اء لیج کالفه -بیرٹث Legg-Calvé-Perthes disease‏ 
بدلة ار کب بحسب LCS New Jersey knee 10٥8‏ 
يوجر 2 prosthesis‏ 
[مخا LCT‏ 


o 

L-curved incision ۱1 شق‎ 
ر‎ 

LDF [مختصر]‎ 


قياس الحريان بالدوبلر الليزري laser Doppler flowmetry‏ 


lumbodorsal fascia 


و ر 
[مختصر] LE‏ 
الطر ف السقلى lower extremity‏ 


lupus erythematosus 


Leach-Igou step-cut medial 


بحسب ليش -إية osteotomy‏ 
تعزیز ليش - شبسیز- و ل Leach-Schepsis-Paul‏ 


augmentation 
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التواء الساق 


التواء الساق عند مقصل الکاحل 
داء لیج E‏ کک 


البدلة المخذيّة بحسب لينباخ 
بدلة ا 


طول حبل لوب السويقة 


و ره 


ET 
طول الراحة » مد الراحة‎ 


restless 1. 

short 1. 

1. shortening 

1. sling 

stork 1. 

tennis 1. 

1. walking cast 
Legasus support CPM 

device 
leg-curl 

ankle joint 1.-c 
Legg-Calvé-Perthes 

disease (LCPD) 


Legg-Perthes 

L-P. disease 

L.-P. disease orthosis 

L.-P. shoe extension 

L.-P. sling 
leg-holding 

1.-h. apparatus 

1.-h. device 
Lehman technique 
Leibolt technique 
Leichtenstern sign 
Leinbach 

L. femoral prosthesis 

L. hip prosthesis 

L. olecranon screw 

L. prosthesis 

L. screw 
leiomyoma 
leiomyosarcoma 
Leksell rongeur 
Leliêvre osteotomy 
Lenart-Kullman technique 
length 

pedicle screw chord 1. 

pedicle screw path 1. 


resting 1. 


لي فُورت 

کسر شظوي بحسب لي قورت 
کسر لي فورْت -واجستاف 
گر لي ورت 

كسر الفك السقلي بحسب لي 
فوت ٣‏ 


Le Fort 
L. fibular fracture 
L. Fort-Wagstaffe fracture 
L. fracture 


L. mandible fracture 


left 


1. erector spinae musculature رlقaغll‎ mصاتلا العضل الأيسر‎ 


اللامسمى الأيسر 
الطرف السقلى الأيسر 
الطر رف السقلي الأيسر 
کی ت قطني ايسر 
تدذویر للیسار 
تة بانب الأيسر 
طراز الْنْحتًى الكبير الصدر ي 
القطني الأيسر 
الطرف العلوي الأيسر 
الطرف العلوي الأيسر 
أعسر (يسارية اليد » العسر) 
سيادة العسر 
سائد أعسر » سائد العسر 
ا جانب الأيسر »في ا مانب الأيسر 
مسمار ايسر التَوضع ٠‏ 
بضع الصدرالاأيسر 
ساق (ج :سيقان » سوٌق) 
ساق الغرير 
ساق الخباز 


ےت 


ساق مقوسة 
ساق الحربة 


کت 


ساق مقوسة 
سناد الساق 
خر فف ضط الساق 


ەس و 


ممسك الساق 

ساق قارورة الشّمبانيا المقلوبة 
ساق القفز 

مین ملول الاف 

تَفاوت طول الساقين 


3o 


ضغط الساق 
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1. innominate 


ت 


. lateral flexion 


ف 


. lower extremity (LLE) 
. lower limb (LLL) 


ر ا 


. lumbar convexity 


ت 


. rotation 


ت 


. side bending 


س 


. thoracolumbar major 
curve pattern 

1. upper extremity (LUE) 

1. upper limb (LUL) 
left-hand 

1.-h. dominance 

1.-h. dominant 
left-sided 

1.-s. nail 

1.-s. thoracotomy 
leg 

badger 1. 

baker?s 1. 

bandy 1. 

bayonet 1. 

bow 1. 

1. brace 

1. decompression 


1. holder 


inverted champagne bottle 1. 


jumping 1. 

1. length determination 

1. length discrepancy (LLD) 
1. length inequality (LLI) 


1. press 


goو‎ 


تطّويل العرفوب 
تطويل الظنبوب 
تطويل عبر الحرففتين 
تطویل ردي 


ا 


ويا الوب الأبيض 

مى الطول والتوثر 

و۶ 

لین وکس 

ستاد الركبة اللاتدويرية بحسب 
لین وکس هيل 

ستاد الركبة بحسب لينو کس هيل 
مقوام الركبة بحسب لينو كس 
مل 

ستاد الركبة بحسب لينو کش 


ف 


هیل سبکترالایت َ 


شامات (فَ : شامة) 
چ 

< 

ر ر کہ 

ور انی ت حت 


لنتولو 
مب لنتولو 
مثقّب لنتولو الحلزوني 
eT‏ 
متلازمة ليوبارد (النمش الجلدي 
مع تشوهات أخرى) 
إجراء ليبرد 


ەر 3 


استبتاء الورك ليبيسكوبو 


ەر ۶ 
إجراء ليبيسکوبو - زاخاري 


و 


الجذام 

السحايا الرقيقة 

متلازمة لوریش (تصلب وانسداد 
نهاية الأبهر البطني) 

علامة لري 


الستاد الررّي حت ليرْمّان 


tendon Achilles 1. (TAL) 
tibial 1. 
transiliac 1. 
ulnar l. 
Vulpius-Compere 
gastrocnemius 1. 
Wagner femoral 1. 
Wagner tibial 1. 
white tendo clacaneus 1. 
length-tension curve 
Lenox 
L. Hill derotational knee 
brace 
L. Hill knee brace 
L. Hill knee orthosis 


L. Hill Spectralite knee 
brace 
lentigines 
lentigo 
1. maligna 
1. maligna melanoma 
Lentulo 
L. drill 
L. spiral drill 
Leone expansion screw 


LEOPARD syndrome 


Lepird procedure 

L’Episcopo hip 
reconstruction 

L’Episcopo-Zachary 
procedure 

leprosy 

leptomeninges 


Leriche syndrome 


Leri sign 
Lerman 


L. hinge brace 


طول الخطوة 
تطٌويل 

تطّويل العرقوب 

تطويل سفاقي 

تطويل الرند بحسب آرمستد 
تطویل الور بحسب کودیفیلا 


الوتر العقبي ب بحسب 


لویل کل اب 
تطويل الور العقبي عبر الجلد 
هسو هسو ٠‏ 
تطويل السّاق بحسب إليزارو ف 
تطو ويل ل العضلّة ٴَ 


تطّو ريل ا ا ابض ب بحسب 
تاکدجیان ا 

تطويل الَّسنْع بحسب تاجيما 

تطويل الور 
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step 1. 
lengthening 
Achilles tendon 1. 
aponeurotic 1. 
Armistead ulnar 1. 
Codivilla tendon 1. 
Compere 1. 
1. contraction 


DeBastiani femoral 1. 


extensor l. 
fractional 1. 
gastrocnemius 1. 
Gillies-Millard 
metacarpal 1. 


hamstring 1. 


Hauser tendo calcaneus 1. 


heel cord 1. 

Hsu-Hsu percutaneous 
tendo calcaneus 1. 

Ilizarov leg |. 
intramuscular 1. 
kessler metacarpal 1. 
limb 1. 
limb-girdle 1. 
metacarpal 1. 
percutaneous 1. 
reverse undercutting 1. 
Silver-Simon 1. 
step-cut 1. 
Strayer 1. 


subscapularis-capsular 1. 


Tachdjian fractional 1. 


Tachdjian hamstring 1. 


Tajima metacarpal 1. 


tendon 1. 


آفة حفة .1 occult‏ مقوا م التحکّم بال كبة العديد L. multiligamentous knee‏ 
آفة كاحلة خحفة .1 occult talar‏ لار بطة بحسب ل مان control orthosis‏ 
آفة أو زج د شلاتر .1 Osgood-Schlatter‏ علامة ليز ر ترد يلات Leser-Trelat sign‏ 
آفة اعتلال العظم .1 osteopathic‏ فة lesion‏ 
آفة بيرُث .1 Perthes‏ فة رة حادة .1 acute traumatic‏ 
آفة بعد الكسر .1 postfracture‏ اة السا .1 ALPSA‏ 
آفة خلف الحو .1 retroacetabular‏ فة سمحَاق الشفا الأمّامى anterior labrum periosteum‏ 
آفة هيل تاشن العكسئة .1 reverse Hill-Sachs‏ خلال تنظیر مقصل ال .1 shoulder arthroscopic‏ 
آفة الكفة المدور (ALPSA) rotator cuff 1. a‏ 
آفة سندنغ - لارسن - Sinding-Larsen-‏ فة الخضروف القصلي .1 articular cartilage‏ 
يوهانسون .1 Johansson‏ افة lesion‏ 
آفة جلدية .1 skin‏ اة فة 8 ر .1 atlantoaxial‏ 
آفة التسيج الرخو .1 soft tissue‏ فة الکتف ب بحسب بانکارٌت .1 Bankart shoulder‏ 
آفة ستینر .1 Stener‏ اة بینیت .1 Bennett‏ 
آفة الشا العلو ي الآمَامي superior labrum anterior and‏ آفة قاصلة ذات الرا آسين biceps interval 1. (BIL)‏ 
و الخلفى posterior 1. (SLAP)‏ اف عر ا .1 bony‏ 
آذ عا .1 transient‏ اة َشطردً ت .1 cleavage‏ 
آذ نة .1 tuberculous‏ آفة العصب الشظو ي الأصلي complete common peroneal‏ 
آفة کردو نة به لامر ترطة (مستقلّة ( .1 uncommitted metaphyseal‏ التامة .1 nerve‏ 
آفة العصبون المحر ك العلوي .1 upper motor neuron‏ اة که .1 cystic‏ 
صف وو فر ي- شاندلر فة Woofry-Chandler‏ فة عظمىة کا .1 cystic bone‏ 
وزج د -شلاتر classification of‏ اة رة ر باطبة .1 desmoid‏ 
Osgood-Schlatter 1. َ‏ آفة فرصةَ disk 1. ٠‏ 
آفة ور س .1 Wrisberg‏ اة دریز DREZ1.‏ 
مأتّی لسَلي -ریان | لإبطي الآمَامي Leslie-Ryan anterior‏ فة راء .1 dysarthric‏ 
axillary approach‏ اة متو ا .1 expansile‏ 
L8 [‏ فة ليفية .1 fibrous‏ 
لتنبية السطلحي الكهربائي lateral electrical surface‏ آفة الكتف بحسب هيل دشان .1 Hill-Sachs shoulder‏ 
ا جانبي stimulation‏ آفة مفرطة القن .1 hyperkeratotic‏ 
الأصغرَ » الصغير lesser‏ آذ ة الجر العصبي بنفس الحهة .1 ipsilateral nerve root‏ 
المشطي الأصغر metatarsal‏ .1 آفة م ج .1 irritable‏ 
لقصل المشطي الاي metatarsophalangeal‏ .1 آفة کمن .1 Keasbey‏ 
الأصغرَ joint‏ آفة ا 1 .1 Kidner‏ 
عديد الزوايًا الصغير multangular‏ .1 آفة شفاوية .1 labral‏ 
إصبع القدم الصغير toe‏ .1 آفة عد ب الحلالية .1 lytic bone‏ 
امدور الصغير trochanter‏ .1 آفة مونتیجیا .1 Monteggia‏ 
کار ادور الصغير trochanter fracture‏ .1 آفة مكافئة بحسب مونتیجیا .1 Monteggia equivalent‏ 
الأحدو به الضخرة tuberosity‏ .1 آفة مورل لفل .1 Morel-Lavele‏ 
لتو زنل e‏ دت Letournel-Judet‏ آفة شه فشبعبة .1 morphea-like‏ 
تصتيف الكسو ر اة بحسب L.-J. acetabular fracture‏ آفة رة عصبة .1 nerve root‏ 
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مقاط مسك العَظم بحسب لوين 
مقاط لوين َ 
طوق لوين 

جبيرة الإصبَع بحسب لوي 

e 5‏ لوین 
مقط لوين 
لوین - ستیرن 


اا ا 


جبيرة الإصبع ب پجمنټ لوین - 


ستیرل 
جبيرة لوین - ستیرن 
جبيرة الإبهام بحسب لوين - 


ستیرل 
اويس 
قطع لويس اَ٠‏ 
بدلة لويس ترابيزيو 


ا و 


داء لويس القلبي الوعائي في 


ر ی 


علامة ليرمت (في مراض النخاع) 
الالتزام ¢ المسوؤولية القانونية 
التقييم ا حاص بعلم العَمَا 


للأخطار والمسؤولية 


عدة الرَفْع والعمل بحسب ليدو 
مشبًاه العمل ليدو ورکسات 


لیدوکايین (بنج موضعي) 


L. bone-holding clamp 

L. clamp 

L. collar 

L. finger splint 

L. forceps 
Lewin-Stern 


L.-S. finger splint 


L.-S. splint 
L.-S. thumb splint 


Lewis 
L. intercalary resection 
L. resection 
L. Trapezio prosthesis 
L. upper limb 


cardiovascular disease 


Lewis-Chekofsky resection 


Lewis-Prusik test 
Lewit stretch technique 
LFAC 
low frequency alternating 
current 
Lhermitte sign 
liability 
ergonomic assessment of 
risk and 1. (EARLY) 
Librium 
Lichtblau osteotomy 
Lichtman 


L. staging system 


L. technique 
LIDO 
LIDO lift and work set 
LIDO WorkSET work 
simulator 
lidocaine 
Liebolt radioulnar 


technique 


لیتورنل -جُودت 
مأتی لیتورنل - جودت 
تف ليتورنل 2 جودت 
صفيحة ليتورنل ‏ ` 


لوکوتاب 

شريط الطفرة- لو كوتاب-ب 

شريط الطْفرة لوكوتاب 
لوکوترین 
تصنيف ققد الإبهام بحسب 
رافعة 

العضلة الرافعة للكتف 
متلازمة رافعة الكتف 


4 ەر 


مستوی 
مستوی التشاط 
مستوى الراحة 
ساس الست ًى 
مستوى قطَعي 
مستوی فقري 
ذراع العتلة ˆ 
فعل العتلة (الرافعة) 
إسار الوتر الرضقي بحسب 


لفن 

جبيرة الذرآع بحسب ليفس 
لیفودوبا (دواء) 
ليفوبروم ٤‏ 


جنف مدور للیسار 

af‏ ر وړو سك ورور 
لیفورفانول (دواء مسکن ومخدر) 
1 
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classification 

L.-J. approach 

L.-J. classification 
Letournel plate 
Letterer-Siwe disease 
leukocyte 

neutrophilic 1. 

polymorphonuclear 1. 
leukocytosis 

Leukotape 

L. P sportstape 

L. sportstape 
leukotriene 
Leung thumb loss 

classification 
levator 

1. scapulae muscle 

1. scapulae syndrome 
level 

1. of activity 

comfort 1. 

1. foundation 

segmental 1. 

spinal 1. 

vertebral 1. 
lever arm 
levering 
Levine patellar tendon 

strap 
Levis 

L.arm splint 

L. splint 
levodopa 
Levoprome 
levorotary scoliosis 
levorphanol 
levoscoliosis 

1. scoliosis 
Lewin 


L. bone clamp 


جهيزة تعزيز الرباط 


قلع الرباط ا لجانبي الشظو ي 
راط اروف ˆ 

رہاط منقاري 

زر الرباط 

رياط العقبي التروي 
الربَاط ال الشظوي 


ا ی 


الربَاطُ العقّي الزورقي 


مقاط الربَاط 

ملقاط کلیلاند 

رباط جانبي 

رخاوة الرباط الخلقية 

راط مخروطي َ 

راط الرابي الاخرمي 

راط الراني روي 

الرباط الغرابي العضدي 

رباط إكليلي 

الرباط الجسمي المستعرذ رض 
السقلي 

الرباط الجسمي المستعرة رض 
اللوي 

رباط ضلعي رفوي 


وے ا 


باط متصالب 
راط جانبي عمیق 


را 
اميق ا ‌ 

الربَاطّ السلعي الستعرض 
العميق ٠‏ 

الاما أجل للر: باط الدالي 

رہاط داي 

راط 8 كعبر کعبري 

رباط خارج مقصل الركبة 

راط لربل اللوي 

الر: باط الشظو 2 


1. augmentation device 


(LAD) 


avulsion fibular collateral 1. 


Barkow 1. 

beak 1. 

1. button 

calcaneoclavicular 1. 

calcaneofibular 1. (CFL) 

calcaneonavicular 1. 

capsular 1. 

carpal 1. 

chek 1.'s 

1. clamp 

Cleland 1. 

collateral 1. 

congenital laxity of 1. 

conoid 1. 

coracoacromial 1. 

coracoclavicular 1. 

coracohumeral 1. 

coronary 1. 

corporotransverse 
inferior 1. 

corporotransverse 
superior 1. 

costoclavicular 1. 

cruciate 1. 

deep collateral 1. 


deep transverse carpal 1. 


deep transverse 
metacarpal 1. 

delayed union of deltoid 1. 

deltoid 1. 

dorsoradial 1. (DRL) 

extraarticular knee 1. 

fabellofibular 1. 

fibular 1. 

fibular collateral 1. 


fibular sesamoidal 1. 


لاف 


» 
0 


0 


EEE 
مّاز لايف لينر الالتصاقي الاو دم‎ 
طرارٌالحياة‎ 

طراز الحياة ا لجلوسي 
رفع › رافعة 

الرَفع الديتاميكي للتجهيزات 

العلاجة LL‏ بالتمور 
رفع الحذاء بجستب دالا 


4 


راط جانبي إضافي 

ربَاط جاتبي وَحُشي إِضَافي 
TT‏ 
الرباط الأخرمي الغرآابي 
N‏ 
رباط متَعْير 

رياط حلقي 

ا مامي 
الَربَاطٌ التصالبي الأمامي 
رباط مائل مامي 

الَربَاط الكاحلي الشظوي 
الآمامي 

رہاط قي 

اي 

ربَاط صنعي 

رباط قي 

راط قي مستعرض 
راط د فَهقي مځوري 

الرباط الفهقي القذالي 
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Life 
life 
L. Liner glove 
L. Liner stick and 
cut-resistant glove 
quality of 1. 
lifestyle 
sedentary 1. 
lift 
BTE dynamic 1. 


DiPalma shoe 1. 
heel 1. 
shoe 1. 
lifting 
biomechanics of 1. 
LiftStation 
lig 
ligament 
ligature 
ligament (lig) 


accessory collateral 1. 


accessory lateral collateral 1. 


acromioclavicular 1. 

acromiocoracoid 1. 

alar1.’s 

alteral 1. 

annular 1. 

anterior collateral 1. 

anterior cruciate 1. (ACL) 

anterior oblique 1. (AOL) 

anterior talofibular 1. 
(ATFL) 

apical 1. 

arcuate 1. 

artificial 1. 

atlantal 1. 

atlantal transverse 1. 

atlantoaxial 1. 


atlantoocipital 1. 


الرباط الان المضدى )را 
EG‏ 

باط ولادي 

EL 

رباط مائ 

رباط مأبٌضی مائل 

رہاط يدي مائل 


رباط دویري 


تعظّم الرباط الطولاني الكَلفي 


الربَاط الدالي بين الرسغيّات 
لراحي 

رباط رضفي 

رباط رضي فَخڏي 

رباط رضقي هاالي 

ار باط الرضفي الظنبو ت 
ار اط السنعي الحمّصي 


راط الرقاز ألأَحمَصي 
رباط مَأبضي 

رہاط ا 

الرباط المتصالب التلفى 
الربَاط الطولاني اللقي 
الربَاط المائل الخلفي ٤‏ 
ا راط الكاحلي الشظو ي 


ر باط القَصي الضّلعي المشعع 


medial capsular 1. 


medial collateral 1. (MCL) 


medial patellofemoral 1. 
(MPFL) 

meniscofemoral 1. 

meniscotibial 1. 

metacarpal 1. 

metacarpoglenoidal 1. 

metacarpophalangeal 1. 

middle glenohumeral 1. 

midline 1. 

natatory 1. 

nuchal 1. 

oblique 1. 

oblique popliteal 1. 

oblique retinacular 1. 


orbicular 1. 


ossification of the posterior 


longitudinal 1. (OPLL) 
palmar intercarpal 
deltoid 1. 
patellar 1. 
patellofemoral 1. 
patellomeniscal 1. 
patellotibial 1. 
pisiform metacarpal 1. 
plantar 1. 
plantar spring l1. 
popliteal 1. 
posterior 1. 
posterior cruciate 1.(PCL) 
posterior longitudinal 1. 
posterior oblique 1. (POL) 
posterior talofibular 1. 
(PTFL) 
Poupart inguinal 1. 
quadrate 1. 
radial collateral 1. (RCL) 
radiate 1. 


radiate sternocostal 1. 
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fibulocalcaneal 1. 


1 ا الماع 


first intermetacarpal 1. 


(IML) 
r o ر‎ 


كسر خلعي للرباط الأمَامي 


fracture-dislocation with 


anterior 1.‏ 
رباط جردي .1 Gerdy‏ 
ار باط آحقّاني العضدي glenohumeral 1. (GHL)‏ 
راط چون نکن .1 Gore-Tex‏ 


Gore-Tex anterior 


الرباط التصالب الأمامي بحسب 


جور تکس .1 cruciate‏ 
طم ر باطي graft‏ .1 
رباط جرايسون .1 Grayson‏ 
رد وا سمسماني اسي ب Haines-McDougall medial wz‏ 

هایس ا ل .1 sesamoid‏ 
اء العضدي للرباط humeral avulsion of the‏ 

احقاني العضدي glenohumeral 1. (HAGL)‏ 
راط هامفري َ of Humphrey‏ .1 
رباط حرفي رضقي .1 iliopatellar‏ 


inferior band cruciform 1. 


الشريط السقلى للرباط الْتَّصالب 
الرباط الحقّاني العضدي السقلى 


inferior glenohumeral 1. 


IGHL) 
inferior ilioischial 1. رباط حرفي سكي سفلي‎ 
intercarpal 1. رظ بين السات‎ 
interclavicular 1. رد ا بين الترفوتين‎ 
interdigital 1. رد راط و قود تي‎ 
interosseous |. راط بی العظمين‎ 
intersesamoid 1. ر را بین السمسماني‎ 


الرباط بين السناسن 

رباط بين الُستعرضات 

رباط الصفيحة ضمن الراحة 
رباط القرص داخل القصل 


interspinous 1. 
intertransverse 1. 
intervolar plate 1. 


intraarticular disk 1. 


الرباط المشرشر (قيد العضلة .1 lacinate‏ 
النية للقَدَم) 
رباط لاندسمیر .1 Landsmeer‏ 
راط جانبی (وحشی) .1 lateral‏ 
راط 8 وش lateral collateral 1. (LCL)‏ 
ار باط الجانبي ن العظام .1 lateral interosseous‏ 
ر باط ليسفرائك .1 Lisfranc‏ 
اظ طو لانی .1 longitudinal‏ 
راط شاف .1 luciniate‏ 


رط ي 

رہاط ي ردي 

رباط ردي رسي 

ربَاط غمدي يدوي (في اليد) 
ر مٽقاري راحي (أخمَصي) 
رباط ریزبیرج 

رباط زينوتيك التخليقي من مادة 
مركب الربَاط - العم 

رأب الرہ باط 
رد الرباط (انجذاب الربًاط) 
راط 

سط الرباط 

مرتکز راط 

ضخامة الرباط 

اتفتاح الرباًط 

إصابة الر 4 

آختبار عدم استقر ار الرباط 


فصور الربَاط 

رخاوة الربَاط 

تصليح رباط الركبة بسبب عدم 
الأستقرار التدويري 


ثبات (استقرار) الرباط 
النسيج الداعم لر باط 
مطرق ندية ةالرباط ٠‏ 
رہاط 


راط رقبي 
الرباط الأصفر 
الرباط الْحَاطى 
الربَاط القوي 
الرباط المدور 


و 


مفك متصالب الشقب الخفيف 


triangular l1. 

ulnar collateral 1. (UCL) 
ulnocarpal 1. 

vaginal hand 1. 

volar beak 1. 

1. of Wrisberg 


Zenotech 


biomaterial-synthetic 1. 


ligament-bone complex 
ligamentoplasty 
ligamentotaxis 
ligamentous 

1. ankylosis 

1. attachment 

1. bouncing 

1. disruption 

1. injury 

1. instability test 


بت 


. insufficiency 


1. laxity 


ف 


. repair of the knee for 
rotatory instability 

1. stability 

1. support tissue 
ligament-scar matrix 
ligamentum 

1. cervicis 

1. flavum 

1. mucosum 

1. nuchae 

1. teres 
ligand adhesive 
ligature (lig) 
light 

1. cast 

1. conductor 

1. cross-slot screwdriver 

infrared 1. (IR) 

1. microscopy 


1. source 


- 394 - 


الرباط الكعبري الكبيري 

الرباط الكعبري الرسغي 

الرباط الكعبري الرورقي الكبير 

الرباط الكعبري الزورقي 

الرباط الكعبري ٠‏ الهلالي 

الرباط الكعبري ال 

استبتاء الرباطٌ 

استبدال الَربَاط 

, 

ارباط الور 

الرباط العجزي الحرقفي 

الرَاط العجري اشوک 

الربَاط العجري الد 

الرباط بين العظمين الرورقي 
والهلالي 

رہاط ا 


ما 


ریا کتفی ی 
رباط فقري 


الَربَاط الفقري ا كلف 

الرباط الفقري المستعرض 

رباط قيدي مائل حلزوني 
ارط القصي الترفو ي 

ربط ستروثرز 

الْرباط بين أكعظام تحت الكاحل 
رباط إلسي سط 
ره رض ا لحر 

باط الكاحلي الشظو ي 


وهو 


ربط جانپي ظنبوبي 
الرباط الظنبوبي الشظّوي 
الربَاط الهلالي الظنبو ا 
رباًط ن 

الرباط الحقّي الْستَعرض 
الربَاط لفقي الْستَعّرض 


الرباط الرسغي الستعرض 
رباط يدي مستعرضَ 


e0 چ‎ 


رباط كتفي مستعرض 
الربَاط الفقّري الستَعرض 
الرباط المتحرفي 


O 


ربط مرضوح 


radiocapitate 1. 

radiocarpal 1. 

radioscaphocapitate 1. 

radioscaphoid 1. 

radioscaphoid-lunate 1. 

radiotriquetral 1. 

1. reconstruction 

1. replacement 

retinacular 1. 

round 1. 

sacroiliac 1. 

sacrospinous 1. 

sacrotuberous 1. 

scaphoid-lunate 
interosseous 1. 

scapular 1. 

scapulohumeral 1. 

spinal 1. 

spinal posterior 1. 


spinal transverse 1. 


spiral oblique retinacular 1. 


sternoclavicular 1. 

1. of Struthers 

subtalar interosseous 1. 
superficial medial 1. 
superficial transverse 1. 
syndesmotic 1. 
talofibular 1. 

tibial collateral 1. (TCL) 
tibiofibular 1. 

torn meniscotibial 1. 
transverse 1. 

transverse acetabular 1. 
transverse atlantal 1. 
transverse carpal 1. 
transverse retinacular 1. 
transverse scapular |. 
transverse spinal 1. 
trapezoid 1. 


traumatized 1. 


بضع اللفاة الحدد 

تدابير الأداء الحدد 
صفيحة الالْضعَاط الديتاميكية 
بالتمَاس الخد ٣ ٠‏ 
مقصل الكاحل الفلرى الحدد 
TE‏ 
مدد 

إبهام القدم الحدد 

عرج 

عرج ترندلنبزج 

متلازمة لیر 

لنکوميسين (مضاد حيّوي) 
إجراء لينديان 


و ° 


علامة ليندر (في التهاب العصب 


الورکي) 


الط اطي الأمامي 
الط الإبطي الأمامي 
ا خط العضدي الأمامي 


limbus annularis 
limit 
elastic 1. 
endurance 1. 
metal endurance 1. 
motion 1. 
limitation 
1.of joint motion 
motion 1. 
1. of motion (LOM) 
1. of movement 
limited 
1. fasciectomy 
1. performance measures 
limited-contact dynamic 
compression plate 
limited-motion metal ankle 
joint 
limitus 
hallux 1. 
limp 
Trendelenburg 1. 
Linberg syndrome 
lincomycin 
Lindell classification 
Lindeman procedure 


Linder sign 


Lindholm 
L. technique 


L. tendo clacaneus repair 


Lindseth osteotomy 
Lindsjo method 
line 
action 1. 
ant ax 1. (AAL) 
anterior axillary 1. (AAL) 
anterior humeral 1. 


antitension |1. 


إحساس اللَّمس الخفيف 
اختبار الس الخفيف 


ضوء قوق البتفسجي 
خفة الرأس »دوخة 
علامة لايت ۷ 

ابت التارجي ليما 
u‏ رجي 


القاس الدقيق للطرف 


طرف صمي 
برعم الطرّف 

حزام الطرف 

رياضة الطرّف 

تعليق الطرف 

طرف إققاري 

الطرف السقّلي الأيسر 
الطرف العلوي الأيسر 

روي طول ارف 

ماوت طول الطرفين 
اب 

إعادة رع الطرف 

الطرف التمقّى 

الطَرف ا الآيمن 

الطرف العلوي الآبمن 

إنقاذ الطرفَ 

طرف الفقمة 

تازرية الطرف 

الطرف الصنعى بحسب وتاه 
غياب الطرف ٠‏ 

اغياب الطرف المحم الخلقي 
غياب الطرّف الانتهائي اخلقي 
سديلة ليمبرج . 
حرام الطرف 

حتّل حزام الطرف 

تطويل حزام الطرف 
تاوت طول الطرفين 
إنقاد الطَرف 

إجراء إنقاذ الطَرف 

جراحة إنقاذ الطَرف 
جراحة تصغير الطَرف 
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1. touch sensation 

1. touch test 

ultraviolet 1. (UV) 
ligtheadedness 
Light V sign 
Lima external fixator 
limb 

1. accurate measurement 

(LAM) 

artificial 1. 

1. bud 

1. girdle 

1. gym 

hanging of |. 

ischemic 1. 

left lower 1. (LLL) 

left upper 1. (LUL) 

1. length angulation 

1. length discrepancy 

1. lengthening 

1. replantation 

residual 1. 

right lower 1. (RLL) 

right upper 1. (RUL) 

1. salvage 

seal 1. 

1. synergy 

Utah artificial 1. 
limb absence 

congenital intercalary 1. a. 
congenital terminal ]. a. 
Limberg flap 
limb-girdle 

1.-g. dystrophy 

1.-g. lengthening 
limb-length disparity 
limb-salvage 

1.-s. procedure 

1.-s. surgery 


limb-sparing operation 


خط متصف الإبْط 
خط مولولي 
خط نیلاتون 


ابق الط اي 

ا خط الرقى الحلفى 

اا ا الکبير 
الحط القَوسى الحجزي 
E‏ الأفقي الحَجُّزي 


کک 
خط سدني 


od 


الد 
الخط الظنبوبى الشظوي 
EES‏ 


midaxillary 1. (MAL) 

midheel 1. 

midmalleolar 1. 

midsternal 1. (MSL) 

Moloney 1. 

Nelaton L. 

nipple L. 

oblique metacarpal 1. 

odontoid perpendicular 1. 

Perkins 1. 

Perkins vertical 1. 

physeal 1. 

plumb 1. 

posterior axillary 1. (PAL) 

posterior cervical 1. 

radiocapitellar 1. 

radiolucent 1. 

sacral arcuate 1. 

sacral horizontal plane 1. 
(SHPL) 

sclerotic 1. 

scurvy 1. 

Shenton 1. 

spinolaminar 1. 

Sydney 1. 

teardrop 1. 

tibiofibular 1. 

trapezoid 1. 

trough 1. 

Ullman 1. 

Winberger 1. 

Z1. 

1. of Zahn 

linea 
1. aspera 
1. semilunaris 
linear 
1. fracture 
1. potentiometer 


1. scar 
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خط التحديد » خط التَأريف 
ا 
E EES‏ 
خط فرانلين الأيض 
خط جوج 

خط الجاذيية 

خط الحاذبية 

خط الحاذبية 

خط رقف النمو 


ا 


ET 


خط هوتر 

خط القصإ 

خط کابلان المائل 
خطوط لانجر 
خط مقصلى وح 
خط رصاصي 

خط لوسر 

خط الحاذبية القطنى 
E‏ 
خط مَك جريجور 
٠‏ 


خط تصنيف انزلاق الفقار 
بحسب میردینج 


صم 


Beaul.’s 
bisector 1. 
Blumensaat 1. 
cement 1]. 
Chamberlain 1. 
cleavage 1. 
coronoid 1. 

cyma l1. 

1. of demarcation 
epiphyseal 1. 
Feiss 1. 

femoral head 1. (FHL) 
fracture 1. 
Frankle white 1. 
George 1. 
gravitational 1. 

1. of gravity 
gravity 1. 

growth arrest 1. 
Harris growth arrest 1. 
Hawkins 1. 
Hilgenreiner 


horizontal Y 1. 


Hilgenreiner-Pauwels 1. 


Hilgenreiner-Perkins 1. 
Hueter 1. 

joint 1. 

kaplan oblique 1. 
Langer 1.'s 

lateral joint 1. 

lead 1. 

Looser 1.s 

lumbar gravitational 1. 
MacNab 1. 

McGregor 1. 

medial joint 1. 


Meyer 1. 


Meyerding 
spondylolisthesis 


classification 1. 


ا ب ھی 


كيسة مشتملة اة 
د اختزان الشحميآت 


ر 


ورم يفي شحّمي داخل العَصّبَ 
ورم عابي ليفي شَحميٴَ 


و 
ورم ي ي دال العظم 


بروتین ي 
ساز كومة شحمية 
ساركومة و مخَاطانية 
ساركر فة شحمية فن الط 
الْحاطاني َ 
ساركومة هة متعددة 
الأشكال 
السار كومة الشحمية المستديرة 
الا5یا 


ساركومة شحمية من لَمَط الايا 
الملستديرة ٠‏ 


سار كومة شحمية مخاطانية 
جيدة التمايز َ 


1 کسیجیناز شحمية [إنزيم] 
تشفه (علامة في آلصور الشعاعية 


بدلة الورك حسب ليبمان 


لیبسکو مب 
إیتاق لقصل المشطي السلامي 


1. inclusion cyst 
1. storage disease 
1. tumor 
lipoblastomatosis 
lipochondrodystrophy 
lipofibroma 
intraneural 1. 
lipofibromatous 
hamartoma 
lipoma 
endovaginal 1. 
intraosseous 1. 
lipoprotein 
liposarcoma 
myxoid 1. 


myxoid-type 1. 


pleomorphic 1. 


round cell 1. 


round cell type 1. 


well-differentiated 
myxoid 1. 
lipoxygenase 


lipping 


Lippman hip prosthesis 
Lipscomb 
L. metatarsophaleangeal 
arthrodesis 
L. modified McKeever 
arthrodesis 
L. procedure 
L. technique 
Lipscomb-Anderson 


L.-A. drill guide 


L.-A. procedure 


linear-variable-differential 
transducer 


linebacker’s arm 


linen suture خیط کتان‎ 

E 

مبطن » بطانة liner‏ 
نة عو ية .1 bone‏ 


بطانة الحذاء الوسد .1 cushion shoe‏ 
بطانة حمَيّة بحسب دورالوك 
بطانة القالب بحسب جور- تكس 


بحسب جور -تکس 


بطانة الحذاء تحب بلاستزوت 


Duraloc acetabular 1. 
Gore-Tex cast 1. 


Gore-Tex waterproof cast 1. 


Plastizote shoe 1. 


بطانة البو لي ا .1 polyethylene‏ 
بطانة تنكو .1 Spenco‏ 
بطانة الحبيرة .1 splint‏ 


لينغ Ling‏ 
بدلة الورك الملاطة بحسب لینج L. cemented hip‏ 
prosthesis‏ 


L. hip prosthesis 


بدلّة الورك بحسب لينج 


لسانی lingual‏ 
الشريان اللسانى artery‏ .1 
الور اللسانى vein‏ .1 
ارقاط را link‏ 
ار ك التشر يحي الرابط L. anatomical hip‏ 
ربط عضي وتر ي- عظّمی musculotendinous-‏ 
osseous 1.‏ 

رابط ستاك سبلیت سبلینت L. Stack Split Splint‏ 
ارتباًط linkage‏ 
ارتبَاط حرکی .1 kinematic‏ 
ارتاط السو ت .1 rod‏ 
الكامن لر ترط linked potential‏ 
إیتاق القصل اماي بحسب Lionberger-Bishop-Tullos ùl‏ 
برجر- - يشو ب اتو 1 س anterior arthrodesis‏ 
ل رد تال Lioresal‏ 


داخل القرآب ليوريسال L. Intrathecal‏ 

lip 
1. of acetabulum 
شفة احق (شها ا جوف الحقّي)‎ 
الشقة الحلفية‎ 


o 
* 


e 


1. of glenoid 
posterior 1. 


lipid 
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محمل نیل -روبرتسون 
درا 
الإصبع الصغير (الإصبع 
E‏ 
كتف القاتل الصغير 


استقصا لآ تاح بحسب لیتلر 
ليتارت کولي 


لل کول 


ية ليتلر- كولي 


بدلّة ا مرق بحسب ليفربول 
کلوتان » طحال » کبد 


رم ت ت 


أنشطة الحياة اليومية 
معالة ليفنجستون 
نلك لرن وغل انش 


لیکسیسکوب 


کا ق ص 


[مختصر] 

قالب الساق الطَويل 
[مختَصر] ‏ ` 
تباین طول السّاقين 
[مختصر] 

الطرف السقلي الأيسر 
[مختصر] ˆ 

عدم تساوي طول الساقين 
[مختَصر] 

الطرف السقلي الأيسر 
[مختصر] ˆ١‏ 


ەر 3 


مقوام الطرف السقلي الأيسر 


Neal-Robertson 1. 
little 
L. cargo vest 


1. finger (5th digit) 


1. leaguer’s shoulder 
L. release 
L. technique 
Littler 
L. technique 
wing excision of L. 
Littler-Cooley 
L.-C. abductor digiti quinti 
transfer 
L.-C. muscle transfer 
L.-C. technique 
liver 
1. disease 
1. injury 


Liverpool elbow prosthesis 


liver, spleen, kidneys (LSK) 


live splint 


living 


activities of daily 1. (ADLs) 


Livingstone therapy 
Livingston intramedullary 
bar 
Lixiscope 
LLC 
long leg cast 
LLD 
leg length discrepancy 
LLE 
left lower extremity 
LLI 
leg length inequality 
LLL 
left lower limb 
LLO 


lower limb orthosis 


سائل 


تخطيط حراري بلوري سائل 


معالحة بردية بالنيترو جين السًائل 


سراق 


بتر لیسفرانس 

راوية العدة الفصلة بحسب 
لیران 

مقصل ليسفرانس 

بدلة اقل ال رک بحسب 


م n e‏ ر 


إصابة ليسفرانس 
مقصل لیسفرانس 
رباط لیسفرانس 
حديبة ليسفرانس 


طريقة ليستر 
حديبة ليستر (الحديبة الظهرانة 
ر ر € 


للكعبرة) 


انزلاق 


اثزلاق جانبي 


ميلان 


2 
چ“ م 


مشية ميلانية 


م 0 


حمالة (مَحْمَل) (نَقالة المرضى 
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والجرحى) 


liquid 
1. cable 
1. crystal thermography 
(LCT) 
1. nitrogen cryotherapy 
Lisfrance 
L. amputation 
L. articular set angle 
(LASA) 
L. articulation 


L. below-knee prosthesis 


L. disarticulation 

L. dislocation 

L. fracture 

L. fracture-dislocation 

L. injury 

L. joint 

L. ligament 

L. tubercle 
list 

postural 1. 
Lister 

L. corn 

L. technique 


L. tubercle 


listhesis 
lateral 1. 
listing 
dynamic 1. 
1. gait 
static 1. 
Liston 
L. bone-cutting forceps 
L. splint 
lithotomy position 
litigation reaction 


litter 


الرسم البياني لازيًاح التَحّميل 


ر و ت 


تحمیل ديتامیکي بجهاز معدل 


بجنت إدواردز , 


اراح التخمیل ل -القبضة 
الشتريط اللاصق لوبان 


ےه 


يد مخلّب ب السرطان ) ید ئلحاء) 
ر 
متلازمة التلاؤ م الموضعي 


بضع a‏ لصي الوضعي 
کک موضعي 


طريقة التبنيج الاحتياطي 


1.-d. plot 
loading 
axial 1. 
compression 1. 
concentric 1. 
cyclic 1. 
eccentric 1. 
Edwards modular system 
dynamic 1. 
fracture callus 1. 
functional and anatomic 1. 
(FAL) 
1. mode 
progressive 1. 
status 1. 
sustained 1. 
tension 1. 
1. time 
vertical 1. 
load-to-grip displacement 
Loban-adhesive drape 
lobster-claw hand 
lobster foot 
local 
1. adaptation syndrome 
(LAS) 
1. anesthesia 
1. spineurotomy 
1. radical resection 
1. standby anesthesia 
technique 
Localio-Francis-Rossano 
resection 
Localio procedure 
localization 
pedicle 1. 
localizer cast 
locating pin 
location 


cervical sympathetic 


لويد 
۾ 


لؤمة لويد 


ا ر 
E‏ 


طريقة کسر لويد -رویرتس 


الرد الفتوح وید -روبرتس لسر 


مونتیجیا 
.۰ ۶ 0 و۶ 
تضنیف لويد د روبرشين د 
ا 4 E‏ 
کاتیرال - سالامون 
ديم موري بحسب لويد - 


2 ° 3 


بدك اعرف اللي (مختصر) 
بدلة الطرف اللي 


گە 


جبيرة الساق الطويلة 


[مختصر] 
قالب مشي الاق الطويل 
لتارد 


ی 


سوقاء لتارد 
مقوام م ارد ميتي - - بودس 


لنم الصتدري القطني الحجزي 
اتحنت ارد 
5 میا 
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Lloyd 
L. adapter 
L. adapter for 
Smith-Petersen nail 
Lloyd-Roberts 
L.-R. fracture technique 
L.-R. open reduction of 
Monteggia fracture 
Lloyd-Roberts-Catteral- 
Salamon classification 


Lloyd-Roberts-Swann 


trochanteric advancement 


LLP 

lower limb prosthesis 
LLS 

long leg splint 
LLWC 

long leg walking cast 
L’Nard 

L. boot 

L. Multi-Podus orthosis 

L. thoracolumbosacral 

orthosis 

load 

applied 1. 

axial 1. 

axial compression 1. 

1. beam 

bending 1. 

compression 1. 

critical 1. 

Euler 1. 

ramp L. 

torque 1. 

torsional 1. 
load-bearing graft 
load-deflection curve 
load-deformation curve 
load-displacement 


1.-d. curve 


لوشستراند 
سناد لوفستراند 
عکاز لوفستراند 
جرٌلوغان 
متاورةٌ دحرجة رند ا لخشب 
مك لو ك -إيت 
لودب لوك 
مك مزدوج الشق لوب 
لوك 
مفّك البراغي بحسب لوك 
تحديد الحركة ˆ 
تحدید ال رکة 
بنله ارق خبر اأقبدة بحسب 
لندن 
لویل 
ستاد الذراع الطوبل 
ب الّرع الطريل 
قاب إصبَعي ذرآعي طويل 
جبيرةالذرع الطويلة ˆ 
دليل الترصيف المحوري الطويل 
ES‏ 
محور العَظم الطويل 
شعَاع محوري طويل 
قالب الساق والركبة -النحنية 
لويل 
عظم طويل 
نقص العَظم الطويل 
كسرالحظم اطول 
مكشطة طويلة 
مات دالي صدري طويل 
EL‏ 1 
الدورة الظّاهرة الطويلة 
الإصبّع الطويل (الإصبّع الثالث) 
مثنية طويلة ٠َ‏ 
راس طویل 
الرأس الطّويل لذات الرأسين 
ودر الرأس الطويل لذات الرأسين 
ستاد الساق الطّويل 
قاب الساق الطريل 
ستاد ري طويل للساق 


Lofstrand 

L. brace 

L. crutch 
Logan traction 
log-rolling maneuver 
Lok-it screwdriver 
Lok-screw 

1.-s. double-slot 

screwdriver 

1.-s. screwdriver 
LOM 

limitation of motion 
London unconstrained 

elbow prosthesis 
long 

1. arm brace 


. arm cast (LAC) 


کے کے 


. arm finger cast 
1. arm splint 
1. axial alignment guide 


1. axis 


نے 


. axis of bone 


1. axis ray 


فخ 


. bent-knee leg cast 


1. bone 
1. bone deficiency 
1. bone fracture 


1. curette 


کم 


. deltopectoral approach 


فخ 


. extensor 


کے 


. external rotator 

1. finger (3rd digit) 

1. flexor 

1. head 

1. head of biceps 

1. head biceps tendon 
1. leg brace 

1. leg cast (LLC) 

1. leg hinged brace 


chain 1.‏ 
ر ال .1 pedicle‏ 
ور ضا (لة تد نذا locator‏ 
مو ورج 


و ا س صر 


ي ا 
موضعة فلزية بحسب Berman-Moorhead metal 1. _ ùl‏ 


و و e‏ 


مورھید 
و و 
موضعة فلرية .1 metal‏ 
قفل » مخ lock‏ 
کک J‏ 
ركبة لَکاء .| knee‏ 
صمولة القفل nut‏ .1 


spring-loaded knee 1. 
Locke 


ا 
قفل الركبة احمل برقاص 


L. bone clamp 


2 E 

رافعة ل وکی L. elevator‏ 
کو و رر 

locked محتبس‎ » 

رکبة لکاء knee‏ .1 

تسمیر قافل (مستّت) nailing‏ .1 

کتف مخمدة scapula‏ .1 
قفل » إقفال » حبس » تثبيت locking‏ 

مقاط قافل clamp‏ .1 

انحباس قاص .1 distal‏ 


1. hook instrumentation 


أدوات الشص المحبسبة 
خباطة التنجيد الأفقة اة horizontal mattress suture‏ .1 


انحباس القصل of joint ٠ ١ ١‏ .1 
مسار مخ nail‏ .1 
صمو nut e‏ .1 
وتد (کلآّب ( peg e‏ .1 
انحباس دان ˆ .1 proximal‏ 
خاش لقصل العجز ي الحرقفى .1 sacroiliac joint‏ 
و 5 screw e‏ .1 
کف د locking-hook‏ 
ا 1.-h. rod‏ 
سوت فقري ا 1.-h. spinal rod‏ 
الضزز > کزا از الفك lockjaw‏ 
موی حزقة التبيت locknut wrench‏ 
رك locomotion‏ 
2 کی ساز locomotor‏ 
ب کي ataxia‏ .1 
طر از التحرك pattern‏ .1 
Lodine‏ 


Loeffler-Ballard incision 


جر طولاني traction‏ .1 مقوام الساق الطَويل leg orthosis‏ .1 
َك طويل long-jaw‏ جَبيرة الساق الطويلة leg splint (LLS)‏ .1 
ملقط السلّة دو الفكٌ الطَويل 1.-j. basket forceps‏ جوازت السّاق الطويلة leg stockings‏ .1 
الكمون الطويل سيب ˆ long-latency SEP‏ الب لمشأ الطJ‏ لاق leg walking cast (LLWC)‏ .1 
حدا بطو يل القطر long-radius kyphosis‏ کس e‏ یل oblique fracture‏ .1 
الونو ف المديد longstanding‏ المقوام ابل الطور يل opponens orthosis‏ .1 
منقّب آلي طَودِ يل الجذع long-stemmed powered bur‏ دمج فقر ی قطعي طو يل segment spinal fusion‏ .1 
وجيهة لاستعمال الآدوات long-term‏ منابلة دور ير الرأفعة الو يلة and short lever rotational‏ .1 
العظمة الود يلة الأمد bone-instrumentation‏ و القصيرة manipulation‏ 
interface‏ إصابة الْعَصَب الصدر ي لطر يل thoracic nerve injury‏ .1 
طَودِ يل longum‏ شلّل العصَّب الصدر ي الطَوب یل thoracic nerve palsy‏ .1 
هياد الطويل .1 vinculum‏ مثنية إصبع القدم الطَويلة toe flexor‏ .1 
طويلة longus‏ علامة السبيل الطويلَ tract sign‏ .1 
العضلة الطويلة الْبعَدة لإبهام اليد (4۴1) .1 زع ناامم اeسلطاة ‏ الطولى longissimus‏ 
الحضياة الطويلة القربة لإبهام .1 adductor hallucis‏ العضلة الطَور يلة الرأسية capitis musculus‏ .1 
القدم العضلة الرقية الطولى (الطّويلة) cervicis musculus‏ .1 
العضلة الرأسية الطويلة capitis musculus‏ .1 عضلة طولی َ musculus‏ .1 
العضلة الرأسية الطويلة capitis muscle‏ .1 طو لانی longitudinal‏ 
العضلة الرقية لطر بُلة cervicis (colli) muscle‏ .1 و لائة arch‏ .1 
العضلة الطويلة الرقية colli muscle‏ .1 جوز طولانی axis‏ .1 
الكعبر ت الباسطة للرسغ .1 extensor carpi radialis‏ الامداد الطو لاني بالدم blood supply‏ .1 
(ECRL) َ‏ الأمداد الطو لاني بالدم إلى blood supply to ulnar‏ .1 
الباسطة الطَور يلة للأصابع extensor digitorum 1. (EDL)‏ احص الزدي nerve‏ 
الطويلة الباسطة لإبهام القدم extensor hallucis 1. (EHL)‏ عوز طو لاني ا deficiency‏ .1 
الطويلة الباسطة لإبهام اليد extensor pollicis 1. (EPL)‏ مزقة اة انز باحة طو لان displaced complete tear‏ .1 
الثنية الو يل للأصابع flexor digitorum 1. (FDL)‏ اقتراق طو لاي distraction‏ .1 
الطَور يلة النية لإبهام القدم flexor hallucis 1. (FHL)‏ سناد الشاشة الطو لانة epiphyseal bracket‏ .1 
الطويلة ية لابهام اليد flexor pollicis 1.(FPL)‏ ف لاني incision‏ .1 
الراحية الط يلة palmaris 1. (PL)‏ مزقة داخل الهلالة غير تامة incomplete intramenscal‏ .1 
الشظوية الطَور يلة .1 peroneus‏ طو لائية tear‏ 
عرو (ج عریٌ) loop‏ رباط طو لاني ligament‏ .1 
سك کفافی عرو ي circumferential wire‏ .1 تمق الرباط الطولانى ligament rupture‏ .1 
عرو الما )8( .1 figure-of-eight‏ الطَرف الَطّو لای member to anchor N‏ .1 
عروة سلكبة كالثمانية .1 figure-of-eight wire‏ المنة connector‏ 
بیت العروة fixation‏ .1 الطَرف الطُو لانی إلى الطَرف member to longitudinal‏ .1 
عروة رانسفورد .1 Ransford‏ الطو لای لا member connector‏ 
عروة سلكة .| wire‏ مزقة هلالة طو لاية meniscal tear‏ .1 
جبيرة مردو دة للأعلى نة بعروة loop-lock cock-up splint‏ تمق طولانی rupture‏ .1 
a‏ غير ثابت loose‏ سلك فقري spinal bar Ab‏ .1 
جسم مقلقّل body‏ .1 مزقة طولانة tear‏ .1 
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E: 
بحسب لوزي‎ 


ر 4 ّ 
تعدیل لوزي 


2 4 ر 
تعديل لوزي لطريقة ماك إينتوش 


بار لوزي 

ققد » نقص 

فد الد 

نقصر ٴا 

مد الدم المقدر 

نق ص القعس القَطَنى العلاجى 
ققد الحركة 

فقد الحركة 


ا 


رو ۴ ا 8 
دهون بولي سونيك الفائق 
لوتس 

مسمار لوتس 

تسمیر لوتس 

دبوس لوتس 

جار لوس القو ی اف 
الحواف ٣‏ 
وضع اللوتس 


داء لو جيرج 

استفصال العصعص بحسب 
لوجهید-وایت 

أ تع ستخمال آدوآت لوین 


المكيرة » عدسة مكبرة 
تكبير با لمكَبّرة 

عدسة التكبير (المكبرة) 
مكبر جرا 
e‏ 

مبعاد الجذر بحسب لوف 


L. modification 
L. modification of 


MacIntosh technique 


L. test 
loss 
blood 1. 
bone 1. 
estimated blood 1. 
lumbar lordosis 
iatrogenic 1. 
1. of motion 


motor 1. 


postmenopausal bone 1. 


segmental bone 1. 

sensory 1. 
Loth-Kirschner drill 
lotion 

Criticaid 1. 


Polysonic ultrasound 1. 


Lottes 
L. nail 
L. nailing 
L. pin 
L. triflanged medullary 
nail 
lotus position 
Lou Gehrig disease 
Lougheed-White 
coccygectomy 
Louis instrumentation 
loupe 
binocular 1. 
1. magnification 
magnifying 1. 
surgical 1. 
Love 


L. root retractor 


قابضة الجسم ملفل 
کسر ململ 


إجراء الركبة A‏ 
حل »فك »إرخاء 
فك المكون لحف 
إرخاء طاهر ٠‏ 
حك اللولب 

فك عقي 
خط لور 


لوبورین 


ر وو 


لورازیبام (دواء مضاد للقَلّق) 


لورسیت 
لورسیت 10 
لورد 
بدلّة الورك بحسب لورد 


1. body grasper 

1. fracture 

1. fragment 

1. knee procedure 


loosening 


acetabular component 1. 


aseptic 1. 

screw |1. 

sterile 1. 
Looser lines 
Lopurin 
Lorazepam 
Lorcet 
Lorcet 10 
Lord 

L. hip prosthesis 


بدلة الورك ب لور برس _ L. Press-Fit hip prosthesis‏ 


فت 


إحداث القعس 
قحس السيستاء القطنية 
الحفاظ على القعس 
عكس القَعَس 
فعس صدري 
فعس السيساء الصدرية 
قَعَسى » آقعس » فَعسًاء 
مْحتی القَعَس 
ورز 
ساد ورز 
قالب ورز 
إجراء ورز 
علدمة ورزر 
لوب ورز 
كسر سائق الشاحنة 
لورتاب 


لوزي 
ر دن 


اختبار عدم استقرار الركبة 
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lordoscoliosis 
lordosis 
cervical 1. 
1. creation 
lumbar 1. 
lumbar spine 1. 
1. preservation 
reversal of 1. 
thoracic 1. 
thoracic spine 1. 
lordotic 
lordotic curve 
Lorenz 
L. brace 
L. cast 
L. procedure 
L. sign 
Lorenzo screw 
lorry driver?s fracture 
Lortab 
Losee 


L. knee instability test 


جراحة الطرف السقلى 
معاد يدوي سقلی 
رة الس ص السقلي 
مقوام الطْرف السقلي 

بدلة الطرف السقلى 
الصلب القطنى ا 

داء العصبو ن لرل ا 
إصابة الضفيرة السفلة 


الكلفى السقل 
ا که ي 


الصلب الصدري السقل 
سار كومة عظمية انشا مر كزية 


نخفضة الدرجة 


لاومان 
مقاط العظم بحسب لاومان 
مقاط مسك الَعَظم بحسب 
لاومّان َ 
لاومّان 
ملْقَاط لاومَان 
مقط لاومَان 
إجراء لاومَان 
مقاط العظم بحسب لاومّان - 
a‏ 


o go 


مقاط لاومان-هوجلوند 
بدلة فُخذية أسفل العثق 


1. extremity surgery 

1. hand retractor 

1. hook trial 

1. limb orthosis (LLO) 

1. limb prosthesis (LLP) 

1. lumbar spine 

1. motor neuron disease 

1. plexus injury 

1. posterior lumbar spine 

and sacrum surgery 

1. thoracic pedicle 

1. thoracic spine 
low-grade central 

osteogenic sarcoma 
Lowman 

L. bone clamp 


L. bone-holding clamp 


L. bone-holding forceps 


L. clamp 

L. forceps 

L. procedure 
Lowman-Gerster bone 


clamp 


Lowman-Hoglund clamp 


low-neck femoral prosthesis 


low-profile 

1.-p. cup 

1.-p. femoral prosthesis 

1.-p. halo traction 
low-purine diet 
low-riding patella 
low-surface reactive 
low-temperature plastic 
low-viscosity 

1.-v. bone cement 

1.-v. cement 
LP 


lumbar puncture 


جبیرة لوف 
E ET E‏ 


ألم أسقَل الظهر 
اتی رقي سفلي 
تیار متناوب منخفض التواتر 


ا ي سس ت 


مزدوجة حرارية بمعاوقة 


كسر أسفّل السيساء القَطية 


L. splint 
Lovell clubfoot cast 
Lovenox 
low 
1. back neurosis 
1. back pain 
1. cervical approach 
1. frequency alternating 
current (LFAC) 
1. impedance 
thermocouple 


1. lumbar spine fracture 


شلَّل التاصف النخفض والزلّدي median-low ulnar palsy‏ .1 


ال a‏ 
و 


لوبروفیل 
حذاء بلوشر للربع السقلي 


النحتى الصدري السقلي الوحيد 


الصفيحة الانضغاطية الديتاميكية 
القليلة الما ١ ١‏ 
لوداي 

اتسار لوداي 

برل لوداي 

طريقة الل بحسب لوداي 
لوي-بريك ` 
أوويل ٠‏ 

ردلوویل 

منْظر لُوویل 
دل ارق عبر اة بحسب 
8 0 
ليسا ارقي اسل 

دمج الصالب الرقي السقلي 
يت خلفي لصب ارقي 
إجراء صلب الركبي اللي 
يت الاب لري الي 
الطرف السقلي E‏ 
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سترّة الجسم البلاستيكية بحسب 


L. Profile plastic body 
jacket 

1. quarter Blucher shoe 

1. single thoracic curve 
low-contact dynamic 

compression plate 
LowDye 

L. strapping 

L. taping 

L. taping technique 
Lowe-Breck 

meniscectomy knife 
Lowell 

L. reduction 

L. view 
Lowe-Miller unconstrained 

elbow prosthesis 
low-energy fracture 
lower 

1. cervical spine 

1. cervical spine fusion 

1. cervical spine posterior 

stabilization 
1. cervical spine procedure 
1. cervical spine stabilization 


1. extremity (LE) 


ا ۴ e‏ لُودلٰوف 


الطرف العلوي الأيسر 
اختبارالَعَضنَ بحسب لويكنز 
جهاز التشبيت لوهر 

[مختصاً 

ارف العلوي الأيسر 
متلازمة الألم القطني وعدم 
الاستقرار الميكانيكي 

قطي 


طَريقّة الحركة الإضافية القَطنية 


اطا اب ا القطني 
تصوير افرص القطنيِ 
تنظير قوق الجحافية القطنية 
اختبار الط القطني 

حفن الوجيه القطني 

اظ المسطّح القطني 
اختبار ا القطني 


Ludington 

L. sign 

L. test 
Ludloff 

L. approach 

L. incision 

L. medial approach 

L. osteotomy 

L. sign 

L. technique 
Ludwig plane 
LUE 

left upper extremity 
Luekens wrinkle test 
Luhr fixation system 
LUL 

left upper limb 
Lulu clamp 
lumbago-mechanical 

instability syndrome 
lumbar 

1. accessory movement 

technique 

1. agenesis 

1. anesthesia 

1. brace 

1. curve 

1. disk 

1. disk disorder 

1. diskography 


1. epidural endoscopy 


ښک 


. extension 


ا 


. extension test 


فس 


. facet injection 

1. fascia 

1. flat back syndrome 
1. flexion 

1. flexion test 


1. fusion 
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کد » طحال » کلوتان 


الصلّب القطني 


] 


] 


الصلّب القطَني 


م 


مختصر] 

مقوام المشية التبادلية ب تخت 
LSU‏ 
LSU‏ 


البادل LSU‏ 
و َ[ 
عتبة اللاكتات 


التريبتوفان المياسر 
وین 


a‏ لوبينيس الأمامي 
أل 


تزبیت » تزلیق 


إياق مقصل الركبة بحسب 
e‏ موراي ‏ 
شفافية 
شفافية تحت الغضُروف 
شفَاف صاف 
E‏ 


ی 


مشار العم بحسب لوك 


L plate 
L rod 
LRS 
lateral recess stenosis 
LS 
lumbosacral 
lumboscral spine 
L-shaped 
L.-s. capsular incision 
L.-s. incision 
L.-s. rod 
LSK 
liver, spleen, kidneys 
L-spine 
lumbar spine 
LSU 
LSU reciprocation-gait 
orthosis 
LSU reciprocation-gait 
orthosis brace 
LSU reciprocator 
LT 
lactate threshold 
L-tryptophan 
Lubinus 
L. acetabular component 


L. AP hip system 


lubrication 
Lucas-Murray knee 
arthrodesis 
lucency 
subchondral 1. 
lucent 
luciniate ligament 
Luck 
L. bone drill 
L. drill 
L. hip cup 


Luck-Bishop bone saw 


فنع ملب التطلي 
استجدال فَقَرات الصلب القطنى 


فطع الودي القطّني 
ورم قطي 


ارکب التي اللوضي 
قطي عجزي 


الراوية اله 


لقطنية الحجزية 


ر 


e‏ ا 


الثخانة القشربة للموصل 
القطني العجزي َ 
كر اأرصل اطي اَي 


لضفي قطن العجزىة 


السلسلة القطبة العجري f‏ 
الفقار القطنيٴ العجزي 


ه0 رر ره س 


استعمال الأدوات خلال السويقة 
لفقا القطني العجُزي 
اأزلاق الفقار القطني عجر ي 


قشع حر ا داخلي المنشاً 
عضاة حراطيتية 
إصبّع زائدة خراطينية 


fixation 


کڪ 


. spine trauma 


کے 


. spine vertebral 
osteosynthesis 
1. sympathectomy 
1. tumor 


1. vein 


سے 


. vertebra 


1. vertebrae 


کم 


. vertebral interbody 
fusion 
lumbodorsal fascia (LDF) 
lumbopelvic complex 
lumbosacral (LS) 

1. angle 

1. corset 

1. dislocation 

1. flexion 

1. fusion 

1. joint angle 

1. junction 


1. junction bone density 


1. junction cortical 
thickness 

1. junction fracture 

1. kyphosis 

1. orthosis 

1. plexus 

1. series 

1. spine (LS) 

1. spine transpedicular 
instrumentation 

1. spondylolisthesis 

1. vertebra 

lumbrical 

1. bar 

1. intrinsic contracture 

1. muscle 


1. plus finger 


خط الجاذبية القطني 
حداب قطني َ 
اختبار الى الجانبي القطني 


فقد علاجی انشا للقعس القطنى lordosis iatrogenic loss‏ . 


الحفاظ على القَعَس القطنى 


ہے 7 


ی ي ي 

e 

حركة قطنية 

١‏ ك 
ال 


بیت ا 
ا 
أب السويقة القطبة 
إصابة الضفيرة القَطية 
أختبار الالبة القطنية الوقائة 


f 


a 


بزل قطني 
مجال ال ركة القطنية 


كر انفجاري في الصلب القَطَني 
كسر الصلب القطني 

دمج الصلب القطني 

عدم استقرار الصلب القطني 
استعمال أدوات الصلّب القطني 
شوه خذاب الصلب القطني ٠‏ 
فعس الصلب القطني ََ 
تموذّج الصلب القطني 

فطر سويقة لصب الَقَطّني 


E 


ل يري للصلْبّ القطّني spine rotational stability‏ . 


الصلب ا 


. gravitational line 
. kyphosis 

. lateral flexion 

. lateral flexion test 


. lordosis 


. lordosis preservation 
. lordotic curve 

. microtrauma 

. motion 

. nerve root injection 

. pedicle 

. pedicle fixation 

. pedicle marker 

. pedicle scew 

. plexus injury 


. protective mechanism 


test 


. puncture (LP) 

. range of motion 

. rotation 

. rotation test 

. sagittal mobility 

. scoliosis 

. spine (L-spine) 

. spine biopsy 

. spine burst fracture 

. spine decompression 
. spine fixation 

. spine fracture 

. spine fusion 

. spine instability 

. spine instrumentation 
. spine kyphotic deformity 
. spine lordosis 
. spine model 


. spine pedicle diameter 


. spine segmental fixation 


. spine transpedicular 


کا کک اک جح ا ا ف ی ا ا کے کا یک کک کے ا ا 


.2 :٠ک‏ کے ا ا س ر ی ٠‏ کا ی کے کک یا و ٠‏ ک2 ی کک کے ی ` 


بیت 5 ت ل کس ف الحداب L. rod fixation for kyphosis‏ 


إصبَع التلازمة الخراطينية 


1. syndrome finger 


هجر ة و ت و کیو L. rod migration‏ و الراطينة tendon‏ .1 
استعمال الآدوات الفقر ي القطعة L. segmental spinal‏ عضلَة خراطينية lumbricalis muscle‏ 
خت 0 کیو instrumentation‏ ظاهرة الز يادة التراطينية lumbrical-plus phenomenon‏ 


استعمًال الأدوات الفقرية القطعة 
تلف الصالة بحتب لوكيوَ 
طريقة التسنليك 
بحسب لو کیو 
طريقة لوكي 
لو کیو - جالفستون 


ا 


L. semirigid segmental 


spinal instrumentation 


2 وہہ 


تحت الصف 


e 


L. sublaminar wiring 
3 
technique 
L. technique 


Luque-Galveston 


۶ 


ور 
كرسي مدوب 


بدلة | 


a 


بوزن خفیف Lumex-lightweight‏ 


لو میکس wheelchair‏ 
الهلالى lunate‏ 
العظّم الهلالى bone‏ .1 


1. dislocation 


Lunceford-Pilliar-Engh 


حلع اياي 


لورك بحسب أونسقورد - 


بیت 0 کیو ج جالفستو ن L.-G. fixation‏ يليار -إنج hip prosthesis‏ 
دعامة لو کو جالفستون L.-G. post‏ لوندهوم Lundholm‏ 
ميلان تقايل َ Lurch‏ صفيحة لو ندهوم L. plate‏ 
ميلان المنعكة .1 abductor‏ لو 5 لو ندهوم L. screw‏ 
مايل آلو ي .1 gluteal‏ هلالی مثاٹی lunotriquetral‏ 
ميلان ترندلنبرغ .1 Trendelenburg‏ إيكاق قصل الهلالي الاي arthrodesis‏ .1 
ر شک Luschka‏ تاز ق الهلالى تى dissociation‏ .1 
رات ل شک L. bursa‏ دمج الهلالي الثشي fusion‏ .1 
مقصل لوشکا L. joint‏ عدم استقرأر الهلالي المثلشي instability‏ .1 
لو کن Lusskin‏ هليل 2 1 هلیلآت) lunula‏ 
مثقَب العَظم لوسكين L. bone drill‏ الذئبة lupus‏ 
مثقَب لوسکین L. drill‏ ماد التخثر الڏئبي anticoagulant‏ .1 


luxated bone 
luxatio 
1. coxae congenita 
1. erecta shoulder 
dislocation 


1. perinealis 


يقة ليدن -ليهمان Lyden-Lehman technique‏ 
رة ليدن Lyden technique‏ 
استلقاء lying‏ 
الاستلقاء ا لجانبى side L.‏ 
ليمان Lyman-Smith OEY‏ 
سناد لمان - سمیث L.-S. brace‏ 
ستاد إصبع القدم الساقط بحسب L.-S. toe drop brace‏ 
خر لمان شمف L.-S. traction‏ 
داء لايم و Lyme disease‏ 
ف lymph‏ 
وعاء فى vessel‏ .1 
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1. erythematosus (LE) ذئبة اة‎ 


و یی حمامی erythematosus‏ .1 
preparation‏ 
أ ك Luque‏ 
سمال الأدرات انشرب تمدام اعم 1ا 


٤ EY ر‎ 

11 بحسب لو کیو instrumentation‏ 

استعمال آدوات لو کيو 

الطريقة الَمَعرة لاستعمال أدورات 
e‏ 2 


لوکيو 
الطريقة الحدبة لاستعمًال 


L. instrumentation 
L. instrumentation 
concave technique 


L. instrumentation convex 


ورم ورو 

آدوات لو کيو technique‏ 
بیت العروة بیت 9 کو L. loop fixatoin‏ 
لول السويقة بحسب لوکيو L. pedicle screw‏ 


L. rectangle 


ل 


حلقة 0 کو ا L. ring‏ 
س چ ےو 

نبوت لو کیو L. rod‏ 
8 و و 

می نبوت لو کيو L. rod bender‏ 
ت یرنف ل کیو L. rod fixation‏ 


ا 
تضمید ° ترغوة لو 
تضميد اجرح برغوة ليو 
تجفيد (تحفيف بالتحميد) 


لیسهولم 
سل الركة س لول 


N AE as 


ا 


سوك 
حرز لیسهولم 
حل الحلال 
مقوام لات فیت 
آفة عظمية الحلالة 
لایتل 
جبيرة لايتل ˆ 


L. tendo calcaneous repair 


LYOfoam 

L. C dressing 

L. wound dressing 
lyophilization 

1. of bone 
lyophilized bone graft 
Lysholm 

L. Knee Scale 

L. Knee scoring 

questionnaire 

L. score 
lysis 
Lyte Fit orthotic 
lytic bone lesion 
Lytle 

L. metacarpal splint 


L. splint 


ورم الأوعية اللمفة 
تصوير الأوعية اللمفية 
ورم وعائي في 

ر وعائي في کهفي 
سار كومة وعاتية هة 
ر فة 

ودمة فة عائلية 

معلاق الودمة اللمفية 
اللمفاوية ج : فاويات) 

تعداد اللمفاويّات 
لفومة ٭ ورم ررم في 

ا لقومة وعاتة التوجه 


فة ية 
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1. vessel tumor 
lymphadenopathy 
lIymphangiography 
Iymphangioma 

cavernous 1. 
Iymphangiosarcoma 
Iymphatic 
Iymphedema 

familial 1. 

1. sling 
lymphocyte 

1. count 
Iymphoma 

angiotropic 1. 

malignant 1. 

non-Hodgkin 1. 
Lynn 


L. technique 


ماکتة سیبکس 
ماكتة الافتراق جريسوولد 
ماكتة إنسترون 
ماكتة أسمَل الظهر بحسب 
إیزوتکنولوجیس ب 200 
ماکتة الاختبار ات الوظيفية 
بحسب میڈ کس 
ماكتة الحركة التمعلة 
ولب ماکني َ 
بدلة الورك بحسب ماكنتوش 
ماکنتوش 
خياطة الور حارج الفصل 
بحسب ماکنتوش 
خياطة وتر الشريط الحرقفي 
آلظنبوبي بحسب ماکنتوش 
اختبار الرَبّحان الصآئر الجانبي 
بحسب ماکنتوش"َ 
استبتاء ۸٥1‏ باعتلاء الذروة 


بحسب ر 


ماکنتوش 


بدلّة ماکنتوش 
طريقة ماکنتوش 
خياطة الور بحسب ماكنتوش 


ماکتتوش 


Cybex m. 

Griswold distraction m. 
Instron m. 

Isotechnologies B-200 low 


back m. 


MedX functional testing m. 


passive motion m. 

mM. SCrEW 
MaclIntoch hip prosthesis 
MacIntosh 


M. extraarticular tenodesis 


M. iliotibial band tenodesis 


M. lateral pivot shift test 


M. over-the-top ACL 
reconstruction 


M. over-the-top repair 


M. prosthesis 
M. technique 
M. tenodesis 


M. test 


M. tibial plateau prosthesis 


رقادة جلدية 3M‏ 
[مختصر] 

الثلث المتو سط 
[مختصر] 

ملي آمبير 
[مختصر] 

التحكم الُراقب بالتبنيج 

التبنيج ماك 
ماك أوزلاند 

الستاد القطني ب بحسب مال 

آوزلاند 


جرا ما ما اوزلاند 


مأكتة قاطعة بتصل البورازون 


ماکتة ا رک النفعلة المستمرة 


ماكتة الحركة النفعلة الستمرّة 
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3M 

3M prep 

3M skin drape 
M/3 

middle third 
mA 

milliampere 
MAC 

monitored ansethesia control 
MAC anesthesia 
MacAusland 


M. lumbar brace 


M. procedure 
MacCarthy procedure 
maceration 
Macewen 

M. classification 

M. drill 


Macewen-Shands osteotomy 


machine 
borazone blade cutting m. 
CamStar exercise m. 
continuous passive 
motion m. 


CPM m. 


مافو MAFO‏ 
مقوام القدم و الكاحل المغولب molded ankle foot orthosis‏ 
مافو کان mafocane‏ 
ماجرل Magerl‏ 
جهاز الصفيحة- الشصٌ تحتنب M. hook-plate system‏ 
E‏ ا 
جهاز الوب -الصفيحة تخب M. plate-screw system‏ 
a‏ ر 
التنبيت كولب رقبي حلفي M. posterior cervical csrew‏ 
بحسب ماجرل fixation‏ 
طری e‏ 0 ل الو M. translaminar facet screw a>‏ 


fixation technique 


Magilligan ماجیلیجان‎ 

ق القاس بخ ماجيلیجان M. measuring technique‏ 

M. technique for measuring يقَة ماجیلیجان لقاس‎ 

الاتقلاب الأمَامى : anteversion‏ 

جھاز الکو لٻ ا ماجنا Magna-FX cannulated‏ 

قکس screw system‏ 
مغنرد و ۴ magnesium‏ 
عوز المغنزيو m. deficiency‏ 
سلفات المغنري يوم m. sulfate‏ 
مغتاطیس 1ج . انط ] magnet‏ 


Dyonics Golden 


مغناطیس دیونیگس جولدن 


رن يتر پفر Retriever m.‏ 
مغناطیښس تسد Tesla m.‏ 
مغناطيسي magnetic‏ 


سے 


و الحركة المغناطيسي 
صو یر القصل بالرنين llغiاطٍسى m. resonance arthrography‏ 
التصوير بالرتين المغناطيسي 


m. motion transducer 


m. resonance imaging 
(MRD 

السترجع المغناطيسي m. retriever‏ 
نيه مشتاطیسي 


maginfication تکنز‎ 


m. stimulation 


تكبير العدسة Loupe m.‏ 
منظّر التكبير m. view‏ 
مكبر magnifying‏ 
عد سه رة m. glass‏ 
عدسة 6 ة m. loupe‏ 
اکیر العَظم الكبير magnum‏ 
اللقبة العظمى foramen m.‏ 


Mackinnon nerve injury 


4 تاب MacNab‏ 
ا ماك تاب M. line‏ 
خط ما تاب تراکب llئgوجa M. line for facet imbricati0on‏ 
عملية ماك تان M. operation‏ 


M. shoulder repair 
MacNab-English shoulder n بدلة لكف خرةب ية بحسب‎ 
prosthesis تاب‎ 


تصنیف مال نیکول -فُونسیتاز 


MacNichol-Voutsinas 


classification 
macroadhesion التصاق کبروي‎ 
macrodactylia ورام شحمي ليفي مع ضخامة‎ 
fibrolipomatosis الأصابعً‎ 
macrodactyly ضخامة الأصابع‎ 


م ٥ے‏ ا 


تخطیط کھرب ية e‏ الکبر وي macroelectromyography‏ 
(macro-EMG)‏ 
تخطبط کھر ب العضل الكبر وي macro-EMG‏ 
تَحطيط كهربيّة العضل الكبروي 
السرّى الكَهُربي الإبري لَخطيط 
كهربية العَضّل الكبروي ٠‏ 


macroelectromyography 


m.-E. needle electrode 


ماکروفیت Macrofit‏ 
بدلّة الورك بحسب ماکروفیت M. hip prosthesis‏ 
و جو د لجو بولین الكبر وي بالدم macroglobulinemia‏ 
وجود ا لجوبولين الكبروي بالدم Waldenstrom m.‏ 

بحسب والدنستروم 
کامن فعل الو حدة لحر ركة الكبر ور macro motor unit action‏ 
potential ( MUAP) e‏ 
ضخامة الأظفار macronychia‏ 
بلعم ج لام macrophage‏ 
صو رة شعاعية کبر و ية macroradiograph‏ 
ر رضح ضخم macrotrauma‏ 


طفح بقعي دائم maculara eruptiva perstans‏ 
ماداکراولر کراراز 
تشو 0 مالو E‏ 


إعادة الصيف الدانى بحسب 


Maddacrawler Crawler 

Madelung deformity 

Madigan-Wissinger-Donald 
son proximal realignment jgwدلli مادجان و خر دو‎ 


بدلة الورك المرجانية 


madreporic hip prosthesis 


اسيتات آلافينيد للحروق mafenide acetate for burns‏ 
متلاز مافو تشي (أورا امو وعائية Maffucci syndrome‏ 


دموية مع أورام غضروفية باطنة) 
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و و م ےه 
سوء الترصيف التدويري 
سوء الصيف الأف 
و و سح 

سوء التزوي 


gog 2 ك‎ 


شوه رنود - کياري (في ج 


الدماغ) 


کسر مالجيني 


وه 


او ت 


ورم النسجة يفي الحبیث 


قرط الحرارة الخبيث 


ل 


مة خبيثة 
کر م کہ 


ورم لای ي 
ساركومة نويه خبيثة 


ےت 7 


ورم شفاني خبیث 

مقاط ماليس الررّي 

روق (قابل للترفق بالطرق) 
طروق آلومنيومي ‏ ترکيبي 


مرصاف طروق 
کسر کعبي 
طم عل الب 
لوب کعبي 
الولو 
کَعّب (ج : گعوب) 
الكعب الوحشي 


rotational m. 

varus m. 
malangulation 
Malawer 

M. excision technique 

M. resection 
male / female washer 
male reamer 
malformation 


Arnold-Chiari m. 


arteriovenous m. (AVM) 
Malgaigne 
M. fracture 
M. pelvic fracture 
maligna 
lentigo m. 
malignancy 
malignant 
m. fasciculation 
. fibrous histiocytoma 
. fibrous xanthoma 


. hyperpyrexia 


m 
m 
m 
m. hyperthermia 
m. lymphoma 
m. melanoma 
m. myeloid sarcoma 
m. schwannoma 
Malis hinge clamp 
malleable 
structural aluminum m. 
(SAM) 
m. template 
malleolar 
m. fracture 
m. osteotomy 
m. screw 
Malleoloc 
malleolus, pl. malleoli 


lateral m. 


۶ 
کبیر » کبری 
1 قمَربة الکبری 
نواة الرفاء الكبيرة 
ب کے ا 
ماجنوسون 


م س ل و ت وار 


و 
و ور 
ماجنوسونَ 

إنضار ماجنوسون 

ر و ا 

جبيرة ماجنوسون 

ا 

اللقّب الالتوائي ب ا 

e 

ا 

es ELE 


ەس 3 


ا ستاك 
E‏ 
ماجنوسون-ستاك 
ما جریفث 
Es‏ 


7 rfogs 


جریفث 
إجراء ماهان 


آختبّار مايجن 


ا اھ کي 


تقلص مصون (مستمر) 
نظرية الكبت بحسب مايسل 
مایزونیوف ˆ 
کسر مايزونيوف الشظوي 
کسر مایزونیوف 
علامة مايزونيوف 
طَريقَة مايتلاند 


ا 


رودا-فروست 


کبیر 

الْنْحتى الكبير 

ناقل الإصابة الكبيرة 
[مختصرً] 


بے ەم س 


منتصف الإبط 


کک او 


سوء الترصيف 


سوء الترصيف الكعبري 
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M. abduction humeral splint 


Maisel suppression theory 


magnus 
adductor m. 
nucleus raphe m. (NRM) 


Magnuson 


M. debridement 
M. splint 

M. technique 
M. twist drill 


M. wire 
Magnuson-Stack 
M.-S. operation 


M.-S. procedure 


M.-S shoulder arthrotomy 


Ma-Griffith 
M.-G. technique 
M.-G. tendo clacaneus 
repair 
Mahan procedure 
Maigne test 


maintained contraction 


Maisonneuve 

M. fibular fractue 

M. fracture 

M. sign 
Maitland technique 
Majestro-Ruda-Forst 

tendon technique 
major 

m. curve 

m. injury vector (MIV) 
MAL 

midaxillary line 
malabsorption 
malalignment 


radial m. 


Eu سوء‎ 


التاتۍ الحآمى 


تدبیر محافظ 

فش التدبير المحافظ 

علاج لاجراحي 

معالحة تة تقويم العظام غير 
ا لجراحبة 

معالحة لاجراحية 

التدبير السّابق للجراحة 


تيح الور الرضفي بحسب 


ماندباوم -نارتولوزي - کارني 


لا الفکي السقلي 


س 


شوكة الفك اللي 


ور ر 
ناورة 
ور ر رو ےہ 


مناورة أدسون 
متاورة الین 


ور رر ہ3 
متاورة ديرورة الطُرّف 


ور ر 


شتاو رة وة ەة 


وس م 


متاورة الشني والبط 


femoral shaft m. 
humeral fracture m. 
talar m. 
malunited 
m. acetabulum 
m. calcaneus fracture 
m. forearm fracture 
m. fracture 
m. radial fracture 
mamillary process 
management 
conservative m. 
failure of conservative m. 
nonoperative m. 


nonoperative orthopaedic m. 


nonsurgical m. 

preoperative m. 
Mandelbaum-Nartolozzi-Ca 

rney patellar tendon 

repair 
Mandel-Bekhterev sign 
mandible 

m. ossification 

osteotomy of m. 
mandibular 

m. nerve 

m. osteotomy 

m. spine 
maneuver 

Adson m. 

Allen m. 

Allis m. 

Barlow m. 

Bigelow m. 

circumduction m. 

closed manipulative m. 

costoclavicular m. 

Finkelstein m. 


flexion-extension m. 


الكعب الإنسى 
ذروة الكعب الإلسى 


ا 


إبهام القدم ا لمطرقي 
بدة المطركة والسندان 
مالوري -هيد 
بدلّة الورك بحسب مالوري -هید 
ھا اجار الْعَدل ب بحسب 
مالوري هید 
بدلة فخذية بدئيّة سميمة بحسب 
مالوري -هيد 
يقَة مالوري 
سوء التغذية 
سو ء التغذية البروتيني 
الداء لاقب ( قرحة لدم الَاقبة) 


٩ 


سوء التوضع 

سوء التوضع بالبسط 
رر 

سو ء التوضع بالثني الجانبي 
سوء اوضع التذويري ٴَ 

سوء الاستدارة 


مادة دة الغرسة الأنر لوبي مالتينو 


س 


رضتنة سيخة التوضح 
ااا اه خر ل 
سوء الالتتامّ » سوء الالتحام 

سوء الالْتتام | وی 
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medial m. 

tip of medial m. 
mallet 

bone m. 

m. deformity 

m. finger abouna splint 

m. finger deformity 

m. fracture 


Kirk orthopaedic m. 


polyethylene-faced m. 

slotted m. 

m. thumb 

m. toe 

m. toe deformity 
malleus 


hallux m. 


malleus-incus prosthesis 


Mallory-Head 

M.-H. hip prosthesis 

M.-H. modular calcar 

system 
M.-H. porous primary 
femoral prosthesis 

Mallory technique 
malnutrition 

protein m. 
mal perforans 
malposition 

extension m. 

flexion m. 

lateral flexion m. 

rotational m. 
malrotation 
Malteno tube implant 

material 
maltracking patella 
malum coxae senilis 
malunion 


angulatory m. 


ندرج المنانكة 


و 


نابلة تدويرية برأفعة طَويلة 


a 


إياق القصل بحسب مك كيفر 


بتعدیل مان 
ەر 3 


إجراء مان 


قَطّع الشقة بحسب مان کو جلين _ Mann-Coughlin-DuVries‏ 


و۶ ۹ 
دوفریز 
إجراء مان - کوجلين 


راب افصل تحایت مان د رد Mann-DuVries arthoplasty jı‏ 


مان -وايتني 
تحلیل مان - وايتني 


اختبار مان - وايتني 


التحليل المتعدد المتغيرآات 
ماوت 

راب لضت القاونة بحسب 

مانسکی مَك کارول 


۵ے 


مر رة مانسکی مك کارول۔ 


grading of m. 
gross m. 
Hippocrates m. 
indirect m. 
joint m. 
Leadbetter hip m. 
long and short lever 
rotational m. 
myofascial m. 
noncontact m. 
opening wedge m. 
passive joint m. 
specific thrust m. 
spinal m. 
thrust m. 
manipulative therapy 
Mankin 
M. resection 
M. technique 
Manktelow 


M. pectoralis major transfer 


M. transfer procedure 
Mann 
M. modified McKeever 


arthrodesis 


M. procedure 


cheilectomy 


Mann- Coughlin procedure 


Mann-Whitney 
M.-W. analysis 
M.-W. test 
MANOVA 
multivariate analysis of 
variance 
Manske-McCarroll 
opponensplasty 


Manske-McCarroll-Swanso 
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متاورة قاور 
متاورة هالستد 
متاورة قراط 
ور رر 4 ° 
مناورة هوبشر 
متاورة نجاس 
ماورة يندراسيك 
متاورة وخر 
منَاورة کراکُوف 
منَاورَة لاشمان 
ګر سے 


مناورة لدبیتر 
مناورة دحرجة الحذع 


ور ر 


ور رر ەو ےر س ٍ 
متاورة ديرورة الطَرف بحسب 
شا 4 از ت 

مك موراي 

ور رر وه 


مناورة أورتولاني 
ماوزة بض المي 


متاورة الین 
متاورة الظهر بالتلبيت الوضْعي 


کس اسر 


مَاورّة البسط بحسب مك كنزي 
ویر رر 2 


مناورة 


Fowler m. 

Halsted m. 

Hippocratic m. 

Hubscher m. 

Jahss m. 

Jendrassik m. 

Kocher m. 

Krackow m. 

Lachman m. 

Leadbetter m. 

log-rolling m. 

McKenzie extension m. 
maneuver 

McMurray circumduction 

m. 

Ortolani m. 

osteoclasis m. 

Phalen m. 


postural fixation back m. 


2o2 o 
relative response attributable Jjعت) استجابة نسبية للمناورة‎ 


ی الاو 

اور ةا العكسئة 
مناورة التدوير -الالضعَاط 
متاورة الأحمعلة ١‏ 
متاورة شرایبر 

متاورة سيليك 
متاورة سلو كوم 
اوه سورج 
متاورة ستيلَ 
ا 
ناوره ستیمسول 
متاورة قَالَسَلمًا 
ا 


مناورة رايت 


حرز وخامة الطرف المشوه 


ينابل » يتداول 


to the m. (RRAM) 
reverse Bigelow m. 
rotation-compression m. 
scalene m. 
Schreiber m. 
Sellick m. 
Slocum m. 
Spurling m. 
Steel m. 
Stimson m. 
Valsalva m. 


Wright m. 


Mangled Extremity Severity 


Score (MESS) 
manipulate 
manipulation 

contact m. 

fine m. 

general m. 


general thrust m. 


رە 


E 

دبوس العظم الرمري 
مارکایین 

مار کایین مع إبینفرین 
الذايلة 

السراتية الذابلة 


کے ٥و‏ 


کسر مارش › کسر السیرات 


m. bone 

m. bone pin 
Marcaine 

M. with epinephrine 
marcescens 

Serratia m. 


March fracture 


قطع حرام الكتف بحسب مار کو ۈۉف Marcove-Lewis -Huvos‏ 


لاو 
ر23 5 
مار کس -بالور داس -هیبل 


إياق القصل عبر الكعحب بحسب 


مارکس - بالورداس -هیبل 


و ر ٥‏ 


متلازمة ماران (اضطرا ب التسج 


الضامة) 


و 


داء ماري شار کو ٿّوث 


التهاب الفقار بحسب ماري - 


ا 
واسم السويقة القطنية 


shoulder girdle resection 
Marcus-Balourdas-Heiple 
M.-B.-H. ankle fusion 
technique 
M.-B.-H. transmalleolar 
arthrodesis 


Marfan syndrome 


margin 

anterior m. 
marginal 

m. excision 

m. fracture 

m. osteophyte 

m. resection 
margo, pl. margines 
Marie- Bamberger disease 
Marie-Charcot-Tooth 
disease 


Marie- Foix sign 


Marie-Strümpell 
M.-S. disease 


M.-S spondylitis 


marinum 
Mycobacterium m. 
Marion screw 
marker 
lumbar pedicle m. 
pedicle m. 
retroreflective m. 


skin m. 


سوانسون 

طريقة مالسکي 

دليل »يدوي » كتيب 

ا يدوي 

بدلة الركبة المحبسية اليدوية 
أختبار العضلة اليذوي 
اختبار العضلة اليدوي 
ضط يدوي 


و و o‏ ی 

کرسي مدولب يدوي 
ابت التارجى 
ماولات 


التقييم الْتعدد الحاور للام 


M. anteromedial osteoplasty 


n centralization 
Manske technique 
Mantis retrograde forceps 
manual 

m. contact 
. locking knee prosthesis 
. muscle test 
. muscle testing (MMT) 
. pressure 
. push-pull technique 
. resistance 


. technique 


d. BB? BBB 8: 8 


. traction 

m. wheelchair 
manubrium 
Manuflex external fixator 
Maolate 
MAP 

Multiaxial Assessment of 

Pain 

mapping 

behavioral m. 

m. the defect 

dermatome m. 

paraspinal m. 
maptazinol 
Maquet 


M. advencement 


M. dome 
M. dome osteotomy 
M. procedure 


M. table extention 


M. technique 


جهاز سناد الکسر بحسب رمد Maramed Miami fracture‏ 


ميامي 
سباق الارانون 
یخس عداء اکاراتون 


مرمر 
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brace system 
marathon 
marathoner’s toe 


marble 


الدبوس الحابس (المبّت) ما ركلي 


ار ن اين لضاف 
اهام اليد 
ماک 

E شبكة‎ 


a 
بدلة الركبة الْعَدلة بحسب مارمور‎ 


متلزمة ماروتو- لامی (داء عديدات 
السكاريدات المخاطي) 

قطع العَظّم الرو يڊ ت 
مارکوارد 

8 ل الكسو رب بحسب مارکیت 


5 


نقی | 
مَرض نقوي 
النقى الأحمر 
التي الأصفر 
[مختصر] 


sS 


جھاز التنفح الحمّي الْعدّل 


شال 
يقة ليح الرباط بحسب 
مارشال 
استبدال ودر رر الرباعية الرؤوس 
ال شی دح رال 
طريقة مارشاًل مك إنيُوش 


مقاط العُضروف بحسب مارتين 
مقاط مارتين 


سَلْك ار تن العقدى لقف loop circumferential wire‏ . 


مقاط لهدلة بحسب مار 


لم ال بسک ای 


E Ee 


. patellar wiring technique 


Markley retention pin 


Marks-Bayne technique for 


thumb duplication 
Marlex 

M. mesh 

M. methyl methacrylate 

prosthesis 

Marmor modular knee 
prosthesis 
Maroteaux-Lamy 
syndrome 
Marquardt angulation 


osteotomy 


Marquet fracture table 
marrow 

bone m. 

m. cavity 

m. disease 

red m. 

yellow m. 
MARS 

Modular Acetabular 

Revision System 

Marshall 

M. ligament repair 


technique 


M. patelloquadriceps tendon 


substitution 

Marshall-McIntosh 
technique 

Martel sign 

Martin 

M. bandage 


= 


. cartilage clamp 


= 


. clamp 


کڪ > 


. meniscal clamp 


= 


. muscular clamp 


= 


. osteotomy 


= 


و ٠‏ کر التانتالو م tantalum-ball m.‏ 
سم السويقة الصدرية 
ا TT‏ 


thoracic pedicle m. 


Markham-Meyerding 


صر 


retractor 
Mark II 11 مارك‎ 
M. II Chandler total knee مبعاد الركبة التامة بحسب مارك‎ 
retractor شاندلر‎ 1 
M. II concave total kee mw مبعاد الركة التامة المقعر‎ 
retractor I 
M. II distal femur distractor mw فة القخذ القاصي‎ 
a 3 
M. II femoral component ل الْكوّن القخذي بحسب‎ 
extractor مار ك1‎ 
M. II Kodros radiolucent لخر ز الشفيف للاأشعة‎ 
awl مارك 1 کودروس‎ 
M. II lateral collateral مبعاد الرباط ا لجانبي الوحشي‎ 
ligament retractor بحسب مار ك‎ 
M. II modular weight مبعاد الثقل المحدل بحسب‎ 
retractor II مارك‎ َ 
M. II PCL retractor 11 P٣1 معاد مارك‎ 
M. I Sorrells hip جا التبعيد في راب مقصل‎ 


arthroplasty retractor ف رل‎ II مارك‎ e الور ك‎ 
system َ 
M. II “S” total knee مبعاد الركة التامة بحسب مارك‎ 
“sS” 

مبعاد الرباط ا نبي الشوكي 
اا ب ن ايو 


retractor 
M. II Stubbs short prong 
collateral ligament 
retractor 
M. II Stulberg hip positioner II ميضعة الور ك بحسب مارك‎ 
ٌ ا‎ 


M. I Stulberg leg positioner II اة الساق بحسب مارك‎ 


M. II tibial component 

extractor 

مبعاد الركبة العريض ا٣۲‏ 
بحسب مارك 11 


M. II wide PCL knee 
retractor 
M. II Wixson hip positioner II فة الور 5 بحسب مارك‎ 
٠ ویکسونَ‎ 
11 “7” معاد الركبة بحسب مارك‎ 
111 جهاز الهالة بحسب مارك‎ 


M. II “Z” retractor 
Mark III halo system 
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تّدليك بالاحتكاك 


دلك عجنی 

تدليك 0 الرخوة 
تدليك بالتنبیه 
ذلك سودیشن 


تدلیك احتکاکی مستعرض 


ماسه 


سواقة دافعة ماسيه 
قالع ماسيه 
جار اسا 
اة ماسة 
مسمار ماسیه 
lS‏ 
زاب و 
صفيحة ماسيه 


2 


ی ا 


مفك ماسيه 
َعم الزلاقي بحسب ماسيه 


مسیطر التوازن نوروکوم 
مفك ماستر 

رو و ق 

ماسترسون 
مقاط ماستر سون 
اللْقَاط انى بحسب 
3I o #‏ ر 

متزمنوك 

اللْقَاط الح وضى بحسب 
اس 5 EE‏ ا 


ماسترسون 


الط يبحب 


0 ا 


friction m. 


Hoffa m. 


ice m. 


kneading m. 


soft tissue m. 


stimulating m. 


Swedish m. 


transverse friction m. 


Massie 


driver 


. extractor 

. I nail 

. inserter 

. nail 

. nail assembly 
. plate 

. screwdriver 

. sliding graft 
M. 


sliding nail 


M. 


> > ک5 > > > ک5 > 


massive 


m. herniated disk 


m. osteoplysis 


m. sliding graft 
MAST 


master 


Body M. 


m. knot of Henry 


NeuroCom balance m. 


screwdriver 


Masterson 


clamp 


curved clamp 


pelvic clamp 


straight clamp 


M. 


M. 
M. 


M. 


M. 


Mastin 


M. clamp 


مارتین 


لو ت سارن M. screw‏ 
العصابة الّاطة الملائة حب M. sheet rubber bandage‏ 
مارتين ٣٣ ٠‏ 
مقیاس المَوّن نخست مارنن M. Vigorimeter‏ 
مارتن 2 جرو بر Martin-Gruber ٤‏ 
م غرة مارد ر M.-G. anastomosis‏ 
ار M.-G. connection‏ 


ٍ ,4 ا 
وصيلة مارتين -جروبر 


[مختصر] MAS‏ 
ملي امبر / ثانية milliamperage X seconds‏ 
ماسو ن Mason‏ 
تصنیف ماو ن M. classification‏ 
جهاز تصنیف الكسو زانکست M. fracture classification‏ 
اماس ن system‏ 
تصنیف الكسور الكعبر نة نخست M. radial fracture‏ 
ام ن . classification‏ 
تَصنیف کسور رس الكعبرة M. radial head fracture‏ 
بحسب ماسو ن classification‏ 
جبيرة ماشو ن M. splint‏ 
اسو ن - الین Mason-Allen‏ 
تخبرة اليك حت ماسون ٿال M.-A. hand splint‏ 
خباطة ماسو ن آل َ M.-A. suture‏ 
رة الد تخس ماس ل الین M.-A. Universal hand splint‏ 

يونیفرسالٌ 
فاس ن-آلين و نیفر سال M.-A. Universal splint‏ 
کنلة (ج : كتل { mass ٣‏ 
كتل عر bony m.‏ 
كتلة عظمىة عضرو فة سمحاقية cellular periosteal‏ 
خلو ا osteocartilaginous m.‏ 
مر کر كتلة center of m.‏ 


الكتلة العظمىة للأخحمَص و موخر Plantar-hindfoot-midfoot‏ 


bony m. 


كتلة نسيجية رخوة soft-tissue m.‏ 
ذلك . تدليك massage‏ 
تدليك مائی بحسب آکوا بت Aqua PT water m.‏ 


connective tissue m. (CTM) تدليك التسيج الضام‎ 

ذلك بالاحتكاك العميق 

تدليك بالعجن والضَرْب 
العميق 


deep friction m. 
deep kneading m. 
deep stroking and 


kneading m. 
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دھبی spring implant m.‏ 
ماد اة جیبسوتًا Gypsona cast m.‏ 
ماد غرسة العم ا homograft implant m.‏ 
ماد غرسة در کا آباتبت hydroxyapatite implant m.‏ 
ماد الخرسةَ implant m.‏ 
ماد غرسة ايو و Iowa implant m.‏ 
مادَة غرسة ك لار Keolar implant m.‏ 


أدوات الغرسة الأنبوبية بحسب 


مالتينو 


مادة غرسة ميثيل الميتاكريلات 


م س چ 


Malteno tube implant m. 


methyl methacrylate 
implant m. 


آدوات الغرسة بحسب مستودع Ommaya reservoir‏ 
آومّایا implant m.‏ 


آأدوات الانطباع بحسب اورتو _ 
E.‏ 

مادة الخرسة البالادونية 

مادة الغرسة البرافينبة 

الادة البدليّة بحسب بلاستيك - 


ن کي تو 


Ortho-Jel impression m. 


Paladon implant m. 
paraffin implant m. 


Plasti-Pore prosthetic m. 


بور 
اة الغرسة البولي إيثرية 
دةالعَرْسة البُولي إثيليتية 
ااال ل ر 
مادّة بير بالكحُول البولي 
فينيلي splinting m.‏ 
مادة الغرسة البولى فينيلية 
الادة البدلة بروكوات 


Era‏ کي 
مادة بدلية سميمة 


کل ر ر 


polyether implant m. 


Ç۹ 


polyethylene implant m. 
polyurethane implant m. 


polyvinyl alcohol 


polyvinyl implant m. 
Porocoat prosthetic m. 
porous prosthetic m. 
Proplast II porous ا‎ 
implant m. 
Proplast I porous implant ". ماد الغرسة السميمة بحسب‎ 
1 بروبلاًست‎ 
الادة البدليّة بحسب بروبلاست‎ 


کے و 


Proplast prosthetic m. 
purulent m. 
Schepens hollow silicone 


hemisphere implant m. 
Scutan temporary splint m. 


Shearing posterior chamber 


بحسب شیر ج implant m.‏ 
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M. muscular clamp 


كثرة الخلایا البديثة mastocytosis‏ 
خشاء mastoid‏ 
التاتء الخشائی m. process‏ 
m. rongeur EEE‏ 
تصنیف ماست -سبیجل - اباس Mast-Spieghel-Pappas‏ 
classification َ‏ 
تشت - براون Matchett-Brown‏ 


بدلّة الورك الملاطة بحسب M.-B. cemented hip‏ 


م 0 کر ه٥‏ 
اتشت -براون prosthesis‏ 
م و 


رأب مقصل الورك بحسب 


0 


ماٽشت -براون 


M.-B. hip arthroplast 


° 


البدلة الداخلة ر ًّ بحسب مlتشٽ‏ _ M.-B. internal prosthesis‏ 


ر 
تکس صالب matchstick‏ 
طْعم التکدس الْتَصالب m. graft‏ 
اختبار التکدس التَصالب m. test‏ 
مترا اصف ممَصَالب matchsticked‏ 
ا mater‏ 
الأم الحافية dura m.‏ 
مادة دوت »لو ازم » مادي material‏ 


e 


ادوا ات الغرسة الأكر يليكة acrylic implant m.‏ 

آدرات غرسة الطعوم العظمية allogeneic lyophilized bone‏ 
المتجفدة الحيفية 

مادة الطعم اللاعضوي 


grafts implant m. 
alloplastic m. 


aluminum oxid 


arthroplasty m. المصل‎ 


ماد العرسة ا فة الحيو 3 bioceramic implant m.‏ 

bone implant m. مادة العرسة العظمىة‎ 

Calcitite graft m. مادة اليا کّسیتیت‎ 

مادّة غرسة السليلور ید (سللوز + celluloid implant m.‏ 
کافور) 

3 ر 

مادة مر كبة composite m.‏ 


corundum ceramic 
implant m. 

مادة الغرسة إيثرون 

زقطة طم الإجهاد اکادي 


Fletching femoral hernia mw ماد غرسة الفتق القخذى‎ 


Ethrone implant m. 


m. failure break point 


o7 o 


mw 


implant m. 


gold weight and wire 


مادة غرسة الرقاز السلكي مع ثقَل 


وینوجراد 
قطع الطرس التام بحسب زاديك 
رأس الفَخدَ بحسب ماتروك 
a.‏ 
راف العاف مان 


المادة السنجابة 
الاد البيضاء 


ماتي - روس 
الطعم العظمي بحسب ماتي - 
روس ٠‏ 
طريقة ماتي -روس 
خياطة تلجيدية 


E 


ماوش S’n’S‏ 
الركبة الهيدروليكيّة بحسب 
ماوش سوینج وستانس 
إجراء ماوك 


کاست 
دافعة ماکسی - درایفر 
شوكة الفك العو ي 
استئصال القك العلوي 
استقّصال الك العكوي بحسب 
ى ر 
استفصال الف ك العلوي تحت التام 


Zadik total m. 
Matroc femoral head 
Matsen 

M. periosteal elevator 

M. procedure 
Matta-Saucedo fixation 
matter 

gray m. 

white m. 
Matthews-Green pin 
Matti-Russe 

M.-R. bone graft 


M.-R. technique 
mattress suture 
maturation 

m. phase 
skeletal m. 
maturity 

skeletal m. 
Mauch 

M.S’n’S 

M. Swing and Stance 

hydraulic knee 

Mauck procedure 
Mauclaire disease 
Mau osteotomy 
Max 
Thera-Band M. 
MaxCast 

M. cast 


M. casting tape 


Maxi-Driver driver 
maxillary spine 
maxillectomy 


Cocke m. 


subtotal m. 


ت ها a‏ 
مادة ا سة الصدفية 

ت 4 2 س 

مادة سيليكونية 

2 e 

مادة الخرسة الملتوية الصمتة 

ا ی و ت 
مادة غرسة خارجية سيليكو 

و ھی انر سی ر ٍ 
مصمته 

ت ی ا 
مادة غرسة نة مصمتة 


أدوات غرسة الفيتاليوم 
الادة الحرفية لألو ميا الفيت و كس 
مادة رب القصل بأکسید 
الزركونيوم اَ٠‏ 
علامة ماتيف 
ماثیوس 
تصنيف ماثيوس لكسور الزج 


مثقّب ماڻيوس 

* Ra 
راس مثقب ماثیوس‎ 
مثقَب ماثيوس اليدوي‎ 


ەە مه 


مر س عَظمو مزال التمعدن 
مطرس منتش > مطرس إنتاشي 


مطرس الرباط -الندبة 
ترا 
مطرس عقيم (معقم) 


shell implant m. 
silicone m. 
solid buckling implant m. 
solid silicone exoplant 
implant m. 
solid silicone implant m. 
Spitz-Holter valve 
implant m. 
Stimoceiver implant m. 
synthetic m. 
tissue mandrel implant m. 
titanium implant m. 
Virtullene brace m. 
viscoelastic m. 
Vitallium implant m. 
Vitox alumina ceramic m. 
zirconium oxide 
arthroplasty m. 
Matev sign 
Mathews 
M. classification of 
olecranon fracture 
M. drill 
M. drill point 
M. hand drill 
M. load drill 


matrix, pl. matrices 
demineralized bone m. 
(DBM) 
germinal m. 
ligament-scar m. 
nail m. 
sterile m. 
matrixectomy, 
matricectomy 
chemical m. 
partial m. 
phenol m. 
Steindler m. 


Winograd partial m. 


ھ۶ 


M. scissors مايو‎ e 

M. semiconstrained elbow بدلة المرة فق نصف المد بحسب‎ 
prosthesis ٤ E 

بدلة الكاحل ا بحسب ماو M. total ankle prosthesis‏ 


مو و ۳ 


راب ل لمرد فق التام ب M. total elbow arthroplasty wz‏ 


انو 

و o‏ 
مبعاد مایو - کولینز 
مسك ث الإبرة ة بحسب ب مايو - ر Mayo-Hegar needle holder‏ 

هې رو ور 
وق ماو وماس 
بدلة لمرن فق ى المد ة بالكامل ب Mazas totally constrained wz‏ 


Mayo-Collins retractor 


Mayo-Thomas collar 


ا اتن elbow prosthesis‏ 
مازیت Mazet‏ 
ح مفصل ال کبة ب ضس مjlزıٽ M. disarticulation of knee‏ 
طريقة قار فت M. technique‏ 
جھار تقییم الکاحل ب بحسب jlaزgر Mazur ankle rating system‏ 
[مختصر [ MBHI‏ 
بیان الصحة السلو کة العامة Million Behavioral Health‏ 
(للسگان) Inventory‏ 
مأتی مك آفی McAfee approach‏ 
داء مك آر ۴ McArdle disease‏ 
جهيرَة لوب الانضغَاط بحسب مَك McAtee compression‏ 
آتی - screw device‏ 
ما ید McBride‏ 


استئصال الوكعة بحسب ماکبرید M. bunionectomy‏ 
البدلة الفخذية ب ماکبرید M. femoral prosthesis‏ 
دیو س ماکبریدَ M. pin‏ 
صفيحة ماكبريد M. plate‏ 
خا ماکبرید M. procedure‏ 
بدلة ماکبرید M. prosthesis‏ 
منصب ماکبرید M. tripod‏ 
ا المنصب بحسب M. tripod pin traction‏ 


ماکبرید 
بدلّة ماکبرید مور 
إجراء مَك گار ل-باکر 
مَك کُونل 
اکاتّی اسوب ب ب بحسب مك 
کونل 


رور 


M. median and ulnar nerve مآتی العصبين الزندي والتاصف‎ 


بحسب مك کونل 
مسند الرس لجراحة تقویم العظًام M. orthopaedic headrest‏ 


McBride-Moore prosthesis 
McCarroll-Baker procedure 
McConnell 


M. extensile approach 


approach 


لوب العظم الفكى العو ي الوجa maxillofacial bone screw‏ 


قطع العظم الفكي العو ي maxillotomy‏ 
قطع العظم الفکي اللوي الوس extended m.‏ 

maximal أعظمي‎ 
m. stimulus 


منبّه أعظمي 


تهوية إرا ادية أعظمىة m. voluntary ventilation‏ 
(MVV)‏ 
جهازالر کب الْعْدل بحسب ما کسیم Maxim Modular Knee‏ 
System‏ 
أعظمي maximum‏ 


وه رو 


سرعة التوصيل الأعظميّة 


FF 


سرعة ة النَّيف الأعظمية 
السرعة القصوى للاتقلاب 
للداخل 
ا لحد الأقصى للإعادة مر 
ا لحد الأقصى لاإعادة 
خياطة ماكسون ˆ 
جسم مافسویل 
از ا احة العظمية اللاتكسي 


m. conduction velocity 


E ٤ 


* 


m. eversion velocity 

m. inversion velocity 
one-repetition m. (1-RM) öةدحlو‎ 
repetition m. (RM) 

Maxon suture 

Maxwell body 

Maxxus orthopaedic latex 

surgical glove 


May anatomical bone plate 


پجپ می 

Mayer ا‎ 
M. orthotic مقوام مایر‎ 
M. splint اة مایر‎ 

مايفلر Mayfield ٠١‏ 
شت مایفلد M. incision‏ 
استعمال آدوات مایفلد M. instrumentation‏ 
مسن الراً اس ر اح العصيية M. neurosurgical headrest‏ 


مایفلد 
مانو Mayo‏ 
مات مانو M. approach‏ 
تصنیف ماو لعدم استقرار الرسغ M. carpal instability‏ 
classification‏ 
مقاط ر M. clamp‏ 
ها حرز م مقدم القدم ب تخت M. Clinic forefoot scoring‏ 
مان كلينك system‏ 


بدلة افق بحسب مايو 
إاحضار العصب تحب مان 


رأب امففصل بقطع مايو 


M. elbow prosthesis 
M. nerve block 


M. resection arthroplasty 
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کاي -سیمونس 
ا 
ستاد مك ى 
البدكة الفخذية ب بحسب مَك کي 
بدلةمك کي ˆ 
بدلة ارق دة بالگامل 


بحسب مَك کي 


و 


بيت الترفوة النقوي بحسب مَك 
کیفر 

إيتاق القصل المشطي السلامي 
بحسب مك کیفر 


ل 


رد مفتّوح بحسب مَك کیفر 
بدلة قلنسوة الرضقة بحسب مَك 
۰ 
er‏ 
إجراء مَك كيفر 

بدلة الركبة الفيتاليومية بحسب 


س چا« 


e‏ 0ے 
a‏ کیفر بد 


0 ا 


کیفر -بوك 


بدلة الهضبة الظنبوبية بحسب 
E‏ -ماکنتوش 

مك کيٽزي 

مثْقّب العظم بحسب مَك كينزي 


مقَّب مَك کيٽزي 
تمرين مك کينزي 


ریق الط مسب مك کر 
ورا راص 


متاورة البسط بحسب مَك كينزي 


M. totally constrained elbow 


M. patellar cap prosthesis 


operation 
McKee 
M. brace 
M. femoral prosthesis 


M. prosthesis 


prosthesis 


M. tri-fin nail 


McKee-Farrar 


M.-F. acetabular cup 


McKeever 

M. medullary clavicle 
fixation 

M. metatarsophalangeal 
arthrodesis 


M. open reduction 


McKeever 
M. procedure 
M. Vitallium knee 
prosthesis 


McKeever-Buck 


McK.-B. elbow technique 


McK.-B. fragment excision 


McKeever-MacIntosh tibial 


plateau prosthesis 
McKenzie 
M. bone drill 
M. drill 
M. exercise 


M. extension exercise 


M. extension maneuver 


طريقة مك کنل 


إجراء مَك كورميك بوذت 


ر مَك و ن -البرایت McCune-Albright syndrome J)‏ 


مَك إلْروي 
مكشطة مَك إلرُوي 
استعمال ادوآت مك إلرو ي 


إجراء مَك إلفيني - كالول 


طريقة مَك إلفيني 
E‏ 


از E‏ 
الى ال جانبي بحسب مك فارلاند 


E 
يقة مك فارلاد -أوسبورن‎ 
يقة مك فارلان‎ 
بدك ماف جي‎ 
e 


کاک 9 


إجراء مَك جلامري دوي 


رسو ره 


الميضعة ا لحوضية ب بحسب ب ماجوایر 
[مختصر] 
عدم م استقرار منتصتف الرسغ 
مك إنداوَ 
قَراضة العظم بحسب مَك إنداو 
مقص مك إنداو 
جبيرة مك إنتاير 
مبعاد مَك إیفر 8۸1 (فى جراحة 
الان والأثف واللحرة) 
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يقَة تم افرش يش دو بز -او 7 McElIfresh-Dobyns-O’ Brien‏ 


M. technique 
McCormick-Blount 


procedure 


McDavid knee brace 


technique 


McElroy 


M. curette 

M. instrumentation 
McElIvenny-Cald well 
procedure 
McElvenny technique 
McFarland bone graft 
McFarland-Osborne 


M.-O. lateral apporach 


M.-O. technique 
McFarlane technique 
McGee 

M. prosthesis needle 

M. splint 
McGill Pain Questionnaire 
McGlamry-Downey 
procedure 
McGlamry elevator 
McGlamry-Fulp 
McGregor line 
McGuire pelvic positioner 
MCI 
midcarpal instability 


MciIndoe 


M. bone rongeur 

M. scissors 
McIntire splint 
McIver ENT retractor 


McKay-Simons clubfoot 


داء عديدات السكاريد الخاطبة 

بدلّة افصل الإصبّعى ١٥۲‏ 
ما ريتولد ˆ ٠‏ 

سواقة مك رینولدز 

سوق - قالع مك رتولدز 


اد 9 


يقة مك رينولدز 


رة الرد توح بحسب مَك M. open reduction technique‏ 


رینولدز 
طريقة مك رينولدز 


MCP finger joint prosthesis 


mucopolysaccharidoses 


McReynolds 
M. driver 
M. driver-extractor 


M. method 


M. technique 


رأ ب الحرم بحسب مَك McShane-Leinberry-Fenlin _ ù‏ 


لينبري-فنلين 


o30 r” 


مك ورتر 
مأتی الکتف ا فی بحسب مَك 
وه 8 
ورتر 
ی ےم 30 
ماتی كتفي بحسب مك ورتر 


ستاد ا لحتل العضَلى «١D‏ 


acromioplasty 
McWhorter 
M. posterior shoulder 
approach 
M. shoulder approach 
MD 
muscular dystrophy 
muscular dystrophy MD 
brace 


MDI 


عدم الاستقر ار العديد ال]جlھاٽ multidirectional instability‏ 


Rr‏ 2 4 ت 

ماتی میرز- روباش 

الصفيحة العحرية الحركفية ميرز 
قياس ٬تدبير‏ ا ٣٠١‏ 
القياس ر المداول اعلق للطرارئ 


قياس الوظيفة الت ركية العامة 


چڪ 


تدابير الأداء المحدود 
تظّام قياس الرَوايا الوازي 


ر 


قياس الزوايا المعياري 


o‏ ر So‏ کر ب 
کرب مدروس (متعمد » مقیس) 
قياس 

قياس أجليت 


o 3 


قياس بلاکبرن-بیل 


meal 
bone m. 
mean value 
Mears-Rubash approach 
Mears sacroiliac plate 
measure 
emergency closed 
manipulative m. 
Gross Motor Function M. 
(GMFM) 
limited performance m.’s 
outcome m.’s 
parallel goniometric m. 
standard goniometric m. 
measured stress 
measurement 
Agliette m. 
Blackburn-Peel m. 


curve mM. 


ل قطي بحسب مَك کيٽزي 
امب آلثاقب بحسب مك كيثزي 
اقب الالتواىَ الثاقب بحسب 
مك کيٽزي 
[مختصر] 
الرباط ا لجانبي الإلسي 
مك لُوخلن 
رب الحرم بحسب مك لُوخلن 
E TA‏ ۳ 
ماتی مك لوخلن 
لو لب زور د بحسب مَك M. carpal scaphoid screw‏ 
و 4 .2 
لوخلن 
تعدیل مَك ل خلن خياطة الترع M. modification of Bunnell‏ 


ا 2 


M. lumbar roll 
M. perforating drill 


M. perforating twist drill 


MCL 

medial collateral ligament 
McLaughlin 
M. acromioplasty 


M. approach 


بحسب بونل pull-out suture‏ 
مار مك لوخلن M. nail‏ 
عملة مک لو خلن M. operation‏ 
صفيحة مَك ل لو M. plate‏ 
إجراء مك لو خل M. procedure‏ 


ق 2 


ولب مَك لوخلن 
طريقة مَك لوخلن هاي 


و 


را ° 


شق مك لو خلن- ریدر McLaughlin-Ryder incision‏ 
مك و يد McLeod ٠‏ 
الحبيرة الترقوية الوسدة تخت M. padded clavicular splint‏ 


M. screw 


McLaughlin-Hay technique 


جبيرة مَك لود M. splint‏ 
ستاد ۲٥1‏ بحسب مك لایت McLight PCL brace‏ 
الطعم العظمي مَك ماستر McMaster bone graft‏ 
مَك ۳ راي َ McMurray‏ 

مناورَة درق رة الطَرف نت M. circumduction maneuver‏ 

مَك م راي 

M. maneuver for torn knee متاورة مَك و راي لخضروف‎ 

الركبة متمق cartilage‏ 

علامة مَك موري M. sign‏ 

اختبار مَك موري M. test‏ 
مَك مو رت ي McMurtry‏ 

متسب مك ت رتر ي الجر کی M. kinematic index‏ 

ماسب مَك رتر ي الجر kinematic indices of M.‏ 
بدلة مگ ناوت McNaught prosthesis‏ 
سواقة (دافعة) مك نوت McNutt driver‏ 
[مختصر] MCP‏ 

سنعي سلامي metacarpophalangeal‏ 
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وه 
ویز 
و ت 


رباعية الرؤوس 
حکام الوب 
ارال (العرقوب) 


NEM 8f ا‎ 
ا‎ 


7 
ځ‎ 
o: © 


مستقبلة الي 
تشاط المستقبلة الآ 
میکلوفینامایت (دواء لالتھاب 


مىداك 
0ھ 0 


ماز مدارمو ر القاوم للوخز 


ساط 
وو ٩‏ کے کے اہ 


ا 


آوساط تباین هباك 
آوساط تباین إیوهکّسول 


سے 8 ا 
ا 
سے E4‏ 3 


ا 


eT 
إنسي‎ 


ت 


مأتى إْسي 

ی 
اي 

رشف إنسي 

لولچ اسي انو ئي القشرة 
IS‏ 

إصابة العَصَّب الجلدي العضدي 
ا 


العصب العضدي الإنسى 
تراکب محفظي إنسي ٴَ 


الرباط الحفظي آلانسي 
محفظة | نة 


م 


knee m. 
quadriceps m. 
screw-home m. 
tendo Achillis m. 
Windlass m. 

mechanoreceptor 
m. activity 


meclofenamate 


Meclomen 

med 

medial 

Medak 

Medarmor 
puncture-resistant glove 

media 
Conray contrast m. 
contrast m. 
Hypaque contrast m. 
Iohexol contrast m. 
meglumine diatrizoate 

contrast mM. 

metrizamide contrast m. 
Omnipaque contrast m. 
Renografin contrast m. 


medial (med) 


الَعَصّب الجلدي الساعدي الانسى m. antebrachial cutaneous‏ 


nerve 
. approach 

. articular nerve 

. aspect 

. aspiration 

. bicortical screw 


. border 


BB. BE 88 


. brachial cutaneous 
nerve injury 

m. brachial nerve 

m. capsular imbrication 

m. capsular ligament 


m. capsule 


قياس بالدوبلر 

قياس إنْسال - سالفاتي 

القياس الدقيق ا 

قياس راوية الضاع ب بحسب میھتا 


Doppler m. 
Insall- Salvati m. 
Limb accurate m. (LAM) 


Mehta rib angle m. 


صر 


قياس الحركة motion m.‏ 
قياس مجال الجر كة range-of-motion m.‏ 
قان سطح الوس roof arc m.‏ 
قياس سک Schober m.‏ 


skin fluorescence m. 


قياس الالىق الجلدي 
قياس الضغط التسيجى 


tissue pressure m. 


آل mechanical‏ 
ا آلي m. axis‏ 
الي مشر Es‏ ك combined m.‏ 
مبشار آلی m. dermatome‏ 
حل و آلی m. dysfunction‏ 
فصو ر آلی . m. insufficiency‏ 
تصميم ا الالي m. plate design‏ 
تراجم آلية الصدى الثنائي lلqعك m. tow-dimensional echo‏ 

transducers 

m. ventilation تهوية آل‎ 

علم الميكانيكا mechanics‏ 
میکانیکا الجسم body m.‏ 

میکانیکة آلية mechanism‏ 
آل abductor m. E‏ 
له الالتصاق/ التماسك adhesion/cohesion m.‏ 
له الكقطل clamping m.‏ 
ل کو ك جو دو ن Cook-Gordon m.‏ 
لا کے m. of correction‏ 
له الباسطة الاصبعىة digital extensor m.‏ 


3 
€ 4 
Pt. 


extensor mM. 


ا 
N 8#‏ 


extensor hood m. 


O 
3 
کا‎ 


م 
\ 
ا 
A 8#‏ 


ae a a a a ra a E i 


لية ال ر-السلامة fail-safe m.‏ 

وه 

flexor m. لية م‎ 

له ار ط ال کہة البدلية )رع four-bar linkage prosthetic‏ 

اا knee m.‏ 
ةا الانز لاق gliding m.‏ 
م ب ر 

| 


ا كبة بأربعة ة ضبان ذlٽ Hosmer-Dorrance voluntary‏ 


control four-bar knee m. 


تكم إرادي بحسب ومر - 
دوا 
س سو , کے٥‏ س 


اليه الركبة الرزية التدويرية بحسب 


Noiles rotating-hinge 


- 422 - 


اکب الي 
الب الكعَبَ الإلسي 
تنيت الكعب لأسي 
فطع الكعب الإنسي 
هلالة إنسية 

سنعي إسي 


ص اه ر 
ا 


حلع المرود ۱ اسي 


rae a 


داء وتر مرفّق لاعبي النتس الاي tennis elbow tendinosis‏ . 


r ا‎ 


س ظنبوبي | نسي 


م ەو 


` (MISS) 
التلازمة الظبوبية الإنسبة‎ 
لول احادي القشرة ةإنسي‎ 
جدار نسي‎ 


اسي ٠َ‏ 
ما ا 
المتسعة الإنسية 
الإلسية ٠٠‏ 
تَاصف 


کک چ 


العصب المتو سط 
إحصار العصب المتوسط 


. malleolus 

. malleolus cast 

. malleolus fixation 

.„ malleolus resection 
„ meniscus 

. metacarpal bone 

. movement 

. nerve 


. neurovascular bundle 


8E B8 8 B8 83 B8 3 B8 B8 B8 


opening wedge 
osteotomy 

m. parapatellar approach 

m. parapatellar capsular 
approach 

m. parapatellar incision 


m. patellar plica 


m. patellofemoral ligament 


(MPFL) 

. plica 

. portal 

. quadruple complex 
. repair 

. rotation procedure 
. shelf 

. stem pivot 


. swivel dislocation 


. tibial flare 


HB BB, BBB. 8B. 3B 


. tibial stress syndrome 
(MTSS) 

m. tibial syndrome (MTS) 

m. unicortical screw 


m. wall 


medialis 


m. obliquus imbrication 


vastus m. 


medialization 


median 


m. nerve 


m. nerve block 
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رر الحقظة الي 
احير الصافى الإنسى 
الرباط الجانبي الإنسي 


عدم استقرار العَمود الإلسي 
جوبة | إنسة 

الفتاح الجوبة الإنسية 

إصابة الحوبة الإنسة 


کچ۹ س ٩‏ کہ ا 


ية التراكب القشري الإسي 


ےر و 


تبارز القرص الإلسي 
اتزياح إسي 


فطع العَظَّم الانزب ياحي الإلسي displacement osteotomy‏ . 


ص و 


ا ا لجلدي الظهر ي ب اسي dorsal cutaneous nerve‏ . 


التهاب الجر ا ا لعضلة 
السّاق 

رکبي اسي 

الشريان الرکي الإنسي 

لفافة ركب | e‏ 

أوتار الأيض الانسية 

بدلة جذع الرس ألإلْسي 
طاريق كط العقب الإسي 


. compartment disruption 


m. capsulorrhaphy 

m. clear space 

m. collateral ligament 
(MCL) 

. column instability 


. compartment 


. compartment injury 


. condyle 


Sa BF E A 8 


. cortical overlap 
technique 
m. disk protrusion 


. displacement 


. drainage 
. eminence 
. end 


. epicondylar apophysis 


BEB, BAB? ° 8 8 


. epicondyle 

m. epicondylectomy 

medial 

m. epicondyle humeral 
fracture 

m. epicondylitis 

m. extensor expansion 

m. femoral condyle 


m. gastrocnemius bursitis 


m. geniculate 
m. geniculate artery 
m. genculate fascia 

m. hamstring 

m. head stem offset 

m. heel skive technique 
m. heel wedge (MHW) 
m. humerus condyle 

m. imbrication 

m. incision 


m. joint line 


ميدي بلاس مع جوارب MEDI Plus compression‏ 
ضاغطة stockings‏ 
میدیبرین Medipren‏ 
وسط » ية medium‏ 


و سط التباين میکروفیل Microfil contrast m.‏ 


بدلة فخذية جانبية متوسطة 
آوكب الانضغاط المحور 6 دوف Medoff axial compression‏ 


m. profile femoral prosthesis 


screw 
Medrol Dosepak میدرول دوزباك (بریدنیزولون)‎ 
4 
medulla أب (ج : آلباب)‎ 
و ك‎ 
medullary نخاعی › ل »نقوی‎ 


m. bone graft 


اة نقوية m. canal‏ 
مقوار اة ا m. canal reamer‏ 
بیت نقو ي m. fixation‏ 
i‏ رقو ي m. nail‏ 
بیت ي ا نقو ي m. nail fixation‏ 
ھا کے ا 
دبوس نقوي m. pin‏ 
بدلّة و m. prosthesis‏ 
مقوار نقو ي m. reamer‏ 
منشار قوي m. saw‏ 
3 


m. vent tubing 
medullostomy 
tarsal m. 


MedX functional testing 


ماكنة الأختبار الوظيفي ميدإكس 


machine 
Meek clavicular strap الإسار الترفو ي ميك‎ 
Mefoxin میفو کین (الآسم التجاري لمستحضر‎ 
سیف وکسیتین صودیوم)‎ 
megalodactyly ضخامة الأصابع‎ 
meglumine diatrizoate او ساط ثنائى تريزوات الميحلومين‎ 
contrast media التباينية‎ 


Mehn-Quigley technique 


طريقة بهن - کویجلي 


قياس sl‏ ية الضلع بحسب میتا Mehta rib angle‏ 
measurement‏ 
و ن میلانيني melanoma‏ 
ور رم لاقي مشي طرف في acral lentiginous m.‏ 
تصنفت بر سالوة ف للور دم Breslow classification of m.‏ 
اميلانيني 


Clark classification of m. 


تصنيف كلارك للورّم الميلانيني 


اأضغاط العصب التو سط 


m. nerve compression 

شن الحَصَب التو سط m. nerve entrapment‏ 

إصابة الحَصَّب التو سط m. nerve injury‏ 

m. nerve palsy العصَب التو سط‎ ۶ 

m. sagittal plane مستوی سهمي تاصف‎ 
Mediband میدیباند‎ 


ب 


طبي medical‏ 
لاصق طبي 
ستاد التصميم الطبي 


m. adhesive 


M. Design brace 


m. elastomer X7-230 X 7-20 مطَاط صتاعي طيي‎ 
M. Examination and نظام ترمیز اأفحص و التشخيص‎ 
Diagnostic Coding System الطبى‎ 

(MEDICS) 

نظام مجلس الببحث الطبي M. Research Council system‏ 
مداو اة medication‏ 
مداو مضادة للالتهاب anti-inflammatory m.‏ 
مداواة € عحخصر البيتا beta-blocker m.‏ 
مداواة عضا للالتهاب غير nonsteroidal‏ 
تیار ويدي anti-inflammatory m.‏ 
مُداوًاة الو لول بالاو كلو Occlusal-HP wart m. HP- J‏ 
طبی medicinalis‏ 
ر دو Hirudo m.‏ 
الب د medicine‏ 
طب العامة للاي allopathic m.‏ 

و 


American Orthopaedic 


الأمريكبّة للطبةالرياضَي 
طبا التشخيصر الکهرباتي 
الطب المهنى والیئى " 


Society for Sport M. 
electrodiagnostic m. 
occupational and 


environmental m. (OEM) 


sports m. اش الرياضی‎ 
MEDICS ا‎ 
Medical Examination and نظام ترميز الفحص وا التشخيص‎ 
Diagnostic Coding System الطبى‎ 
Mediloy نینوی‎ 


M. implant metal 


فر الرس سب لوی 


M. implant metal prosthesiş le بدلة فر الغ س س‎ 


mediolateral (M/L) جانبي اصفيٰ‎ 

کرب (إجهاد) عا ا m. stress‏ 

ستاد الر رکب المتعد د لمحاو ر Medipedic Multicentric ex‏ 
مديبديك knee brace‏ 


ررر 
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ع 


فل العضمكة الثلائية اروس 
حت :لوش 

التلازمة السحائة 

ورم سحاي 

ا حالة سحا 


التهاب السحايا 
تهاب السحايا والدماغ والنخاع 
التهاب السحايا والنخاع 
هلالة 

مقاط الهلالّة 

مكشطة الهلالة 
هلالة 

كيسة الهلالّة 

استفصال الهلالة 

إصابة الهلالة 

مزقة هلالية جانبية 

مرآة الهادكة 

مزقة شعاعية هلاليّة 

تصليح الهلالة 

إبرة تصليح الهلالة 

مق ص الّهلاة 

ملعقة الهلالة 

مزقة الهلالة 

مزقة مستعرضة هلالية 
استئصال الهلالة 


استفصال الهلالة عبر تنظير 
القصل 

استتصال الهلالة ا جانبي 

استفْصال الهلالّة ا جڙئي 


استأْصال الهلالة الإانسية بحسب 


اھ ت ی 


استقصال الهلالة تحت التام 


lat men lateral 
meniscectomy 
Mendel-Bekhterev 
M.-B. reflex 
M.-B. sign 


Menelaus triceps transfer 


meningeal syndrome 
meningioma 
meningism 
meningismus 
meningitis 


meningocele 


meningoencephalomyelitis 


meningomyelitis 
meningomyelocele 
meniscal 

m. clamp 

m. curette 
meniscal 

m. cyst 

m. excision 
. injury 
. lateral tear 
„. mirror 
. radial tear 
. repair 
. repair needle 
„ SCİISSOFS 


. spoon 


gE BB BB. B7 BB BS 8 


. tear 
m. transverse tear 
meniscectomy (men) 


arthroscopic m. 
lateral m. (lat men) 
partial m. 


Patel medial m. 


subtotal m. 


ورم ميلانيني مشي خبيث 
ودم ي خبیث 
ورم ميلانيتي نقيلي 


رس و 


التَمن التحدد الورمي الآرومي 


و ەو 


الطليعي بحسب دوبرويل 
ميلانيني 
داحس ميلانيني 


رم 8 0 


ورم تأسلي ميلايني 
کک یا یسب 


هونشنسون 


0 


عدوی ميليني ر 
و۶ 


تصاب المظم العاجي الخطي 
رط رط تعظّم الأطراف 

استبیان الم بحسب ميلزاك 
غشاء 


ا ره 


الغشاء القهقي القذالي الآمَامي 
غشاء قاعدي 


جورد 
قطع (استئصال) الهلالة 
استتصال الهلالة 
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lentigo maligna m. 
malignant m. 
metastatic m. 

melanosis circumscripta 
preblastomatosis of 
Dubreuilh 

melanotic 
m. panaris 
m. progonoma 


m. Whitlow of Hutchinson 


Meleney infection 
melioidosis 
musculoskeletal m. 
melioidotic 
Mellaril 
mellitus 
diabetes m. 
Melone distal radius 
fracture classification 
melorheostosis 


melorheostosis 


Melzack Pain Questionnaire 


membrane 
anterior atlantooccipital m. 
basement m. 
Golgi m. 
m. instability 
interosseous m. 
interposition m. 
intraosseous m. 
mucous m. (mm) 
synovial m. 
m. tectora 
thickened synovial m. 
membranous ossification 
Memford-Gurd 
arthroplasty 
men 


meniscectomy 


اياس menopause‏ 
آمختصر] MENS‏ 
تبيه صي کهربائي مکر و microamperage electrical‏ 
امبر ي nerve stimulation‏ 
وحدة التنبيه العصبي الكهربائي MENS unit‏ 
المکرو ارقا 
یشنو ر-شيك Mensor-Scheck‏ 
عملة الور ك المعلّق نحشت M.-S. hanging hip operation‏ 
اتون شب 
يقة مينسور -شيك M.-S. technique‏ 
یر ریدین (دو اء مخدر مسکن ( meperidine‏ 
میبیفاکایین (بنج مود ي mepivacaine‏ 
[مختصر [ MEPP‏ 


الحجهد الأصعر ي للصفيحة miniature end-plate potential‏ 
الانتهائة 


رر 


میبروبامات (دواءٌ مهدیء meprobamate E‏ 
للاختلاًج ( 
آم الفخذ meralgia‏ 
آم الخل اکڌلي m. paraesthetica‏ 
آم الفخذ اکڌلي m. paresthetica‏ 
میرشانت Merchant‏ 
ا میرشانئت M. angle‏ 
ر انت M. view‏ 
زئبق mercury‏ 
ملمترات زفق millimeters of m. (mmHg)‏ 
النظًام المةر ي metric system‏ 
حط الط ل meridian‏ 
خلية مر ل Merkel cell‏ 


ک3 


حرز ر الو ر ر بحسب چ رلي د أ باین Merle d-Aubigné hip score‏ 


ا 


قسيمة عضلية mermomyotome‏ 
مرسانڻ Mersilene‏ 
معلاق رشن M. sling‏ 
ا مرس M suture‏ 
شر يط مرسليني M. tape‏ 
علامة ميريو ن Meryon sign‏ 
متعلّق باللحمة الَو سط mesenchymal‏ 
له متو سطبة m. cell‏ 
ا کو مه عضر و فيه متوسطية m. chondrosarcoma‏ 
ور رم متو سطي m. tumor‏ 
اللحمة المتو سطة mesenchyme‏ 


استاصال الهلالّة الوحشية تحت subtotal lateral m.‏ 


التام 
استقصال الهلالّة التام total m.‏ 
هلالات (ف : هالة) menisci (pl. of meniscus)‏ 
مزقة هلال محفظة meniscocapsular tear‏ 
هلالی َخذې meniscofemoral‏ 
محفظة هلالة فخذية m. capsule‏ 
رباط هلال قخذي m. ligament‏ 
انحا الهااة meniscoid entrapment‏ 
رات الهلالة meniscoplasty‏ 
موصل هلالي زلیلی meniscosynovial junction‏ 
هلالي ا meniscotibial‏ 
ةة هلالة زليلة m. capsule‏ 
رباط هلالي زليلي m. ligament‏ 
مض مش الھاکة meniscotome‏ 
مبضع الهلالة ب بحسب وا ا Bowen-Grover m.‏ 
مبضع آلهلالّة الْحني curved m.‏ 
هاالة ج :هلالات) meniscus, pl. menisci‏ 
نتر الهلالة bridge of m.‏ 
مزق الهلالة بشکل مقبض lلدذو bucket-handle tear of Mm.‏ 
تصنیف دیکهر ے2 دي ل Dickhaut-DeLee‏ 
للهاالة القرصاوية classification of discoid m.‏ 
الهلالة القرصاوية discoid m.‏ 
هلالة فرصاوية وة discoid lateral m.‏ 
طعم هلاي m. graft‏ 
ف الهلالة m. hook‏ 
هلالة وحشة lateral m.‏ 
هلالة تة medial m.‏ 
قطع الهادلة resection of m.‏ 
هلالة فة torn m.‏ 
هلالة منضغطة » هلالة منعقلة trapped m.‏ 
تصنیف واتتاب للهلالة Watanabe classification of‏ 
القرصاوية discoid m.‏ 
مط راط وریسبرج للهلالة Wrisberg ligament type of‏ 
القرصاوية discoid m.‏ 
جهاز میندر 11 للهلالات Meniscus Mender II system‏ 
مینیل Mennell‏ 
علامة مينيل M. sign‏ 
اختبار مینیل M. test‏ 
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رباط سنعي سلامي 
مفصل . . ت 

۶ 9 ۱ 

ماد مخاطانة متبدلة التلّون 


فل غرسة خليطة - 0-7-۷ ° 


فلز غرسة الط °0-C-W-¡‏ 


2 2 


تد تحمل الفلز 
فصور الفلزًَ 
تعب الفلز 
صفيحة القدم الفلزية 
فلز غرسة 65101 HA‏ 
فز عرس هاینس -ستیلایت - 21 


سے 


m. neck 

m. neck fracture 

m. osteotomy 

thumb m. 
metacarpocapitate joint 
metacarpocarpal joint 
metacarpoglenoidal 

ligament 
metacarpohamate joint 
metacarpophalangeal 

(MCP,MP) 

m. articulation 

m. dislocation 

m. implant 

m. joint 

m. joint arthroplasty 

m. ligament 
metacarpoptrapezoid joint 
metacarpus 
metachromatic mucoid 

substance 
metal 
Alivium implant m. 
Biophase implant m. 
Biotex implant m. 
m. clamp 
Coballoy implant m. 
Co-Cr-W-Ni alloy 

implant m. 
Co-Cr-W-Ni alloy 

implant m. 

m. endurance limit 

m. failure 

m. fatigue 

m. footplate 

HA 65101 implant m. 

Haynes-Stellite 21 

implant m. 
m. hybrid orthosis 


m. implant 


ورم متوسطي 
ورم متوسطي متعدد الکوامن 
التهاب الأرعية امساريقة 
شبكة ٠‏ 
شبكة كرومية - كوبالتية 
طخم شي 
شبكة مارلكس 
شبكة فولاذية مقاومة للصَداً 
شبكة تانتاليوم 
مشبك 
مشبك زیر 
مشبك الطعم الجلدي بحسب 
زیر ٣‏ 
یي و 
ند لوتر 
[مختصر] 
حرز وخامة الطّرف المشوه 


استقلاب الاأراكيدونات 
استقلاب البورين 
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mesenchymoma 
pluripotential m. 
mesenteric vasculitis 
mesh 
chromium-cobalt m. 
m. graft 
Marlex m. 
metal m. 
stainless steel m. 
tantalum m. 
mesher 


Zimmer m. 


Zimmer skin graft m. 


mesiodistal plane 
mesotendon 


MESS 


Mangled Extremity Severity 


Score 

Mestinon 
met 

metatarsal 

met cookie 

met head 
metabolic 

m. bone disease 

m. variable 
metabolism 

arachidonate m. 

purine m. 
metacarpal 

m. base 

m. beak 

m. block 

m. bone 

fifth m. 

first m. 

m. fracture 

m. lengthening 


m. ligament 


ر على فلز 
مقصل سنعي سلامي 


وهو 2 
کردوسي 
وي 


شریان کردوسي 


قطع الراً شنال ردس مع وضع 


بدلّة 
فطع العظم الكردوسي 
تقَصير کردوسي 
حسكة کردو 2 
الك الد رسال دوي 
کو ی ي 
سل (تدرن) كردوسي 
عدم الالتتام القصلي الكردوسي 


ص XS‏ 0 0 
راوية كردوسية جدلية 


قبلة اج قائل] 
تقيلة عظمية 


مون ملل الورك بب 


prosthesis 


m.-o.-m. design 


metaphalangeal joint (MPJ) 


metaphyseal 

m. artery 

m. head resection with 

prosthesis 

m. osteotomy 

m. shortening 

m. spike 

m. stapler 

m. tibial fracture 

m. tuberculosis 
metaphyseal-articular 

nonunion 
metaphyseal-diaphyesal 

angle 
metaphyseal-epiphyseal 

angle 
metaphysis 

distal m. 

femoral m. 

fibular m. 

funnelization of m. 

tibial m. 
metaplasia 

cartilaginous m. 

osteocartilaginous m. 
metaplastic 
metastasis 

bony m. 

spinal m. 
metastatic 

m. disease 

m. melanoma 

m. spinal tumor 

m. tumor 

m. tumor removal 
Metasul 


M. hip joint component 


فلز الغرسة 
اتتکال غرسة فلز 
E‏ ا 
موضعة 


مثاّث القاس الفلرڙي 
فلز غرسة ميديلوي 
تب فل 

فاز لاور 


الفا 

0 فلرّي 

دبوس فلرّي 

فلز غرسةَ 1-6۸1-40 PM‏ 

بدلة فلزية 

فلز غرسة البروتاسول 

بيلون فلڙي (ساق صنعية موؤفتة 
فلرية) 

فلزغرسة سنترلوك 


فلر غر 1-6۸1-4۷ 


فلز ا 


یں نے 


ا فنیرشیا 


r‏ سے 


فلز »فزي 
فلز غرسة الفيتاليوم 


اا مچ ر 


فلز غرسة الزبماليت 


PE Ceo 


فلز غرسة زيالوي 


بطانة فلرية 


و مبطن بغار 


وه a‏ ک0 ا 
بدلة القرص بين فقرتين بتمفصل 


فلز-علی -فلز 
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implant m. 

m. implant corrosion 

m. locator 

m. measuring triangle 
Mediloy implant m. 

m. mesh 

Orthochrome implant m. 


m. orthopaedic implant 


m. orthosis 

m. pin 

PMI-6A1-4V implant m. 
porous m. 

m. prosthesis 

Protasul implant m. 


m. pylon 


Sinterlock implant m. 

m. splint 

Ti-6A1-4V implant m. 

Tivanium implant m. 

Vinertia implant m.m 
metal 

Vitallium implant m. 

Zimalite implant m. 

Zimaloy implant m. 
metal-backed 

m.-b. acetabular component 

m.-b. acetabular cup 

m.-b. patellar implant 

m.-b. prosthesis 

m.-b. socket 

metallic 

m. bead 

m. debris 

m. implant 
metallograft 
metal-on-metal 

m.-o.-m. articulating 


intervertebral disk 


إصابة المصل المشطي السلامي 
الط ١ E‏ 


ب ورو ك 


مشط متسل (قصر عظم المشط 


ەپ سر ر 


مشط عریض (قدم عريضة) 
الشط الأول الأْرَّب 
شط الأول الرتفع 
الشط الأول الأفحَج 


میتاکسالون 0 اء مرخ ل غ للعضلات 
1 

و ا 

متر » مقَيّاس (قياس) 

و 
مقياس القرص 

الميتّاكريلات 


بولي ميثيل الميتاكريلات الْشرَب 


e 


مضاد حيوي 
میثیل الميكاكريلات النتبذ 
میثیل ناکر يلات ˆ 
بوي میثیل ایتا کریاات 
میثادون 
ميتهیموجلوبین 


ر 


مييسيلین (مضاد حيوي) 


ميلو ميتو کاربامو ل (دواء مرخ ل غ للعضتلات 


E‏ بالارتجاع 


m. joint dislocation 
m. joint injury 
metatarsus 
m. abductus 
. adductocavus 
. adducto varus 
. adductus (MTA) 


. ataVIİCUS 


. Cavus 
. equinus 

. latus 

. primus adductus 
. primus elevatus 


. primus varus (MPV) 


8B 8 8 B8 B8 3 B8 


. Supinatus 
m. varus (MTV) 


metaxalone 


Metcalf spring drop brace 


meter 
Fischer pressure 
threshold m. 
pinch m. 
methacrylate 
antibiotic-impregnated 
polymethyl m. 
centrifuged methyl m. 
methyl m. 
polymethyl m. (PMMA) 
methadone 
methemoglobin 
methicillin 


methocarbamol 


method 
Abbott m. 
antegrade m. 


biofeedback-assisted m. 


میتازول 
5 ر 1 
شریان مشطي 
م مشطي 


خدة ية 
عرن سفيني مشطي 
شط الخامس 


الط الأول 

عارضة أمشاط القَدّم الرحَاء 
کسر مشنطي 

رأس الط 

قطع رأس الط 

الط الأصعَر 

عق الط 

قلع عتى العم الغطي 
القطع المائل للعظم 
فطع العظم اطي ٠‏ 

اده مشطبة 

الراوية المشطية السلامية ا لخامسة 


فطع حديبة العظم المشنطي الدانية 


الشعاع المشلطي 
ES‏ 


رفردین 
حرف ۷ 


آم مثطي 
ألم مشطي انتقالي 

القصل المشنطي التردي 

عطي إسفيني 
کک 
شرل ملي سني 

قي اي 


مصل مشطي سلامي 

إيتاق الفصل المشطى السلامى 
محفظة المصل المشطى السلامى 
حر القصل الشطي السلامي ٠‏ 
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metatarsal (met, MT) 
m. artery 
m. bone 
m. cookie 
m. cuneiform exostosis 
fifth m. 
first m. 
m. flatfoot bar 
m. fracture 
m. head 
m. head resection 
m. joint 
lesser m. 
m. neck 
m. neck osteotomy 
m. oblique osteotomy 
osteochondrosis of m. 
m. osteotomy 
m. pad 
m. phalangeal fifth angle 
m. proximal dome 
osteotomy 
m. ray 
m. Reverdin osteotomy 


m. V-shaped osteotomy 


metatarsalgia 

transfer m. 
metatarsocuboid joint 
metatarsocuneiform 

m. articulation 

m. joint 


m. joint exostosis 


metatarsophalangeal (MT, 


MTP) 

m. joint 

m. joint arthrodesis 
m. joint capsule 


m. joint disarticulation 


ية قياس طول المسمار 
الطريقة الديتاميكية بحسب تُوفلد 

رة قياس ايان الأحادي 
طريقة با لمر 

ريقة الدبُوس وا لجس 
E‏ 
طريقةرجوعية ٠‏ 


ريقة قياس اليلان- الشتائي 
میٹوتریکسات (دواء مضاد لا5ورام) 
ميثيل الميتاكريلات 
ميثيل الَيكًاكريلات اللاصقة 
مادط الّيثيل الميتاكريلات 
مادة غرسة الميثيل اليكاكريلات 


nail length gauge m. 
Neufeld dynamic m. 
ninety-ninety m. 
one-inclinometer m. 
Palmer m. 

pedicle m. 


pin and plaster m. 


Ranawat-Dorr-Inglis m. 


retrograde m. 
Risser m. 
Russe-Gerhardt m. 
Schober m. 
Stimson gravity m. 
Tajima m. 
two-inclinometer m. 
methotrexate 
methyl 


m. methacrylate 


m. methacrylate adhesive 
m. methacrylate cement 


m. methacrylate implant 


material 


methylene 


m. bispheny 1 diisocyanate ٽانlسوزيإ ميتيلین بيسفينيل دي‎ 


صباغ زرقة الميثيلين 
میثیل بریدنیزولون 
میثیل بریدنیزولون استیات 


آوساط تباين الميتريزاميد 


ل 
مقَص ميتزينبوم 
رأب لقصل بحسب مولي 
صفيحة میریج ولیامز 
مایر 

ندل ماير 

خط ما 


میاردنج 


methylene 

m. blue 

m. blue dye 
methylprednisolone 

m. acetate 
metrecom 
metrizamide 

m. contrast media 
metronome 
Metzenbaum scissors 
Meuli arthroplasty 
Meurig Williams plate 
Meyer 

M. dysplasia 

M. line 


meyerding 
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[مختصر] 


طريقة بليك Bleck m.‏ 
کو 

Borggreve m. طريقة بورجرف‎ 

Buck m. َ يقَة بوك‎ 


طريقّة دن شاندلر Budin-Chandler m.‏ 
ريقة الترّصيف المضبوط 


عساعدة الحاسوب 


computer-assisted 
design-controlled 
alignment m. 
CAD/CAM 
contoured adduction يقَة الصيف الدور ي المضبوط‎ 
trochanteric-controlled بالتقر یب الكقافى‎ 
alignment m. (CAT-CAM) e 
طريقة الكوب واخروط‎ 
ريقة العصا لقياس العمّق‎ 
٠ بألفرجار‎ 
ية الانتشار القرصي‎ 
طريقة الجر الديتاميكي‎ 
طريقة إعادة الصيف الرضقي‎ 
َ بحسب يلمزلي -تريلات‎ 
ريقة التجبير الخصر لبط‎ 


cup and cone m. 


depth caliper-meter stick m. 


disk diffusion m. 

dynamic traction m. 

Elmslie-Trillat patellar 
realignment m. 

exension block splinting m. 

Fallat-Buckholz m. 

Ferguson m. 


Ferguson scoliosis 


و 

measuring m. فرجسون‎ 
Fick m. طريقة فيك‎ 

َ4 2 ي 


Gerbert-Mellilo m. 
Gohil-Cavolo m. 

طريقة الإمساك-الارتحاء 

طريقة تحضير الثقب ٴَ 

طريقة الاجتراف بالهيدروجين 

طريقة إليزاروف 

طريقة التثبيت 

ريقة ركيب الرضفة الْجتّحة 


hold-relax m. 

hole preparation m. 
hydrogen washout m. 
Ilizarov m. 
immobilization m. 
Install patella alta m. 
install m. 


Jahss ninety-ninety m. 


جاس 
يقَة تقب المفتاح Keyhole m.‏ 
ية کو خر Kocher m.‏ 
يقة ليندسيو Lindsjo m.‏ 
يقة مَك رینولدز McReynolds m.‏ 


س 


دوران الأوعية الدقيمّة 
کولاجین بوري م كروي 
المعالجة بتيار مکروي 
استقصال القرص آلمجهري 
استقَصال القَرْص بالتنظير 
الجهري 
امتصال اص بالتظير 
القصلى الجهري الأحادي 
ا 
وسط التباین مکروفیل 
مید مکروفُوم 
تناشب توأمین مکرویین 
ني الارواء الكرويَ 
مروا نکروي ‏ 
مکرولوك 
غرسة الربة بحسب مكرولوك 
جهاز الركبة بحسب مكرولوك 
استفصال افرص القَطي المجهري 
استقصال القرص القَطتي الجهري 
وير افرص القطي النهري 
تحرك مجهري ٣ ٠‏ 
ممسك الإبرة المجهري 
التحليل العَصبي المجهري 
التحليل العصبى المجهرى الباطن 
الكمون المتوسط للتخطيط العصّي 
ا ۰ 
منشار الذبذبة الصغرية 


جهاز توليد الدواء الحامل للأيونات 


or‏ ره 


الجهر الجراحي الثتائي العينيتين 


stimulation (MENS) 
m. neural stimulation 
(MNS) 
microcirculation 
microcrystalline collagen 
microcurrent therapy 
microdiskectomy 


arthroscopic m. (AMD) 


uniportal arthroscopic m. 


Microfil contrast medium 
Microfoam dressing 
microinterlock 
microirrigating cannula 
microirrigator 
microknurling 
Microloc 

M. knee implant 

M. knee sytem 
microlumbar 

m. diskectomy (MLD) 

m. disk excision 

m. diskography 
micromotion 
microneedle holder 
microneuroanalysis 
internal m. 
microneurography 

midlatency SEP 
microoscillating saw 
MicroPhor iontophoretic 

drug delivery system 
micro-pin 

Pischel m.-p. 
microsagittal saw 

microsCiSSOrs 
microscope 


double binocular 


إزميل میار دنج M. chisel‏ 


مبضع العظّم بحسب میار دنج M. curved osteotome‏ 
ا 
جوت میاردنج M. gouge‏ 
مبضع | ا ب میاردنج M. osteotome‏ 
معاد ميار دنج M. retractor‏ 
یا ضف انز لاق الفقار M. spondylolisthesis‏ 
e‏ ميار دنج classification line‏ 
مبضع | 9 تست میار دنج M. straight osteotome‏ 
1 قي 
طريقة میردینج ان ديمارك Meyerding-Van Demark‏ 
technique e‏ 
مایرز Meyers‏ 


M. bone graft 


bone graft 

Meyers-McKeever 
classification of tibial 
fracture 

Meynet node 

Meyn reduction of elbow 

dislocation 


M.-F heel protector M-۴ حاصتة العقب‎ 


MG U total knee system M6 جهازالر كمه الكاملة ا‎ 
MHW ˆ [مختصر]‎ 
medial heel wedge إسفين عقبی إنسی‎ 
Miami fracture brace میامی‎ ê ستاد الكسر‎ 
Mice E فترا ان‎ 
joint m. فئران المصل‎ 


Michael Reese articulated jıر‎ Jı بدلة مفضلة بحتب‎ 
prosthesis 
Michel clip 

Michelson-Sequoia air 


drill 


Micro-Aire 


M.-A. debridement of bone a نضا سطح العظم ميك‎ * 


surface 
M.-A. drill مشب میک رو-آیر‎ 
و‎ € 
microamperage مكروامبيرية‎ 


ر ی ر ه2 


تنبيه عصبي کهربائي مکروأمبيري 


m. electrical nerve 
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مثلّث میددیلدوربف 
أوسط »› متو سط 

LAB N 

آلإصيع الأوسط (الوسطى) 

رالاس الط 


الر باط ا انی العضدي wgîlط glenohumeral ligament‏ . 


الشريان العجُزي الأوسط 
الوريد العجزي الأوسط 
الثلث الأوسط (۸1/3» 
الأوسط/ 3) 

الثلث المتوسط للجسم 
الوريد الدرقى المتوسط 
رار ا زت 


. third (M/3, middle/3) 


M. triangle 
middle 

m. column injury 
. finger 


. finger amputation 


. sacral artery 


. sacral vein 


8B B8 8 B8 B8 B8 


m. third of shaft 


m. thyroid vein 


m. tibial shaft fracture 


الثلث المتو سط / 3 middle/3‏ 
الثلث الأوسط middle third‏ 
اختبار الأصبع الأوسط middle-finger test‏ 
أو سط الفخذ midfemur‏ 
أوسط القَدّم midfoot‏ 
ستو اوٴسط القدم m. fracture‏ 
مقصل اوٴسط القدم m. joint‏ 
خاو العقب midheel line‏ 
المضدة المائلة بحسب ميدلاند Midland tilt table‏ 
وحشی متو سط midlateral‏ 
ا وحشی متوسط m. approach‏ 
محفظة e‏ وسطی m. capsule‏ 
اط الاصت midline‏ 
مأتّی على الط الصف m. approach‏ 
الفاق القرٴص على ار الصف m. disk herniation‏ 
راط على الخط النَاصف m. ligament‏ 
مات إنسي على الط لاصف m. medial approach‏ 
m. oblique incision‏ 


ق شى مال غل الط اللاجف 


EE 


midmalleolar line 
midmedial capsule 
midpalmar space 
midpatellar 

m. portal 

m. tendon 
Midrin 
midsagittal plane 


midshaft fractue 


المزدوج 

القحص المجهري ؛ الاستجهار 
الاستجهارالشتوي ٠‏ 
مكروية الخلايا 
مکروية الخایا اللاوعائية 


ەر ت 


جراحة مجهرية 


استقصال القرص بجراحة مجهرية 


رضح مک روي 
رضح رقبي مکروي 
رضح قطني مکروي 
رضح صدري مکروي 
وعائي مجهري 
مقاط و عائي مجهري 


TT 


مفاعرة جراحية وعائية مجهرية 


بدلة مکروفیل 
إنفاذ الحرارة بال وجات ا مکروي ية 


میداس 


بلوطة ميداس رکس 


قاطع العظم میدس رکس ۸۷1 


منقّب میدس رکس 
مفب میداس رکس 
الأداة الهوائية ميداس ركس 


من و 
ےہ بے وهر سے 


خط منتصف الإبط 


شی حط مستَصف الط 
و ‌ ف الريكة ا 


وەر ا 


متعلق بنتصف الرسغ 
اق تمل تم و 


E 
إصابة لصف الرس‎ 
e 2 ك‎ 


ا ا 
میددیلّدوربف ˆ 


جبيرة میددیلدوربف 
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operating m. 
operating m. 
microscopy 
light m. 
microsis 
avascular m. 


microsurgery 


microsurgical diskectomy 


(MSD) 
microtrauma 
cervical m. 
lumbar m. 
thoracic m. 
microvascular 
m. clamp 
m. osseous transfer 
m. surgical anastomosis 
Microvel prosthesis 
microwave diathermy 
(MWD) 
Midas 
M. Rex acorn 
M. Rex AMI bone cutter 
M. Rex bur 
M. Rex drill 
M. Rex pneumatic 


instrument 


M. Rex system 
midaxillary 
m. line (MAL) 
m. line incision 
midcalf 
midcarpal 
m. arthrodesis 
m. arthroscopy 
m. injury 
m. instability (MCD) 
m. joint 
Middeldorpf 
M. splint 


السروال العسكري الُضاد 
للصدمة 
وضع الستاد العسكري 
اختبار الوضعة العسكرية 
وضع الثبات العسكري 
وت ا 
اللبن والقلوي 
داء اللَبّن والقوي 
Ml A A‏ 
متلازمة اللبن والقلوي 
o‏ ب الأوعية ٠‏ 
الحلابة ٠‏ 
مرق الحلابة 
حلع مرقق الحلابة 
7 
الحلا 
الكسرٌ الكاذب للحلاأب 
متلازمة ا لحلاب 
طحن ٣‏ المصقّل 
العظم مقا آل 
e‏ 
آورثوبلند 
لف 
لوب الاألف ساق 
ية الألف ساق 
إيتاق مقصل الرسغ بحسب ميلندر 
-تالبوف 
میلر 


و کک 7 


احا 
إجراء ميلر 


ا یت میلر- 
جَالال ت 


E 
- بدلة الركبة بحسب هيدر‎ 
11 الات‎ 

جيغة ميلر - جالائت 


motor m. 
Milewski driver 
Milford mallet finger 

technique 
military 

m. antishock trousers 

(MAST) 

m. brace position 

m. posture test 

m. tuck position 
milk-alkali 

m.-a. disease 

m.-a. syndrome 
milking of vessel 
milkmaid’s 

m. elbow 

m. elbow dislocation 
milkman’s 

m. pseudofracture 

m. syndrome 
mill 

bone m. 

OrthoBlend powered 

bone m. 

mille 

m. pattes screw 

m. pattes technique 
Millender arthroplasty 
Millender-Nalebuff wrist 

arthrodesis 
Miller 
M. flatfoot operation 
M. procedure 
Miller-Galante 
M.-G. arthroplasty 


M.-G. hip prosthesis 
M.-G. I Knee prosthesis 


M.-C. jig 


أوسط المسافة 
دور أوسط مسافة المشية 
ے ‏ وە 


خط منتصف القص ˆ 
أوسط الماد 


أوسط الفخذ 
مركز إصابات النخاع في إقليم 
الغرب الأوسط 
شقَيقَة الشريان الف عدي 
هجرة الكجف الحقّى 
هجرة الأداة 
رة الوت 
هجرة الدور 


التهاب القصل الهاجر 
تصوير الجراب تحت الأخْرَم 
بحسب میکارا 
إحصار العظم بحسب میکهایل 
E‏ ر 
ا 
زاوية میکولیتش 
وسادة میکولیٽش 
میلش 


راه ی اه ر 
تصنيف ميلش للكسور العضديةme1a1 M. classification of hu‏ 


تعيض ملش للكسوراللفبية 
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midstance 

m. period of gait 
midsternal line (MSL) 
midsubstance 

m. tear 
midtarsal joint 
midtarsus 
midthigh 

m. amputation 
Midwest Regional Spinal 

Cord Injury Center 
migraine 

basilar artery m. 
migration 

m. of acetabular cup 

instrument m. 

Luque rod m. 
migration 

rod m. 

trochanteric m. 
migratory arthritis 
Mikasa subacromial 

bursography 
Mikhail bone block 
Mikulicz 
M. angle 
M. pad 
M. sponge 
Milch 


fracture 

M. condylar fracture 
classification 

M. cuff resection of ulna 
technique 

M. elbow fracture 
classification 


M. elbow technique 


M. plate 


milestone 


الأصغر 
كام الصفيحة الإنتهائية الصعّر 


وہ م ك 


ا متعدد الأغرآض مضصعر 


ا 
کر و3 L0‏ 


SN SE 
: الأصعرد ریات »الدنبا (ف‎ 


rG 


أَصعَري »ادنی) 
الرضفة ا 

أصغر » صغري » أصْعَري 
التركيز الأصحّري لبيد الجراثيم 
التركيز الأصعري لبط 


کسر انزياحي أصغري 


الدالآدتى » الآمقر 
مبعدة الخنصر 
باسطة الخنصر 
مقابلة الختصر 
کسر شعري صغیر 
جسم الجذع الصغير 
لقب الآلي بحسب سترایكر 
الا E‏ 9 
مقاط العَظم الصغير بحسب 
2 
الات الخلفی منگوف ۔ جافی - 
إجراء منکوف -نیکولاس 
منیا بولیس ٠‏ 
بدلّة الورك مينيا بوليس 
البدلة ميتيا بوليس 
مینیسوتا 
بيان مينيسوتا لاختبار الْتابكة 


معدل مینیسوتا لاختبار التابكة 
»أصغر 


س الاصر 
علامة يار 


miniature 
m. end-plate potential 
(MEPP) 

m. multipurpose clamp 
mini-core disease 
Mini-Flap drain system 
mini-Hohmann retractor 


minima 


patella m. 
minimal 
m. bactericidal 
concentration 
m. inhibitory concentration 
minimally displaced 
fracture 
minimi 
abductor digiti m. (ADM) 
extensor digiti m. (EDM) 
opponens digiti m. (OPM) 
minipilon fracture 
ministem shaft 


mini-Stryker power drill 


mini-Ullrich bone clamp 


Minkoff-Jaffe-Menendez 
posterior approach 

Minkoff-Nicholas procedure 

Minneapolis 

M. hip prosthesis 

M. prosthesis 

Minnesota 

M. Multiphasic Personality 

Inventory (MMPI) 


M. Rate of Manipulation 
test 

minor 
m. curve 


M. sign 


رب مقصل الركبة ب تبنت میلر- 
جالات 
جهاز الركبة لمقح بحسب ميلر - 
جالالت 
جهاز الركبة التامة ب تحت 0 
جالالت 
ميليزي 
يقة ميليزي العدلة 
العم العَصسّي بحسب ميليزي 
ية ميليزي 
الميلي أمبيرية 
يلي امیر ثانية 
ميلي آمبير 
ا 
ميلميترات زئبقية 
إبرّة صانع القعات 


كاطع التفريز 


بيان الصحة السلو كي العامة 


ll 2 


شبیه با راق E‏ 
جهاز التصنيف بحسب مينار 


معدن 
مینیرفا 
الب مینیرفا 
السترة الرقبية بحسب مینیرفا 


سترة مينيرفا 


ولب و ت الْصغر 
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Million Behavioral Health 


M.-G. knee arthroplasty 


M.-G. revision knee 


system 


M.-G. total knee system 


Millesi 

M. modified technique 

M. nerve graft 

M. technique 
milliamperage 

m. X seconds (MAS) 
milliampere (mA) 
millimeter (mm) 

m.’s of mercury (mmHg) 
milliner’s needle 


milling-cutter 


Inventory (MBHI) 
Mills test 

Milroy disease 

Miltex nail nippers 
Miltner-Wan calcaneus 


resection 


Milwaukee 

M. brace 

M. cervico 
-thoracolumbosacral 
orthosis 

M. scoliosis brace 

M. scoliosis orthosis 

M. shoulder syndrome 


mimocausalgia 


Minaar classification system 


mineralization 
Minerva 
M. cast 
M. cervical jacket 
M. jacket 


mini AO screw 


ملازمة الحبل الختاط 

متلازمة الصداع الحتآط 
خلاطة » مراجة 

خلأطة املاط العَظّمى بحسب 

ميكس يفاك ٠‏ 

خلاطة املاط العَظمى بحسب 

٠ ميكسإيقاك‎ 

مقا ف 

لاط اشامل اة ت 


طريقة ميزونو-هيروهاتا- 
کاشیو اجی 
طريقة ميزونو 


ستاد ال رکب بحسب مکس 11 


میلیمترات زئبقية 
تصوير صدى القلب عبر الّريء 
الآحادي البعد 


بيان مينيسوتا المتعدد الأدوار 


اختبار العضل اليو ٣‏ 
[مختصر] 


و و 


سرعة التوصيل العصيي ا حركي 


[مختصر] 


m. cord syndrome 
m. headache syndrome 
mixer 


MixEvac bone-cemen m. 


MixEvac bone-cement 
mixer 

Mixter 
M. clamp 


M. ligature-carrier clamp 


M. right-angle clamp 


Mize-Bucholz-Grogen 
approach 
Mizuno-Hirohata- 
Kashiwagi technique 
Mizuno technique 
MKS I knee brace 
M/L 

mediolateral 


MLD 


microlumbar diskectomy 


mm 
millimeter 
mucous membrane 
mmHg 
millimeters of mercury 
M-mode transesophageal 
echocardiography 
MMPI 
Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory 
MMT 
manual muscle testing 
MNCV 
motor nerve conduction 
velocity 


MNS 


مشوه 

إصابة القذيفة » إصابة قذفية 

میتال 

طريقة ميال لتحرير المرقق 
تحریر میتال 1 


مقاط ْم -آدم اعدد 
الاأغراضَّ 

ا 
مر شناء تلف 

جهاز مرساء متك 

جهاز تثبيت الخياطة ميتك 611 


So ¢ ا‎ 

ية تاح الاقف 
ر 
التقدرآت 


سے مس 


اعتلال عضلي متقد 


8 


ید تلصتا اساب 


ی ا ا 


ناقل الإصابة الكبرى 


3o 


ممزوج » مختاط 
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Minos air drill 
Mira 

M. drill 

M. reamer 
mirabilis 

Proteus m. 
mirror 

Apfelbaum m. 

dental m. 

meniscal m. 
Mirua-Komada release 
misalignment 
mislauxe 
missed fracture 
misshapen 
missile injury 
Mital 
M. elbow release technique 
M. release 
Mitchel-Adam 
M.-A. clamp 


M.-A. multipurpose clamp 


Mitchell osteotomy 
Mitek 
M. anchor 
M. anchor system 
M. GI suture anchor 
system 
miter technique 
mitochondria 
mitochondrial myopathy 
mitten hand 
Mittlemeir 
M. ceramic hip prosthesis 
M. noncemented femoral 
prosthesis 
MIV 
major injury vector 


mixed 


2 


تحرك انتقالي 

تَحرك ارتفاقي عمُودي 
رف6 اداد 

تحريك بدرجة " 1 

تحريك بدرجة (بقدر) " 2 
تحريك بدرجة (بقدر) ! 3 
تحريك بدرجة (بقدر) " 4 
تحريك بدرجة (بقدر) ‏ 5 
درجات التحريك 

ريك الصل 

جهاز كالتنبورن لتحريك الفصل 


تحريك الشريط الجانبي 
تحريك لادفعي 
تحريك النسيج الرخو 


مود 
جهاز الركبة الأحادي الحيز 
حب مرو ٠‏ 


طريقة التطبيق 


طريقة َطبيق الحرارة ا لحاقّة المعقّمة 


قي المعاَجحة بالسوائل 
الدارج 
دارج جروین 
دارج التحميل 
طراز ¢ َمودّج 
طراز استئصال الجسم 
طراز کوري 


طراز دنيس براون الثلاثى الأعمدة 


طراز التدبير العائلى 

موذج الفصل 

نموذج السيساء القطنية 
الاختبارالكلي الهيدروليكي 


translation m. 
vertical symphyseal m. 
mobilization 
grade 1 m. 
grade 2 m. 
grade 3 m. 
grade 4 m. 
grade 5 m. 
grades of m. 
joint m. 
Kaltenborn system of 
joint m. 
lateral band m. 
nonthrust m. 
soft tissue m. 
spinal joint m. 
m. with impluse 
mobilize 
mobilizer 
Therabite m. 
Mobitz Type I 
MOD 
MOD femoral drill guide 
MOD unicompartmental 
knee system 
modality 
Fluidotherapy sterile dry 
heat m. 
mode 
Gruen m. 
loading m. 
model 
corpectomy Mm. 
Currey m. 
Denis Browne three- 
column m. 
family management m. 
joint m. 
lumbar spine m. 


Model 810 axial closed-loop 


E 
خندق مائي‎ 
ر‎ 
سديلة تقديمية بحسب موبرج‎ 
نقل العضلة الدالية بحسب‎ 
a 
نقل الدالية -إلى -ثلاثية الرؤرس‎ 
٠ بحسب موبرج‎ 
طعم دساري بحسب موبزج‎ 
٠ سديلة موبرج‎ 
خياطة الوتر بطريقة قبضة المغتاح‎ 
بحسب موبرج‎ 
إجراء فرص الفاح بحسب‎ 
E 
ولب موبرج‎ 
موبرج - جیا‎ 


2 ی ° ت 

کسر موبرج - جیدا 

الرد الفتوح بحسب موبرج - جيدا 
غرسة مستد الركبة الح ر كة 


تحرك العظم المكسور 
تحرك الورك 


ور 


تحر ك السيح | e‏ 


ےت 2 ر و o‏ 
تحرك الفصل العجزي الحرقفي 


ی 


اختبار التحرك 
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microamperage neural 
stimulation 
moat 
Moberg 
M. advancement flap 


M. deltoid muscle transfer 


M. deltoid-to-triceps 
transfer 

M. dowel graft 

M. flap 

M. key-grip tenodesis 


M. key-pinch procedure 


M. screw 
M. splint 
Moberg-Gedda 
M.-G. fracture 


M.-G. open reduction 

mobile bearing knee 
implant 

mobility 
active m. 
coordinated m. 
fractured bone m. 
hip m. 
intersegmental m. 
joint m. 
lumbar sagittal m. 
muscle tissue m. 
passive m. 
rotation m. 
sacral m. 
sacroiliac joint m. 
sagittal m. 
segmental m. 
side bending m. 
symphyseal m. 


m. testing 


الداخلى الثتائى المدخل المعدل 


carpal tunnel release 


زارب شن و ر ي الْعَدّل m. Zarins and Rowe‏ 
مودنی Modny‏ 
اب مودنی M. drill‏ 
دیو س مو M. pin‏ 
مودیولار Modular‏ 
جهاز التنقيح ا لحقي بیت M. Acetabular Revision‏ 
و دیولار System (MARS)‏ 
العدک modular‏ 


m. Austin-Moore hip 


:ر ۾ ° ا 
بدلة الورك أوستين-مور الُعدلة 
prosthesis‏ 


m. implant غرسة معدلة‎ 


ر 


الاستعمال الْعَدل للاَدَرات 
بدلة الور ك التام ا وآ-بر یکو ت m. Iowa Precoat total hip‏ 


m. instrumentation 


العدلة prosthesis‏ 
مکون برس کبیر معدل m. large-head component‏ 
جهاز الورك بحسب لینباخ dlع J m. Lenbach hip system‏ 
جذع الورك مونیفلکس الْعدّل m. Moniflex hip stem‏ 
بدلّة عة m. prosthesis‏ 
جذع معدل m. stem‏ 
جهاز مدل m. system‏ 
بدلة الركبة الأحادية ایز m. unicompartmental knee‏ 

prosthesis الْعدلة‎ 

modulus 


m. of elasticity 


معامل يونج Young m.‏ 
مو َ Moe‏ 
الشص الحتاحى بحسب م M. alar hook‏ 

ر 
حاشر ا لعظم مو M. bone impctor‏ 
8 
شص (خطًاف) مو M. hook‏ 
الصفيحة بين الدورین بحسب س M. intertrochanteric plate‏ 
الب کو تر ل الْعَدّلّ عر م m. modified Cotrel cast‏ 
صفيحة مو (لتثبيت كسر الفخذ) M. plate‏ 
ت م M. rod‏ 
طر يقَة ا لحف بحسب م M. scoliosis technique‏ 
بوت النهاية الربّعة بخمنت م M. square-end rod‏ 
2 
جهاز مو M. system‏ 
E‏ 
طر يقة مو M. technique‏ 
إجراء مو جنسن Mogensen procedure‏ 
هر َ Mohr‏ 


للعروة الْعْلقة المحورية من 
الطراز810 ٠‏ 


تعديل كلارك -ساوثويك - 
اوڏجن َ 

تعدیل دوگان لوف 

طريقة فايربانكس مع تعديل 


عر 


تعديل هاريلوك للتسليك تحت 


که 


الصفيحي 


و 


hydraulic mechanical 
testing 
modeling 
cortical bone m. 
modification 
Bloom-Raney m. 
Bonfiglio m. 


C-D screw m. 


Clark-Southwick-Odgen m. 


Duncan-Lovell m. 

Fairbanks technique with 
Sever m. 

Harriluque sublaminar 


wiring m. 


ره 6 ەر 2 
تعديل استعمال أدوات ilئgoiٽت Jacobs locking hook spinal‏ 


الفقري الشصي المحبسي 


بحسب جاکوبس 


تعدیل سیکویرا-کانوجا 
تعدیل ستاوفر 
تعدیل يو نجویتش 


و 


معدل 


قالب کوترل انعد 


rod instrumentation m. 


Kleinert m. 

Losee m. 

Neer m 

Seddon m. 

Sequeira-Khanuja m. 

Stauffer m. 

Strickland m. 

Youngwhich m. 
modified 


m. Cotrel cast 


m. Hoffmann quadrilateral بناlوىZkا الست اللارح الرباعی‎ 


بحسب هوفّمان الْعدل 
إجراء القدم الرَحَاء بحسب 
ارال 
خياطة كيسلر الْعدّلة 
خياطة كسلر-تاجيما الْعدلة 
رأب الفصل باستبدال السطح 
والقال ب الْعدّل 
بدلة الورك المحبسي الْعدّل 
الشوّكة اللوزية الْعدلة 


و‌ 


تحرير التق الرسغي بالتنظير 
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external fixator 

m. Hoke-Miller flatfoot 
procedure 

m. Kessler suture 

m. Kessler-Tajima suture 

m. mold and surface 
replacement arthroplasty 

m. Moore hip locking 
prosthesis 

m. tonsillar prong 


m. tow-portal endoscopic 


ستاد الركبة بحسب مودَارْش 
دراجة موتارگ 
أحادي لقصل 
التهاب الصل الأحادي 
اهاب لقصل الآحادي 
آلفيروسي ٴَ 
التهاب ر رليلي الفصل الآحادي 
صلب مونکبرج 
جذع الورك بحسب مونفلكس 
مرقاب »مر [ج . مناطر] » پناطر 
منطر التلقيم الراجع الحيّوي ٠‏ 
منطر التوصيل العصبي بحسب 
نیرف بایس 
منطر القلب 1× بحسب بلار 
قاتاج 
منطر الإنجاز ب بحسب قاتاج 


التحكُم الُراقب بالتبنيج 


5 
مراقبة ضط الدم 
مراقبة الضَغط الوريدي الرکزي 
مراقبة الكامن الثار للمصرّة 
الإحليلية الظاهرة 


م 


مراقبة التروية بالفلوريسئين 

الْراقبة حول العمليّة لوضع 
الول 

مرا الكامن الثار الحسي 


الجسديَ 
الْراقبة خلال العملية لوظيفة 
النحَاع 


ەر 3 


مخلب التسنناس (تشوه الإبهام في 


اسا الت الف 
بدلّة الورك بحسب مونك 
احادي الَعکاز 
مونوسید 
اعتلال جامًائي أحادي الدَسيلة 
الوّحيدة 


Monarch knee brace 
Monark bicycle 
monarthric 
monarthritis 


Viral m. 


monarticular synovitis 
Monckeberg sclerosis 
Moniflex hip stem 
monitor 
MyoTrac EMG 
biofeedback m. 


NervePace nerve 


conduction m. 


Polar Vantage XL heart m. 


Vantage Performance m. 


(VPM) 


monitored anesthesia control 


(MAG) 
monitoring 


blood pressure m. 


central venous pressure mM. 


evoked external urethral 
sphincter potential m. 

fluorescein perfusion m. 

screw position 
perioperative m. 

somatosensory evoked 
potential m. 

spinal cord function 
intraoperative m. 


monkey paw 


monk hip prosthesis 
monocane 

Monocid 

monoclonal gammopathy 


monocyte 


جبيرة الإصبع موهر 
جبيرة موهر 
حرارة رطبة 
قاب »عفن 
رأب القصل المي بقاب 
قالّب الورك لتر اکز بحسب 
وراك 
القالب الاآمامي الذنبي 
لقاب الأمامي الرأسي 
مولب 
مقوام القَدّم الكاحل المقولب 


کا چ 


قر بشغط إلبرلي إن 


شرب يط ال حر بالقماش القَطنى 


مو ° 


مات لمر ب بحسب ب مولسوورث - 
کامبل 

قط العظم بحسب مولو وٹ 
قَرن » مسمار 

رن (مسمار) ليفي » ورم ليفي 
قن (مسمار) لين »فن لين 


مولیبدینوم معدن 0 فضي 
الأون) 


M. finger splint 
M. splint 
moist heat 
mold 
m. acetabular arthroplasty 


Aufranc concentric hip m. 


caudad anterior m. 
cephalad anterior m. 
molded 
m. ankle foot orthosis 
(MAFO) 
m. orthosis 
m. posterior plaster splint 
molding 
compression m. 
polyethylene 
compression m. 
moleskin traction tape 
Molesworth-Campbell 
elbow approach 
Molesworth osteotomy 
molle 


fibroma m. 


heloma m. (HM) 
molluscum 

fibroma m. 
Moloney line 


Molybdenum 


stainless steel and m. )5M0(مونیدبیلومو فُولاذ مام للصداً‎ 


عنم (عزم الدقع) 
ذراع العزم 
عزم القوة 
عزم العطالة 
عزم الحني الخلفي 
مخطاط المسلك (السبيل) موم 
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moment 
anterior bending m. 
m. arm 
m. of force 
m. of interia 
posterior bending m. 
three-point bending m. 


MOM tractograph 


ەه 3 ° ا 

کسر مونت رکو 

مونتيسیلي - سبینیلي 

جهاز التثبيت التارجي الدائري 


ريقة الافتراق بحسب 


. ميضعة الورك ب بحسب مونتریال 
۶ 


مون 


مون - روبنسون 
غارز البدلّة بحسب مون 
o‏ ن ا 
روبنسول 
بدلة الراب بحسب مون 
7~ و go‏ ج 
روبنسول 
و 2 
مور 
f‏ ك 
ماتی مور 
0 5 2 
مثقب العظم بحسب مور 
و‌ م 


سور 


مثقب مور 

سواقة مور 

بدلّة عنق القخذ بحسب مور 

E 

دیا ت ی ور 

٠ کسرمور‎ 

جهازالبدلة الداحلية للورر ك 
ا 

بدلة الورك بحسب مور 


زر مور 


عملة قطع العظم- تقض العظم M. osteotomy-osteoclasis‏ 
ا ۶ 


Montercaux fracture 
Monticelli-Spinelli 
M.-S. circular external 
fixation system 


M.-S. distraction technique 


M.-S. fixator 

Montreal hip positioner 
Moon 

M. boot 

M. Boot brace 

M. Boot shoe 

Mooney 

M. brace 

M. cast 
Moon-Robinson 


M.-R. prosthesis inserter 


M.-R. stapes prosthesis 


Moore 

M. approach 
. bone drill 
. drill 


> کک > 


. driver 


= 


. femoral neck prosthesis 


= 


. femoral prosthesis 


= 


. fixation pin 


= 


. fracture 


ک 


. hip endoprosthesis 
system 

M. hip prosthesis 

M. nail 


M. pin 
M. posterior approach 


M. prosthesis extractor 


M. prosthesis-mortising 


chisel 


أحاديٴا حيط 
اختبار ضط الارط الأحادي 
الط الأحادي بحسب سیمیس - 
E‏ ر 
ا لحيط الأحادي الفتيلة 
سك أحادي الط 
شيت بسك أحادي الط 
أداة الركبة التامة بحسب مونو جرام 


كسر الكاحل الأحَادي الكعب 


اعتلکک العصَب الأحادى 
اعتلدک العصب الأحُادي القخذي 
السکري 


۶ 


اعتاکل الحَصَب الأحادي المتعدد 
أحَادي الصفحة ٠‏ أحادي الطور 
كامن الفعل الأحادي الصفحة 
شاط الصفيحة الانتهائية الأحادي 
الطور ٤‏ 


ا 


رة الضغط العالى الأحادى 


رأب مقصل الكتف الأحادي 
الكرَةَ ٠َ‏ 
رأب مفصل الكنف التام الأحادي 


2 
راب 
ر 2 


الكرة 
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monofilament 
m. pressure test 


Semmes-Weinstein m. 


m. suture 

m. wire 

m. wire fixation 
Monogram Total knee 

instrument 
monomalleolar ankle 

fracture 
mononeuropathy 


diabetic femoral m. 


m. multiplex 
monophasic 
m. action potential 


m. end-plate activity 


monoplace hyperbaric 
chamber 


monoplegia 


monopolar needle recording 


electrode 
monosodium urate 
crystal 


monospherical 


m. shoulder arthroplasty 


m. total shoulder 


arthroplasty 


monostotic fibrous dysplasia 


Monteggia 

M. dislocation 

M. equivalent lesion 
M. forearm fracture 
M. fracture 

M. fracture-dislocation 


of ulna 


M. lesion 


و 


ا شكل السويقة 
مو ر کيو 
داء مور کیو 
علامة موركيو (في التهاب 
اة النخاع) 


منلازمة مور کیو (داء عدیدات 


Pedicle m. 
Morquio 
M. disease 


M. sign 


M. syndrome 


السكاريدات الخاطية من النمط 


MM 


-بریان 
جهاز شم رب مقصل المرقّق 


ا موريس الشاي الطور 
إیتاق القصل الأمَامي بحسب 
شور ۔هاند E‏ 


و وګ 


موریزون 
السديلة العصبحة الوعائبة الحرة 


2 و و 2 
بحسب موریزول 
س وو و 

طريقة موريزون 
ي 
م ورز 


ي ° 


مورس 


ف وھ هه 


ET 


ا 


ورس 
النقر 
تقر الكاحل 
مقصل وتر ونقر 
منظر التقر 


۶ 0 
مورتون 
کو کل و 
فدم مورتون 
رر 
الورم العَصّي القوتي بحسب 
۶ مو 2 
مورتول 
رو ور مو۶ 
الورم العصبي بحسب مورتون 
3 م3 2 
علامة مورتون 
0ه و مو ء 
اختبار مورتون (لألم الأمشاط) 
وا و 
إصبع القدم المنسوبة لُورتون 


۶ مو 


TT 


علامة التصالْب ب العَصبي بحسب 


ورون - هورفیتز 
۶ س 


ولول مریق (فسيفسائي) 


Morrey-Bryan total elbow 
athroplasty 

Morrey elbow arthroplasty 
rating system 

Morris biphase screw 
Morris-Hand-Dunn anterior 


arthrodesis 


Morrison 


M. neurovascular free flap 


M. technique 
Morscher plate 
Morse 

M. taper 


M. tapered prosthetic post 


mortise 
ankle m. 
m. and tenon joint 
m. view 

Morton 

M. foot 


M. interdigital neuroma 


M. neuroma 
M. sign 

M. test 

M. toe 


M. toe support 
Morton-Horwitz nerve 
cross-over sign 


mosaic wart 


OT 


فارافا ˆ 
ر ور 0ه 


و 
تشونغ -فاراقار 


r و‎ 


موریرا 
امسار | 
س 


صفح ة موريرا 
موریلاند 
قالع المكون القخذي بحسب 


ولب بحسب موریرا 


م 


# 0» 


ا أدوات تنقيح الو ر ك التام 
تنب نادند 


رع جلع القخذ بحسب مgورıںiد Moreland-Marder-Anspach‏ 


متلازمة مورل (عقيدات دبقية فى 
قشر الدماخ) 
°« ۶ 

بدلة موريتز 


مورجان۔ کاسکیلْز 
منعکس مورو 


آة شببهة بالششيّمة 


مورفین 
۹ و 0 
قياس الشکال 
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Morgan-Casscells meniscus 


M. sliding nail plate 


M. stem 
M. technique 


M. template 


M. tibial plateau fracture 
classification 
Moore-Blount 
M.-B. driver 
M.-B. screwdriver 
mooring 
mop-end mid substance 
tear 
morcellation 
Robinson m. 
Robinson-Chung- 
Farahvar m. 
Robinson-Chung- 
Farahvar clavicular m. 
Moreira 
M. bolt 
M. plate 
Moreland 
M. femoral component 
extractor 


M. osteotome 


M. total hip revision 


instrumentations 
femoral Stem removal 
Morel-Lavele lesion 
Morel syndrome 


Moretz prosthesis 


suturing technique 


Moro reflex 
morphea-like lesion 
morphine 


morphometry 


CS 


حر كة افتراقبة 

ا 0 2 0 ےہ 
حركة الي ادوج للركبة 
الجال النهائى للحركة 


ا 


حركة جبهية 
مجال حركة بسط الورك 
مجال حركة الورك 


س ٤ہع‏ د 


حركة متاصلة 
حا ارک 

تحدید الح ركة 
تحدید ال رکة 


تحديد حركة القصل 
ا 
حركة فطنية 

مجال المركة القطنبة 


ا 0 


قياس الح ركة 

علم الحركة العظمية 

ان اة 
2 1 


حر كة منفعلة 
می اسن ر 


حركة منفعلة بين الفقَرآات 


مدى الحركة النمعلة 
طرازالحركة ١‏ 
أداء الح ركة 


ا 


حركة فيزيولو جية 

حركة الكبس 

حَركة الضلع كذراع المضحة 
حركة الضلع كذراع الضَحَة 
ويار ٠‏ 
مجال ال ركة 

مجال ال رکة 

استجابة حركيّة ٠‏ 

مجال الح ركة المد 

تقييد الحركة » تحديد الح ركة 
تحدید الح ركة ا 

حركة دائرية (تدويريًة) 


1 3 ° 
حركة الفصل العجزي الحرقفي 


سے 


حركة سهمية 


m. demand 

distractive m. 

double-flexion knee m. 

end range of m. 

frontal m. 

hip extension range of m. 

hip range of m. 

inherent m. 

intersegmental m. 

m. limit 

limittation of m. (LOM) 

m. limitation 

limitation of joint m. 

loss of m. 

lumbar m. 

lumbar range of m. 

m. measurement 

osteokinematic m. 

m. palpation 

passive m. 

passive intervertebral m. 
(PIVM) 

passive rang of m. (PROM) 

pattern of m. 

m. performance 

physiologic m. 

pistoning m. 

pump handle rib m. 

pump-handle rib m. 

m. quality 

m. range 

range of m. (ROM) 

rectilinear m. 

m. response 

restricted range of m. 

restriction of m. 

m. restriction 

rotary m. 

sacroiliac joint m. 


sagittal m. 


موسيلي 
بدلة ا لحافة ا لحقًانية بحسب 
موسيلي 
موسيلي 
بعوض »ناموس 
ملقط ناموسى الشكل 
مرقۍ ناموسي الشكل 
۶ 
مرقۍ ناموسي الشكل 
مقط قبض بذروة ناموسية 
الشكل ٠‏ 
رة » قحك » انتقال 
حركة إضافية 
حركة فاعلة 
مَدّى الح ركة المساعدة الفعَالة 
امجال الساعد الفعّال 
جال الفاعل والنفعل للحركة 


اجال الفعال للح ركة 


حركة التزوي 


سے 


مجال حركة الثني الظهراني 
للکاحل 


الحركة اَل الأمامية ا لخلفكة 

وس ارک 

محور الجر كة 
ور حرکة الضلع 

حائل الح ركة 

رک انض کے کا م 
اللو 

حركة الفرع كمقبّض الدلو 


ے د ے ے ا 


مركزة الحركة 
حركة كتلية مستمرة 
حركة متفعلة مستمرة 


التحکُم بال ركة 


حركة مزدوجة 
درجات حرية حركة الفصل 
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Moseley 


M. glenoid rim prosthesis 


M. straight lin graph 


mosquito 
m. clamp 
m. hematostat 
m. hemostat 


m. tip grasping forceps 


motion 

accessory Mm. 

active m. 

active-assisted rang of m. 

active-assistve range of m. 

active and passive range 
of m. 

active range of m. 
(AROM) 

m. activity 

angular m. 

angulation m. 

ankle dorsiflexion range of 
m. (ADROM) 

AP translatory m. 

arc of m. 

axis of m. 

axis of rib m. 

m. barrier 


bucket-handle rib m. 


bucket-handle rim m. 

m. concentraction 

constant massive m. 

continuous passive m. 
(CPM) 

m. control 


coupled m. 


degress-of-freedom joint m. 


إحصار النقطة الحر كي 
ا ر 
و ا د ار رص 


وحدة محركة 
كامن فعل الوحدة الى 


کة 


جزء من الوحدة الحركة 
كامن الوحدة ار 


ك 


فطع الوحدة | رک 

حادث العربة » حادث 
ف 

۴ چ 


خرکي الي 
قاطع الهلالة الآلي 
محلاق الهلالة الآي 
مقوار آلي 
جهاز الحلاقة 
الحلاق الماص الآكي 


مورادیان 
جهاز التذبيت العضدي بحسب 


ر صر 


اكجال القاعل للحركة 


ےس و ت 


حر كة أمامية تة 


سے 


حركة الحر فة فة الظاهرة الأمامية 


m. point block 
m. reflex 
m. response 
m. strength 
m. unit 
m. unit action potential 
(MUAP) 
m. unit fraction 
m. unit potential (MUP) 
m. unit territory 
m. vehicle accident 
(MVA) 
m. weakness 
motorized 
m. meniscal cutter 
. meniscal shaver 
. reamer 


. shaving system 


8 8B B8 8 


. suction shaver 
m. trimmer 
motor neuron, motoneuron 
Motrin 
mottled 
mottling 
Mouchet fracture 
Mould arthroplasty 
Moule screw pin 
Mouradian 


M. humeral fixation system 


M. rod 

M. screw 
move 

push-pull m. 
movement 

active m. 

active hip m. 

active range of m. 

anterior-posterior m. 


anterosuperior external 


حركة كتفية صدرية 
قطعة متحركة ˆ 
aT‏ 


ا سے 


ثابت تجاه الح رة 


حركة تحت الكاحل 
احتبارات الحركة ˆ 


اس ر 


لمعالحة بالحركة 


سے 


حركة فعًالة كاملة 


ص 


مجال حركة الشف التام 


سرس 0ر 


حركة منفعلة كاملة 


سے 


حركة انتقالة 


ےی م 


حركة تحويلة 
المجال التجريبي للحركة 


حر كة ثلاثة اكحاور 
حركة الركبة الروحاء 
SF‏ ا 


سس و ت 


حر كة مجنحة 


إجراء حفظ ال ركة 


الٰمرن موتیفاتور ۴۲۸2000 


تقييم الوظيفة الح ركية 
ّ الحركة 

نقص الحركة 
صو ة رة » معلّم الحركة 


Rs 


سرعة التوصيل العصبي الج رکي 


عصبون محرك 
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scapulothoracic m. 
m. segment 
m. slack 
stable to m. 
subtalar m. 
m. testing 
m. therapy 
total active m. (TAM) 
total eversion range of m. 
total passive m. (TPM) 
translation m. 
translatory m. 
trial range of m. 
triaxial m. 
valgus knee m. 
m. velocity 
winging m. 
motion-preserving 
procedure 
Motivator FTR2000 
exerciser 
motoneuron (var. of motor 
neuron) 
motor 
m. activity 
m. branch 
. deficit 
. disorder 
. dysfunction 
. examination 
. fascicle 
. function 
. function assessment 
. latency 
. loss 


. milestone 


SB vB B8. BBE: BB BE B8 8 


. nerve conduction 
velocity (MNCV) 
m. neuron 


m. point 


منلازمة آم اللَمافة العضاية 
[مختصر] ا ٠‏ 
الرباط الرضفي القخذي الإنسي 


ا ا 


فح المشط الأول 
[مختصر] 
التصوير بالرنين الَعْتاطيسي 
التصوير بالرنين العْتاطيسي 
الديتاميكي 


۹ 
۰ 


myofascial pain syndrome 
MPFL 

medial patellofemoral 

ligament 

MPJ 
metaphalangeal joint 
MPV 
metatarsus primus Varus 


MRI 


magnetic resonance imaging 


dynamic MRI 


الصو بار نین الغتاطيسى بالشنی flexion-extension MRI‏ 


الط 
التصوير بالرنين الغتاطيسي الفاق 
القوصیل بحسب جیروسکان 
اختبار التصوير بالرنين الَعتاطيسي 
[مختصر] ˆ . 
[مختصر] 
استتصال القرص بجراحة 
مجهرية 
[مختصرًَا 


MST-6A1-4V implant metal MST-6۸1-4ڵ بدلّة فلز الغرسًَ‎ 


اختبارات العضلة 

عارضة اختبارات العضلة 
[مختصر] ˆ 

مشط اقرب 
[مختصر] 
[مختصر] 

و و وهو 0 

متلازمة الظنبوب الإنسیى 
[مختصر] 5 

متلازمة إجهاد الظنبوب الإلْسي 


Gyroscan 
superconducting MRI 
MRI testing 
MS 
multiple sclerosis 
MSD 


microsurgical diskectomy 


MSL 


midsternal line 


prosthesis 


MT 


metatarsal 
metatarsophalangeal 
muscle testing 

MT bar 

MTA 

metatarsus adductus 
MTP 
metatasophalangeal 
MTS 

medial tibial syndrome 


MTSS 


medial tibial stress 


syndrome 


العلوية 


حركة ار ففة الأمامية العلوية 


خدعة حركية 

رك الفهقة-ا لمحو 
حركة الضلع الفرجارية 
حركة معاوضة 


ا سے ر ا 


حركة خارجية 
حركة الحر فة الظاهرة 


ر 


حرية الح ركة 


س 


تحدید ال رکة 


حركة منفعلة (لافاعلة) 
إجازالحركة ٠‏ 

حركة حارجية خلفية سفلية 
حركة داخلية خلفية سقلية 


حركة أولية أو فصدية 


علم الحركة 


بدلّة فلز الغرسة × 35 N۲‏ 


المقوام الليّن M‏ . باكت 
[مختصر] 
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ilium m. (ASEX) 
arterosuperior Ilium m. 
(ASIn) 
m. artifact 
atlas-axis m. 
caliper rib m. 
compensatory m. 
dissociation m. 
dynamic m. 
external m. (Ex) 
external ilium m. 
freedom of m. 
inferior m. 
innominate m. 
internal m. 
intersegmental m. 
isokinetic m. 
limitation of m. 
medial m. 
passive m. 
m. performance 
posteroinferior external m. 
posteroinferior internal m. 
primary or intentional m. 
primary rotation m. 
sagittal m. 
movement 
m. science 
trick m. 
unilateral posterior- 
anterior m. 
mover 
Prime m. 
movie sign 
MP 
metacarpophalangeal 
MP35N implant metal 
prosthesis 
M-Pact flexible orthotic 
MPF 


راب مقصل الورك بحب مولر 


بحست مولز 


الحرنة الو حشة تش مول 


و 


ا 
بحسب مولر 
ملوی مولر 
بدلة الورك بحسب مولر- شارنلي 


و چ n‏ 
متلازمة موير- تور 
و‌ زر 
مونڊر 
HAE 4‏ و مولدر 
علامة مولدر 
مولر 
بدلة موليجان سيلاستيك 
متعدد اروا 


ار م 


عديد الرَوايا الأكبر 


رص 


عديد الروايا الأصغر 


رص 


كسرالحرف العديد الرَويا 
تاطع الدبوس العديد الأفعال 


التقييم التعدد اللحاور للام 


دم عديدة المحاور 


عديد المراكز 
ا 


ساركومة عظمة انشا متعددة 
الراكز 
كثرة النسجات الشبكية المتعددة 
المراكزَ 
عدم استقرار عديد المحاور 


وہ ر لاو ور ر 2 


متعدد اکحالات » متعدد 


M. hip arthroplasty 

M. intertochanteric varus 
osteotomy 

M. lateral compartment 
M. patellar tendon graft 
M. plate 

M. retractor 

M. technique 

M. tibial fracture 
classification 

M. total hip prosthesis 
M. total hip replacement 
prosthesis 


M. transposition osteotomy 


M. wrench 
Mueller-Charnley hip 

prosthesis 
Muir-Torre syndrome 
Mulder 

M. click 

M. sign 
Muller (var. of Muller) 
Mulligan Silastic prosthesis 
Multangular 

greater m. 

lesser m. 

m. ridge fracture 
multiaction pin cutter 
Multiaxial Assessment of 

Pain (MAP) 
multiaxis foot 
multicentric 


m. osteogenic sarcoma 


m. reticulohisiocytosis 


multidirectional instability 


(MDD) 


multidisciplinary 


[مختصر] 
[مختصر] 
جهد فعل الوحدة الحركة 


و ا 


الكبروية 


مخاط إیزومیثیبتین 
موسیروسین 
عديد السكاريد الُخاطى 
سلفات عدید السگارید الْخَاطی 


آذواء عديد السكاريد الُخاطى 


داء عدید السکارید الخاطى 
E‏ : 
الر ا الخاطى 
ا 
كيسة مُحَاطية 
الخشاء المخاطى 
E‏ 
بدلة ا لمعصَم بحسب مويلي 


مولر 


یھ 


الط ي ار 


بدلة الورك الفتائية القفل 


7 


ا مول 
لصيف الكسور القخلية قوق 


ر 


E 
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MTV 

metatarsus Varus 
MUAP 

macro motor unit action 

potential 

motor unit action postential 
Mubarak-Hargens 

decompression technique 
mucate 

isometheptene m. 
mucirocin 
mucopolysaccharide 

sulfated m. 
mucopolysaccharidoses 

(MCP) 
mucopolysaccharidosis 
mucosum 

ligamentum m. 
mucous (adj) 

m. cyst 

m. membrane (mm) 
mucus (noun) 
Mueli wrist prosthesis 


Mueller, Muller 


M. anterolateral femorotibial 


ligament tenodesis 


M. arthrodesis 
M. classification 


M. compression apparatus 
M. compression blade plate 
M. cup 

M. distractor 


M. dual-lock hip prosthesis 


M. femoral supracondylar 


fracture classification 


M. fixation device 


إصابة متعددة 


ورم نقوي متعدد 
Ss‏ 

و Es‏ 0 30 ي 
ورام عظمي غضروفي متعدد 


متلازمة الظفرة التعددة 

السفن المتعدد 

بتر السقن المتعدد 

التصلب التعدد 

2 2 ور ر 

رصوح متعدده 

ضحايا الرضوح التعددة 
سادة لتقب التعددة الدبابييس 

ق 


التثبيت العحزى التعدد النقاط 


4 


وہ ك E‏ 
متعدد » مضاعف 


اعتلال العَصَّب الأحادي اعدد 


ہے ور ر ا 


خلبة متعددة الک آم ˆ 
ي من 


مضخة الاضغاط مالتيبالس 1000 


متعدد الأغراض 
مقاط مروی متعدد الأغرآاض 


مقاط متعدد الأغْرَاض 


ملقاط منحن متعدد الأغْرآاض 
کسر متعدد الشعَّب 


التضيق الفقري التعدد القطع 


قبضة التصلة المتعددة ا لجوانب 
مقوار متعدد الحم 

شص الكسر المتعدد الأشواك 
سديلّة حاملة متعددة المراحل 
مريض الرضح المتعدد 

تحليل التفاوت المتعدد المتغيرات 


Instrumentation 

. injury 

. myeloma 

. neurofibroma 

. osteochondromatosis 
. pterygium syndrome 
. ray 

. ray amputation 


. sclerosis (MS) 


RE = = E 


. trauma 

m. trauma victim 
multiple-pin hole occluder 
multiple-point sacral 

fixation 
multiplex 

mononeuropathy m. 
multipotential cell 
Multipulse 1000 

compression pump 
multipurpose 

m. angle clamp 

m. clamp 

m. curved clamp 
multiray fracture 
multisegmental spinal 

stenosis 
multisided blade handle 
multisized reamer 
multispan fracture hook 
multistaged carrier flap 
multitrauma patient 
multivariate analysis of 

variance (MANOVA) 
multocida 

Pasteurella m. 
Mumford 

M. procedure 

M. resection 
Mumford-Gurd 

arthroplasty 


الاختصاصات 
عدید المساري الكهربية 
عدید الفلوح 
عضلة عديدة الفلوح 
متلاز مة عديدة الفلوح 
مسری 5 عديد الاتجاهات 
عديد المستويات 
كسر عديد المستويات 
استئصال الصفيحات العديد 
الستويات 
متعدد الغلق 
طًاولّة عمليّات اليد التعددة 
العَلق 
بدلة الورك التعددة الغلق 
سناد الركبة التعدد العَلق 
رضفة عديدة الأجزاء 


4 


رة الضَغَط العالى العديدة 


المواضع 
عديد السطوح 
التمريسة اقطعية الْحوسبّة 
المتعددة المستريات 


المستويات َ 
مسار الصدى العديد المستويات 


ګر ر ك 
متعدد 
وہ ےہ ك 


قاطع متعدد الأفعال 
مقصل الركبة اعدد المحاور 


A ° 


ورم غضروفي باطن متعدد 
ورام شغنروقي بان متاه 
دن ا متعدد 
دااع 

مسمار نقوي لين متعدد 
مسمار لین متعدد 

کسر متعدد 

مجموعة الشص التعدد 


استعمال مجموعة الشصر التعدد 
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multielectrode 
multifidi 

m. musculi 
multifidus syndrome 
Multiflex prosthesis 
multilead electrode 
multilevel 

m. fracture 


m. laminectomy 


Multi-Lock 
M.-L. hand operating 
table 
M.-L. hip prosthesis 
M.-L. knee brace 
multipartite patella 
multiplace hyperbaric 
chamber 
multiplanar 


m. computed tomography 


scan (multiplanar CT scan) 


تفريسة القطعية الْحوسبة العديدة 


m. CT scan 


multiplane echo probe 
multiple 

m. action cutter 
. axis knee joint 
. cancellous chip graft 
. digits 
. discharge 
. enchondroma 
. enchondromatosis 
. epiphyseal dysplasia 
. finger 
. flexible medullary nail 
. flexible nail 


. fracture 


E.B? BB BE: B8. B8, BE: B8 8 


. hook assembly 
m. hook assembly C-D 


بطن العضلة m. belly‏ 
العضكة ذات الرأسين biceps m.‏ 


العضلة ذات الرأسين العضدية 
العضلة ذات الرأسين الفخذية 
مقاط الخزعة العضللة ˆ 


biceps brachii m. 
biceps femoris m. 


m. biopsy clamp 


£ E 


اأعضكة العضدية brachialis m.‏ 
العضلة العضدية الكعبري ية brachioradialis m.‏ 
فلو نة العضلة m. contractility‏ 
قمع العضكة m. contracture‏ 
العضلة الدالية deltoid m.‏ 


العضلة ذات البطنين 
ك 


digastric m. 
m. disorder 


dorsal interosseous m. 


قة عضا m. energy‏ 
َة يقة القدر ة العضة m. energy technique‏ 
العضلة الكعبرية َة ية القصيرة الباسطة extensor carpi radialis‏ 
للر سغ Bervis m.‏ 
العضلة الكعبري ية الطوي يلة الباسطة extensor carpi radialis‏ 
للر سغ longus m.‏ 
العضلة الرندية الباسطة للرسغ extensor carpi ulnaris m.‏ 
العضلة الباسطة الأصللة extensor communis m.‏ 
العضلة الباسطة للخنصر extensor digiti minimi m.‏ 


العضلة الباسطة للخنصر 
العضلة القصيرة الباسطة للأصابع 


extensor figiti quinti m. 
extensor digitorum 


brevis m. 


ال 


extensor digitorum العضلة الأصلة الباسطة للأصابع‎ 
communis m. 

extensor digitorum العضلَة الطويلة الباسطة للأصابع‎ 
longus m. 


extensor hallucis bervis m. 


العضلة القصيرة الباسطة لإبهام 


م 


القدم 
العضلة الطَور يلة الباسطة لإبهام extensor hallucis longus m.‏ 
القدم ١‏ ا 


العضلة الباسطة للسبًابة 
العضلة القصيرة الباسطة لإبهام 


extensor indicis proprius m. 


extensor pollicis bervis m. 


اليد 
العضلة الطَور يلة الباسطة لهام extensor pollicis longus m.‏ 
اليد 
العضلة الور الباسطة extensor intercostal m.‏ 
عضلة مائلة باسطة extensor oblique m.‏ 


ی 0 2 
موراي -توماس 


متلازمة مونخهاوزن (الإلحاح على 


Munchausen syndrome 


الاستشفاء) 
داء مانتشمایر Munchmeyer disease‏ 
[مختصر] MUP‏ 
جه الو حه الح که motor unit potential‏ 
و رفی Murphy‏ 
ب لح ب بحس و رفی M. Achilles tendon‏ 
advancement‏ 
سناد 2 رفی M. brace‏ 
2 ر M. splint‏ 
كامحة العظم بحسب مو ر في - Murphy-Lane bone skid ùl‏ 
مو موري تخو نر Murray-Jones‏ 
جبيرة ة الذرآع ب حتت ورایت M.-J. arm splint‏ 
جونز 
جبيرة موري جونز M.-J. splint‏ 
بدلة الر کب بحسب مو موراي Murray knee prosthesis‏ 


Murray-Thomas 


جبيرة ق الذرآع ب حش موراي - M.-T. arm splint‏ 


توما س 

م لی ق ا ن 

M.-T. splint ا‎ 
muscle ع‎ 

abdominal m. ا : کہ‎ 

abductor m. َ م‎ 


العضلة الْبعدة للختصر 
کک البعدة للإصبع للخنصر 
لعضلة الْبعَدة لإبهام القدم 
العضكة القصيرة البعدة لإبهام 
اليد 

لعضلّة لعضآة الطوء يلة الْبعدة لابهام 
الفعل العضلي 

لعضلة القربة ة لإبهام اليد 


abductor digiti minimi m. 
abductor digit quinti m. 
abductor hallucis m. 


abductor pollicis brevis m. 


abductor pollicis longus m. 


m. action potential 


adductor pollicis m. 


agonist m. عضلة شادة‎ 
agonistic m. عضلة شادة‎ 
m. analysis تحلیل عضلي‎ 
antagonist m. عضلة ضادة‎ 
antagonistic m. عضلة ضادة‎ 


anterior scalene m. 
anterior serratus m. 


anterior tibial m. 
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الى لعضلة ىن | و لعظهر: 
عضلة متداخلة 
عضلة بين السناسن 


س ر 


عضلة داخلة اغا 
قفار ي 


ا 


الع لعضة العربضة الظرة 


العضلة الرافعة للكتف 
العضكة الطويلة الرأسية 
العضلة الطويلة الرقية 
العضلة الطويلة الرقية 
عضلّة خراطينية 

فضا اة 
عضلة مائلة ٠‏ 

العضلة الْسدة الغائرة 


ل ی س کو 


العضلة الكتفية اللامئة 


لعضكة الَقابة للخنصر 

لعضلة الَمَابلة لإبهام الد 
E‏ 
العضكة الراحية الطويلة 
العضلة المجاورة للفقار 
عضلة المجاورة للفقار 
العضلة الصدرية کک 
eT‏ 
العضلة الشظوية القَصيرَة 
العضلة الشظوية الطويلة 
العضلة الشظوية الثالثة 
العضلة الأحمصة 


ITA 8 ا‎ 


العضلة الجلدية للعتق 


سے 


حركة العضلة » فعل العضلة 


العضلة ا لإبهام اليد 


العضلة الأبضة 


ا ی 


العضلة الدالية الحلفة 


ج 


العضلة الکائة 
العضلة الكابة المربًعة 


العضلة الكابّة المدورة 
العضلة القطنة 


interosseous Mm. 
intervening m. 
intraspinous m. 
intrinsic m. 

m. ischemia 
Langer m. 
latissimus dorsi m. 
levator scapulae m. 


longus capitis m. 


longus cervicis (colli) m. 


longus colli m. 
lumbrical m. 
lumbricalis m. 
oblique m. 

obturator internus m. 


omohyoid m. 


opponens digiti quinti m. 


opponens pollicis m. (OP) 


palmar interosseous m. 
palmaris longus m. 
paraspinal m. 
paravertebral m. 
pectoralis major m. 
m. pedicle bone graft 
peroneal m. 
Peroneus brivis m. 
peroneus longus m. 
peroneus tertius m. 
plantaris m. 
platysma m. 

m. play 

pollicis longus m. 
popliteus m. 
posterior deltoid m. 
postural m. 
profundus m. 
pronator m. 

pronator quadratus m. 
pronator teres m. 


psoas m. 
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كامن فل آلليف الحَضَلي 


m. fascicle 


m. fiber action potential 


سرعة عة صيل الليف العَضَلي m. fiber conduction velocity‏ 


ت اسل که 


ج 
ا 

سه اکت لر 
لعضلة الزندية الْثنية للرسغ 


ا 


finger flexor m. 

m. flap 

flexor m. 

flexor carpi radialis m. 
flexor carpi ulnaris m. 


flexor digiti quinti m. 


العضلة الطَور رلة الثنية للأصابع flexor digitorum longus m.‏ 


العضلة العميقة الشتية للأصابع 
العضلة السطحية الْشنية للأصابع 


العضلة السطحية الْشنية للأصابع 


العضلة القصيرة الْشنية لإبهام 
ا 


لعضلة الطويلة الْشنية لإبهام القدم 
العضلة القصيرة النية اهام الد 
العضكة الطويلة النية لابهام اليد 


ا 0 


عضلة الساق 


ا 


کک 

لعضكة الأكوية العْظمّى 
ست رر ن 
لحضلة الألرة الصخرى 


بض ااخار 


العضلة التاحلة 
العضلة المعينبة الكبيرة 


کو ر ر 


E 


ادش 


فصور عضلي 


ا 


العضلة المائلّة الخائر ة 


flexor digitorum 
profundus m. 

flexor digitorum 
sublimis m. 

flexor digitorum 
superficialis m. 


flexor hallucis bervis m. 


flexor hallucis longus m. 


flexor pollicis bervis m. 
flexor pollicis longus m. 
gastrocnemius m. 
gluteus m. 

gluteus maximus m. 
gluteus medius m. 
gluteus minimus m. 
gracilis m. 

greater rhomboid m. 

m. guarding 

hamstring m. 

handbag m. 

m. hernia 

hypothenar m. 

iliacus m. 

iliocostal m. 

iliopsoas m. 

m. imbalance 
infraspinatus m. 

m. insufficiency 


internal oblique m. 


لعضلة الُدورة الكبيرة 


ر رر 


اختبارات العضكة 

عضلة الرانفة 

مله ری 

العضلة الظنبور 


8 0 


العضلة الظتبوبية 
ا النسيج 


عضلة باسطة سان 


ل ا 


٤‏ العضلة 

لعضلة البطنية المستعرضة 
e‏ فة 
العضلة الثلاثة الرو ن 


0 


العضلة اللاة الرؤوس الريلة 


E‏ مشي 
العضاة السعة الانسة 
العضلة المسعة الاأنسكّة المائلة 
إجراء موازن للعضكة َ 

رأ ب العضكة 
E‏ 


ا ا 


تمرین ا وا 


وتر العضلة 

إصابة وتر العضلة 
رع وتر العضلة 
رکز عفاي 
مقاط عضلي 
قا 


العضل « المع العضلي 


teres major m. 

m. testing (MT) 

thenar m. 

tibial m. 

tibialis anterior m. 

tibialis posterior m. 

m. tissue mobility 

toe extensor Mm. 

toe flexor m. 

m. tone 

m. transfer 

transversus abdomins m. 

trapezius m. 

triceps m. 

triceps surae m. 

vastus lateralis m. 

vastus medialis m. 

vastus medialis obliquus m. 
muscle-balancing procedure 
muscle-plasty 


Speed V-Y m.p. 


muscle-setting exercise 
muscle-tendon 
m.-t. injury 
m.-t. transplantation 
muscular 
m. atrophy 
m. attachment 
. clamp 
. contraction 
. coordination 
. cramp 


. dystrophy (MD) 


8E B8 8 B8 3 $8 


. neurofibromatosis 
m. tissue 
m. torticollis 
muscularis 
kyphosis m. 


musculature 
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عضلة لعضلة المربًعة الفخذية 
لعضلة المربعة القطنبة 


الرياعبة الرق وس 

العضلة الرباعية الرؤوس 
الفخذية 

العضلة المستقيمة البطنة 

العضاة الستقيمة القحذية 

مرخ ٴخ عضلي ٠‏ 


ر به 


عضلة زندية داخلة اغا 


محررة ا 
العضلة الضاطة 
العضكة الأخمعة 
العضكة الأخمعة 
العضلة الأحمعة الأمامة 
العضلة الكتفة a‏ 
العضلة الكتفة الصدرية 


العضلة آلو الصف 
العضلة المنشارية الأمامحة 


٣ : 


¢ 


و 


العضلة اقترا اة (القصبَة الترقوي ية 
الفشاة) 

العضلة القصحة اللامئة 

العضلة القصكة الخشائة 

العضلة القصة الدرقة 


إجهاد عضي 


إسار عضلى 
مکی ا ال 


العفاة تت الک 
العضلة الباسطة ˆ 


ف 
العضلة فوق الشوكة 
عضتل مزازر؛ 


quadratus femoris m. 
quadratus lumborum m. 
quadriceps m. 


quadriceps femoris m. 


rectus abdominis m. 
rectus femoris m. 


m. relaxant 


released ulnar intrinsic m. 


sartorius mM. 

scalene m. 

scalenus m. 
scalenus anticus mM. 
scapulohumeral m. 
scapulothoracic m. 
semimembranosus m. 
semitendinosus m. 
serratus anterior m. 
m. sheath 

shunt m. 

skeletal m. 

m. slide 

m. sliding operation 
m. spasm 

m. spindle 

spurt m. 


sternocleidomastoid m. 


sternohyoid m. 

sternomastoid m. 

sternothyroid m. 

m. strain 

strap m. 

m. stretch reflex 

subscapularis m. 

supinator m. 
muscle 

supraspinatus m. 


synergistic m. 


العضلة المعينبة الكبيرة 

العضلات الّديرة (المدورة) 

العضلات المديرة القصيرَة 

العضلات المديرة الطويلة 

العضلات المديرة الصدرية 

العضلة العجزية الشوك کل 
الدافعة ام طامة 


ع 


وذمة طرية 
ورطة الموسيقيين 
التهاب المعاصل الروماتويدي 
المشوه 
المستقبلة M۷1‏ 
المستقبلة M۷2‏ 
[مختصر] 
حادث العربات الشركة » حادث 


التهوية الإراديّة العظّمى 


[مختصر] 
إنفاذ ا باو جات المكروية 
وهن علي وبیل 
ضمور عضي 
ورم فُطري 
قاري »متعای بالتتطر: 
تهاب القصل بالتقطرات 
بالمتفطّرات 
َمَطْرة (جرثومة) 
التمطرة الطيرية الحوانة 
ةالبقرية ٠‏ 
ة الخراجبة 
ة التصادفية 
و الراجة 
ةلمرا 
ة الكتزاسبة 
#التخرية 
التفطرة الأرضة 


التفطرة السلة 


4 


a 


4 


E 


al rs 


4 


4 


rhomboideus major m. 
rotatores musculi 
rotatores breves musculi 
rotatores longi musculi 
rotatores thoracis musculi 
sacrospinalis m. 
mushroom impactor 
mushy edema 
musician’s plight 
multians 


m. rheumatoid arthritis 


MV1 receptor 
MV2 receptor 
MVA 


motor vehicle accident 


MVV 

maximal voluntary 

ventilation 

MWD 

microwave diathermy 
myalgia 
myasthenia gravis 
myatrophy 
mycetoma 
mycobacterial 

m. arthritis 

m. infection 
Mycobacterium 


M. avium- intracellulare 


ك 


. bovis 


= 


„. chelonei 


= 


. fortuitum 


ک 


. gordonae 


ک 


. intracellulare 


= 


„ kansasii 


= 


„ marinum 


= 


. terrae 


= 


. tuberculosis 


العضلة اليسرى الناصبة للفقار 
العضل اجاور للفقار ٠‏ 
العضل المجاور للفقار 

العضلة اليمنى النَاصبة للفقار 


ص 


عضلات (ج :عضلة) 
عضلي جلدي 


اة عضلة اة 

سديلة حرة عضلية جلدية 
اا 
صاب لصب 


اباط عضي وري عظمي 
: عضلات) 
عضلة لعضلة المبعدة خنصر اليد 


لعضلة الْبعدة لا نص القدم 


ion 
اک‎ 
العضلات القطنية الإنسبة بين‎ 


النواتئ المستعرضة ٠‏ 


بش ار 


لعضلة الطولى الرأسية 
لعضكة الطولى الرقبية 


الطُولى الرأسية 


العضلات العديدة اللو 


ت 


العضلة المائلة الرأسية السقلبة 


د ت 


العضلة المائلة الرأسية بة العلوية 


- 449 


left erector spinae m. 
paraspinal m. 
paravertebral m. 
right erector spinae m. 
musculi (pl. of musculus) 
musculocutaneous 
m. flap 
m. free flap 
m. nerve 
m. nerve block 
m. nerve injury 
musculofascial 
musculoskeletal 
m. infection 
m. melioidosis 
m. trauma 
musculotendinous 
m. flap 
m. junction 
m. system 
m. unit 
musculotendinous-osseous 
link 
musculus, pl. musculi 
abductor digiti minimi 
manus m. 
abductor digiti minimi 
pedis m. 
extensor indicis proprius 
m. intertransversarii 
laterales musculi 
intertransversarii mediales 
lumborum musculi 
longissimus m. 
longissimus capitis m. 
longissimus cervicis m. 
longus capitis m. 
multifidi musculi 


obliquus capitis inferior m. 


obliquus capitis superior m. 


سحاف النخاع » سحاف التقّي 


شلل تخَاعي 
التهاب النخاع والجذور 
اعتلال الثخاع والجذور 
رفو النخاع 

رفو النحَاع الصواري 
بضع التخاع 


مبعاد ال ركبة بحسب ميزر 
کر ل ر ے 2 


وهن عضلي 
ا 
ارومة عضلية [جنين] 
ر سے ا کے 
ورم الأرومة العضلية 
رو پوه و س ب و وه و 


الورم الأرومي العضلي حيبي 
الايا a. ٠‏ 


ميوبوك 
اليد الصنعيّة بحسب ميوبوك 


يد ميوبوك 


سے و ل 2 


تباطو عضلى (بطء الاستحابة 


الخضة 
احتشاء عضل القلب 
تفريسة تروية عضَل القَلب 
ألم العضلات البطنية 
التهاب العضلات البطنبة 


2 راھ ا ج ٠‏ ا 
< ّ مي عر لي 
طرق العضل الرقي 


ميو کریسین 


myeloparalysis 
myelopathy 


cervical m. 


cervical spondylotic m. 


m. incidence 
myelophthisis 
myeloplegia 
myeloradiculitis 
myeloradiculo 
myelorrhaphy 

commissural m. 
myelotomy 
Myers knee retractor 
myoasthenia 
myoblast 
myoblstoma 


granular cell m. 


Myobock 
M. artificial hand 
M. hand 


myobradia 


myocardial 

m. bridging 

m. infarction 

m. perfusion scan 
myocele 
myocelialgia 
myocelitis 
myocerosis 
myocervical collar 
Myochrysine 
myoclasis 
myoclonia 
myoclonus 
myocoele 
myocutaneous flap 
myocytoma 


myodegeneration 


داء عديد السكاريد الفطرى 
فُطار لج . فُطَارات] َ 
فُطار جلدي 
فُطار فُطراني 


3 


فُطار مجموعي 
فطاري » فطري 


التهاب الد 


رر وه 4 2 


C0 


ورم ارومي نقوي 


خذاب خلل التتسج التخاعي 
طط النخاع 


تصويري تُحَاعي (صورة تُخاعية) 


ر و 
ورم نقوي بلازماوي الخلایا 
ا 

ررم هري مع رون بولي 


رس 3 ک2 


و و 


التهاب النخاع والأعصاب 
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mycopolysaccharidosis 
mycosis 

cutaneous Mm. 

m. fungolides 

systemic m. 

mycotic 

m. club nail 

m. nail 
mydesis 
myelalgia 
myelanalosis 
mylasthenia 
myelatelia 
myelatrophy 
myeleterosis 
myelinated 
myelitis 
acute trasverese m. 
myeloblastoma 
myelocele 
myelocystocele 
myelocystomeningocele 
myelodiastasis 


myelodysplasia 


myelodyplastic kyposis 
myelofibrosis 
myelogram 
myelographic 
myelography 
myelolipoma 
myeloma 

multiple m. 

plasma cell m. 

solitary m. 

urine protein m. 
myelomalacia 
myelomeningocele 
myelomere 


myeloneuritis 


2oo 


اتال الورم العضلي 


تم العضَل (اسوداد العضلة 
بالميلانين) ˆ 


تَر ي 


ر روہ ر م 8 


تخر عضلي بالمطتيّات (غنغرينة 


غازة) َ 
رەو ر ا 


وون فصي عاي 


متعاق بالاعٌتلال العضلي 

اعو جاج القصل بالاعتلال 
العضلي 

كامن الوحدة الحركة للعضل 
1 

تقر ية العضَل 

لال عضي 

E اعتلال‎ 


ر 


اعتلال عضلي ا 


اعتلال عضي مقَدري 


ا و وره 


اعتلال عضي ييي (اعتلال 
عضي مرکزي آلتّوّی) 

اعتلال عضي حيطي 

اعتلال عضي حيطي في 
الأجسام النبوتية 

اعتلال عضلي في اهاب 
اا اا يدي 

اعتلال عضَلي مر ووی 


ی ا و 


اعتلال عضلي خلقي بنيوي 
E e Fa‏ و 2 


a SE 
تثبيت العضل الرأبي‎ 


اعتلال عضلي سي 


myomectomy, 
myomatectomy 


myomelanosis 


myonecrosis 


clostridial m. 


myoneurasthenia 
myoneurectomy 
myoneuroma 
myoneurosis 
myopachynsis 
myopalmus 
myoparalysis 
myoparesis 
myopathic 


m. arthrogryposis 


m. motor unit potential 


m. recruitment 
myopathopysiology 
myopathy 

acquired m. 

benign congential m. 

exercise m. 

mitochondrial m. 


myotubular m. 


nemaline m. 


nemaline rod-body m. 


rheumatoid arthritis m. 


steroid m. 


structural congenita m. 


myophagism 
myoplastic muscle 
stabilization 


myopsychopathy 


ار ا 


عضلة طا ترية ية الشكل (دبابية 
الشکل) 
خلل التوتر العضلي 


پر ر ت 2 


وع 


ل اللفائة العضلة 
متلازمة ة آم اللفادة العضلية 
تحرير اللفافة العضلة 
التلازمة العضلية اللفافية 
إيلام عضي لقافيٴَ 
كقظة الزناد العضلة اللفافية 
وحدة عضلية لفافة ٠‏ 
التهاب العضكة واللمائة 


التهاب ظهارة ازم العضلية 
ر س 


ے س ی ر و ہہ ہے 


ر و الغا 


كريغ اأص العضلي لوجي 
ورم شحمي عضي 


ی ر ت کے ا 


لل ال 
ا 


مي 
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myodemia 
myodesis 


myodysneuria 
myodystonia 
myoedema 
myoelectric 

m. prosthesis 
myoelectrical 
Myoelectrically silent 
myofascia 
myofascial 

m. manipulation 

m. pain 

m. pain syndrome (MPF) 
m. release 
m. syndrome 
m. tenderness 
m. trigger point 

m. unit 
myofasciitis 
myofibril 
myofibroma 
myofibrosis 
myofibrositis 
myogelosis 
myogenic tonus 
myography 

acoustic m. 
myohypertrophia 
myoischemia 
myokerosis 
myokymia 
myokymic discharge 
myolipoma 
myolysis 
myoma 
myomalacia 


myomatosis 


OI AN CE 
ا تر العضل التقطّع‎ 

ري عضي »تعلق بتار العضل 
تفریغ غ التأتّر العضلي 
حتل عضلي ناري 
کامن الا تر العضّلي 


میوتراك 


منطر التلقيم الراجع 


drug-induced m. 

m. intermittens 
myotonic 

m. discharge 

m. muscular dystrophy 

m. potential 
MyoTrac 

M. EMG biofeedback 


الجيوي 


مط گھرة العضل تخس monitor‏ 
میولرالك “٣‏ 
ابو ب ب عضي myotube‏ 
الال عضي له نبيبي (اعتلال عضي myotubular myopathy‏ 
مرکزي التوی) ٠‏ 
التهاب العضلة والوتر mytenositis‏ 
ورم ليفي مخاطي myxofibroma‏ 
مخاطانی myxoid‏ 
ستارکومة عضرو فة مخاطانة m. chondrosarcoma‏ 
تار کو مةه هة مخاطانة m. liposarcoma‏ 


ەرو س 


سار كومة خم من التَمَط 
الْخاطاني 
e‏ 


r 


الوَرَم المخاطي للنسج الرخوة 


myxoid-type liposarcoma 


myxoma 


soft tissue m. 


متعلّق بالور ر الملخاطي myxomatous‏ 
تخللة ق رمية اظ ة m. cell‏ 
ساز کو مه مخاطة myxosarcoma‏ 


ع صر 


الات العضَل يفي 
التهاب العضل الإقفاأري 
التهاب العضل الْعْظّم 
التهاب العضل العظم الْترقّي 
التهاب العضل التكاثري 
التهاب العضل بالعقديّات 

رمع عضلي مرق (تظير ارصع 
امعد 

تج د 2 

ورم ررم عظمي عَضتلي 

التصاق العضَلات 


آم العضلة القطوعة » آم بضع 
العضل 

بضعة عضلة [جنين] بضع 
العضَل 


و ت 


اثر العضل (تشنج العضَل 
التوشري) 

تأر الَعَضل الخلقي 
AS‏ الخلقي 
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myosarcoma 
myosclerosis 
myoseism 
myositis 
m. fibrosa 
ischemic m. 
m. ossificans 
m. ossificans progressiva 
proliferative m. 
streptococal m. 


myospasia 


myospasm 
myosteoma 
myosynizesis 
myotatic unit 
myotendinous 
myotenontoplasty 


myotomal pain 


myotome 


myotonia 


m. congenita 


congenital m. 


سرير الظر 

طْعم سرير الظمر 

ا الدموي مهد 

ا 

ظفر ملحن » مسمار ملحن 
ظفرقاربي ٠‏ 

اسما رألظنبّوبي عير الفواري 
الثائي الققل بحسب بروکر 
مسمارااشنل بحسب بروکر 


جاو رو -ویلز 


٠ 
سما مقنی‎ 
مسمار نقوي مر کزي‎ 
o ت‎ 3 E 
غير‎ E اد لظنبو ن‎ 
امار ر ی‎ 
کرپستنسن‎ 
المسمار الع‎ 
مسمار شبيه بورق البرسيم‎ 
مسمار کونتشر الشبيه بورق‎ 
٢ 
وو ور دږ‎ 


متعجر 
مسمار لمي راسي 
قازار ر خپ کی 
مسمار دتا ˆ 

مسمار الَمخذ دتا 

مسمار ریکون دلا 


n. bed 

n. bed graft 

n. bed hematoma 
evacuation 

bent n. 

boat n. 

Brooker double-locking 
unreamed tibial n. 

Brooker femoral n. 

Brooker-Wills n. 

cannulated n. 

centromedullary n. 

Chandler unreamed 
interlocking tibial n. 


Chick n. 


Christensen interlocking n. 


closed n. 
cloverleaf n. 


cloverleaf Kuntscher n. 


clubbed n. 
condylocephalic n. 
Curry hip n. 

delta n. 

delta femoral n. 


Delta Recon n. 


نابومیتون 
o 2‏ 


e 


TT 


5 


[مختصر] 


Aa 


والیگوتیامید ˆ 


تافسيلن مضا حَيوي) 


س 


ر 


e‏ الأمامية) 


عصبي) 
مسمار » ظفر 
a‏ 


عل امس رك ب 
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ر ا 


nabumetone 

Nada-Chair Back-Up 
portable back sling 

Naden-Rieth prosthesis 

NADPH 
nicotinamide-adenine 

dinucleotide phosphate 
nafcillin 
Naffziger 


N. syndrome 


N. test 


nail 


adjustable n. 


Ainsworth modification of 


Massie n. 
anteroposterior n. 
AOn. 

AO slotted medullary n. 
n. assembly 


Augustine boat n. 


Bailey-Dubow n. 
Barr n. 

Barr bolt n. 

beak n. 


مسمار هاریس 
امار النقوي بحسب هاريس 
مسمارهولت َ 
المسّمار داخل النقى الْككّب 
ا 
امسار 

ا 


امسار انیل الي 


ا 2 
اسما الارف الجهة 


0 3 


طريقة مقياس طول السار 


مار لوتس 

امار لوي الثلاثي الشفة 
بحسب الوتتن 

سماد مامت 

ماز ما 2 

میسمار مامي انرق 

ري ا 
مك گر 

مار مڭ 


و ر 


ر مور 
المسمار الرن المتعدد 
السمار النقوي الرن اعدد 


ەە 


ظمر فُطاري 

ظفر فطاري معجر 
المسمار التداخل 
مسمار وفلّد 


Harris n. 
Harris medullary n. 


Holt n. 


hooked intramedullary n. 


Huckstep n. 


interlocking n. 


interlocking medullary n. 


intramedullary n. 
Jewett n. 
Ken n. 
Ken sliding n. 
Klemm-Schellman n. 
Knowles n. 
nail 
Knowles pin n. 
Küntscher n. 
left-sided n. 
n. length gauge method 
Lloyd adapter for 
Smith-petersen n. 
locking n. 
Lottes n. 
Lottes triflanged 
medullary n. 
Massie n. 
Massie II n. 
Massie sliding n. 
n. matrix 


McKee tri-fin n. 


McLaughlin n. 


medullary n. 


Moore n. 

multiple flexible n. 

multiple flexible 
medullary n. 

mycotic n. 

mycotic club n. 

nested n. 


Neufeld n. 
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المسمار الظنبوبي دلتا 
مسمار مسي 

مسمار ما الل 
نمار نقوي مَاسي الشکل 


ظمر الإصبّع ب مش ماز صد 
اراب لافار 0 


2 


delta tibial n. 

Diamond n. 

diamond-shaped n. 

diamond-shaped 
medullary n. 

digital n. 

n. disorder 

Dooley n. 

n. drill 

n. driver 

n. dust 

dynamic locking n. 

dystrophic n. 

Ender n. 

Ender flexible 
medullary n. 

Engel-May n. 

n. extender 

n. fixation 

flexible n. 

flexible medullary n. 

fluted n. 

fluted sampson n. 

n. fold 

n. fold removal 

four-flanged n. 

gamma locking n. 

n. groove 

Grosse-Kempf n. 

Grosse-Kempf interlocking 
medullary n. 


Grosse-Kempf locking n. 


n. guide 
Hackethal n. 
Halder locking n. 
Hall-pankovich 

medullary n. 
hallux n. 


Hansen-Street n. 


ام ا وه 
مسمار الذاتي الثقب 
مسار اللاي 


فتجموغة ۴ 

المسمار انر ل 

مسمار سلوگوم 

المسمار الشف 

مسار سا 

امار خلال قصل ب بحسب 


محا ترشن 


ا 


a 
مسمار سی شاک‎ 
ت ہہ ٥ک ک٣ س‎ 


امار قوق الم ` 
الَسّمار النقوي قوق اللقّمة 


امار العالي بحسب تمبل 


اماز ادي الذفة 
مسمار لوتس الثلاثى الشفة 
المسمار النقو ف ئي | الشفة 
السار داخ النقي ب تج 
ترو۔ ا 


ت و0 3 ٩ e‏ 
ا - جونز 
اروم 
المسّمار اولب بحسب ويب 


طُريقة وينوغراد لَلظمر النأشب 


مسمارزیکل 


self-broaching n. 

self-locking n. 

n. set 

sliding n. 

Slocum n. 

slotted n. 

Smillie n. 

Smith-Petersen 
transarticular n. 

specialized n. 

standard medullary n. 

n. starter 

static locking n. 

Street forearm n. 


supracondylar n. 


supracondylar medullary n. 


n. suture 

telescoping n. 

Temple University n. 

Thatcher n. 

Thornt n.on 

Tiemann n. 

triangular medullary n. 

triflange n. 

triflanged lottes n. 

triflanged medullary n. 

TRUE/FLEX 
Intramedullary n. 

Universal n. 

Venable-Stuck n. 

Vesely-Street n. 


Vesely-Street split n. 


Vitallium Küntscher n. 

Watson-Jones n. 

Webb n. 

Webb bolt n. 

Winograd technique for 
ingrown n. 


Zickel n. 
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NoLok self-locking n. 


بحسب hg‏ 
مسار غير مقنّی noncannulated n.‏ 
الَف غير افر اری nonreamed n.‏ 


onychocryptosis n. 


a‏ المقطع الفتوح 


open-section n. 


PGP n. PG۴ مسمار‎ 
pincer n. المسمار الأقطى‎ 
Pitcock n. نماز بیتکو ك‎ 
n. plate دة اسان‎ 


n. plate fixation 


n.plate removal س صفيحة اماز‎ 
prebent n. المسماز المنحني للأمام‎ 
Pugh n. E مسان‎ 
Pugh sliding n. السمارالشرلق ب بحسب بوج‎ 
reamed n. ۱ المسماز‎ 
Recon n. ماز ريون‎ 


مسماز استبتاء ضيبت رب يشار Richards reconstruction n. j‏ 
i‏ جذر اا شا 9 


الک الدوراني للمسمار 


right-sided n. 
n. root 


n. rotational guide 


یاز زو شش Rush n.‏ 
المسمار النقو ي الر ل بحسب Rush flexible medullary n.‏ 
ب 2 ا 

شمان ز5 سل ل ر Russel-Taylor n.‏ 
الممار الظتبو ی الدلتاو ئ Russel-Taylor delta tibial n.‏ 


المسمار التتاشبي بحسب 
5 زو 


روسل کک 
سے 2 


ك مو 0 


Russel-Taylor 
interlocking n. 


Russel-Taylor interlocking 


روسل تلور medullary n.‏ 
ا ساج Sage n.‏ 
ا الساعد بحسب ساج Sage forearm n.‏ 
و و ر 


مسمار الكُعبرة بحسب ساج 
امار الل ي بحسب ساج 


Sage radial n. 


Sage triangular n. 


Sampson n. مھا و‎ 

اسما النقوي بحسب سَمبسون Sampson medullary n.‏ 
8 وو 

مشسمار ضا رمینتو Sarmiento n.‏ 


Schneider medullary n. 


Seidal n. 


المستخار النقوي تجضدب شستایدر 
a‏ 


ص 


فرتسترکن medullary n.‏ الان النقو ي تخب زیکل Zickel medullary n.‏ 
5 زیکر Zickel n.‏ السمار تحت اللَقَمة ب بحسب Zickel subcondylar n.‏ 
متلازمة السمار -الرضفة nail-patella syndrome‏ زیکل 
صفيحة السمار nail plate‏ مار حت ادو ر بحت Zickel subtrochanteric n.‏ 
جهاز فة امار n. p. apparatus‏ َ زیکل 
جھیزة صفح اسما n. p. device‏ المسمار النقو ي قوق اللقمة zickel supracondylar‏ 
صفيحة الما الَنركقة sliding n. Pp.‏ بحسب زیکل medullary n.‏ 
تجميع اللو حة الوحشية للمشسمان nail-screw sideplate‏ الملسمار المداحل بحسب زیر Zimmer telescoping n.‏ 
واللولّب assembly‏ جهيرَة حني المسمار nail-bending device‏ 
رة نکاما Nakayama staple‏ دلي سواقّة امار nail-driving guide‏ 
نالبوفین nalbuphine‏ التسمير nailing‏ 
ية حركة القيد الوحش " Nalebuf-Milender lateral‏ تمر تقَدمى antegrade n.‏ 
blind medullary n. a band mobilization ES‏ 
technique ٠‏ ت توي مر کز ی centromedullary n.‏ 
نالفون Nalfon‏ ا ا closed n.‏ 
نالو کسون naloxone‏ ا کو نتشر الع closed Küntscher n.‏ 
هيدر و کر رید النال و كسون Naloxone hydrochloride‏ ا نقو ملق closed medullary n.‏ 
تَقَّص سج الو ر كب بحسب Namaqualand hip‏ ا لق راسي condylocephalic n.‏ 
ناماکولاند dysplasia‏ ت معْلق قخذی عکاز ی crutch and belt femoral‏ 
[مختصر] NAMES‏ وجرا ا closed n. ٢‏ 
الرابطة الو طنة للو ازم الْعدّات National Association of‏ تسمیر ال النقي مرن ثابت elastic stable intra‏ 
الطبة medullary n. (ESIN) َ Medical Equipment‏ 
Suppliers َ‏ تبتر إندر Ender n.‏ 
[مختصر [ NAP‏ ت ُحَذي femoral n.‏ 
کامن الفعّل العصيي nerve action potential‏ التسمير لتقو ي التتاشبي Grosse-Kempf interlocking‏ 
الضغاط حَلَضّة الحماظة napkin ring compression‏ بحسب جروس - يمت medullary n.‏ 
علامة قبع نابلیور ن Napolean hat sign‏ السّمير المي الراً سي ب تحیبت Harris condylocephalic n.‏ 
نابروسین Naprosyn‏ هاریس 
نابر وکسین naproxen‏ تسمیر تاشيي interlocking n.‏ 
نارکان Narcan‏ مرن انی intermedullary n.‏ 
اضطرآب الشخصة الثر narcissistic personality EE‏ ا داخل التي intramedullary n. (IMN)‏ 
disorder َ‏ الشنهير القو يٻ بحسب وتشر Küntscher medullary n.‏ 
ضيیق narrow‏ ت ملق ˆ locked n.‏ 
صفيحة الاأضحَاط الديتاميكية n. AO dynamic‏ 7 لوتس Lottes n.‏ 
AO‏ الضيفة compression plate‏ و مفتوح open n.‏ 
حذآء رکز ا عملي الضبق n. toebx shoe‏ السّمير النقوي الفتوح open medullary n.‏ 
معاد ضبق التصل narrow-blade retractor‏ ت ع retrograde n.‏ 
تق » تضیق narrowing‏ السّمير لك الساكن static lock n.‏ 
ت تضبق الق ص بین الفقَرآت intervertebral disk n.‏ هدر نقو ا عقبي tibiocalcaneal medullary n.‏ 
مبعاد هو همان الصغير الضيق narrow-neck‏ تسمیر توي مغلق ب سنت Vertstreken closed‏ 
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کسر الزورقي 
ەس 3 اي 
إجراء كيندر للزورقي اللاحق 


سے لک ی 


تبارز قاربي 
العفتاوة E‏ القاربى 


قَادة حذاء الك ت 
ك )0 
کو رەس ا 


رصغي زورقي 


رون 


زورقي ا 


م ٥م‏ 


الكَسر الرَورقي الکبيري 
مثلازمة الکسر الرورقي الگبيري 


وري إسفيني 
CC‏ مڄ زورقي إسفيني 
مفصل زورقي إسفيني 
[مختصر] 
عرج عصبي انشا 
[مخَصر] ٠‏ 
دراسة التوصيل العصيي 
[مختصر] 
اختبار التو صیل العصبي 
[مختصر] 
سرعة التوصيل العَصّي 


القطارات ذات التواتر شبه الثابت 


كام الساحة القريبة 
[مختصر] 
معمدان إنجلترا الجديدة 


ج ابر ر 


اللجف لحي بحسب معمدان 


إنجلترا الجديدة 

رب الققصل ب بحسب معمَدان 
إجلترا الجديدة 

راب مقصل الورك ت 
معمّدان إنجلترا الجديدة 

بدلة الورك الکامل تحت 


E BR 


معمدان إنجلترا الحديدة 
القفاز ال جرحي ب بحسب ب نسيون 


ا 


ضرورة » عوز 


مک ر 


الضرورة 
عق 


n. fracture 
Kidner procedure for 
accessory n. 
protrusion of the n. 
n. shoe cookie 
n. shoe pad 
tarsal n. 
naviculocapitate 
n. fracture 
n. fracture syndrome 
n. syndrome 
naviculocuneiform 
n. fusion 
n. joint 
NC 
neurogenic claudication 
NCS 
nerve conduction study 
NCT 
nerve conduction test 
NCV 


nerve conduction velocity 


Neal-Robertson litter 

near-constant frequency 
trains 

near-field potential 

NEB 

New England Baptist 

NEB acetabular cup 


NEB arthroplasty 


NEB hip arthroplasty 


NEB total hip prosthesis 


Necelon surgical glove 
necessity 
fracture of n. 


neck 


کامن الفعل ا4 ت رکي الناشۍ 


ولادي 
الیل الولادي 
الربَاط الو لدي 


mini-Hohmann retractor 
nasal 
n. elevator 
n. insulin 
n. spine 
nascent motor unit 
potential 
natatory 
n. cord 


n. ligament 


َعدیل تثان - ترا ترانج لاستبتاء لد Nathan-Trung modification‏ 


بحسب کراکثبرج 


قوسي » وطني 
الرابطة الوطنية للوازم الْعدّات 
لطبي ٠ ٠‏ 


ص 


السجل الوطني لإصابات 
اللاعب للرأس والرقبة 
المعهد الوطني لالتهابات 
الماصل وأمراض الجهاز 
العف الكل و اة 
الوركات ۴ ٠‏ 
بدلة الورك الطبيعي 


جذع ورک التيتانيوم للورك 


9 2 


العَظْم الرورقي 


العفتاوية الزورقة با حذاء 
قاربي ‏ دوقرونَ 
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of Krukenberg hand 
reconstruction 
National 
N. Association of Medical 
Equipment Suppliers 
(NAMES) 
N. football Head and Neck 
Injury Registry 
N. Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin 
Diseases (NIAMSD) 
Natural-Hip 
N.-H. prosthesis 


N.-H titanium hip stem 


natural history 
Natural-Knee 

N.-K. System 

N.-K. system 
Natural-Lok acetabular 
cup prosthesis 
Naughton-Dunn triple 


arthrodesis 


Nauth traction apparatus 
navicular 

accessory n. 

n. bone 

n. cookie in shoe 


cornuate n. 


إيرة البدلة خف اة 
إبرة ازل القطني 
إبرة الور 


إبرة فربروج 


رة فریٹن 
اروا 
اور 
كَماشة الألف والابرّة 
زززي 

نير 


راب الحرم بحسب نير 


رأب الحرم بحسب تير لمزقة 


الكفة المدورة ١‏ 


a 


إجراء الريّحان المحمظي 


ج ن 
E SE‏ 
تصنیف نير 
تف کسر الخد ت ن 


الرأب القصل النصفي بحسب 


ر 


ص 


atraumatic n. 
Beath n. 
Bergstrom n. 

n. biopsy 

bone biopsy n. 
bore n. 

bouge n. 

Bunnell n. 
cutting n. 

n. electrode 
Gallie n. 

n. holder 

hubbed n. 
Intracath n. 

Keith n. 

McGee prosthesis n. 
meniscal repair n. 


milliner's n. 


Webster n. 
needle-nose pliers 
needling 
Neer 
N. acromioplasty 


N. acromioplasty for 


rotator cuff tear‏ ت إنتانی 
ef N. capsular shift‏ لی 
procedure‏ تاخر 
N. classification‏ اهاب العَظم والغضروف التاخر 


عنق قاعدي 
2 وو ٣‏ 
قطر العنق 
2 
عثق الفخذ 
کسر العتق 
العنق الحقّاني 
وو ° 
ا 
چ 8 
عنق اسلامَيَات 
عق الكعبرة 
و ت 0 
منعکس عي 
هو وو 2 
ا 
زاوية جسم العنق 
عنق مطواع 
الع ق الجراحي 
عنق العقبى َ 
ا 


n. placement‏ نخر 
Quincke n.‏ خر طاهر 
retrobulbar prosthesis n.‏ نخر لارضحی 
spinal n.‏ تخر لاو عاق 
tendon n.‏ خر لاوعاء 
Verbrugge n.‏ 
Veress n.‏ تخر ۶ 
Wangensteen n.‏ تخر لاو عائی مض 


و o‏ و 2 
بالکورتیکوستیروید 
نخر إقفاري مشاشي 


ر 30 


تخر لاوعائی مجھول السب 
تصنيف رفليف لتر اللاوعائي 


وو 


N. femur fracture‏ نسج التخر 


classification‏ التهاب اللفائة التخر ى 
N. hemiarthroplasty‏ رة 
إبرة أسترلاك 


basal n. 

n. diameter 

femoral n. 

n. fracture 

glenoid n. 

humeral n. 

metacarpal n. 

metatarsal n. 

phalangeal n. 

radial n. 

n. reflex 

n. shaft 

n. shaft angle 

supple n. 

surgical n. 

talar n. 

n. wrap 
neck-righting reflex 
necrosis 

aseptic n. 

atraumatic n. 


avascular n. 


avascular n. of the femoral ذخقÃنl ف لرس عظم‎ 


head (AVNFH) 
bone n. 
corticosteroid-induced 
avascular n. 
epiphyseal ischemic n. 
gangrenous 
idiopathic avascular n. 
Ratliff classification of 
avascular n. 
septic n. 
skin n. 
necroticans 
osteochondritis n. 
necrotic tissue 
necrotizing fasciitis 
needle 


Astralac n. 


0 


تا 


ورك 


ممرن الإصبّع بحسب نيلسون 
علامة نيلسون 


o‏ و 
ممسودي 
و سا ەه 


اعتلال عضي خيطي 
اعتلال عضلي حيطي بالاجسام 
النبوتية 
العالحة الكيميائة المساعدة 


0 
md p+ ۱ 


ده 
اللحاء الحديد 
2 ف 
لستخفية اورمة 
رر 
ورم 


ا 


ودم ممتد » ورم واسع' 
ورمي 

اضطراب ورمي 

8 لاضنطرابَ الورمي 

ورمي 

نیوبرین (مطًاط صناعي) 
ستاد النيوبرين 


و 


تف النيوبرين 
0 


جلبة الركبة النيوبرينية 


Neibauer-Cutter prosthesis 


Neil-Moore perforator 
drill 


Neisseria 


N. gonorrhoeae 

N. sicca 
Nélaton 
N. ankle dislocation 
N. dislocation of ankle 
Nélaton 
N.drain 
N. line 
N. rubber tube drain 
Nelson 


N. finger exerciser 


N. sign 
nemaline 
n. myopathy 
n. rod-body myopathy 


neoadjuvant chemotherapy 


neocortex 
neoformans 

Cryptococcus n. 
neonate 
neoplasm 

extensive n. 
neoplastic 

n. disorder 

n. disorder disease 

n. fracture 
neoprene 

n. brace 

n. dressing 

n. knee sleeve 
Neosporin ointment 


nerve 


abductor digiti minimi n. 


بدلة العضد بحسب نير 
بد ادال الحضدي بب 


جهاز الکتف بحسب نير 2 


جهاز لرك الكاملة بسب نير 2 


ا اش ؛ بحسب ا 


بدلة نير 

رأب مقصل الكتف بحسب نير 

OE 
نير‎ 

آلبداة الغا بحب تير 


و سه 


رآب متفصل اكتف غير اليد 


EE 
E E a 
تیر -هوروفتز‎ 

تصنيف نیر- نیر-هوروفتز 
تصتیف نير -هوروفتز لکسور 
العضد 

EEE 

جهاز المسّمار القخذي الظنبوبي 


القولبة السلبية 


سلبي لتر 
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N. humeral prosthesis 
N. humeral replacement 


prosthesis 


Zz 


. II humeral component 


2z 


. II prosthesis 


Zz 


. II shoulder prosthesis 


zz 


. II shoulder system 


2z 


. II total knee system 


Zz 


. II total shoulder system 
implant 

N. impingement test 

N. I prosthesis 

N. I shoulder prosthesis 
N. modification 

N. open reduction 

N. posterior shoulder 
reconstruction 

N. prosthesis 

N. shoulder arthroplasty 
N. shoulder fracture 
classification 

N. shoulder prosthesis 


N. umbrella prosthesis 


N. unconstrained shoulder 
arthropasty 
Neer-Horowitz 
N.-H. classification 
N.-H. classification of 
humeral fracture 
Neer-Vitallium humeral 
prosthesis 
Neff femorotibial nail 
system 
negative 
n. casting 
Coagulase n. 
n. work 
neglect 
visual n. 


neglected rupture 


العصب بين العظَام 

اختبارات الإصابات العصية 
عصب کونزل 

الحَصَب السعدي الجلدي 
الوحشي 

العَصَبّ الصدر ي الأمَامي 
الوحشي 

العَصَب الجلدي الوحشي 
الحَصَب المحڏي الجلدي 
الوحشي ٠َ‏ 

العصّب الأخمَصي الوحشي 
الإنْدادبالدم الطولاني 
لَلعَصَب الرندي 

الا ك 
الحعصَب الإلسي ۰ 
لصب الساعدي الجلدي 
الي 

العَصَبّ القصلي الإنسي 
الحَصَب العضدي الاس 
العَصَب الجلدي الإنسي الخلفي 


رر ر کر 


ا توس 


الخ اا 
اا 
العصَب بين الام ا حلفي 
العمتب القوي اللي 
ق 
ا الكُعبري 


اا ا 
العَصَّب السحاڻي الراجع 


interosseOous n. 

n. involvement testing 

n. of Kunzel 

lateral antebrachial 
cutaneous n. 


lateral anterior thoracic n. 


lateral cutaneous n. 


lateral femoral cutaneous n. 


lateral planteral n. 

longitudinal blood supply 
to ulnar n. 

mandibular n. 

medial n. 

medial antebrachial 
cutaneous n. 

medial articular n. 

medial brachial n. 

medial dorsal cutaneous n. 

median n. 

musculocutaneous n. 

obturator n. 

n. palsy 

pectoral n. 

peripheral n. 

peroneal n. 

phrenic n. 

plantar n. 

posterior interosseous n. 

posterior tibial n. 

n. potential 

radial n. 

radial digital n. 

recurrent laryngeal n. 

recurrent meningeal n. 

regeneration of n. 

n. root 

n. root block 


n. root compression 
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العصَب الإضآافى 

E 
العصّب الجلدي العضد‎ 
العَصَب الصدر ي الأمامي‎ 


لصب الشظو ي الأصلي 
دراسة التوٴْصيلَ العصبى 
احتبار التوصيل العصبى 
سرعة التوصيل العصبي 


و 


اختبار عة التَوْصيل العَصّي 


التقاطع العصبي 
اللأعصاب الحلدية 
العصَب الشظوي العميق 
العصب الإصبعى ٠‏ 
الحَصّب الكتفي اتلفي 


کن غ ر 


نهاية اة 
متلازمة الْفْحَاخ العَصَبَ 
ال لعَصَب القخذي 


العَصّب ال جلدي القخذي 
كامن فعل الليف العصّّي 
العصَب التتاسلي القخدي 
الحَصَب الألوي ا 
طعم عصي 

کلب الحَصَب 


E 


0 ا لحرقفي الحتلي 


الحَصَب ا ركفي الأربي 

الحصب الحنجري السقَلي 
إصابة لقص ٠‏ 
أَلعَصّب الوربي 

الحَصَب الوربي العضدي 


م کے ب 


العصب ا الظَهرا اني 


الوس ٠‏ 
العصَّب بين عظام المشط 


سی م 


accessory n. 
n. action potential (NAP) 
antebrachial cutaneous n. 
anterior thoracic n. 
articular n. 

axillary n. 

n. block 

n. cap 


COMMON peroneal n. 


n. conduction study (NCS) 


n. conduction test (NCT) 
n. conduction velocity 


(NCV) 


n. conduction velocity test 


n. crossing 

cutaneous n.’s 

deep peroneal n. 

digital n. 

dorsal scapular n. 

n. ending 

n. entrapment syndrome 

femoral n. 

femoral cutaneous n. 

n. fiber action potential 

genitofemoral n. 

gluteal n. 

n. graft 

n. hook 

hypoglossal n. 

iliohypogastric n. 

ilioinguinal n. 

inferior laryngeal n. 

n. injury 

intercostal n. 

intercostobrachial n. 

interdigital n. 

n. interference 

intermediate dorsal 
cutaneous n. 


intermetatarsal n. 


الجهاز العصبي 
و ا 
معحسس 
نوبیزر 
جبيرة الساعد المضبوطة 
بحسب نوبیزر 
جبيرة نوبيزر 
4 .4 
نوفلد 
E‏ 
جهاز نوفلد 
الب نوفلّد 
a2‏ 
سوافة نوفلد 
ال ایپ 


وه 2 


نوفلد 


ا 


آم العصب الساني البلعومي 


الآلّم العصّي الوربي 
الم العصبَي الرضحي أمام 
الرضفة 


آم العصَب الثلاثي التوائم 


ا ا 


آم عصي مبهمي لساني بلْعومي 


EEN 


الجناحی) 


ا 


عصب فيديوس (عصب النَفق 


nervous system 
nested nail 

Neubeiser 

N. adjustable forearm 
splint 

N. splint 

Neufeld 

N. apparatus 

N. cast 

N. driver 


N. dynamic method 


N. nail 
N. pin 
N. plate 


N.screw 


N. traction 

Neurain drill 

Neurairtom 
N. drill 


neural 


n. arch resection technique 


n. crest 

n. element 

n. injury 

n. nevus 

n. tension 

n. tissue 

n. tumor 
neuralgia 

genicular n. 

geniculate n. 

glossophryngeal n. 

intercostal n. 


traumatic prepatellar n. 


trigeminal n. 
vagoglossopharyngeal n. 
vidian n. (nervus canalis 


pterygoidei) 


الفخاخ جذر العَصَّبِ 
TT‏ 
ا 
آفة جذر العصَب 
اجتتّاث جذيْر العَصَّب 
العصب العجزي 
صب الصاف 
الحصب الكتفى 
الحصَب الاسكي 


۶ م 
قاصل العَصَ 


ورم غد العَصَّب 
العصب الجيبي الفقري 


العصَب النحَاعى ٠ ٣‏ 
العصَب النحَاعى الإضآفى 
TE‏ 


العَصّب الشظوي السطحي 
الع لعصب الكعبري | لظ 
العَصّب الأكوي العلوي ˆ 


ی ا رو 


العصَب الحنجري العلوي 


العصَب فق الكتف 
العصب الربلى 
العصَب الو 
الحصَب الصدري 
العصب الظبو 
رتسم العصّب 


دراسة التوصيل العصبى 


n. root entrapment 
n. root injection 
n. root irritability 
n. root irritation 
n. root lesion 
n. rootlet ablation 
sacral n. 
saphenous n. 
scapular n. 
sciatic n. 
sensory n. 
n. separator 
n. sheath tumor 
sinuvertebral n. 
spinal n. 
spinal accessory n. 
n. stretching 
superficial peroneal n. 
superficial radial n. 
superior gluteal n. 
superior laryngeal n. 
suprascapular n. 
sural n. 
sympathetic n. 
thoracic n. 
tibial n. 
n. tracing 
n. transmission 
n. trunk action potential 
ulnar n. (UN) 

vagus n. 

nerve action potential 
(NAP) 

nerve conduction study 


(NCS) 


nervePace nerve conduction qw منطر التوصيل العصّي‎ 


نیرف بایس 


ت ا 


َ 


أوعية الأعصاب 
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monitor 
nervorum 
vasa n. 


NnervOosCOope 


اضطراب عصبى النشاً 
کسر عَصي اعا 
CEN‏ 
الصدمة العصبيّة انشا 


متلازمة عصبة الغا 
0 کہہے اون 
کر طم 

عصبي 


و وو 


فحص سرعة ة التوصيل العصبي 


° ا س ر 


اک ا تخریب العصب 
آلالحلال العصبى القاصى 
الالحلال الحصى الباطتى 
الإحصارٌالخرّبللعصبَ 
ورم عصّي 
ورم عصبي تال للبتر 
ورم عصبي في جدعة البتر 
الورم العصبي البَصَلي 
الورم العصبي الشقَي 
الورم العصبي بين الأصابع 
الورم العصبي بحسب مورتون 
الورم العصبي بين الأصابع 
بحسب مورتون ١‏ 
علامة الورم العصبّي 
ورم عصيي مفرکي 


2 


ورم عصبي ربلي 


el 


ر عصبي رضحي 
ورم صي بعي دعن العَصب 
اليل العصبي السحائي 


کو ی و ا 


کس حصي 


ب 


کون العصبي العضلي 


n. disorder 

n. fracture 

n. motor-evoked potential 

(NMEP) 

n. shock 

n. syndrome 
neuroleptanalgesia 
neurologic 

n. assessment 

n. complication 

n. deficit 

n. disease 

n. pain 
neurological 

n. nerve conduction 

velocity exam 

n. testing 
neurologically intact 
neurolysis 

distal n. 

internal n. 
neurolytic block 
neuroma 

amputation n. 

amputation stump n. 

bulb n. 

incisional n. 

interdigital n. 

morton n. 


morton interdigital n. 


n. sign 

spindle n. 

sural n. 

traumatic n. 
neuroma-in-continuity 
neuromeningeal pathway 
Neurometer 
neuromuscular 


n. component 


تعر الآداء العصّي 
الوهن العصّي 


E E 
السدادي‎ 
فطع العصَب بحسب إيجرز‎ 


فطع الحَصَب آلسدادي 

قطع العصَب ردي ال حر کي 
ورم غمد الليف العصّي 
التهاب لصب ٠‏ 


٤‏ اتاب الحَصَب السدادي 


ا العَصّبِ E‏ رجي 


عصي e‏ 
ضابط التوازن بحسب نيور وکوم 
متعلق بالتتامي العصيي 
i‏ التتامي العصبي 
لار یب التتامی العصبى 
متعلق بال لالعَصّيٴَ 
متعلق ا الظَاهر العصيي 
ورم ليفي عصبي 
ورم ليفي عصبي متعدد 
الورم الليفي الحصبي الجلدي 
غير الضفيري 
الليفي العصّي الضفيري 
ورام رام ليفي عصيي َ 
الحتف الحدابي للور) م الليفي 
العصبى 
اي الثانوي للورام 
الليفي العصبي 
الورام م م الليفي الَعَصَبّي العضلي 


ا فصل العصبي اکنا 
العرج الحصّي انشا 
مرض عصبي انشا 
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neurapraxia 
neurasthenia 
neurectomy 

adductor tenotomy and 

obturator n. (ATON) 

Eggers n. 

obturator n. 

phelps n. 

ulnar motor n. 
neurilemmoma 
neuritis 

obturator-nervez n 

pudendal n 
neuroablative 

neuroblastom 
neurocentral 

synchondrosis 
neurocirculation 
NeuroCom balance master 
neurodevelopmental 

n. approach 

n. training 

n. treatment 
neurodystrophic 
neuroectodermal 
neurofibroma 

multiple n. 


nonplexiform cutaneous n. 


plexiform n. 
neurofibromatosis 


n. kyphooscoliosis 


kyphooscoliosis secondary 
to n. 
muscular n. 
neurogenic 
n. arthrogryposis 
n. claudication 


n. disease 


0 
الاعتلال ألعَصّي 
اعتلال صي انضغاطي 
اعتلال عصبي بغلف الحَصَب 
اعتلال عصبي بغلاف العَّصَبَ 
وظهارة الحرمة العصبية 
اعتلال عصبي بغلاف وظهارة 
الحرم العصيية I‏ 


اعتلال عص حزمي 


اعتلال عصبي حسي حرکي 


وراٹی 


اعتلال عصبي حسي ر 
وراڻي من اَلدَمَط 3 

اعتلال عصبي بظهارة وغلاف 
الحرم الحضبة 

اعتاكل الأعصاب الحيطبة 


الاعتلال العصبي البرفيري 


اعتلال العَصَب المتوسط التلقّائي 


اعتلال العَصَب الربلي 
اعتلال العَصب الرَذ ني 
فيزيو لوجي عصيي 
تأثير فيزيولو جي عصبي 
الفيزيولوجيا العصبية 
رب العصب 
شار صي لري 
۰ ک5 3 
ا ا 
رفو العَصّب ˆ 
رفو الغمد العصبي 
SRE‏ العصيية 
عصاب 


عامل دوي عص 
فرحة العام التغذوية العصبة 


neuropathy 
compressive n. 
epineurial n. 


epineurial-perineurial n. 


epiperineurial n. 


fascicular n. 


hereditary sensory motor n. 


hereditary sensory motor n., 


type IL (HSMN IID) 


periepineurial n. 


peripheral n. 
porphyritic n. 
spontaneous median n. 
sural n. 
ulnar n. 
neurophysiologic 
n. effect 
neurophysiology 
neuroplasty 
neuropsychologic test 
neuroreflexive 
neurorrhaphy 
epineurial n. 
perineurial n. 
neurosis 
low back n. 
neurostimulator 
grass n. 
neurothlipsis 
neurotmesis 
neurotomy 
neurotripsy 
neurotrophic 
n. factor 


n. food ulcer 


و س ص 


داء عصبي عضلي 


تيسير عصبي عضي 
ماله بالتعكسات العصبية 


الى لعضلبة 
الجتف العصبي العضلي 


العالحة المقوامية للج العصبي 


العضلي 
معالة احتف العصبي العضَلي 
التقل العصبي العضلّي ٠‏ 


ھر ان ی 2 


عصبي عضلي هیکلې 


ےق کہ ر رہ ارہ 92 


تقلص علي مو جي 


التهاب العصبونات 
اتاب الحصبونا نات ب بحسب 


بارسوناج -تیرنر 
ر ب ر ا 


تقلع العصب 
اعتلاي عصّي 
الاعتلال قصلي العصبي انشا 
دا الاعتلال العَصبي 
دم لاعتلال العصبي 
كسر الاعتلال العصبى 
داء الاعتلال العصبي 3 راڻي 


قرط احتف الحدابی فی الاعتلال 


العصبي 

ركبة الأَعتلال العصبي 
كامن الوحدة الحركية في 
الاعتادل العصبّى ٠‏ 
الاعتلال العظمى القصلى 
لاا ل 
استنقار الاعتلال العصبي 
فرحة الاعتلال العصبي 
ممرضللاعّصاب ˆ 
الفيزيولوجيا الرضية العصبية 


معادة الفيزيولوجيا ارضية 
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n. disease 
n. facilitation 


n. reflex treatment 


n. scoliosis 
n. scoliosis orthotic 
treatment 
n. scoliosis treatment 
n. transfer 
neuromusculoskeletal 


neuromyotonia 


neuromyotonic discharge 


neuron 
fusimotor n. 
motor n. 
serotonergic n. 
neuronal degenerative 
disease 
neuronitinis 


Parsonage-Turner n. 


neuronotmesis 
neuropathic 

n. arthropathy 

n. disease 

n. foot 

n. fracture 

n. hereditary disease 


n. hyperkyphoscoliosis 


n. knee 


n. motor unit potential 


n. osteoarthropathy 


n. recruitment 

n. ulcer 
neuropathogenic 
neuropathophysiology 


normalization of n. 


جاردنر 
تقل اشاس ولسو ن د خارور N-W-G. transfer‏ 
ورم السجات الوحمّانى nevoid histiocytoma‏ 
ورم صر بطاني وحمي (ورء nevoxanthoendothelioma‏ 
وة ج :وحمات) nevus, pl. nevi‏ 
وحمة الايا البالونية balloon cell n.‏ 
وحمة nevus‏ 
وحمة زرقاء blue n.‏ 
وحمة مرکبة compound n.‏ 
وحمة ذات هالة (هالة) halo n.‏ 
وحمة عة neural n.‏ 
وحمة سبیتز Spitz n.‏ 
جدید New‏ 
معمَدآن إنجلتر االحديدة N. England Baptist (NEB)‏ 
بدلَة رب لقصل النصفى N. Jersey hemiarthroplasty‏ 
بحسب نيو ر سی prosthesis‏ 
بدلة الركبة e LCS‏ نيو N. Jersey LCS knee‏ 
جیرسی prosthesis‏ 
بدلة الف 585 بحسب نيو N. Jersey LCS shoulder‏ 
جير ت prosthesis‏ 
بدلة ا الكاملة N. Jersey LCS total knee wz LCS‏ 
نیو جیرسی prosthesis‏ 
ا الأمامئة لتَقَور یم N. York orthopedic‏ 
العظًام بحسب ا يور ك front-opening orthosis‏ 
مغرز جامعة نيويورك N. York University inserty‏ 
ولید newborn‏ 
جهيرة التحديد الحدثة newer-generation device‏ 
نود پنحتو ن Newington‏ 
سناد تون N. brace‏ 
مقوام نوینجتون N. orthosis‏ 
نیومان Newman‏ 
تصنفت ن مان لک عنق N. classification of radial‏ 
و زاس الكعبرة neck and head fracture‏ 
صفيحة نيومان N. plate‏ 
نيوتن (وحدة قوة) newton‏ 
بدلة الكاحل تیت نیوتن n. ankle prosthesis‏ 
قوَة نیوتن َ n. force‏ 
الجسم النيو توني newtonian body‏ 
جامعة نيويورك New York University (NYU)‏ 


ا 


مقصإ تغذوي ع عصبي 


وعائي عصبي 
التشريح الوعائي العصبي 
AL.‏ 


الحرمة الوعائئة العصبة 
بی ری کے ی ر ا 


مضاعفة وعائية عصبرة 


دليل اقب التعادلى 
اللاب المتعادل ٠‏ 
الوضع المتعادل 
الدوران المتعادل 
الث المتعادل 

التواء المعصَم المحَعَادل 
منطقة التعادل 


الكربة البيضاء العدلة 
ر ر م کس 


وحمات (ف وحمة) 


نیفیاسر 
E‏ 
نیفیاسر 
جراحة نيفياسر 
َظْرية نيفياسر 
e‏ 


يقة نيقياسر-ويلسون - 
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. joint 


n 


neurovascular (NV) 


. anatomy 

. bundle 
complication 
corn 

. flap 

free flap 
hilus 

. impairment 
. impalement 
. injury 

. island graft 
status 


. Structure 


n 


n 


n. 


n. 


n 


n. 


n. 


n. 


n 


neurovasculary intact 


neutral 


. angle 
anteversion 
. drill guide 
hook 

. position 

. rotation 

. triangle 

. wrist curl 


zone (NZ) 


n 


n. 


n 


0: 


n 


n. 


neutralization 


anterior n. 


. plate 


. plate fixation 


n 


n 


neutrophilic leukocyte 


nevi (pI. of nevus) 


viaser 


N. acromioclavicular 


technique 


N. operation 
N. technique 


N. theory 


viaser- Wilson-Gardner 


N-W-G. technique 


Ne 


Ne 


هې هەم ٥ه‏ 


بدلة نيباور 


رآب الفصل ربعي السنعي 


ەر ° 


بحسب نیباور 
بدلة استبدال لر عي ب ت 


ەر 0 


اور 


سې رەم ٥‏ 


غرسة نيباور کو 
طريقة يباور كنج 


داءٌ نيمان-بيك 
متلازمة نیف رجلت -بير لمان 


كر الفصن الليلي 
الشريحة اقم ذات 95 درجة 


تسعون-تسعون 
ا 2 KS‏ 


ا 
اختبار طبعة ا 


9 


ا 


کماشة کک السندان الانجليزي 
الكماشة 

الط المي 

نیرشل ˆ 


e‏ نیرشل 

يقة نيرشل 
نيتالوي 
نیتینول 
نترآیت 

نترات الفضة 


4 


و مو ووو 2 
نتروفورانتوین (دواء مضاد 
للجراثيم) 
نثروفورارون (دواء مضا 


للجرائيم) 


N. prosthesis 
N. trapeziometacarpal 


arthroplasty 


N. trapezium replacement 


prosthesis 


Niebauer-Cutter implant 


Niebauer-King technique 


Niemann-Pick disease 
Nievergelt-Pearlman 
syndrome 
night 
n. brace 
n. splint 
n. splinting 


nightstick fracture 


ninety-five degree condylar 


plate 
ninety-ninety 

n.-n. method 

n.-n. plate 

n.-n. traction 
Ninhydrin print test 
niogricans 

acanthosis n. 
nippers 

English anvil nail n. 

Miltex nail n. 

n. nail drill 
nipple line 
Nirschl 

N. operation 

N. technique 
Nitalloy 
Nitinol 
nitrate 

silver n. 


nitrofurantoin 


nitrofurazone 


نکسرسایزر 
جهاز الوس على الكرسي 
دول خسنت ب نکساسَ 


[مختَصَر1 

المعهد الوّطني لالتهابات 
القاصل وأمرأض الجهاز 
العضي الهيكلي والجلد 
نیکولاس ١ا٣‏ 


يفة الاستبتاء باستخدام طريقة 


دفي 1 بحسب نیکولاس ` 


e E 


ا 


نیکولاس 


نیگولا 


۾ رو 


شق نیکولا 

إجراء الکتف بحسب نیکولا 
خياطة نیکولادون 

2 


الع یکول 
جراحة اکر بحسب نیکول 


دل الوت يحضت نکال 
تي نوکليوتيد الآدتين 
والنیکوتینامید 


٥ رە‎ 


نیباور 


بدلّة استبدال مفصل الإصبع 


تخت اور 


س ەر ٥‏ 


غرسة نيباور 
YS‏ 


E 


السنعي السلامي ب بحسب يباور 
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Nexerciser 

Nexus wheelchair seating 
system 

NIAMSD 


National Institue of Arthritis 


and Musculoskeletal and 
skin Diseases 
Nicholas 
N. five-in-one 
reconstruction technique 
N. ligament technique 


N. manual muscle tester 


nickel 
Nicola 

N. incision 

N. shoulder procedure 
Nicoladoni suture 
Nicoll 


N. cancellous bone graft 


N. cancellous insert graft 


N. classification 
N. extractor 
N. fracture operation 


N. fracture repair procedure 


N. insert graft 
N. plate 


N. tendon prosthesis 
nicotinamide-adenine 
dinucleotide phosphate 
(NADPH) 
Niebauer 
N. finger-joint replacement 
prosthesis 
N. implant 
N. metacarpophalangeal 


joint Silastic prosthesis 


دک وناز 


و وي 


O e 


e بحسب‎ 


ضصجح 2 
ضجيج الصفيحة الانتهائية 

درع التماس الُرسى المتعدد 
جهاز نولان 

نولوك 
EE‏ 
لوب نولوك 

مسمار ذاتي المحبس (القَفّل) 
بحسب نولوك 

الأرض المحرمة (فى اليد) 


تَسّمية الحدوكة الديتاميكة 


نة ة الجحدوكة الثابتةَ 
التضميد بالشَاش غير اللاصق 


عدم السير 


e و‎ 


كسر الكعبرة القاصي غير اغصلي 


اوا 


ےه £ ب و 


غير محلف » بلا جلفة 
HD‏ 


مسمار غير مقنی 

رأب مقصل الورك الكامل غير 
املاطيَ ا ا 
غرسة جع الفَخذ غير الطوقية 


بحسب بریس - فیت 


Mf, 


ص 


الصلبة غير البركانية 
التَقّل العصبي القأعدي غير 
الدفعى ر 


N. prosthesis 
N. Rotating-hinge knee 
mechanism 
noise 
endplate n. 
Nolan system collimaztor 
mounted contact shield 
Nolok 
N. bolt 
N.screw 


N. self-locking nail 


no man’s land (in hand) 
nomenclature 
dynamic listing n. 
static listing n. 
monadherent gauze 
dressing 
nonambulation 
nonarticular distal radial 
fracture 
nonbeaded guide pin 
nonbeveled 
noncannulated nail 
noncemented total hip 
arthroplasty 
noncollared press-fit 
femoral stem implantation 
noncompliance 
noncontact manipulation 
noncontiguous fracture 
noncontractile 
nondisplaced fracture 
nonfenestrated stem 
ninhinged linked prosthesis 
non-Hodgkin lymphoma 
nonicteric sclerae 
nonimplused base nerve 
transmission 


noninvasive technique 


النتروجين (العنصر السابع) 
التتروجين المضغوط 


كامن الح ركة العصبية الْحرًض 


شل اہ 

مسستاقبة الأذية 
مستقباة الآذية 
ات الد دي 

القصف مستقبلات الأذية 
عقَدة 


عة بوشار (في مفاصل الأصابع 


المتنكسة) 
ې ا کہ 
عفد بعر 
2 ع 


عقلة هيجارٹ (في الغاصل) 
عقَلة هیبردین (في المغاصل) 


2 


اهاب الشرآيين العقد 
E‏ که ٥‏ 


عقدي ¢ عقيدي 
التهاب اللفاكة ة العقيّدي 


ي م 
هة 


تزه 
عقيدة زوهانويدة 
e3‏ 

ەو و 


ورم ليفي غير مود للعَظّم 


A 


نود 
بدلة الركبة الثلاثيّة الأحياز الكاملة 


اليدة بحسب تُوياز 


o و‎ 


ررة ا 
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nitrogen 


compressed n. 


نتر ولرد ين (دو اء مو سح للأرعية nitroglycerin‏ 
التاجية) 

نتر وبروسید (موسع للأوعية nitroprusside‏ 
خافض للضغط) 

إن کی 665 665 NK‏ 

NMEP a 


neurogenic motor-evoked 
potential 
NMR 
nuclear magnetic resonance 
nociception 
nociceptive 
n. receptor 
n. transmission 
nociceptor 
nociceptors 
bombardment by n. 
node 


Bouchard n. 


gouty n. 
Haygarth n. 
Heberden n. 
Meynet n. 
Schmorl n. 
nodosa 
polyarteritis n. 
nodular 
n. fascitis 
nodule 
rheumatoid n. 
NOF 
nonossifying fibroma 
Noiles 
N. fully constrained 
tricompartmental knee 
prosthesis 


N. hinge 


چ فال د الا غير 
اي 
عذوی بالکتارات بر دل 


عدم الالتتام » عدم الالجبار 
عدم الجبار الحرم ٠‏ 
عدم اجبار ضموري 
عدم انتحار عائي 
عدم انجبار الحربة 
عدم انجبار َقصي 
عدم انجبار منعدّی ټزحي 
عدم اتنا منْعدی جاف 
عدم اجبار بشكل قَدَم الفيل 
عدم الجبار سر قَدَم الفيل 
عدم الجبار الکسر 
عدم انجبار مکان الکسر 
عدم انجبار قَجوي 
عدم انجبار الکاابي 
عدم اجبار بشكل حافر ا حصان 
عدم اجار الکسر بشکل حافر 
الحصان 
عدم اجبار ضحَامي 
عدم انجبار ضحَامي حياتي 
عدم الجبار مفرط التوعية 
وقوع عدم الانجبار 
عدم انڄبار عدوائي 
عدم اٺجبار عدوائي غير دحي 
عدم اجبار کردسي مقصلي 
عدم انجبار الكسر القليل التغذية 
معدل عدم الالجبار 
عدم الجبار الزورقي 
عدم انجبار قوق اللقمة 
عدم انجبار الرليلي 
عدم الجبار ا لجسم الكاحلي 
عدم اجبار الإسفين الالتوائي 


n. open distant flap graft 


nontuberculous 
mycobacterial infection 
nonunion 
n. of acromion 
atrophic n. 
avascular n. 
bayonet n. 
defect n. 
draining infected n. 
dry infected n. 
elephant-foot n. 
elephant-foot fracture n. 
fracture n. 
n. of fracture site 
gap n. 
hamate hook n. 
horse-hoof n. 


horse-hoof fracture n. 


hypertrophic n. 
hypertrophic vital n. 
hypervascular n. 

n. incidence 

infected n. 

infected nondraining n. 
metaphyseal-articular n. 
oligotrophic fracture n. 
n. rate 

scaphoid n. 
supracondylar n. 
synovial n. 

talar body n. 

torsion wedge n. 


torsion wedge fracture n. 


vascular n. 
wedge n. 


nonunited fracture 


nonisometric graft 


nonlamellated bone 


غير خطی nonlinear‏ 
غير جراحی > لاجرآحی nonoperative‏ 


تدبیر غیر جراحی n. management‏ 
تد قور يم العظام ر الج رآحی n. orthopaedic‏ 
علج عبر جرآحی n. treatment‏ 
ره ٣ور‏ 
ورم لیفی غير معد nonossifying fibroma‏ 
e‏ 
غير مۇ لم nonpainful‏ 
کشر غير شدفی nonphyseal fracture‏ 
وذمة لامنطبعة nonpitting edema‏ 


الور م الليفى العصبى الجحلدى فر nonplexiform cutaneous‏ 
البدلة الداخلية المغلفة غير 


neurofibroma 


non-porous-coated 


السميمة endoprosthesis‏ 
نمار غير مقو اری nonreamed nail‏ 
غير ابل للبناء nonreconstructable‏ 


الكسر الانفحار ی غير الدورآنی nonrotationa burst fracture‏ 
ولب البذل بر الذاتي 


رص په ےت 


non-self-tapping screw 


صعر غير تشنحی nonspasmodic torticollis‏ 
انر الوحشى اکائل غير الو رو ڼJ nonstanding lateral oblique‏ 
view‏ 
غير ستیر ود يدي nonsteroidal‏ 
دو اء مضا للالتهات غر n anti-inflammatory‏ 
اشرو يدي medication‏ 
ملحت غير شو ی nonstructural curve‏ 
عيب قشر ي غير تحت السمحاقى nonsubperiosteal cortical‏ 
defect َ .‏ 
التهاب العظم و النقي غير القيحي nonsuppurative‏ 
osteomyelitis َ‏ 
تدبیر غير جرآحی nonsurgical management‏ 
غير موّلم eT‏ غير إيلامي nontender‏ 
سك غير خیطی nonthreaded wire‏ 
ت يك غير وسر ی nonthurst mobilization‏ 


non-total-contact disorder 


اضطراب التمَاس عير الكامل 
نخر العَظم الغامض َير الرضحى nontraumatic idiopathic‏ 


osteonecrosis 
nontubed یز انو بی‎ 
n. closed distant flap grafl طْعم و در یب السافة غير‎ 
٣ نوبي‎ 
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الثمة بين اللقمتين 


اللمة قوف القَص 
مسب عرض الثلمة 
رأب الثلْمة 


ر وم 


إجراء رأب الثْلْمة 


مذ کرات » ملحوظات 


SOR٤۴ مذگرات‎ 


ا لحل الظَهّري » القردود (في 


الجنين) 


coracoid n. 

costal n. 

cotyloid n. 

intercondylar n. 

intervertebral n. 

scapular n. 

sciatic n. 

sigmoid n. 

spinoglenoid n. 

suprasternal n. 

trochlear n. 

n. view 

n. width index (NWD) 
notchplasty 

n. procedure 
notes 

SORE n. 


notochord 


persistent n. 


no-touch technique 


Nottingham Health profile 


nourished 


إسواء الفيزيولو جيا العصبية 


e 


غیرار وح nonvalgus‏ 

قالب لغير اشى nonwalking cast‏ 

غير حامل للوڙن nonweightbearing‏ 
ستاد غر حامل للوزن n. brace‏ 


مشي عکازي غير حامل للوڙن 
غير حامل لوزن على العگاز 
ورل 


و هو ي - 
ممرن الزحلوقة بحسب نورديك 


n. crutch walking 
n. on crutches 


Nordic track ski exerciser 


تراك 
نورفلکس Norflex‏ 
نورغیزږ ىك Norgesic‏ 
سو ا ي normal‏ 
وضع س دو ي n. anatomic position‏ 


الحذاء الأحير السوي 
منحتى القَعسي السَوي 
الحدود العلياللسواء 
الرضية 
تعيير »إسواء 

إسواء بدلة الورك 

إسواء بدلة الورك بحسب 


ا 


n. last shoe 

n. lordotic curve 

upper limits of n. 
normalization of 

neuropathophysiology 
Normalize 

N. hip prosthesis 

N. press-fit hip prosthesis 


well developped, well n. 
(WD, WN) 


اختبار السَاحب مع الدوران والتنى Noyes flexion rotation‏ 
ES‏ ٍ 


بحسب نویس 


رفاء التّواة الكبيرة 


ميزان القيّاس العددي 
رتام 
قفري 

الرباط القوي 
الربأط اققوي 


نووي 


صورة القصل التووية 


ص 


الإصابة التووية 


ارين الختاطيسي التووي 


تفريسة الرنين الغتاطيسي 


drawer test 
NRM, nucleus raphe 


magnus 


NRS, numeric rating scale 
nubbin 
nuchae 
ligamentum n. 
nuchal ligament 
nuclear 
n. arthrogram 
n. injury 
n. magnetic resonance 
(NMR) 


n. magnetic resonance 


بریس - فیت 
چ 0 
نورمان Norman‏ 
المسمار اولب الظبوبى بحسب N. tibial bolt‏ 
ومان 
الدبوس الظنبوبى بحسب نورمان N. tibial pin‏ 
نورموفین normophine‏ 
نوربرامین Norpramin‏ 
فُطار برعمی آمرد یکی شمالی North American‏ 
blastomycosis َ‏ 
ستاد و رثفیل Northville brace‏ 
المقوار الكرو ی بحسب نورتون Norton ball reamer‏ 
8 ر 8 
ه رتریبتیلين (دو اء مضاد nortriptyline‏ 
س 
للاکتئاب) 
ور وو د Norwood‏ 


ر ر 

خياطة الوتر الشريطي للوتّر 
0 2 4 
نوروود 


کد ر 


خياطة الوتر بحسب نوروود 


N. iliotibial band tenodesis 


N. tenodesis 


وو 

تلمة notch‏ 
ع ے ٥ے‏ لاہ . 
ثلمة ترقور clavicular n.‏ 
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إِنْعَاض'(اهتزاز متكرر ولاإرادي 
ا 
إنعَاض مقابل 


مغرز مقوام جامعة نيويورك 
ي ر 
مشغل المرفق الكهربائي 

a: E 
بحسب نیو - هوسمر‎ 


ےم سے 


مشغل المرق الكهر ق klyأًكف NYU-Hosmer electric elbow‏ 
و lo‏ 


۶ 
بحسب و هسر 
6ہو ٣ے‏ ۳ 
منطقة محايدة 


lock n. 
locking n. 
nylon n. 


nutation 


counter n. 
nutcracker fracture 
nutrient artery 
nutrition 

tissue n. 

total parenteral n. 
nutritional status 
NV, neurovascular 
NWI, notch width index 
Nylatex wrap 
nylon 

n. nut 

n. suture 
Nystroem nail driver 
Nystroem-Stille driver 
NYU 

New York University 

NYU orthosis insert 
NYU-Hosmer electric 


elbow NZ 


and prehension actuator 


NZ, neutral zone 


اتوي 
التووية 
التووية المغزلية 
مبضع التواة 
مسبار مبضع التواة 
ا مضع التواة لاستئصال 


ی ر 


الفرص 


قوة التَواة 
التواة السنجابية الحيطة بالسال 
التواة الل ٠َ‏ 
رفاء التواة الكبيرة 
لتحم الوکزي باه 
نیو جوز 
عصابة نيو جوز 
تضمید نیو جوز 
حشو نیو جوز 
مقوام ال رکبة بحسب نوکو 
خدر 
تنمل 
ميزان القيَاس العددي 
خياطة نورلون 
مرن نوستب 


کے ر 


مسرع استلقاء ا لجسد الكامل 
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scan 
nucleatum 

fusobacterium n. 
Nucleotome 

N. probe 

N. system for lumbar 

diskectomy 

nucleus 

force n. 

periaquedactal gray n. 

n. pulposus 

n. raphe magnus (NRM) 
nudge control on prosthesis 
Nu Gauze 

N. bandage 

N. dressing 

N. packing 
NuKo knee orthosis 
numb 
numbness 
numeric rating scale (NRS) 
Nurolon suture 
NuStep 

N. exerciser 

N. total body recumbent 

stepper 

nut 

n. alignment guide 


close encounter n. 


الانزياح الائل 


فطع انز ياحي مائل للعَظم 


تسليك الوه الئل 


الشق الأئل 

الربَاط الائل 

القصل المشطي الإسفيني اائل 
المركة الهادلة اة ˆ 
الط السنعي الکائل 


چ ر 


العضكة اكائلة 

فطع العظم اائل 

الرباط الأبضى اائل 

الربَاط القيدي اکائل 

احتبار شد الربًاط القيدي اائل 


عرز الوب الائل 
لمزقة الائأة ˆ 
امنظر الئل 

وجه التسليك الائل 


o 


ميل 


ره 3 م ° 
ميل الحوض 


مائل » مائلة 


و 


ص ت KIO‏ 


العضلة المائلة السفلية للرآس 


العضلة المائكة العلوية للرس 
العضلة المسسعة الإنسبة الائكة 


یلال وال 


o. displacement 
o. displacement osteotomy 
o. facet wiring 
o. fracture 
o. incision 
o. ligament 
o. matatarsocuneiform joint 
o. meniscal tear 
o. metacarpal line 
o. muscule 
o. osteotomy 
o. popliteal ligament 
o. retinacular ligament 
o. retinacular ligament 
tightness test 
o. screw insertion 
o. tear 
o. view 
o. wiring facet 
obliquity 
pelvic o. 
obliquus 
o. capitis inferior musculus 
o. capitis superior musculus 
vastus medialis o. (VMO) 
obliterans 


arteriosclerosis O. 


اوبر 
التَقّل الآمّامي بحسب أوبر 
8و 
شق اوبر 
AA‏ ٍ م 
ےم ه0 ورو اس 
تحریر آوبر 
قاد 
5 او پر 
اوراز 
إجراء وبر - بار لتقل العضدية 


وو ت 


2 
ية اقل بحسب أوبر- بار 


e 


م 


السمنة 


ر 
ےہ 


بداية ا لاکتات الدم 


مائل 
لع لظم 


الإسفيني ذي 
القاعدة اتل 


ر 
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OA 
osteoarthritis 
OAWO 
opening abductory wedge 
osteotomy 
Ober 
O. anterior transfer 
. incision 
. prosterior drainage 
. release 


. technique 


O O: O O0 © 


. tendon technique 
O. test 
Ober-Barr 
O.-B. procedure for 
brachioradialis transfer 
O.-B. transfer technique 
obese patient 
obesity 
obl 
oblique 
OBLA 
onset of blood lactate 
accumulation 
oblique (obl) 


o. base-wedge osteotomy 


ذال 
و 


مسد 


السك الهالي التعدد الثقوب 
4 رەو 


التالیل بحسب أو کُلُورال - 


آفة کاحلة ت 
اسنستة المششوقة اة فة 


هة 
ا 


ت 


الطب المهني والبيئي 


جهاز القياس المهني 
النطورة ةالمهنية 
2 4 
دور مهتي 
إدارة آلأمن والصحة المهنبة 


الاي 

متلازمة الْكَرْب المهتي 
معاحة مهنمة 
EE‏ 


[مختصر] 


التهاب العظم والغضروف 


8 و 


اوکنور 
اتبا براعة الإصبع ب بحسب 


8 ا 
او 
منظًار انصل الجر احي ۾ بحسب 
ن 
اوکنور 
مرگب 0٥1‏ 


بدلة العين 


occiput 
occluder 
multiple-pin hole o. 
Occlusal-HP wart 
medication 
occlusal splint 
occlusive dressing 
occult 
o. fracture 
o. lesion 
occult 
o. primary malignant tumor 
o. talar lesion 
occulta 
spina bifida o. (SBO) 
occupation 
sedentary O. 
occupational 
o. behavior 
o. and environmental 
medicine (OEM) 
o. rating system 
o. risk 
o. role 
o. Safety and Health 
Administration (OSHA) 
o. science 
o. stress syndrome (OSS) 
o. therapy (OT) 
OCD 


osteochondritis dissecans 
ochronosis 

O’Connor 

O. finger dexterity test 


O. operating arthroscope 


OCT compound 


ocular prosthesis 


التهاب باطتة الشريان الس 
الحا الستطيل البولى 
م 4ے 
اوبراین 


و س 


إجرآء الزيحان المحقظي بحسب 


SC a 
اوبراین‎ 


oro ¢8‏ وو 


تصنيف أوبراين لكسور الكعبرة 


o 


قياس الزاوية بحسب أوبراين 


ا 
e ۶‏ ر 
تصنیف کسور الکعبرة بحسب 
و 
اوبراین 
u‏ ورج 


رزة اوبراين 
انسداد 


اتسداد معدي معوي (هضمی) 
انسداد بولي 
ا » ساد » سدادي 
الشرّيّان السدادي 
الكسر القَلعى ألسدادي 
ا ا 
سدادة الخزعة الخ ر وطبة 
العضلة السدادية الغائرة 
الوترالسلادق الخائرَ 
العصَب السدادي 
إصابة العص ا السدادي 
كطع العَصَب السدادي 
انر السدادي اائل 
الكم السدادي ٠‏ 
التهاب العّص السدادي 


گار 
اللَنّمة القذالة 
كسر اللقمة القذالية 

الحلع القذالي القَهقي 

تذالي ر رقي 
إیثاق القصل القذالي الرقّبي 

بيت الي رقي 

ر القدالي الرقبي 
الصيحة القذالبة الرقية 
شيت الي رکي. " 
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endarteritis O. 
oblong polyethylene 

acetabular cup 
O’Brien 


O. capsular shift procedure 


O. classification of radial 
fracture 
O. goniometer 


O. pelvic halo operation 


O. radial fracture 
classification 

O. staple 
obstruction 

gastrointestinal O. 

urinary O. 
obturator 

o. artery 

o. avulsion fracture 

conical o. 

core biopsy 0. 

o. internus muscle 

o. internus tendon 

o. nerve 

o. nerve injury 

o. neurectomy 

o. oblique view 

o. sleeve 
obturator-nerve neuritis 
occipital 

o. condyle 

o. condyle fracture 
occipitoatlantal dislocation 
occipitocervical 

o. arthrodesis 

o. fixation 

o. fusion 

o. plate 


o. stabilization 


عوض 

تقب الْقّب العوضي 
aT‏ 

عوض جذع الرأس 

الرزة العوض 

عرض الجذع الرأسي الإنسي 

جهيزة قطع العَظم بالشكلّ ۷ 

ع 


ية أوجاتا 


بدلّة الورك الملاطية بحسب أوه 
بدلة الورك بحسب اوه 
بدلة الورك بحسب اوه بريس - 
[مختصَر] 
تكو العظم الناقص 
مرهم »رهيم 
مرهم إلیز - کلورومیسیتین 
مرهم نوسبورین 
[مختصَر] 
کل مدينة أوكلاهوما 
كنل مدينة أو كلاهوما 


ك 
دبوس ألدز 


الجراب الرجّي 
ەرو 4 س 


انراز 
گرا , 


رس هت ہر و ااه 
ورم زیتي (ورم حبيبي شحمي) 


ور س 
e »‏ 


ص 


environmental medicine 
offset 
o. drill hole 
head-stem o. 
o. hinge 
medial head stem o. 
off-set V-osteotomy 
Ogata technique 
Ogden 
O. classification 
O. classification of 
epiphyseal fracture 
O. fracture classification 
system 
O. knee dislocation 
classification 
O. plate system 
Ogee acetabular component 
Oh 
O. cemented hip prosthesis 
O. hip prosthesis 
O.Press-Fit hip prosthesis 


OI 
osteogenesis imperfecta 
ointment 
Elase-Chloromycetin o. 
Neosporin o. 
OKC 
Oklahoma City cable 
Oklahoma city cable (OKC) 
Olds pin 
old, unreduced dislocation 
olecranization 
olecranon 
o. bursa 
o. fossa 
o. fracture 
oleoma 


Olerud pedicle fixation 


خلل التتسج العيني الأذئي الفقري 


استبتاء ACL‏ بحسب اودونوهيو 


القألب القطني بحسب أودونوهيو 


EE EE a 


ضماد اودونوهيو 
قطع الوجيه ‏ بحسب أودونوهیو 


س ا رە ار ۾ وو 
جبيرة الركبة بحسب أودونوهيو 
ەر وي و و 2 


إجراء أودونوهيو 


جر دار کات ب اودونوهیو 


اختبار أودونوهيو 

مَذلّث اُودونوهيو 

مث الشقاء بحسب أودونوهيو 
مذْلّث الشقَاء بحسب أودونُوهيو 
ا ت 


سنی الث 


كسر اللقّمة السنيّة الشكّل 
التثبيت الداخلى للكسر 

الس الک 
تالكر الستي الشکل 
الخ الستّي الحعامد 


بيت طرقي الاتۍ الستي الشكإ 


تیت 


٥ سے‎ 


منظر سئي الشكل بالاشعة السببة 


E 


الباحة المحورية السنية 
استقصال التاتى الستّى 


سني 

لظم ال 
[مختصر] ٠‏ 

العضلة الَقابلة للخنصر 
[مختصر] ٠ ٠‏ 


ورد 


منہت الركبة بحسب OEC‏ 
مکو الوب الَلكُؤي مع 
امجری OEC°‏ 
رفادة الأبض 0٤٤°‏ 
دعام الساعد/ لصم OEC‏ 
3 0 3 0 ا 
[مختصر] 


الطب المهني والبیئي 
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oculoauriculovertebral 
dysplasia 
Odland ankle prosthesis 
O’Donoghue 
O. ACL reconstruction 
. cotton cast 
. dressing 
. facetectomy 
. knee splint 
. procedure 
. stirrup splint 


test 


Sree e oes) 


. triad 
unhappy triad of O. 
O. unhappy triad 
odontoid 
o. condyle 
o. condyle fracture 
o. fracture 


o. fracture internal fixation 


o. fracture stabilization 


. perpendicular line 


© 


o. process 
o. process osteosynthesis 
0o. x-ray View 

odontoid-axial area 

odontoidectomy 
odontoideum 
O8 0. 

ODQ 
opponens digiti quinti 

OEC 
OEC knee immobilizer 
OEC lag screw component 

with keyway 
OEC popliteal pad 
OEC wrist/forearm support 
OEM 


occupational and 


2 


دة الغرسة ا لخزيتة بحسب 


بدلة الورك بحسب أومنيفيت 


و ۾ 


واقية طعم الو رك بحسب 
آومنيفیت 
بدلة أومنيفيت 
جهاز الركبة الکامل بحسب 
اومنیفیت 
بدلة الورك أمنيفلكس 
بهي ومني فلکسور 
ساد ال رك بحسب أُومني 
الوسط الظليل للأشعة بحسب 
أمنيباك 
اختبار رین أمنيترون 


a 


العضلة الكتفة 


ية قياس ا الو احد 
اء الواحد 
وى الواحد 
e‏ ا لحار جي الثاني الحانب 
دوالمستوى الواحد ٠١‏ 


إطار نتا ئي الجانب دو مستوی 


مشت جا احادي الجانب 


٠ دا‎ 


إطًار أحادي الجانب وحيد 


ٌ 


Ommaya reservoir implant 
material 
Omniderm dressing 
Omnifit 
O. HA hip prosthesis 
O. HA hip stent 


O. prosthesis 


O. total knee system 


Omniflex hip prosthesis 
Omni-Flexor device 
Omni knee brace 


Omnipaque contrast media 


Omnitron exercise testing 
omohyoid muscle 
omovertebral bone 
oncho-osteodysplasia 
ondontoid 


one-and-one-half spica cast 


one-bone forearm 
one-half 
o.-h. patellar tendon 
transplant 
o.-h. spica cast 
one-inclinometer method 
one-part fracture 
one-plane 
o.-p. bilateral external 
fixator 


o.-p. bilateral frame 


o.-p. deformity 

o.-p. instability 

o.-p. unilateral external 
fixator 


o.-p. unilateral frame 


ايرود 
التهاب الفاصل القلية 
اهاب الفاصل القلية 


التغذية 
انزلاق 
الفقرة النزلقة 
انرَلاق 
سلك الزيتون 
ويه 
ارك 


E 
نجعت اول‎ 

وشاح کسر الگ بحسب 
آوْمالي 


حماية الأدوات الَنْقوبة بحسب 


جهاز لواب الورك بحسب 


system 
oligoarthritis 
oligoarticular 
o. arthritis 
o. disease 
oligosegmental correction 
oligotrophic fracture 
nonunion 
olisthesis 
olisthetic vertebra 
olisthy 
olive wire 
Ollier 
O. approach 
. arthrodesis approach 
. disease 
. incision 
. lateral approach 
. rake retractor 


. technique 


OS OOOO 079 


. thick split free graft 


O’Malley jaw fracture 
splint 

Omed vented instrument 
guard 

Omega 
O. compression hip screw 


system 


O. plus compression hip الالضعَاطي الإضافي‎ E 


بحسب آوميجا ً 


سديلة تربية 

آومر- کابن 
استقصال الرس بحسب أومر- 
کابن 


ا 
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system 
omental flap 
omentum 
Omer-Capen 


O.-C. carpectomy 


O.-C. technique 
Omes 
Tricodur O. compression 


dressing 


التسّمير النقَوي الفتوح 
التسمير الفتوح 

ية الجراحة المفتوحة 
التدبيس الفتوح 
الرد الفتوح 
الرد الوح والتثبيت الداخلي 


ر التبعيدي 


الفتحة البطينبة الأمامية الوحشكة 


إرادي 


ت 


الْتابكة الاسفينية التو حة 


ت 
ت 


o 


. medullary nailing 


. nailing 


Oo 


o. palm technique 
o. pinning 
o. reduction 
o. reduction, internal 
fixation (ORIF) 
o. wedge (OW) 
o. wound 
open-book fracture 
open-break fracture 
open-end wrench 
opening 
o. abductory wedge 
osteotomy (OAWO) 
anterolateral ventricular o. 
(ALVO) 
voluntary o.(VO) 


o. wedge manipulation 


الْتابكة الاسفيتية الفتوح حة ة وإعادة o. wedge manipulation and‏ 


تطبیق الجبس 
فطع العظم الإسفيني الفتوح 


تمرين السلسلة ركب الفتوحة 
ظر مفتوح المقطع ٠‏ 
حذاء إصبع القدم افتوح 
جراجي 

مجهر جراحي 


غرفة العمليات 
زمن الجراحة 


ت 


جراحة > عملية 

جراحة الکتف بحسب آبُوط _ 
وكاس 

جراحة الورك بحسب آدامز 
جراحة إطالّة ردي بحسب 


جراحة الإزفاء بحسب باكر 


E A 


جراحة بانکارت 


جراحة بانکارت -ہوتی -بلات 


reapplication of plaster 

o. wedge osteotomy 
open-kinetic-chain exercise 
open-section nail 
open-toe shoe 
operating 

o. microscope 

o. room 

o. time 
operation 


Abbott-Lucas shoulder o. 


Adams hip o. 
Armistead ulnar 
lenghtening o. 
Baker patellar 
advancement 0O. 
Baker translocation o. 
Bankart o. 


Bankart-Putti-Platt o. 


ا لحد الأعَلى ذو التكرار الواحد 


مفهوم ال جرح الواحد والتدبة 
الواحدة 


a 


راصعة 


طعَم عر ي راصعي 
قالب الطْعّم العظّمي الرأصعي 
طعم حرفي إسفنجي راصعي 
الطَعم الرأصعي 

بدء راکم لاکتات الم 


ص س 


بداية آجلة 


ا 


وار البداية 
کمون البداية 
شوب اشر 
شوب لطر 
انعقاف الأظفار 
تسافط الأظفار 
فُطار ظَفري 
ظفر س القدم المطاري 


عضلَة لعحضآة الابلة لابهام اليد 
لي معتم 


3 


مفتوح 


اراش 


سې هو 


بیت ت مشاشة طم العَظم 


إصابة الحوْض كالكتاب الفتوح 


0 2 اکفتوح 
س اا 


السلسلة الح ركبة التو حة 
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one-repetition maximum 
(1-RM) 
“one wound-one scar” 
concept 
onlay 
o. bone graft 
o. bone graft cast 
o. cancellous iliac graft 
o. graft 
onset 
o. of blood lactate 
accumulation (OBLA) 
delayed o. 
o. frequency 
o. latency 
onychocryptosis 
o. nail 
onychogryphosis 
onychomadesis 
onychomycosis 
onychomycotic toenail 
onychotomy 
OP 
opponens pollicis muscle 
opaque synovium 
open 
o. amputation 
o. biopsy 
o. bone graft 
epiphysiodesis 
o. book pelvic injury 
o. C-D hook 
o. disk surgery 
o. double decked hook 
cervical system 
o. drainage 
o. epiphysiodesis 
o. fracture wound drain 
o. hook 


o. kinetic chain 


أُوبراین 
جر احة إعادة التسطيح 
رة الکسر تحت ادوري 
بحست کان 
جرآحي 
التنظير الفصلى ال جراحى 
یو ا 
بضع الفصل الجراحي 
ممسك الساق الجراحى 
صورة شعاعية جراحيّة 


مقابلة ا لخنصر (عضلة) 
آويتهام | 

ساد أوبنهايم 

داو بنهایم 

مشية آوينهايم 

علامة أو بنهایم 

اختبار السكتة ب تخب او بنهایم 
آوبنهایر 

سلك الرقاز ب بحسب وبنهاعر 


العارضة الْقَابلة 
مقًابلة الخنصر (عضلة) 
الخنصر 
لعضلة الْقابلة للختصر 
لعضلة الَمَابلة لابهام اليد 
مقابلة إبهام اليد 
جبيرة التقابلتيّن (من أصابع اليد) 
التقّل الْمابل 
راب القابلة 


resurfacing 0. 
Zickel subtrochanteric 
fracture O. 
operative 
o. arthroscopy 
o. arthrotomy 
o. leg holder 
o. roentgenogram 
o. site 
O’Phelan technique 


ophtalmic irrigator 


opiate receptor antagonist 


Opiela brace 
opioid receptor 


OPLL 


ossification of the posterior 


longitudinal ligament 

OPM 

opponens digiti minimi 
Oppenheim 

O. brace 

O. disease 

O. gait 

O. sign 

O. stroke test 
Oppenheimer 

O. spring wire 


O. spring wire splint 


opponens 


o. bar 


Oo 


. digiti minimi (OPM) 
o. digiti quinti (ODQ) 
o. digiti quinti muscle 
o. pollicis muscle (OP) 
o. pollicus 

o. splint 

o. transfer 


opponensplasty 
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a‏ قل الوتر بحسب بار 
عدیل باتیمَان جر احة التقل 


بحسب مایر 


جراحة باور ودرا -تروسلر 
. کی ب 

ا 

e 

اة ارتفاق الأصابع بحست 
e‏ جولدر . 

ا ا 

ll 

جراحة لدم خاي بحسب 
2 و 

e اون‎ 

جراحة فارمر 

جراحة الكسر قوق اللقمة 
بحست افرش 

جراحة الرضفة بحسب جاليازي 
E‏ 
جراحة الورك المعلّق 

جراحة إصبع القدم المعلَق 

e e‏ و 0 زا 
جراحة الورك ذي الحزمة الواحدة 
جراحة عدم الالجبار بحسب َ 
کریبین -سیلفر- سوتیلو 
جراحة الحافظة على الطَرّف 
جراحة ماك تاب 

- ستاك 
کاي۔ -صسیمونز 
aT‏ 
مينسور-تشيك 

جراحة القَدّم الرَحَاء بحسب ميلر 


iE ا‎ 


ES 
a 
جراحة هال ا وض بحسب‎ 


Mensor-Scheck hanging 


Barr tendon transfer o. 


Bateman modification of 


Mayer transfer o. 


Bauer-Tondra-Trusler o. 


Bora o. 
Bristow oO. 


Butler fifth toe o. 

Diamond-Gould 
syndactyly o. 

Durham flatfoot o. 


Dwyer clawfoot o. 


Eaton-Malerich 


fracture-dislocation O. 


Farmer o. 
French supracondylar 
fracture O. 
Galeazzi patellar o. 
Gardner o. 
hanging hip o. 
hanging toe o. 
I-beam hip o. 
Krempen-Silver-Sotelo 
nonunion O. 
limb-sparing o. 
MacNab o. 
Magnuson-Stack o. 
McKay-Simons 
clubfoot o. 


McLaughlin o. 


hip o. 

Miller flatfoot o. 
muscle sliding o. 
Neviaser o. 


Nicoll fracture o. 


Nirschl o. 


O’Brien pelvic halo o. 


order of activation 


رتبة الدة ر » أمر اتن : ر 


التصنيف الترت ordinal classification‏ 
بدلة الكاحل E‏ ار جون Oregon Poly II ankle‏ 
بولی 2 prosthesis‏ 
a‏ قابلة للسحب بحسب Oretorp retractable knife‏ 
آوریتورب 
ضخامة الأعضاء (ضخامة organomegaly‏ 
الأحشاء) 
الاهتداء orientation‏ 
الوجه السلامي القصلى phalangeal articular o.‏ 
الاهتداء الإإصّاري visual o.‏ 
[مختصر] ORIF‏ 
رد د مح کر نیت داخلي open reduction, internal‏ 
fixation‏ 
صل متشا origin‏ 
منشاًا رة adductor o.‏ 
منشأ الدالية deltoid o.‏ 


4 


حمی غير محكدة المعشاً 


fever of undetermined 0o. 
(FUO) 
منشأ الَشنية -الكابة‎ 


منشاً العضلة الثلاثية الأقسام 


8 


flexor-pronator O. 


tripartite muscle o. 


دبوس أو ریس Oris pin‏ 
الاشي المرودي ORLAU swivel walker‏ 
ل ل ا Ormandy screw‏ 


دبوس ارمکو 
ا الفمو ي البلعو مي 


Ormco pin 


oropharyngeal approach 


ورفینادرین (دواء مضا للهستامين orphenadrine‏ 
ومضاد لالتشتج ( 
سترات آلورفیناذرین o. citrate‏ 
رذ فتجزي بك Orphengesic‏ 
جر ورب -بوك Orr-Buck traction‏ 
مشت اورشرت م2 Orthairtome II drill‏ 
اجو ارب المضادة للصمًات ب Orthawear antiembolic wz‏ 
ر اُرثاور یر stockings‏ 
جهاز التقل الذاتي ب بحسب اور ر — Orth-erae autotransfusion‏ 
راي system‏ 
جهاز التقل الذاتي ب بحسب ار Orth-evac autotransfusion‏ 
فاك system‏ 
مصقَل العظم الآلى بحسب OrthoBlend powered bone‏ 
ا mill ٠‏ 


رأب الْمابلة الْبعدة للخنصر 
رأب الْمابلة البعدة للخنصر 
رأب الْمابلة بحسب باتيل 
رأب القَابلة المرب للخنصر 
بحسب ‌هوبر ˆ 


e 


اة وب 2 سایت 
التشاط الطهاتى 


بصري 

احتباس بصري 

۾ : 

اوبتي - فیکس 

MNE 
فیکس‎ 
فیکس‎ 

بدلة أوبتي دنکن 

جھاز الورك الگامل بحسب 
ا د کن 

ےه و ا 

تجويد ا لجس الحركي 


جهاز القياس الجر كي بحسب 


آبتوتراک 
وم 
[مختصر] 
المنتتجات العلاجية الفيزيائة 


ےه ,وو رو 0 
تصنيف آورآهيلي للنقص الطرفي 


الدفاع الفموي 
0 


الرباط الدويّري 
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abductor digiti minimi 0O. 


abductor digiti quinti O. 

Bunnel o. 

Huber adductor digiti 
quinti O. 


Manske-McCarroll o. 


opposers 

digital o. 
opposition 

o. contracture 

o. test 

thumb o. 
Opraflex drape 
Oproflex dressing 
Op-Site 

O.-S. dressing 
opsonic activity 
opsonization 
optical 

o. trapping 

Opti-Fix 


O. femoral prosthesis 


O. hip stem 


O. prosthesis 
O. total hip system 


optimizing motion 
palpation 
Optotrak motion 
measurement system 
OPTP 
Orthopaedic Physical 
Therapy Products 


O’Rahilly classification of 


limb deficiency 
oral defensiveness 


orbicular ligament 


جهاز الركبة التنقيحي بحسب 
أورثولوك أدفانتيم 
جهاز الركبة الكامل بحسب 
ورثولوك أدفانتيم َ 

البدلة الفلزية الخرْسيّة بحسب 
2 ا 
آورثولوك 

بدلة أورثولوك 

ستاد اورڈومدیگس 

شبكة التَقّويّم (أورثو) 

Si, 

اورثومت 

جھازال رة الكاملة بسب 
o‏ ء .م 
اورثومت اکزیوم 
و 8 

جهاز الورك التام آورثومت 


لاصق او رومیت 11 

ومو وو 

ورو مود 

الستاد الفقرى بحسب أورتو_ 
23 زر ا چ 
مو 

9 ۶ أ 

جبیره اوردو - مو 


٥ه س ےه‎ E 


سرير جراحة تقويم العظًام 
مبرد جراحة ويم العام 
مثقَّب جراحة تَقّويم العظَام 
منْقَّب جراحة تَقَويم العظام 
ملاط جراحة تَقويم العظَام 
ال ا 
مكشطة جراحة تَقويم آلعظًام 
أداة اطعة لحرا حة تقويم العظام 


مقياس العمق لقو يم العظًام 


مقياس الزاوية لتَقويم العظًام 


مجوب جرآحة ويم العظًام 
مطركة جراحة تَقَويم العظام 
معدن جراحة ويم العظّام 
e E‏ 


ی ر 


مرطام جراحة تقويم العظًام 


O. Advantim revision knee 
system 

O. Advantim total knee 
system 


O. implant metal prosthesis 


O. prosthesis 
Orthomedics brace 
Ortho-mesh 
Orthomet 

O. Axiom total knee 

system 

O. Perfecta total hip system 
Orthomite II adhesive 
Ortho-Mold 

O.-M. spinal brace 


0.-M. splint 
orthopaedic 
o. bed 
o. bone file 
o. broach 
o. bur 
o. cement 
o. chisel 
o. curette 
o. cutting intrument 
o. depth gauge 
o. drill 


o. dynamometer 


o. elevator 

o. felt 

o. forceps 

o. goniometer 
o. gouge 

o. hammer 

o. hardware 
o. hemostat 


o. impactor 


Ortho-Cel padding 


Orthochrome 
مو وو‎ 


ا و so‏ 
فلز الخرسة بحسب أآورثوكروم 


O. implant metal 


O. implant metal prosthesis 


orthodox procedure می‎ 
orthodromic 
Orthodyne Enhancer unit 


Orthofix 


وحدة الُعزز بحسب أرثودين 
8 مغ .ر 
اورتوفیکس 
م مو ره 
جهاز اورتوفیکس 


م ور 


جهيزة آورد فیکس 


O. apparatus 


O. device 


O. external fixator 


مچ رم ر 
2 اور توفیکس O. pin‏ 
أو ر و فلکس Orthoflex‏ 
ضماد اوروفٰلکس O. dressing‏ 


ي ° ا 
و ي ر 


۾ و 
آاورئوفلکس 


O. elastic plaster bandage 


حاصتة أو رو -فو م Ortho-Foam protector‏ 
منباه الم القابل للغرس بحسب Orthofuse implantable‏ 
ر ثوفیوز growth stimulator‏ 
اُورتوجين OrthoGen‏ 
ەر ووك 
منباه نموا بحسب O. bone growth stimulator‏ 
و م 
اورئو جين 


لمتباه القابل للعَرْس بحسب 

و مو ےه که E.‏ 
آورئو جين للکسر غير الجر 
E E‏ 


O. implantable stimulator 
for nonunion of fracture 


Ortho-Jel impression 


material 

Orthokinetics travel chair کش الترحال بحسب‎ 

ا َ‫ 

آرثو کینیتکس 

ر ا قو ج 
جبيرة أورتو - لاست Ortho-last splint‏ 
۶ ر 
آورتولاف Ortholav‏ 


ەس 8 ل کہ د 
إرواء أورتو لاف وجهيزة الملص O. irrigation and suction‏ 


device 
مړ 8 ل‎ 
O. jet منفث اورثولاف‎ 
O. jet lavage عسل بقث آورثُولاف‎ 
Ortholen sheet ملاءة أو ر لین‎ 
Ortholoc او رثولوك‎ 
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۾ مو 
اورتوبلاست 


ەر 8 رګ 


سترة أورثوبلاسٰت O. jacket‏ 
بلاستيك أو ر بلاسّت O. plastic‏ 
ر ا ی 7د ٥‏ 
جبيرة اورثوبلاست O. splint‏ 
جرح قور یم العظام orthopod‏ 
مقاور ۳ orthoses‏ 
البدلات والقاويم prostheses and o. (P&O)‏ 


القاويم الصدرد ية القطنرة العجز ية thoracolumbosacral‏ 
اللي والبسط والحني ال جانبي 
والدوران الستَعرّض 


o.-flexion, extension, 
lateral bending, and 
transverse rotation 


(TLSO-FELR) 


مقو ام orthosis‏ 
مقو ام تنڻ الور ك abduction hip o.‏ 
مقوام الإْطّار ۸ A-frame o.‏ 
مقوام الحبيرة الطائرة 1 1 
مقوام حبيرة الطائرة Airplane splint o.‏ 


مقو ام القدم اله لب العادي Aliplast custom molded‏ 
مقوام الكاحل 
مقوام الكاحل والقدم 
مقوام التعيد بحسب آنلاتا ك 
سکوتش رایت 
a 2 e‏ 
مقوام مفصل الركبة ذو القفل 
المقبضى 


foot o. 
ankle o. (AO) 
ankle-foot o. (AFO) 
Atlanta-brace o. 
Atlanta-Scottish Rite 
abduction o. 


bail-lock knee joint o. 


Beaufort seating 0O. مقوام التقعيد بی بیوفورت‎ 
Bedax o. َ مقوام بیداکس‎ 
o 2 2 


مقوام ستاد بوستون الصدرية Boston brace‏ 


مقوام الكل الملُوف 


thoracolumbosacral o. 


cable twister O. 


CASH o. مقّوام 0۸8۴ (کاش)‎ 
C-bar o. ° مقوام العارضة‎ 


مقوام الر ق cervical o. (CO)‏ 
المقوآم الرقبي الصدري 
ا 


الَقوام الرقبي الصدري القطني 


cervicothoracic O. 

cervicothoracolumbosacral 
o.(CTLSO) 

chairback o. 

cock-up splint o. 

corrective O. 


Craig-Scott O. 


سكين جراحة ويم العظًام 


العظًام 
حذآء أكسفورد لَقويم العظّام 
منْسَجّات العلاج الطبيعي لَقّويم 
العظًام e‏ 


كماشات جراحة تَقّويم العظّام 
بدلة ويم العظام ٠ ٠‏ 
مسحال تَفويم العظًام 
ESS‏ 
مقوار جراحة تقويم العظَام 
مبعاد جراحة تقويم العظًام 


ای ب ی کے ر ا کے کا 


فراضة جراحة تقّويم العظَام 
مقص جراحة تقويم العظًام 

رافع الكتف لتقويم العظًام 
جبيرة الترفوة الشريطية لتقّويم 
العظام . 
اقب الجراحي لمحراحة تقويم 
العظًام 

مبرد جراحي لمحراحة تقويم 
العظًام 

الكَماشات الجراحية لجراحة 
es‏ 

الملسلات الجراحي لتقويم العظًام 

منضدة جرآحة ويم ألعظام 

ر تصنیف رابطة رضوح العَظَام 


۾ مو 5 
آاورثوبالاست 
ا ° 
ضماد اورثوبالاست 
ستاد الكسر قحست ور ثوبلاسّت 
جبيرة إيزوبرينية بحسب 
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o. knife 


o. osteotome 


o. oxford shoe 

O. Physical Therapy 
Products (OPTP) 

o. pliers 

o. prosthesis 

o. rasp 

o. reamer 

o. retractor 

o. rongeur 

O. SCISSOIS 

o. shoulder elevator 

o. stockinette 


o. strap clavicular splint 


o. surgical drill 


o. surgical file 


o. surgical pliers 


o. surgical stripper 

o. table 

O.Trauma Association 
classification 


o.Universal drill 


OrthoPak 
O. bone growth stimulator 
system 
O. II bone growth 
stimulator 
Orthopedic Positioning 
Seat 
Orthoplast 
O. dressing 
O. fracture brace 


O. isoprene splint 


° ا‎ go 
تالور وولیامز‎ 
ای‎ 
مقوام داء لیج -بیرث‎ 


و پک ب کور 
مقوام الركبة بحسب لنوكس هيل 


مقوام عديد الأربطة للََحكُم في 
الركبة بحسب ليرمَان 

مقوام ارد ميتي -بودس 
لقو م الصدري القطني العجزي 
بحسب ليتارد 

مو رام الساق الطريل 

مقر ام المابلة الطويلة 

مقّوا م الطرة ف السقلى 

مقوام المشية التبادل 


E 

مقوام الكاحل والقدم القَوكّب 
(MAFO)‏ 

مقوام نوینجتون 

مقو ١‏ م الفتح الأمامي لتقَوب ریم 
العظام في نيويورك 


مقوام الركبة بحسب نوكو 
و رر ٥ ٣‏ 
القوائم الَتداخلة للمقوام 
القوائم لالت في الوم 
rs‏ 
مقوام ستاد مستد وتر الرضفة 


مقوام فيلس 
مقوام بلاستیکي 


Williams spinal o. 
leather o. 
Legg-Perthes disease o. 
Lenox Hill Knee o. 
Lerman multiligamentous 
Knee control 0O. 
L’Nard Multi-Podus o. 
L’Nard 
thoracolumbosacral o. 
long leg o. 
long opponens o. 
lower limb o. (LLO) 


LSU reciprocation-gait O. 


lumbosacral o. 

metal o. 

metal hybrid o. 

Milwaukee cervico- 
thoracolumbosacral o. 

Milwaukee scoliosis O. 

molded o. 

molded ankle foot o. 
(MAFO) 

Newington o. 

New York Orthpedic 
front-opening O. 

NuKO knee 

o. overlapped uprights 

overlapped uprights in o. 

parapodium o. 

patellar tendon-bearing o. 

patellar tendon 
weightbearing brace o. 

Phelps o. 

plastic o. 


plastic ankle-foot o. 


مقوام فرط التمديد الفقري 

الآمامى الصلیبی الشکّل 

ٌCILSO مقوام‎ 

مقر ام لدم الشر يطي بحسب 
دنیس برآون 

حلَة المغلاق الساقط بالمقوام 

مقوام قمص الركبة البادستيكي 

مقوام لولبي بلاستيکي 

مقوام امرف 

ر وا ا 


المقوام الصدري بالشكل 8 
مقوام المَدم الشريطي بحسب 


فیلاور 

مقوام آلر قبة للقحكُم في الكَني 
والبسط 

مقوام الکاحل والقدم مع تفاعل 
رضي 

مقوام القَدم 


مقوام الرقبة ذو اللصقات الأربع 

مقوآم الوسَادة بحسب فريكا 

شرام الط اللي 

مقوام الجر الهالي 

مقوام اليد 

مقوام الكاحل والقدم 
البلاستيكي الْمَولّب بالحرارة 


مقوام الورك 
مقا م الورك والركبة والكاحل 
و 


E 
EE ا‎ 
المقرام الصدري القطني العجزي‎ 
کی ا ر‎ 3é 


مو قد المتدلية الرلفة 


بحسب جوستو 
مقوام كلنْراك 


cruciform anterior spinal 
hyperextension O. 
CTLSO o. 


Denis Browne bar foot O. 


o. drop-lock ring 
elastic knee cage o. 
elastic twister O. 
elbow o. (EO) 
elbow-wrist-hand o. 


(EWHO) 


figure-of-eight thoracic O. 


Fillauer bar foot o. 


flexion-extension control 
cervical o. 

floor-reaction ankle- 
foot O. 

foot o. (FO) 

four-poster cervical o. 

Frejka pillow o. 

halo extension o. 

halo traction o. 

hand o. (HO) 

heat-molded petroplastic 
ankle-foot o. 

hip o. (HO) 

hip-knee-ankle-foot o. 
(HKAFO) 

Ilfeld splint o. 

Jewett 
thoracolumbosacral o. 

Jousto dropfoot splint, 
skid o. 

Klenzak o. 


knee o. (KO) 


مقوام الكاحل والقَدم البلاستيكي 
وام الكاحل والقدَم البلاستيكي 


plastic floor reaction 


الارة ضي .0 ankle-foot‏ 
مقو رام طوة ق الرقبة حيتت Plastizote cervical collar o.‏ 
بلاسىتزوت 
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مقوام الركبة 

مقوام الركبة والكاحل و المد 

امقوام الصدري القطني الحجزي 
بحسب نات ايور 

المقوام الفقري بحسب نابت - 


knee-ankle-foot o. (KAFO) 
Knight-Taylor 
thoracolumbosacral o. 


Knight-Taylor and 


توماس 

مقوام الصدر 

مقوام الفقار الصدذّري 
مسري قطي عجري 


4 مر 
مقوام صدري قطني عجزي 
ا ۳ 
مقوام تورونتو 


مقوام الركبة والكاحل والقدم 


الثلاٹی الجوانب ˆ 
مقوام لجع والورك والركبة 
والكاحل والقدم 


مقوام الرقبة النائي اللصقة 
مقوام القَدَp UCB‏ 

مقوام تحت الذرا 

شر الطرّف ري 
مقوام مساعد لني ا كفي 
VAPC‏ ˆ 

مقوام الور ك وال کبة بحسب 
قاري -داکت 

قوم الورك ال محبيريّة بحسب 
فون روسين ٣‏ 
مقوام تخفيف الثقَل 

مقوام وليامز 

مقوام الَررَة الشنية المعحصّمي 


بحب ورو سورب 


ا ¢ هه 


ا 


şo 
81 


عَرسة سة الرتکز التقوجي 
تقر بیوفلگس 

ال الأزرق التقو هي 
َقّویم دیزاین لاین ‏ 

َمویم دیاب -۸-ثوتیکس 
ویم درسفلکس 


ر 


trilateral knee-ankle-foot o. 


VAPC dorsiflexion assist O. 


مقوام الكاحل والقَدّم الملصنوع 

thoracic o. (TO)‏ ن جلیکول البو ك بروبیلین 
thorasic spine o.‏ 1 
thoracolumbosacral o.‏ 


(TLSO) 


الصنوع من جليكول البولي 
بروبیلین 1 

اممو ام م القطني العجز ي التالي 
الالخراحة 

مقوآم الإمساك (بشيء ما) 

مقوام الکاحل والقَدَمً۲۲8 


thoracolumbosacral o. 
Toronto O. 


total contact o. (TCO) 


مقّوام بلاستیکي ۲۲8 
trunk-hip-knee-ankle-‏ مقوام اآشي التبادلي 
foot o. (THKAFO)‏ مقوام حزام الأضلاع 

two-poster cervical o.‏ مقوام شاش 

UCB foot o.‏ مقوام عجزي حرففی 

underarm O.‏ مقوام ديو الأمّان 


TY 


ي 


upper limb o. (ULO) 


2 


رایت 

مقوام الصَلّب e‏ 
مقوام الَمابلة القصيرة 
مقوام الكتف المرقق المعصّم 


Vari-Duct hip and knee o. 


von Rosen splint hip o. 


اليد 
weight-relieving o.‏ مقوام الرقبة ذو الطوّق اللين 
Williams o.‏ [مختصر [ 
wrist-driven flexor hinge 0.‏ مقو م ت الجمجمة والقڌال 
wrist-driven prehension O.‏ و الك القلى 
wrist-hand o. (WHO)‏ مقوام فقر ي 
OrthoSorb‏ مقوام مسي رقازي التحّميل 
O. absorbable pin‏ مقوام الكاحل والقدم ذو السك 


الرقازي 
قرام إطاري لوقو ر 


E 


O. pin fixation 


orthotic‏ 9 الك ات 
o.attachement implant‏ مقوام قفصي ل بحسب 
Bioflex o.‏ سودیش 
Blue Line o.‏ امقام الصدّري 2 


DesignLine o. 
o. device 


Diab-A-Thotics O. 
مقوام الرقبة الطوقى بحسب‎ DressFlex o. 
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RE 9 0‏ 
المقرآم الصدري القطني العجزي 


polypropylene 
glycol-ankle-foot o. 
polypropylene glycol- 


thoracolumbosacral o. 


postoperative 
lumbosacral o. 
prehension o. 
PTB ankle-foot o. 
PTB plastic o. 
reciprocation gait o. (RGO) 
rib belt o. 
SACH o. 
sacroiliac o. (SIO) 
safety pin o. 
SAWA shoulder o. 
Scottish Rite hip o. 


semirigid o. 

short opponens O. 

shoulder-elbow-wrist-hand 
o. (SEWHO) 

soft collar cervical o. 

SOMI o. 

skull-occiput-mandibular 
immobilization orthosis 

spinal o. (SO) 

spring-loaded lock o. 


spring wire ankle-foot o. 


standing frame o. 


sternal-occipital-mandibular 


immobilization o. (SOS) 


Swedish knee cage o. 
Taylor 
thoracolumbosacral o. 


themoplastic ankle-foot o. 


Thomas collar cervical o. 


ورو تراك 
عصابة الجر ا لجدي اللاصق 
۾ go‏ 


ت اور -تراك 
ا تراك 


0 


ورو فت 
عصابة افر ۔فنت 


روم مو 0 


جر اورثو فلت 
حذاء الالنتام أورثوويدج 


القوس الوجهية بحسب أورثو - 
يومي 

منَظف الادوات بحسب 
ورتوزيم 

أورتولاني 
متاورة ا 


وق 


علامة آورتولاني 
احتباراورتولاي 


العظم الأخرمي 
الي الي 


9م 


فو الكاحلي 


العَظّم الابري الرَدَ دي 
عظم فيزاليوس 
جهاز قَطعَة المقبض المحمولة 


بحسب اوسادا 
ھم ه0 


اوسبورن 
و ەه 
صفيحة ورن 


Ortho-Trac 

O-T. adhesive skin traction 

bandage 

O-T bandage 
Ortho-Vent 

O-V. bandage 

O-V. traction 
OrthoWedge healing shoe 
Ortho-Yomy facebow 


Orthozime instrument 
cleaner 
Ortolani 
O. maneuver 
O. sign 
O. test 
os 
o. acromiale 
o. calcis 
o. calcis osteotomy 
o.carpalia accessoria 
o. intercuneiforme 
o.intermetatarseum 
o. lanula 
o. odontoideum 
o. peroneum 
o. supranaviculare 
o. supratalare 
o. sustentaculum 
o. talocalcaneus 
o. tibiale externum 
o. triangulari carpi 
o. trigonum 
o. trigonum syndrome 
o. ulnar styloidium 
o. vesalianum 
Osada portable handpiece 
system 
Osborne 


O. plate 


َمَویم 5818 


َقَويم فلکسي سبورت 

تقویم وظيفي 

التَقويم الّريح بحسب جولدن 
ويم الباقة بسب ولد 


ا 


تقویم روهادور-بولیدور 


تقوم روهادور-شیفر 
تقوم روهادور -ویتمان 


٤‏ ویم ال يأضي الفائق السلس 
يم العقب ال الکاحل 

1 ا 

تقویم سبورٹوتیکس 

التَقَور ریم الهيکلي الداخلي اکر ن 
الثابت المرتكر ˆ“ 

َقَویم ستراتوس 

التقَّويم قفص ب بحسب و 

تقوم سویرالن شیفر 

ویم ستوپین الاين 

تقویم ثرمو ۲۸/ روهادور 


ویم ترمو /۲٤٤‏ تبیفوم 


ا 
القاطع القوي 
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DSIS o. 

FlexiSport o. 

functional o. 

Golden Comfort 0. 

Golden Fitness 0O. 

Healthflex o. 

Kinetic Wedge o. 

Lyte Fit o. 

Mayer o. 

M-Pact flexible o. 

Rediform o. 

Rohadur-Polydor o. 

Rohadur-Schaefer o. 

Rohadur-Whitman o. 

SACH o. 

SAFE o. 

shoe o. 

o. shoe insert 

Slimthetics o. 

Soft Super Sport O. 

solid ankle, cushioned 
heel o. 

Sporthotics O. 

stationary attachement 
flexible endoskeletal o. 

Stratos O. 

Supralen cradle o. 

Supralen Schaefer o. 

Swiss Balance o. 

Thermo HK/Rohadur o. 

Thermo HK/ Tepefom o. 

Thinline uncovered o. 

UCOheal o. 

XO-soft-sole o. 


Orthotist 
Certified O. (CO) 


Certified Prosthetist and O. 


(CO) 


orthotome resector 


ا 


قفد عد equinus‏ 


اقتحام الثقَبة العظمة o. foraminal encroachment‏ أو شس رن - کوتریل 

الاستتباب العم o. homeostasis‏ يقَة المرقّق بحسب اوشبوزن چ 

م عظمی خار ج o. outgrowth‏ کوت يل 

نمو عظّمی ارم بالرضفة o. patellae outgrowth‏ إجراء أو ستو رن کور يل 

دی عط o. pin‏ مذبذب » متذبڌب 

الحلقة العظة بحسب لاکروي o. ring of Lacroix‏ وا مذیات 

البنية العظمية o. structure‏ مشار مذبذب 

تسج عظمي o. tissue‏ تذبذب ديدي 

فق عد E o. tunnel‏ من الدرجة 1 
عظيمة ossicle‏ ديذبة من الدرجة 2 

عظبْمة إضافية .0 accessory‏ او رجو د 


N و ا‎ oo 0 
ossicular chain replacement ةnيظعلl بدلَّة استبدال السلس‎ 


prosthesis 


انها المي 
E.‏ و 
التهاب السّمْحاق التعظمي 


0. 


ossiculum terminale 
ossifican 


periostitis O. 


۾ مي هه 


الى الحلفي بحسب أوسبورن 


الطريقة الْعدلة بحسب أوزجود 
قطع العظم القدويرى بحسب 
اوزجود َ 
أورجود- شلاتر 


ر وريھ ° 


داءِ جود شلاتر 


َعَظّمی ossificans‏ آفة أو رجو د شلاتر 
التهاب العَضل الْعظّم myositis O.‏ [مختصر] 
التهاب العَظم اَلْعَضّم (التهاب .0 osteitis‏ إدارة السّلامة والصحة المهنية 
آلعظم )ˆ 
ل ور ر 
عد ossification‏ 


و هه 
کلاب غرسي مرو بحسب آوشر 


ا ٍ ۳ 
ميضعة الكتف بحسب أوسى - 
8 0 
يقة أسموند - كلارك 
e2‏ 


[مختصر] 


التعظم الغاير التوضع التائ bilateral heterotopic O.‏ 
الجانب م 2 

o. center مکزا لتعظّم‎ 

ےر 8 ەم 

ectopic O. ر منتبد‎ 

ري و e‏ 

تعظم غضروفی داخلی enchondral o.‏ 
2 و 30 


و وه 


تعظّم الف ك السقلي 


تعظّم جاور للمقصل غار paraarticular‏ 
اوضع heterotopic O.‏ 

تعظم حوضی مدور ي ا َ pelvitrochanteric‏ 
التوضع heterotopic O.‏ 


heterotopic O. 


endochondral o. 
heterotopic O. 
iliac crest 0O. 


mandible o. 


membranous o. 


periarticular 


pisiform o. 


متلازمة الكرْب المهنى 
ر و و 
عَظم الرصغ 


اقب الح رآحى بحسب أسودّت 


E 


endplate o. 


مدمج ا 
الدمج | ۴ م 
جسر عد 
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O. posterior approach 
Osborne-Cotterill 


O.-C. elbow technique 


O-C. procedure 
oscillating 

o. gouge 

0. saw 
oscillation 

grade Io. 

grade Il o. 
Osgood 

O. modified technique 


O. rotational osteotomy 


Osgood-Schlatter 
O.-S. disease 
O.-S. lesion 
OSHA 
Occupational Safety and 
Health Adminitration 
Osher irrigating implant 
hook 
OSI-Schlein shoulder 
positioner 
Osmond-Clarke technique 
OSS 
occupational stress 
syndrome 
ossa tarsi 
Osseodent surgical drill 
osseointegrated 
osseointegration 
OosSeOUS 
o. attachment 
o. bridge 
o. bridge prevention 
o. defect 
o. drift 


. dystrophy 


Oo 


ية بی لل ا 2 
متمق العظم 
e‏ عظمية مكونة 
للعظم 
ورم انات العظم 
ورم بانيات العظم الفقري 
استفصالّ الوكعة العظمية 


الجسم ململ العظمي الغضروفي 
حؤول عَظمي غضروفي 

عظمي غضروفي 

طم اسٺوي ڪي ضوفي 


و ر 2 
بروز عطمي عضروفي 
r‏ ر E‏ 
حرف ي عصبروي 


التهاب العظم والغضرُوف 

السالخ 

التهاب العظم والغضروف 
الإسكي العاني 

لتهأب الحظم والغضروف اليقعي 


2 


حار اتم لظ ارون 


انحا العظم والضروف «التهاب 


transplantation 
o. defect 
o. graft 
osteoblast 
osteoblastic 
o. bone regeneration 


o. osteogenic sacroma 


osteoblastoma 
spinal o. 
osteobunionectomy 
osteocachexia 
osteocartilaginous 
O. eXOStOSIS 
o. loose body 
o. metaplasia 
osteochondral 
o. allograft 
. defect 


o 


o. fracture 


o 


. fragment 
o. graft 
o. injury 


. prominence 


O 


o. ridge 
osteochondritis 

o. dessicans 

o. dissecans (OCD) 


o. ischiopubica 


o. juvenilis 


o. necroticans 


osteochondrodesm- 


odysplasia 


osteochondrodystrophy 


osteochondrofibroma 


osteochondrolysis 


َعظّم الرباط ا تلفي الطولاني 


مقياس | 
ا العظم بحسب کونتشر 
منْمّب اوسوتوم 
سا کا ع 


ستئصال العظّم 
ستقصال عظم الشظية 
eT‏ 
التهاب العَظم ٤‏ 


التهاب العَظم الحرقفي اكتف 


التهاب العظم الْكَثفَ 
اهاب العظم المشوه 
تهاب عَظم السلامى القاصية 
آلتهاب العَظم الليفي الكيسي 
التهاب العظم الد 
اهاب العظم الهش (تكونُ 
آلعَظم النَاقص) 
التهاب العَظّم الْعَضّم (التهاب 
العظم الكتث) ٠‏ 
التهاب عظم العائة 
اهاب العَظم ا مكف غير 
القيحي 
التهاب ا القيحي 


مال الي 


الات اا اا 
داء المصال اي 
اعتلال عظمي مقصلي 
اعتلال عَظمي قصلي عصبي 
المنشاً 
عطي عضي 
العم الإسوي العَظمي القصلي 
زَرْع العم السو ي لمي ّ 
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o. of the posterior 
longitudinal ligament 
(OPLL) 

trapezium O. 

trapezoid o. 

triquetrum O. 

ossifying fibroma 
ossimeter 

Kiüntscher o. 

Ossotome bur 
ostectomy 

fibular o. 

partial o. 

osteitis 

o. condensans ilii 

condensing o. 

o. deformans 

o. distal phalanx 

o. fibrosa cystica 

o. fibrosa disseminata 


o. fragilitans 


o. ossificans 


o. pubis 
sclerosing 
nonsuppurative O. 

suppurative 0. 
ostemia 
ostempyesis 
osteoaneurysm 
osteoarthrilis (OA) 

o. arthritis 

o. disease 
osteoarthropathy 


neuropathic 0O. 


osteoarticular 
o. allograft 


o. allograft 


E E 
ر‎ 
ورام ليفي عظّمي‎ 
E 


ھک 


اتاک عظم احق 

انحلال العظام ا حرّض بالخطًام 
انحلل عظم الخد 

عظم التالي للرضح 


osteoenchondroma 


osteofibrochondrosarcoma 


osteofibromatosis 
osteofibrous dysplasia 
OsteoGen 
O. bone growth stimulator 
O. resorbable osteogenic 


bone-filling implant 


osteogenesis imperfecta (OD) 
osteogenic 

o. cell 

o. fibroma 

O. SafCOMa 
osteohalisteresis 
osteoid 

o. osteoma 

O. seam 
osteoinduction 
osteokinematic motion 
osteokinematics 
osteolipochondroma 
osteolipoma 


Osteolock 


O. HA femoral component 4J ن القخذ بحسب ب آوستيو ل‎ 
E 


O. hip prosthesis 
osteolysis 
acetabular o. 
debris-incited o. 
femoral 0. 
postraumatic O. 
osteoma 
osteoid O. 
parosteal o. 
osteomalacia 
osteomatosis 
osteomesopyknosis 
osteomized 


osteomusculocutaneous flap 


العظم ٣‏ الغضرو ف السالخ) 


ورم عظمي غضروفي 


3 


ورم عظمي غضروفي مشاشي 


ه0 


استفصال الورم العظمي 


الخغضروفي 


0D 


استصال آلورم العظمي 
الغضروفي داخل العصل 
ا رر ر 
ورام ا عظمي متعدد 
ورام غضروقي عظمي زليلي 
اعتلال عظمي في 


ا 0 ر 2 
ابكة عظمية غضروفية (ورَم عظمي 


عضروفي) 


س رو سے ر کے هړ ١‏ کي 


EE‏ ا 


و و 2 
الغضروفية 
2 ا 
نض العَظّم 
ا 4۶ ٠‏ 2 ا 
يقة بلونت لنقض ١‏ 
ور س ر 


الارتشاف بتاقضَآات العَظم 
کک العَظْم 
التوصيل المي 
آم عظمي مب وہ ر 
ور كيني عي ( کيسة عظمية) 


لحل العظمي روي 
ا لحتل العظمي اللو ي 
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osteochondroma 
epiphyseal o. 


excision Of O. 


intraarticular O. 


osteochondromatosis 
multiple o. 
synovial o. 
osteochondropathy 


osteochondrophyte 


osteochondrosarcoma 
osteochondrosis 


o. deformans tibiae 


0. dessicans 

0. dissecans 

o. of metatarsal 
osteochrondral slice 

fracture 


osteoclasis 


Blount technique for o. 


o. maneuver 
osteoclast 

o. tension staple 
osteoclastic 

o. resorption 
osteoclastoma 
osteoconduction 
osteocope 
osteocystoma 
osteocyte 
osteodystrophy 

Albright hereditary o. 


azotemic 0O. 
pulmonary o. 


renal o. 


الجبار عظمي عظموني 
عظم عظموني صفَاحي 
اقب ب الهوآئي س سنيو ن 


ي 


نخر 


o. bone union 
o. lamellar bone 
Osteone air drill 


osteonecrosis 


ت تخر العم الخامض اللارضحى nontraumatic idiopathic o.‏ 


تخر العظم التاليّ للرضح 


اوسو ین 


3oog 


د 


RT 


° 3oo 


بدلة الورك بحسب اوستيونیکس 


مکون اوسیو نکن أومتيفت 
إتشإيه ٠َ‏ 

اعتلال عظمي ا 

فة ةالاعتلال العظمي 


قلة | 

ال الا 
ي 
س 


آلا العظمية اللجسرة ة 
تشك التَابتَة ا 
خمل التابتة العظمية 

التابتة العظمىة لهاي 
التايتة العظمية ا فة 
مهماز التابتة لظ 
داء التوابت العظمية 


للظم » تعلق برأب العَظم 


مقاط سديلة بانية العَظمٌ 
استبتاء بانية العم 
التهاب العم الليفي الكيسي 
ابلطم 
رب العظم المَآمي الإلسي 
بحسب ماکیت 


انحلال العم 


posttraumatic O. 
osteoneuralgia 
Osteonics 

O. acetabular cup 


O. HA femoral implant 


O. hip prosthesis 


O. Omnifit-HA component 


osteopathia striata 
osteopathic lesion 
osteopathy 
osteopenia 
osteoperiosteal 

o. bone graft 

o. flap 

o. graft 
osteopetrosis 
osteophlebitis 
osteophyte 

bridging o. 

o. formation 

fringe of o. 

marginal o. 

posterior O. 
osteophytic spur 

osteophytosis 
osteoplastic 

o. flap clamp 

o. reconstruction 
osteoplastica 
osteoplasty 


Maquet anteromedial o. 


osteoplysis 


جيب التهاب العَظّم والنقي 
اتاب العَظم والنقي ٠‏ 


٠‏ التهاب العَظم والنقي الخاد 


العَظمى انعا ٠‏ 
التهابالعظم والنقي 
باللاهواتات 
التهاب العَظم و النقي بالفطري بات 
البرعمية 

تهاب العظم والنفي 
بالکلورامفنیکول 
التهاب العظم والنقي القخذي 
تهاب العظم والتقي بحسب 


لهاب العظم و النقي الصلّب 


بحسب جاري َ 
التهاب العَظْم و النقي الدمو ي 
اشا 
التهاب العظم و النقي العلاجي 
انشا 


لتاب العظم والتقي عبر لحي 


آلتهاب العظم والتقي المزمن 
الال ارصع 

التهاب العظم والنقي اليح 
آلتهاب العَظم والتقي الْصَلّب 
التهاب العم و التقي صلب 

یخبت جاري َ 

لتاب العم والتقي الفقري 
آلتهاب العظم والتقي تحت 


2 


الخاد الدموي النشاً 
لهاب العظم والنقي القحي 
التهاب الرليل - العد - التبثّر 
التهاب العَظم والنقي المفرط 
کک ات 


a.‏ ھ 


عظمون الوح الأساسية في ڊ ناء 


العْظّم) 
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osteomyelitic sinus 


osteomyelitis 


acute hematogenous 0O. 


anaerobic o. 


blastomycotic O. 


chloramphenicol o. 


femoral o. 


Gaenslen o. 


Garré sclerosing O. 


hematogenous O. 


iatrogenic O. 


nonsuppurative O. 


posttraumatic chronic O. 


pyogenic O. 
sclerosing O. 


sclerosing o. of Garré 


spinal o. 


subacute hematogenous 0. 


suppurative O. 


synovitis-acne- 


pustulosis-hyperostosis O. 


(SAPHO) 
tuberculous o. 
vertebral o. 

osteomyelodysplasia 


osteon 


osteonal 


o. bone 


0 ow 


و 5 


زیر - -اوستيو a‏ 
تهاب الزليل والعظم 
ت يت طرفي العَظم الهش 


2 2 


O E 


تش بيت طرفي العظم (استحدال) 
اط" العظم العمود 
کک 
تثبيت طرفي العَظم الفقر ی 
E2‏ القطني 
بیت طرفي التاتۍ الستّي 
تثبيت طرفي العم بالصفيحة 
اللو لڀ 
ق تثبيت طرفي الخ دالګلفي 
تيت طرفي الصدر ي 
E 2‏ ٍ 


0 3 ہے ° 


يت طرفي الفقار 


2 


(سارکوم ع 2 ا 


الشعيْرات) 
اهاب العَظر والآو ر دة ةالخثار ري 


طم بقاع لار 
الحربة 
lT‏ 
e A‏ 
مبضع العظم الصندوقي 
مضع العظم بحسب کامبل 
مبضع العظم بحسب کارول- 
مبضع | e‏ 
سمیث -بترسن 
AS‏ 


و ف ار 


growth stimulator 
Zimmer O.-S. 
osteosynOovitis 
osteosynthesefragen 
Arbeitsgemeinschaft 
für o. (AO) 
osteosynthesis 


anterior column oO. 


lumbar spine vertebral o. 


odontoid process O. 


plate-screw o. 


posterior column o. 


thoracic spine vertebral o. 


thoracolumbar spine 
vertebral 0. 
vertebral 0. 
osteotabes 


osteotelangiectasia 


osteothrombophlebitis 
osteothrombosis 
osteotome 
Albee o. 
Army o. 
arthroscopic O. 
back-cutting o. 
bayonet o. 
Blount o. 
Bowen o. 
box o. 
Campbell o. 
Carroll-Legg o. 


Caroll-Smith-Petersen o. 


Cavin o. 


انحلال العَظّم الجسيم 
کر ا 
تخلخل العظام 
اختبار قياس الكَتَافًة بالفوتون 


۱ ا 
تخا تَخَلخل عظم القخذ 


تلل العظًام اليقعي الخامض 


(اجهول السّبب) 

تلل العظام العابر الجهول 
السب 

م ٤‏ ا الكاذب 


متسب سینج للخل العظًام 
تَحَلْخل آلعظًام العابر 
تخل العظام مع الانخماص 
الفقري والتقيصة العصيية 


ور را ٣‏ 32 


العمود الفقري الصاب تَحَلْخل 


العظاء ˆ 


الخلية السليفة العظمة 


هشاش العظم ( تكون العَظم 
التاقص) الجهولة السب 


تخر عد إشعاعي انشا 
A‏ 


ساركومة عظمية متوسعة 
2 ت 


الشعيرات 


ورو 


س 
منباه مو العظم القابل للعَرْس 
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massive 0. 
osteopoikilosis 
osteoporosis 

dual photon densitometry 

test for O. 

femoral 0. 


idiopathic juvenile o. 


idiopathic transient O. 


o. pseudoglioma syndrome 


Singh index of o. 
transient O. 
o. with vertebral collapse 
and neurologic deficit 
osteoporotic 
o. bone 


o. spine 


osteoprogenitor cell 
osteopsathyrosis 
idiopathica 
osteoradionecrosis 
osteosarcoma 
conventional O. 
intraosseOous O. 
paraosteal o. 
periosteal o. 
spinal o. 


telangiectatic O. 
osteosclerosis fragilis 
osteosis 
osteospongioma 
Osteo-Stim 


O.-S. bone stimulator 


O.-S. implantable bone 


قطع العظم التبعيدي 

قلع لمطم ي 

قطع العظم الإسفيني التبعيدي 
لع ماري 
عع لظم قرت اة بحب 
أجليت 

عع لظم بحب ان 

قطع عظم السلامی بحسب كين 
قطع عَظم السلامى آلدانية 


بحسب آکین 
فطع الع الإسفيني اعلق 
بحب انسار مسج 


قط العظم ‏ بحسب أمستوتز- 
ويلسون 

قط عظم العقب الانزياحي 
بحسب اندر سون -فاولر 
قطع العَظّم الراوي 

فطع الترَوّي العظمي 

فطع العَظم العقبي الآمَامي 
قطع العَظّم عت رشن 


س العم امز یل بللدرران 


abduction o. 
abductor o. 
abductory wedge o. 
adduction o. 


Agliette supracondylar o. 


Akin o. 

Akin phalangeal o. 

Akin proximal 
phalangeal o. 

Amspacher-Messenbaugh 
closing wedge o. 


Amstutz-Wilson oO. 


Anderson-Fowler calcaneal 
displacement o. 

angular o. 

angulation o. 

anterior calcaneal o. 

Austin o. 

Axer lateral opening 
wedge o. 


Axer varus derotational 0. 


Bailey-Dubow o. 
Baker-Hill o. 
Balacescu closing 
wedge o. 
ball-and-socket o. 
ball-and-socket 
trochanteric O. 
base o. 
base-of-the-neck 0. 
base wedge o. 
basilar o. 
Bellemore-Barrett closing 
wedge o. 
Berman-Gartland 
metatarsal o. 


bifurcation 0. 


e 

a E E 
کک‎ 

ميض الحَظم اأنحتي بحسب 
هيس 

شح اطم الستقي بب 
هيس 

i AGE N 
EE NS 
ET 
ر‎ 
E E 
میردینج‎ 

مضع العظم بحسب مورلاند 
ي 
مضع بطم الدوان 
Sh E TS‏ 
بترسن 

رق العم الشحي بب 
ا 

مبضع | ظم المستة 
ا 
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Cherry 0. 
Clayton o. 
Cloward o. 
Cobb o. 
Compere O. 
Cottle o. 
Crane o. 
curved o. 
Epker o. 
grooving 0. 
guarded o. 


Hibbs curved o. 


Hibbs straight o. 


Hoke o. 
Joseph o. 
Lambotte o. 
Meyerding o. 


Meyerding curved o. 


Meyerding straight o. 


Moreland o. 
orthopaedic o. 
rotary O. 
Simmons o. 


Smith-Petersen o. 


Smith-Petersen curved o. 


Smith-Petersen straight O. 


straight o. 
thin o. 
unguarded o. 
Weck o. 
osteotomize 
osteotomy 


Abbott-Gill o. 


قط ال ي اي 
بحسب کوفنتري 

قطع الحَظم الخذي بحس 
کوفنتري 
ES‏ 
کوفنتري 

قطع العم القخذي بحسب 
کريجو ٣١‏ 
طح الم الهلالي 

قطع العظم العقبي الهلالي 
ی 


لم العظل بشکل الکوب وار 


قطع العظم الاسطواني ٠‏ 
قطع العَظم ا لضي بحسب 
ديجا 

قَطّع العَظم القَخذي الآجل 
قمع ۴ الخطوي بحسب 


دیروزا- جرازیانو 
قطّع العظم المزيل للدورآن 
قطع العَظم المشوري 
قطع العظم ا لضي المشوري 
فطع العظم حول الحق المشور 
قطع جسم العظم 
فطع العَظّم بحسب دیکینسون - 


و و e‏ 
کوتس -وودوارد -هاندلر 


دیکسون 
قطع العظم بحسب دايبولد ‏ 
بيجاني 
قط العَظم بحسب دیلواين - 


إیفانز 


قَطّع العظم بين الدورين بحسب 
و 5 


فطع الحَظم المثلطي القاصي 

فطع العظم الانزلاقي الائ 
القاصى 

قطع ا بشكل الَبّة 

قمع لظم بشکل لث 

فطع العظم الإسفيني الْعّلق 


س ت ع 


Coventry distal femoral o. 


Coventry femoral o. 


Coventry vagal o. 


Crego femoral o. 


crescentic O. 
crescentic calcaneal o. 
cuneiform O. 
cup-and-ball o. 
cylindrical o. 


Dega pelvic o. 


delayed femoral o. 


Derosa-Graziano step-cut O. 


derotational o. 

dial o. 

dial pelvic o. 

dial periacetabular o. 
diaphyseal o. 
Dickinson-Coutts- 
Woodward-Handler o. 


Dickson geometric O. 


Diebold-Bejjani o. 


Dillwyn-Evans o. 


Dimon-Hughston 
intertrochanteric O. 

displacement o. 

distal metatarsal o. 


distal oblique sliding o. 


dome o. 
dome-shaped o. 


dorsal closing wedge o. 
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قطع العظم الشتائي الُستوى 
قطع الحم الذوري النائي 
السترق 

ل ال ا اي ب ۰ 
بلُوْت 

فطع العظم بحسب برآكت 
قطع العظم الظتبوبي بحسب 
برت -کامبل 
E‏ 
E‏ 
قمع لظم بحسب کال 
فطع العظم بحسب كاتا 
قطع العظم اللاسسَمّى القوي 
ون 


قطع العظم بحسب خياري 
خياري 


قطع العَظم الإسّفيني الُعَلّى 

فطع العظم المشطي الداني 
الظهراني التضير الإسقيني 

قطع العَظم القاعدي الْعَاوض 

قطع العظم الدائري الَنضبط 

طم العظم الظنبوبي الداني 
بحسب کونفنتري 


فطع العَظم الْحَوش 


biplane o. 


biplane trochanteric o. 


Blount displacement o. 


Brackett o. 


Brett-Campbell tibial o. 


calcaneal o. 
calcaneal L o. 
Campbell o. 
Canale o. 

canal innominate o. 


Carstan reverse wedge O. 


Cartam-Treander revese 
wedge o. 

Chambers o. 

chevron o. 

Chiari o. 


Chiari innominate O. 


Chiari-Salter-Steel 
pelvic o. 
closed intramedullary o. 


closed wedge o. 


closing abductory wedge o. 


(CAWO) 


closing base wedge o. 


closing wedge o. 

closing wedge greenstick 
dorsal proximal 
metatarsal 0. 

Cole o. 

compensatory basilar o. 

controlled rotational o. 

Conventry proximal 
tibial o. 


countersinking O. 


قلع التظم مع الط الهندسي 
قطع العظم مع البسط قوق اللَقمة 
الهندسي 

قَطع العظم بحسب جربرت 

قطع الحَظم آلائل المشطي بحسب 
جیانستراس 

قطع الحَظم المشطي الائل بحسب 
جیانست راس 

قطع العَظّم بحسب جيبْسون- 
e‏ 
قطع العظم أحقّاني 

قطع العظم الإسفيني للق 

بح انجولدن 
eT‏ 


رفردین 
فطع الحَظم الشنطي القَاصي 
الداني التضير . 
س لظم ب بحسب جرین - 
اترْمّان 
ا العَظّم الو شاحي بالشکل 7 
حيبت جوداس 
قَطّع العظم بحسب هبر كرافت 
قطع العظم المشطي بحسب حَدَاد 
فطع العظم هرمان - جارتلاند 
فطع عظم على الظنبوب 
a N‏ 
قلع التطم غرفي 
قطع العظم الكردسي الشاشي 
بحسب إجرام - كانل -بيتي 
فطع العظم اللاستمّى ٠‏ 
قطع العظم بين الدورين 
فطع العظم بين الدورين الاآفْحج 
قَطع العظم من داخل الفصل 
قطع العظم داخل الحفظة َ 
قطع العظم داخل المشَاش 


geometric extension O. 

geometric supracondylar 
extension O. 

Gerbert o. 

Giannestras metatarsal 
oblique o. 

Giannestras oblique 
metatarsal 0. 


Gibson-Piggott O. 


Gleich o. 
glenoid o. 


Golden closing wedge o. 


Grant-Small-Lehman 
supracondylar 
extension O. 

Greenfield o. 


Green-Reverdin O. 


greestick dorsal proximal 
metatarsal o. 


Green-Watermann o. 


Gudas scarf Z-plasty 0. 


Haber-Kraft o. 
Haddad metatarsal o. 
Herman-Gartland o. 
high tibial o. (HTO) 
Hirayma o. 

iliac o. 


Ingram-Canle-Beaty 


epiphyseal-metaphyseal o. 


innominate O. 
intertrochanteric O. 
intertrochanteric Varus O. 
intraarticular O. 
intracapsular o. 


intraepiphyseal o. 
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ا حلفي 
فطع الَعَظم الشطي الخلفي 
الداني 
فطع العَظم اكَلفي بالشکّل ۷ 
قطع العظم الإسفيني ا حلفي » 
ان اي اي 
قطع العظم الَظهراني الي 
کک العَظّم الإسفيني الظَهراني 


فطع العَظم بحسب دیور 

قطع لظم بحسب إراباون 
عط العظم بحسب آمو 

قطع العظم امشاشي الكردسي 
فطع العظم بحسب إبرایت 
قمع الحظم آلمشوري ب بحسب 
إبرآایت 

فطع العَظم بحسب إسترسون 
لوكعة الحباطين ٠َ ٠‏ 

قطع العظم بحسب إيفائز 
2 العقبي مامي 


ع لظم لبي بحسب 
يقار ٣٠١‏ 


كلع الظم لشتني 
قطع العظم بالَسط 
إخفاق قطع العَظم 

قطع العَظّم القخذي 


dorsal proximal 
metatarsal O. 
dorsal-V o. 


dorsal wedge o. 


dorsiflexory oO. 


dosiflexory wedge o. 


double o. 
Dunn o. 


Dunn-Hess trochanteric O. 


Dwyer o. 
Elizabethtown o. 


Emmon o. 


epiphyseal-metaphyseal o. 


Eppright o. 
Eppright dial o. 


Estersohn o. 
Estersohn o. for tailor’s 
bunion 


Evans o. 


Evans anterior calcaneal o. 


Evans calcaneal o. 


eversion O. 
extension O. 
failed femoral o. 


femoral o. 


فطع ذو وار منت Ferguson-Thompson-King‏ 


فرغسون -تومبسون- کینج 
فطع العظم بحسب فرتانديز 
قلع التطمبالني ٠‏ 
عع الم بحسب قازار 
قطع العظم الإسفيني اعلق 
الوحشي بحسب فرينش 


قط العم بحسب جات 


two-stage O. 
Fernandez o. 
flexion o. 
Fowler o. 
French lateral closing 
wedge o. 


Gant o. 


SS 


Leach-Igou step-cut 
medial o. 

Lelièvre o. 

Lichtblau o. 

Lindseth o. 

Ludloff o. 


Macewen-Shands o. -شندس‎ N ٠ 


malleolar o. 
o. of mandible 
mandibular o. 


Maquet dome o. 


Marquardt angulation o. 


فطع العَظّم خسنت مارتن Martin o.‏ 
ك تحت Mau o.‏ 


medial displacement o. 
E فطع ازيا ا‎ 


medial opening wedge o. 


metacarpal o. 
metaphyseal o. 
metatarsal o. 
metatarsal neck o. 
metatarsal oblique o. شط‎ ١٠ قط العظم ااا‎ 
: ا ر‎ 
metatarsal proximal dome o. فطع فبة العَظّم الدانية ا‎ 
E4 طع الحظم الط ب‎ 
رفردین‎ 
۷ قَطّع العظم المشطي بالشکّل‎ 
0 go ت ت ر‎ 
فطع العَظم بحسب مولسوورٹث‎ 
قطع الحَظم بين الذوري الأفْحج‎ 


metatarsal Reverdin o. 


metatarsal V-shaped o. 
Mitchell o. 
Molesworth o. 


Mueller intertochanteric 


1 مل Varus O.‏ 
فطع ا 2 ا 3 یلی خش Mueller transposition o.‏ 


میولر 
فطع العَظم الائل 
فطع العظم إسفيني القاعدة الئل 
فطع العظم مع لائر زاح امائل ٠‏ 


(OAWO) الفاح‎ 


oblique o. 
oblique base-wedge o. 
oblique displacement o. 


opening abductory wede o. 


- 491 - 


قطع العَظم کپ ون Irwin o.‏ 
فطع العَظْم ر نحشت جاباس Japas o.‏ 
فطع العَظْم ر بحسب جونسون Johnson o.‏ 
قعل ٤‏ بشکل الراف أفدة ب بحسب 
جونسون 
قطع العَظم بحسب کلیش Kalish o.‏ 
فطع العظم بحسب کابلان Kaplan o.‏ 
ل 


Johnson chevron o. 


Kawamura dome o. 
Kawamura pelvic o. 


Kelly-Keck o. 
Kempf-Grosse-Abalo 
Z step o. بحسب کمف - جروس -آبالو‎ 
Kessel-Bonney 
extension O. 


Kitaoka-Leventen o. 


ا ا المشطي مع lllزljحة Kitaoka-Leventen medial‏ 


کے 


الانسة دجب و 


جر چ 


metatarsal o. لفنتن‎ 
E 


displacement 


Koutsogiannis O. 


کوتسوجیانیس 

فطع العظم العقبي ب بحسب Koutsogiannis calcaneal o.‏ 
کوتسوجیانیس 

ي العظم مع الانزي العقبي Koutsogiannis calcaneal‏ 
بحسب کوتسو ا displacement o.‏ 


قَطع العَظم بحسب 
کوتسوجیانیس قاور - 
أندرسون 

فطع العظم بحسب کرامر۔- 
کریج -نویل 

فطع قاعدة عق عظم القخذ 
بحسب کرامر - کریج-تویل 
فطع العظم بحسب لامبرينودي 
قطع 0 الإسفيني اعلق 


Koutsogiannis-Fowler- 


Anderson o. 
Kramer-Craig-Noel o. 


Kramer-Craig-Noel basilar 
femoral neck o. 
Lambrinudi o. 


lateral closing wedge o. 


lateral displacement o. 
lateral opening wedge o. 


قطع لظم الإسفيتي بالفتح 


الوحشي 


قطع العظم ب بحسب روت - 
e‏ 
قَطع العظم الأفحج المزيل 


للدورآن بحسب روت - سیجال 


قمع کش الدوراني 


فطع الَعَظّم بحسب سميلسون 
قطع العظم ألعَقبي الهلالي 
تخت اون 

قطع العظم بين الَذورّن بحسب 


سارمینتو 
قطع العَظّم بحسب سکانز 
فطع العظم آلو شاحي 
قطع العَظّم الوشاحي بالشكل 7 
قطع التزوي العَظمي بحسب 


شانتز 
فطع العظم الى الظهر اني 
بب شوارتر 


العظم ادوري الشتائي 


Root-Siegal o. 


Root-Siegal varus 
derotational 0. 

rotational O. 

Sakoff o. 

Salter o. 


Salter innominate O. 


Salter pelvic o. 


Samilson o. 

Samilson crescentic 
calcaneal o. 

Sarmiento 
intertrochanteric O. 

Scanz o. 

scarf O. 

scarf Z-0. 


Schanz angulation o. 


Schanz femoral o. 


Schwartz dorsiflexory O. 


Siffert intraepiphyseal o. 


Siffert-Storen 
intraepiphyseal o. 
Simmonds-Menelaus 

metatarsal 0. 


Simmonds-Menelaus 


proximal phalangeal o. 


Simmons oO. 


Smith-Petersen o. 


Sofield o. 


Southwick biplane o. 


Southwick biplane 
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قطع العَظّم الإسفيني الفا 

فطع العظم الكلسي 

قطع العَظم الدائر ي ب بحسب 
اوزجود 

قطع العَظّم الداني بحسب باويز 

فطع العظم لأر بحسب باود رياز 

فطع العَظّم بالشکّل ۲ ب ۷ بحسب 
باویڵز 

بطريقة ية الوتد في 


ت ر مرضي 
فطع العَظم حول المحفظة 
بحسب بمبرتونَ 


تع العظم حول الحفظة 


ا ف 
قطع العظم آلحرفي ا حلفي 
ا 


ت العظم الداني بشكل القبة 
فطع العظم الذي الداني 
قطع العَظّم امشطي الداني 
قطع عظم السلامى الداني 
فطع العظم البو ي الداني 
قطع العَظْم الإسفيني للکعرة 
فطع العظم بحسب رانَاوٌات - 
دي فیوزت سرون 
فطع العظم بحسب ربابورت 
قطع العظم آلردّي 
فطع العظّم بحسب رفردین 
شل لظم بب ررین۔ 
لایرد 
فطع العظّم العقبي المعكوس 
بحسب دیلواین -[یفانز 


كلع لطم يني اموس 


opening wedge o. 
os calcis O. 


Osgood rotational o. 
Pauwels proximal o. 
Pauwels valgus o. 
Pauwels Y-o. 


peg-in-hole o. 


Peimer reduction O. 


pelvic o. 


Pemberton pericapsular o. 


pericapsular o. 
phalangeal o. 

o. pin 

Platou o. 

Pol Le Coueur o. 
posterior iliac O. 


posterior spinal wedge o. 


Pott eversion O. 


proximal dome o. 
proximal femoral o. 
proximal metatarsal o. 
proximal phalangeal o. 
proximal tibial o. 


radial wedge o. 


Ranawat-DeFiore-Straub o. 


Rappaport o. 
reduction O. 
Reverdin o. 


Reverdin-Laird o. 


reverse Dillwyn-Evans 
calcaneal o. 


reverse wedge o. 


قطع العظم المشطي الستعرض 

فطع العظم قوق اللْقمة 
المستعرض 

لاي 

قلع لتم لثمي بب 
تریثوان 

قطع العَظم الثلاثي الستوى 

قطع عَظْم اللاسكی الثلائى 

فطع العظم ادوري 

فطع عظم الحديبة 

قطع العظم الأروح غير الخطط 

لع لظم الآزح 

فطع العظم البسطي الآر 

قطع العظّم الظنبوبي العلوي 
الأروّح 


فطع العَظم الإسفيني ب بين الدورين 


الأروّح 


transverse metatarsal O. 


transverse supracondylar o. 


trapezoidal o. 


Trethowan metatarsal 0o. 


triplane o. 

triple innominate 0. 
trochanteric O 
tubercle o. 
unplanned valgus o. 
valgus o. 

valgus extension O. 


valgus high tibial o. 


valgus 


intertrochanteric-wedge o. 


قطع العَظّم تحت الدور ي valgus subtrochanteric O.‏ 


فطع العَظّم الستادي الإسفيني 

الأروّح 

فطع العظم الستادي بالشکل ۷ 
الأروّح 

قطع العَظّم الأفْحج 

قطع العَظّم التدور يري الأفحج 
فطع العظم التقصيري 

قطع العظم قوق الكَعب الأفحج 


E 


عع انزياحي انل للم 
تتا ولزن 

فطع عظم الکاحل بحسب ویلتز 
قطع العظم فو ق الكَعْب ٠١‏ 


valgus wedge-prop o. 


valgus Y-shaped prop o. 


Varus O. 


varus rotational o. (VRO) 


varus rotation shortening O. 


varus supramalleolar o. 
V-shaped o. 

Waterman o0. 

Weber humeral o. 


Weber subcapital o. 


wedge o. 
wedge-shaped o. 
Whitman o. 
Wilson o. 
Wilson oblique 
dispacement o. 
Wiltse ankle o. 


Wiltse varus 
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الْستوى بحسب ساوثويك 
قطع الظم الشتوكي 
قطع 2 اگائل ب بحسب 


طم العَظم خلال الدوري 
بحس ساجركا ٠‏ 

فطع العَظّم التّڏويري خلال 
الدوري بحسب e‏ 
تلع الكظم قر للقت 

فطع العظم الأفحج قوق اللقمة 
قطع العَظّم قوق الكعب 

قَطع العَظم المزيل للدوران قوق 
الكعب 

قطع العَظم المزيل للدورآن 

a. فو‎ 


e 


۴ ا الأثشي 

V بالشکل‎ 

قطع العظم ا 

فطع أحدوبة الظنبوب 

فطع العَظّم التّديري خلال 
الدوري 

قطع العظم الْستَعرّض 

فطع العظم الجدلي الستعرّض 


trochanteric O. 
spinal o. 


Sponsel oblique o. 


Stamm metatarsal 0O. 
Steel o. 


Steel triple innominate o. 


step-cut O. 
step down o. 


Stren intraepiphyseal o. 


subcapital o. 
subcondylar o. 


subtrochanteric O. 


Sugioka transtrochanteric 0. 


Sugioka transtrochanteric 
rotational 0o. 

supracondylar o. 

supracondylar varus o. 

supramalleolar o. 

supramalleolar 
derotational o. 

supramalleolar varus 
derotation 0O. 


Sutherland-Greenfield o. 


tarsal o. 

tarsal wedge o. 

Thompson telescoping 
Vo. 

through-and-through 
V-shaped horizontal o. 

tibial o. 

tibial tuberosity 0. 

transtrochanteric 
rotational O. 

transverse O. 


transverse diaphyseal o. 


مداد الذراع 

مداد القالب 

جبيرة ةالمعصّم الحلفية ت مراد 
Ss‏ ھا 


مداد هارنجتون 
مداد الافترآق بحسب هارنجتون 


ی ا 


جبيرة ة مدادة 

طريفة التنظير الصلي من ا حارج 
إلى الحارج 

دورآن خارجي 

بيضَوي 
المكشطة الكأاسية البيضاوية 


اختبار التمرين العلو ي 
ر جرالزج اللوي 


جر علوي 


تراکب 

رأكب الظنبوب والشظية 
متداخل 

الأعمدة التداخحلة في لمقوآم ۱ 
خنصرالقدم | e‏ 
یرد » ترفید 

وو 

الترسم التمهيدي الترفيدي 

صفيحة ترفيدية 

ترفيد الاأشعة السينئة 
ےه وی r‏ 


اميل الاضعاطي المْرط 
الَحّميل الالتوآئي الْمْرطَ 


output 
urinary O. 

outrigger 
O. arm 


O. cast 


dorsal wrist splint with o. 


Harrington o. 
Harrington distraction o. 
o. splint 
outside-to-outside 
arthroscopy technique 
outward rotation 
oval 


o. curved cup curette 


o. washer 
ovalis 

fossa 0. 
overcorrection 
overdistraction 
Overdyke hip prosthesis 
overgrowth 

bone o. 

terminal o. 
overhead 

o. exercise test 

o. olecranon traction 

o. traction 
overlap 

tibiofibular o. 
overlapped 

o. uprights in orthosis 
overlapping fifth toe 
overlay 

o. drafting 

o. plate 

x-ray O. 
overload 

compression O. 


torsional O. 


فوهة ۰ج .وهات) 
طريقة القطف بحسب أوستراب 


ê o 
اوزويستري‎ 


حرزالعجز بحسب أوزويستري 


یھ ے٠‏ وق و 


وروي 
e‏ 


ەر م 


اوزويستري -اوبراین 
اة مهنية 


وتو 
البدلّة الديتاميكية بحسب اوق 
e‏ 


بدلّة أوتو بوك 


حلع الحوض بحسب أُوتو 


ركبة الاحتكاك الْستمرٌ بحسب أوتو 


-بوك سيفتي 


إجراء أودارد 


خارج 
التجعد الخارجى 
الْباعدة بين الاأدام للخارج 


ر وو ا 


وو 


رار 
الما رال ا لخارجي 


E EE 


suprmalleolar o. 
Yancey o. 
Yuo. 
osteotomy-osteoclasis 


Moore 0.-0 


osteotripsy 
ostium, pl. ostia 
Ostrup harvesting 
technique 
Oswestry 
O. Disability Score 
O. index 
Oswestry-O'Brien spinal 
stapler OT 
occupational therapy 
Otto 
O. Bock Dynamic 
prosthesis 
O. Bock prosthesis 
O. pelvis dislocation 
Otto-Bock Safety 
constant-friction knee 
Oudard procedure 
out 
draped o. 
toeing 0. 
outcome measures 
Outerbridge 
O. classification 
O. scale 
outflow cannula 
outgrowth 
osseous O. 
osseous patellae o. 
outlet 
supraspinatus O. 
o. view 
outpatient physical 
therapy 


کسید الإیثيلین 


ا م 


الأکس ال 
أكسيد الإيثيلين المعقّم 


وھ م ا 


مقياس التاأكسج 


ره و 


مقياس التأكسج النبضي » مقياس 


البّض والأكسجين 
اکسیستاد 

و و سرك و و لر ك 
اکسیکودون (مسکر مخدر) 


ُکسي مورفون (دواء مسکن" 
7 

ُڏسي فينبوتارڙون (دواءٌمُضاد 

هاب وسکن) 

معجلالولادة 

الكلبسيلة ا لعجل للولادة 


ethylene o. 
oxide-sterilized 
ethylene 0.-s 
oximeter 


pulse o. 


Oxistat 
oxycodone 
oxygen 
dysbaric o. 
epiphyseal o. 
hyperbaric o. 
o. seizure 
o. tension 
o. therapy 


oxymorphone 


oxyphenbutazone 


oxXytoca 


Klebsiella o. 


دفع مفرط 
خنصر القدم الْمتطي 
التخييط الْمُرط 
مدید مقرطً 
ضعف بفرط التَمديد 
َعم الدسار بحسب أُوفرتّون 
مقرط الشد 
فرط الاستعمال 
إصابة بفَرط الاستعمال 
متلازمة فرط الاستعمال 
[مختَصر] 
إسفين مفتوح 
حریرأونز 
رة اوستري 
اوکڏساسيين (مضاد حيّوي) 


r ورو‎ 


او کسابروزین (دواء مضاد 
للالتهاب) 

بدلة أكسفورد 

اُکسیکام 

أكسدة » تأكسد 
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overpull 
overriding fifth toe 
oversewn 


overstretch 


overstretch weakness 


Overton dowel graft 


over-tying wire 
overuse 

o. injury 

o. syndrome 
OW 
open wedge 
Owens silk 
Owestry staple 
oxacillin 


oxaprozin 


Oxford prosthesis 
oxicam 

oxidation 
carbohydrate o. 


oxide 


وحدة العناية بعد التخدير 
وسادة » رقادة 

الوسادة البطنبة 

وسادة السدياة البطنية 
وسادة آرثروبور 

وسادة لحف آرثروبور 


الوسادة ا العقبة 
ۇنسادة لادية بشکلّ الحدوة 
الوسادة الدهنية تحت الرضقة 
وساد و العحكم بالرکبة 


Postanesthesia Care Unit 
pad 

abdominal Pp. 

abdominal flap p. 

arthropor Pp. 

arthropor cup Pp. 

artificial fat Pp. 

buttocks p. 

decubinex p. 

digital p. 

elbow p. 

fat p. 

HAPAD medial arch p. 

heel p. 

heel fat p. 

horseshoe-shaped felt p. 

infrapatellar fat p. 

knee-control orthosis P. 

knuckle p. 

lamb's wool p. 

metatarsal Pp. 

Mikulicz p. 

navicular shoe p. 

OEC popliteal p. 

patellar fat p. 

patellar orthosis Pp. 


Pelite p. 


منفعل »سبي 
الل ثالداني 
ال صم ےم 


2 
تعر مال ل 


ا 


كمادة باردة بحسب إرجوفورم 


الكمادة الباردة الحياطية بحسب 


رزمة معالحة السلوك العرفي 


کریة حمراء مکدوسة 


° 2 


التسليخ الحركفي العَميق بحسب 
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P 

passive 
P/3 proximal third 
PA 

posteroanterior 
pachydysostosis 
pack 

ErgoForm cold p. 

ErgoForm contoured 

cold p. 

gel p. 

hot p. (HP) 

ice Pp. 

vaginal p. 


Package 


Cognitive Behavior Therapy 


P. (CBTP) 
packed red cell 
Pack-Ehrlich deep iliac 

dissection 
packing 

Adaptic p. 

gauze p. 

Nu Gauze p. 

wound p. 
Pack technique 
PACU 


آم ظهر الراهقين 


adolescent back Pp. 


آم ناء الراحة Pp. at rest‏ 
ألم اله back p.‏ 
آم لظهر P‏ 


Behavioral Assessment of P. 


(BAP) 


الق اسلو کي للام 
آم حارق 


آم حراقي 

آم بالجانب الُقابل 

آم الساق التصالبة 

آم إزالة التدفْعَات الواردة 


burning Pp. 
causalgic Pp. 
contralateral p. 
cross leg p. 


deafferentation p. 


(الحسسة) 
آم جلدي قطاعي dermatomal p.‏ 
آم رقبي فرصي انشا diskogenic neck p.‏ 
رسال p. drawing ٤‏ 
آم کلیل dull aching p.‏ 


متلازمة خكل الوظيفة الآلية 
e‏ 
آم ظهري وظيفي 

نظرية التحكُم لوبي للام 


p. dysfunction syndrome 
epicritic Pp. 
functional back p. 


gate control theory of Pp. 


آم حقّاني عفاي glenohumeral p.‏ 
ا ار ی groin Pp.‏ 
الا growing P.’s‏ 
آم الارتطًام impingement Pp.‏ 


p. induction 
joint line p. 
lancinating p. 
low back p. ألم أسفّل الظهر‎ 
التشييم التعدد الحاور للام‎ 


Multiaxial Assessment of P. 


(MAP) 
myofascial p. آم عضلی لفافی‎ 
myotomal Pp. آم بضع العضكة‎ 
neurologic Pp. آم عصبی انشا‎ 
pillar p. آم عمادی‎ 
Pronex pneumatic device جهيرة رو نیکس الهوائة للم‎ 

for cervical p. الر قبی‎ 
radicular p. آم خر ی‎ 
referred p. آم رَجیع‎ 


آم النقطة الز نادي الرجيع referred trigger point Pp.‏ 
آم كتفي صدري 
بع ال 


scapulothoracic Pp. 


sclerotomal p. 


الوسادة العانة 


ی 2y:‏ ر E‏ 
وسادة الركبة بحسب رديجريب 


وسادة البولي يوريثان الشبكية 
RE‏ 
وسادة حذاء الزورقى 

وا ا 


خر ة الل حه الو اة 
وے ت 
زر موسد 


و ت 


جبيرة الحخشب الركائقى الوسدة 


جبيرة تصل اللسان الو سدة 
توسید 


وسا قالبي 
سيد الاد الْحَاط 


توسید لبادي 

توسید رغوي 

ےه ۾ مو 

توسید اورثو - سیل 

التوسيد العظامى التخليقى 

رر و ٠‏ ر 

بحسب بروتاتش 

ا بجبيرة 


الوسادَة/ الحاصتة 
الوسادة/ ا لحاصكَة بحسب 


E 


[مختصاً 
السنجابية الحيطة بالسال 
باحت : 


E E 
لداء باجیت‎ 
داء باجت‎ 
عظم باجيتي‎ 
قو ا او س سے‎ 


ر 
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public p. 

Redigrip knee p. 

reticulated polyurethane p. 

retropatellar fat p. 

scaphois shoe p. 

shoe heel p. 

spur P. 

Staph-Chek p. 
padded 

p. aluminium splint 

p. board splint 

p. button 

p. clamp 

p. plywood splint 

p. tongue blade splint 
padding 

cast Pp. 

contoured felt p. 

cotton cast Pp. 

felt p. 

foam Pp. 

Ortho-Cel p. 

Protouch synthetic 

orthopaedic p. 

splint p. 
Padgett 

P. electric dermatome 

P. prosthesis 
pad/protector 


Decubinex p. 


PAG 
periaquedactal gray 
Paget 
P. associated osteogenic 
sarcoma 
P. disease 
pagetoid bone 
Paget-Schrotter syndrome 


pain 


فوس راحبة 
جبيرة راحة مردودة للأعلى 
عضر الراحة 

ەر ر 


سديلة إصبعية رأ حية : َة متصالبة 


اللفافة الراحية (السفاق الراً احي) 


ثني الراحة ٴَ 

الرباط الدالي الراحي بين 
ا 

العضلة الراحية بين العظام 

مسکة الراحة 

الصفيحة الراحية 

تخر ة ال اجة 

استئصال الز زليلي الر احي 

إمالة الراحة 


راحي 
الراحيّة الطويلة (عضلة) 
العضلة الراحيّة الطويلة 
الوتر الراحي الطويل 
بالمر ٠ ١‏ 
طريقة با مر 
لول بال 
طريقة 


arch 

. cock-up splint 

. crease 

. cross-finger flap 
. fascia 


. flexion 


. intercarpal deltoid 
ligament 
p. interosseous muscle 
p. pinch 
p. plate 
p. splint 
p. synovectomy 
p. tilt 
palmaris 
p. longus (PL) 
p. longus muscle 
p. longue tendon 
Palmer 
P. method 
P. screw 


P. technique 


ا لحلع حول الزذ ندي عبر الزور رقي P. transscaphoid perilunar‏ 


بحسب بالمر 


dislocation 


2 ا باط ب بحسب بال مر - دو بینز Palmer-Dobyns-Linscheid‏ 


م 0 


جھاز الجر لة بحسب با مر - 
جونستید 


حيز الراحة 
تضميد من الراحة إلى الإبط 
اختبار الراحة للأعلى ˆ 
شربط مجسوس 

جس الشوكة الحركفية ة الأمامية 

العلوية 

جس إصبّعي 

جس باللمس الطرقي 

جس مسح 


ligament repair 
Palmer-Gonstead-Firth 

listing system 
Palmer-Widen shoulder 

technique 
palm space 
palm-to-axilla dressing 
palm-up test 
palpable band 
palpation 

p. of anterior superior iliac 

spine 

digital p. 

end-feel p. 

flat p. 


الآلم برقع الأثقال 


ملم 
قوس مۇلة 
بده راس القخذ الول لمة 


الإصابة عخفف الدهان (التينر- 


مَادَة تضاف إلى مَادَة الطلاء) 
ر سو و رت 


الإصابة بمسدس الطلك 


ور 
مزدیع 

تریغ مزدوج 

استجابة مزدوجة 

کم وي ضاي منج 

متبه مزدوج ٠‏ 
مقارنة مزدوجة الاتّحاه 
[مختَصر] 
الط الإبطى التلفى 
الوس 

ملاط العَظم بحسب ٻالاگوس 

ملاط بالاکُوس 

ما5ط العَظم الظليل للأشعة 


چ 


تخ الاکوسن 
بالّدون 
ماد الغرسة e‏ بالّدون 


E 


بدلة بالّدون َ 
انْشقًاق لحك 
ولب التوسیع بحسب بالكس 
تصنيف بالي 
روماتز ٣‏ ناكس (التهاب المغاصل 
انکر غير رافق براض 
عتاية ملطفة ` 


و و 
شحوب 
راحي 


سدراة دة رأة 


مات رآاحيَ 
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p. with weightbearing 
painful 

Pp. arc 

p. femoral head prosthesis 

Pp. gait 

p. spur 

p. stump 
paint 


Castellani p. 


p. thinner injury 


paint-gun injury 
paired 

p. discharge 

p. response 

p. scintigraphy 

p. stimulus 
pairwise comparison 
Pais fracture 
PAL 
posterior axillary line 
Palacos 

P. bone cement 


P. cement 


P. radiopaque-bone cement 


Paladon 

P. implant material 

P. prosthesis 
palatasis 
Palex expansion screw 
Paley classification 


palindromic rheumatism 


palliative care 
pallor 
palmar 

p. advancement flap 


p. approach 


تلل الحصّب الشتوي 


شل الحَصَب بين العظمين ا لكلف 


شل دماغي تال للولادة 


شلل العصب الكعبري 


TE 


شلل العصب الوركي 


و کی ےکی تی 


شل العصب الزندي التأحر 
(متلازمة الَمَق الرققي) 
شل الرأنفة ٠٠‏ 
شلَّل العاصبة 
شلل ردي 
2 الحَصَب الردي 
الوس 


الستاد الرَضفي الديتاميكي 


a E 6 


بحسب بالومبو 
ستاد الركبة بحسب بالومبو 
ا 
داحس 
الداحس الميلانينى 
ید ًحة 


بنکریاس ˆ 


ا الأمشاط الشامل 


داء انر 

السبلَة الشحمية 

سبل الغشتاء الزليلي 

جهاز تنظیر القصل ب بحسب باوفيو 


ا 


کاحلي شامل 
إیتاق المقصل الكاحلي الشامل 
دمج کاحلي شامل 
طون » سروال 
الب البنطَلُون 
القالب السنبلي البنطلو: ني 


peroneal nerve p. 

posterior interosseous 
nerve Pp. 

postnatal cerebral p. 

radial nerve p. 

sciatic P. 


tardy ulnar p. 


thenar p. 

tourniquet P. 

ulnar p. 

ulnar nerve p. 
Palumbo 


P. dynamic patellar brace 


P. knee brace 
Panadol 
panaris 

melanotic p. 
pancake hand 
panclavicular dislocation 
pancreas 
pancreatitis 
Panje prosthesis 
panmetatarsal head 

resection 
Panner disease 
panniculus 
pannus of synovium 
Panoview arthroscopic 

system 
pantalar 

p. arthrodesis 

p. fusion 
pantaloon 

p. cast 

p. spica cast 

p. walking cast 
Pantopaque 


pants-over-vest 


ت جر الوکة ا لرن فة العلوية 
الحلفية 


شل الام الظَهُري 
شل بل (شلل نصف الوجه 
a‏ العصب الوجهي) 


3 


شل الال 
شل إِرٴْب-دوشین 
شل مقود الدراجة 


p. of iliac crest 

intersegmental range of 
motion p. ([RMP) 

motion Pp. 

optimizing motion p. 

pincer p. 

p. of posterior superior iliac 
spine 

screening Pp. 

static p. 

p. testing 

palpatory 

Pp. diagnosis 

p. examination 

p. skill 

palpitation 

palsy 

backpain p. 

Bell p. 


brachial plexus p. 
cerebral p. (CP) 
combined nerve p. 
drummer boy p. 
Erb-Duchenne p. 
handlebar p. 


شل التو سط العلوي -الکعبري high median-high radial p.‏ 


اللوي 
0 الوط العلوي -الزندي 


ومو 


شال لَص الصذري الطويل 


شل المتوسط المنخفض -الزندي 


اا 
شكل العصَب المتوسط 
شل الَصَب 
شل العَصَّب الحيطي 
شل الشظوي 
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high median-high ulnar Pp. 


high ulnar-high radial p. 


Klumpke p. 
long thoracic nerve p. 


low median-low ulnar p. 


median nerve p. 
nerve p. 
peripheral nerve p. 


peroneal p. 


متواز parallel‏ 
فاس الزوا ایا المتوازي p. goniometric measure‏ 
عة الأوفة المتوازية p. pin kit‏ 

parallelism التوازي‎ 

شلَل[ج ب ل[ paralysis‏ 


اون ا ا 


شل مقربة إبهام اليد 


adductor pollicis p. 


الشلل الرعاش (داء بارکنسون) p. agitans‏ 
شلَّل الضفيرة العضدية brachial plexus p.‏ 


شل شیفر-رآب Chaves-Rapp Pp.‏ 
الشل التصالبى 

شلَّل دیوار د هارن 

شلَّل دیکسون 

الشكل العائلى الدّوري 
E‏ 

شل العضلة الألوية الوسطى 


cruciate Pp. 
Dewar-Harris Pp. 
Dickson p. 
familial periodic p. 
flaccid p. 


gluteus medius Pp. 


Haas p. شلل هاس‎ 
hand p. شل اليد‎ 
Henry Pp. شلَّل هنري‎ 


intrinsic Pp. 
isolated p. 
serratus anterior p. شل المنشارية الأمامئة‎ 
spastic Pp. 
tourniquet Pp. 


Vastamaki p. 


Volkmann ischemic p. 


شل ون تمان Whitman Pp.‏ 
مشلو ل شآلی paralytic‏ 


p. contracture 


القدم المشلو له Pp. foot‏ 
علو ص شللی p. ileus‏ 
خذاب شللی p. kyphosis‏ 
ارما کس Paramax‏ 
نظام الدليل بحسب پاراماکس P. ACL guide system‏ 
ACL‏ 


P. angled driver 


شق محاور للناصف paramedial incision‏ 
ور e‏ 
ور للناصف paramedian‏ 
ور کت 
ماتی ماز للناصف p. approach‏ 


p. sagittal plane 


رفو المحفظة كبنطلون قوق اللبس 
طريقة البنطلون قوق ابس 
بنْطلّون » سروال داخلي 
O‏ 
تصنيف بابافسيليو لكسر الج 
بابافیرین (دواء مرخ للعضَلاآت 
اللساء) 


البردى » بردية 

بردية دوين سميث 
[مختصر] ٠‏ 

الإفاقة التّالية للتخدير 

حمْض البارا - أمينوساليسيليك 
خرن اتل 

الإيتاق حول القصل 

التكأس حول القصل 

تعظم منتبذ حول الَمصل 


باراسیتامول (دواء مسك وخافض 


الح 
مظاة 


اختبار اة 
إصبّعَ زائ خراطيني فضي 


مذلی 

٣ برافین‎ 

حمام برافيني (حمام شَمعي) 
مادة الغرسة البرافينئة 
برافلکس َ 

بٌرافون فورت 

ظيرة التَركة الوافدة 

المستدمية تظيرة الرلبة 
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p.-o.-v. capsulorrhaphy 
p.-o.-v. technique 

panty 
Cadenza p. 

Papavasiliou classification 
of olecranon fracture 


papaverine 


paper 
tracing Pp. 
papillary adenoma 
Papineau 
P. graft 
P. technique 
papyrus 
Edwin Smith p. 
PAR 
postanesthesia recovery 
para-aminosalicylic acid 
paraarticular 
p. arthrodesis 
p. calcification 
p. heterotopic ossification 


paracetamol 


parachute 
p. jumper’s dislocation 
p. reflex 
p. test 


paradoxical lumbrical plus 


finger 
paraesthetica 

meralgia Pp. 
paraffin 

p. bath (PB) 

p. implant material 
Paraflex 
Parafon Forte 
parainfluenzae 


Haemophilus Pp. 


و 


مجاورات الوتر 
و شر 
باراثورمون (هرمون الدریقات) 


العضلة المجاورة للفقار 


و 


: تشنج العضل الجاور للفقار 
ابرا 9 لعضلي اجاور للفقار 
الال او ا 
العدام نصف الطرف الُجاور 
للمحور 


ES 


رد بير حلع ا مرق 


خرک 


مذل 


ل ممق 
مذلي 

آم اليد المذلي 
آم الخذ المذلي 


جهاز الکسرب بحسب بارهام - 
مارتين 
الحنبة الحدارية ية 


ا 


جدار ي گذاي 
القوسر الحدارية القذالة 


پازن 
طاولة الُعالحة اليدوية بحسب 


ا 


باریس 
0 چ ی 
E‏ باریس ۰ لرقة باریس 
بار 


الخطوط المستعرَضة بحسب بارك 


ر 


متلازمة برکیز-ویبر 
داء بار کنسون 


paratenon 
parathormone 
parathyroid disorder 
paratrooper fracture 
paravertebral 

p. abscess 

p. muscle 

p. muscle spasm 

p. musculature 

p. sympathetic chain 


paraxial hemimelia 


Pare reduction of elbow 
dislocation 
paresis 
paresthesia, pl. paresthesias 
intermittent Pp. 
paresthetica 
cheiralgia p. 
meralgia p. 
Parham 
P. band 
P. support 
Parham-Martin 
P.-M. band 
P.-M. bone-holding clamp 


P.-M. fracture apparatus 


parietal pleura 

parietooccipitalis 
arcus Pp. 

Paris 


P. manual therapy table 


plaster-of-P. 
Park 

transverse lines of P. 
Parkes-Weber syndrome 


Parkinson disease 


داء اتش ج العضلي التوتّريً اا لقي 
کس اک س یک 


مجاور للحزمة العضلية 
خر سقلي (خرل النصف الأسفل 
من الجسم) 
حول الرضفة 
بضع الغصل حول الرضفة 
شق حول الرضفة 
الثنية حول الرضفة 
التهاب الركيلي حول الرضتتة 
المنطقة النظيرة الفيزيو لو جبة 
شلل سقلي 
فلل فلي ر ابل 
الشلل السقّلى التالى للجراحة 
الشلل لقي ك 
الشلل السفلي ا 
الشلل السقلي الرضلحي 
تعلق بالشلل السقلي 
مَريض الشلل اللي 
مقوام نظیر القَدم 
مات محاو ا الستقيمة 
مجاور للسهمي (مجاو ر للتاصف) 
ا اجاور للسهّمي 
ندبة مجاورة للسَهمَيٌ 
السدي ا رل اش 
گام الطفيلي 
حيط بالتخاع > محاو ر للفقار 
خراج مجاو ر للفقار 
الأتّى اجاور للفقار 
الوضعة المجاور للفقار 
ا المجاورة للفقار 


تي ا اي 


ى 
۱ ا 4 لعضلي الجاور للفقًار 
yT‏ 


ا شر 


الأداة اللأقطة لحرارة الجحلد اجاور 
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paramyotonia congenita 
paramysium 


paraparesis 


parapatellar 

p. arthrotomy 

p.incision 

p. plica 

p. synovitis 

paraphysiologic zone 

paraplegia 

incomplete p. 

postoperative p. 

Pott p. 

spastic p. 

traumatic Pp. 
paraplegic 

p. patient 
parapodium orthosis 
pararectus approach 
parasagittal 

p. groove 

p. scar 
parascapular flap 
parasite potential 
paraspinal 

p. abscess 

. approach 
. mapping 


. muscle 


P 

P 

P 

p. muscle spasm 

p. musculature 

p. rod application 

p. skin temperature 

thermocouple instrument 

p. spasm 

parasternal heave 

parasympathetic nervous 
system (PNS) 


parasympatholytic 


ومو 2 


زمن الشرمبوبلاًستين الجڙئي 


مسد الوزن ا٣‏ زي 


و 


الات الر 2 الجسيماني 


شریط بارتریدج 
بارقين 
ية الجاذبية ب تحستث بارفین 


lL رد‎ 


م 


[مختصر] 
زاوي المجموعة اصلية الدانية 


2 


ا السلكي 

ممرارق 
ممرآر الور بحسب براند 
ممرار الور بحسب بول 
ما ال سين بحسب 
e‏ 6 


نسبت 
ممرار منحن 
ممرار الحيط (الغررة) 
ممرار الور 
ممرار السك بحسب ویدین 
ممرار السك 
03 
و سبي لافاعل 
اختبار ا لحر كة الإضافية الْنفعلة 
طرية يقَة الانزلاق النقعل 


وو 


فصور متفعل 
الح رة بین الفَفَرآت المنقعلة 


متابلة لقصل النفعلة 
التحرك المنقعل ١‏ 
اختبار کک النَعل 
الحجركة‌المنفعلة  ٠١‏ 
ماكتة ا لحر كة النْمعلة 
الحركة النفعلة ٠‏ 


p. thromboplastin time 
(PTD 

p. weightbearing 
particle 

birefringent p. 
particles of bone 
particulate 

p. cancellous bone graft 

p. debris 

p. synovitis 
Partridge band 
Parvin 

P. gravity technique 

P. reduction 


PASA 


proximal articular set angle 


passage 
wire Pp. 

passer 
Brand tendon p. 
Bunnell tendon Pp. 


Concept 2-pin Pp. 


curved p. 
suture p. 
tendon p. 
Wedeen wire Pp. 
wire p. 
passive (P) 
p. accessory motion test 
p. gliding technique 
p. insufficiency 
p. intervertebral motion 
(PIVM) 
p. joint manipulation 
p. mobility 
p. mobility testing 
p. motion 
p. motion machine 
P 


. movement 


هسي هر ٥ه‏ و۶ ل 


مشية رو 
حیز بارونا 
داحس 


سَطح السمٰحاق 


ساركومة سمحاقية عظمية المنشاً 


ورم عظب ي سنحاقي ٠‏ 
ساركومة عظمية سحاقية 
َ م سمحاقة ٠‏ 

مجاورآت العَظم 

ا ُجاورأت َعم 


کا ر و 


parkinsonian gait 
Parona space 
paronychia 
parosteal 

p. osteogenic sarcoma 

p. osteoma 

p. osteosarcoma 

p. sarcoma 
parosteitis 
parosteosis 


PAR-Q 


Physical Activity Readinesş_iدئll‎ bill استبيان الاستعداد‎ 


Questionnaire 


طرد فة إبهام القدم المطر ف بحسب Parrish-Mann hammertoe‏ 


باریش مان 
إجُراء باريش 


0 


مر سیه ه منقار الببغاء 
جزء (ج أجزاء) 


کي 
جزء معيب 
و3 


الحجزء م المصل 
کسرابزء 6 داخل لقصل 


و برسوتج - آلدرن- -تیرنر 


رر 


ر 


متلازمة برسوتج -تیرنر 
جزء 
جزئي 
استتصال القرص الجزئي 
بضع اللا ا لجڙئي 
استصال الخعيرة امز 
استفّصال ا]طرس الجزئي 
استقصال الهلالة ازى 
بذلة الاستندال/ الاستاء 


العظيّمي الجزئي 


استتصال العظم ا لجرئي 
استتصال الرضفة الجرّئي 
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technique 
Parrish procedure 
parrot-beak tear 
pars 

p. defect 


p. interarticularis 


p. interarticularis fracture 


Parsonnage-Aldren-Turner 


syndrome 
Parsonnage-Turner 


P.-T. neuronitis 


P.-T. syndrome 
part 
partial 
p. diskectomy 
. dislocation 
. fasciectomy 
. fibulectomy 
. matrixectomy 


. meniscectomy 


nd. O o O7. © 


. ossicular 


reconstruction/replacement 


prosthesis 
p. ostectomy 


p. patellectomy 


ترص : الرضقي 2 


العارضة ا 


الطعم الذاتي الرضقي العظمي 


الوتري العظمي 
الستاد الرضفى 
لزرالرضفي 

مقاط املاط الرضة 
1 غي 
کک فرقعة الرضفة 
الكفاف الرضفى 
الخلع الرضقي 

قالب ا ڪڪ تي 


اة ار 


الوسادة الشحمة الرضفية 
اكا 

الطعم الرضفي 

الم الرضقي 


عدم استقرار الرَضة 


الحلع الرد ضقي داخل الغصل 


که 


فة رضفة 
الربَاط رضي 


متاازم مة س ء ال صيیف الرذ ضفي malalignment syndrome‏ . 


وسادة المقوام الرضفي 

التهاب العظم والغضروف 
الرضفي السالخ 

تلاز ا المزدوجة 

ادحل الرضفي 


البدلة الرضفبة 


إعادة ا ارچ 
دليل المقوار الرضقي 
جدل المقوار الرضفي 
مقاط الرد الرضفي 
الأنعكس الرضفي 

دليل القطع الرضقي 


. intraarticular dislocation 


. osteochondritis dissecans 


patellar 
p. advancement 
p. affection 


p. alignment 


p. apprehension test 


p. bar 


p. bone-tendon-bone 


autograft 

. brace 

button 

. cement clamp 

. clamp 

. clonus 

. clunk syndrome 
. CONntOUr 

. dislocation 

. dislocation cast 
. drill guide 

. edge 

. fat pad 

. fracture 

. graft 

. grOOVe 


. instability 


. jerk (PJ) 


. ligament 


. orthosis pad 


. pair syndrome 
. portal 
. prosthesis 


. realignment 


Pp 
P 
P 
Pp 
p. reamer guide 
p. reamer shaft 

p. reduction clamp 
p. reflex 

P 


. resection guide 


اختبار انزلاق الرضفة لمعل 
اختبار ميل الرضفة النفعلَ 
الاختبار الغيزيولوجي امنقعل 
الي الأحْمَصي ال 

جهيرة التوضيع انمع 
اكجال النفعل للحركة 
اجال المنفعل لتمرين الحركة 


قي 2 

الفح لمعل 

رفع الساق المستقيمة التقعل 
التمديد الف 


الباستوريلًة المَنّالة 
رضفة غائة 
رضفة مرتفعة 
شان 9 


رضفة منخفضة 

هز الرضفة 

الرضفة ذات القسمّين 
لين غضروف الرضفة 


2 
رضفة المرقق 
ص ھم ا 
رضفة منضرة 


چ 


رضفة مخلوعة 
الرضفة عالية الامتطاء 


° E 


الرضفة السفلية 


رضفة سفلية ا لامتطاء 


یو اشر 


رضفة سية امسار 


لرضفة الصغرى 
رضفة متعددة الأقسام 
فة دة 


ہا که ہہ س ہک ہے په 


رضفة مفترقة » رضفة مخلوعة 
جزئياً 


مستد وتر الرضفة -فوق اللقمي 


مات الدورآن | لسقلي للرضفة 
السطح التحتي للرضفة 


: ر 
تثبيت الرضفة 
ب 


. range of motion (PROM) 


. range of motion exercise 


. patellar glide test 
. patellar tilt test 
. physiological test 
. plantar flexion 


. positionning device 


. restraint 


. spacer 


i O O RD OT O O” GG 0-0 


. straight leg raising 

p. stretch 
paste 

bone p. 

Unna p. 
Pasteurella multocida 
patch dressing 
patella, pl. patellae 

absent Pp. 

p. alta 

p. baja 

ballottement of p. 

bipartite p. 

chondromalacia p. 

p. cubiti 

debridement p. 

dislocated p. 

high-riding Pp. 

p. infera 

low-riding Pp. 

maltracking Pp. 

p. minima 

multipartite p. 

prosthetic p. 

subluxing Pp. 


p. tendon- 
bearing-supracondylar 

p. turndown approach 

undersurface of p. 


patellapexy 


5 شوه القصل الرضفي القخذي 
احلل الونليفي ٠‏ ا 


دی و 


ہ3 


التلم ا القخڏي 


غضروف التلّم الرضي القخذي 


القصل الرضفي الخذي 

تصوير لقصل الرضقي القخذي 
قوة تفاعل القصل الرضفي 
القخذي 

الرباط الرضفي القخذي 


إعادة الصيف الرضقى الخذي 


الرباط الرضقي الهلاليٴَ 

رباعية الرؤوس الرضفية 

رو ور ت کب 

وتر رباعية الرؤوس الرضفية 
ت 


استبدال رباعية الرؤوس الرضفية 


الرباط الرَضأي الظنبوبي 


p. dysarthrosis 

p. dysfunction 

Pp. dysplasia 

Pp. groove 

p. groove cartilage 
p. joint 

p. joint radiography 


p. joint reaction force 


p. ligament 


p. realignment 


patellomeniscal ligament 


patelloquadriceps 
p. tendon 
p. tendon substitution 


patellotibial ligament 


قط الهادكة لإنسية بحسب باتل Patel medial meniscectomy‏ 


باترسون 


متعلق بعلم الح ركة المرضية 
مرضي بائولوجي 

حائل مرضي 

خلع مرضي 


:8 و ا 


کسر مرضي 


وه م ر 8 


مرضي 

انزلکق الفقار رضي 
ثنية مرضي 
ا حالة الَرَضية الميكانيكية 
الميكانيكا الرضية 

اميكانيكا الرضية للتشوه الخدابي 

المیکانیکا رة ضية للدمج الفقّري 

٠‏ العصبي السحائي 
مریضص 

مريض الجتف الكهلى 

مریض ملازم للفراش 


Paterson 

P. procedure 

P. technique 
pathogenesis 
pathognomonic 

p. sign 
pathokinesiologic 
pathologic 


p. barrier 


إعادة التسطيح الرضفي 

غرسة إ ة اعادة التسطيح الرضقي 

تحریرآلقید الرضقي 

القيد الرضفي 

اختبار انکماش الرضفة 

الرف الرضقي 

E 

لبذي ارقي 

اختبار تقر الرضفة 

التهاب الوتر الرَضَفي 

وتر رضفي 

مستد الوا في 

بدلّة حمل الوتر الرضفي أسْفَل 
الركبة 


ستاد مسد الور ا 

حمل الوتر الرضفي -فوق 
اللقمى 

طعم الوتر الرضفي 

تصليح الوتر الرضفي 

تقل الوتر الرضفي 

مقوام ستاد مستد الور الرضة 


قالب مستد الوتر الرضف 


p. dislocation‏ الستليك الرَضفي 
p. fracture‏ ر رضفي 
p. reflex‏ استئقصال الرضفة 


p. spondylolisthesis 
pathological plica 


pathomechanical state 


استتصال الرضفة الجئي 
استتقصال الرضفة النَّام 


منعكس الرضفة المرب 


pathomechanics‏ رضفی لف 
0 
kyphotic deformity p.‏ ترصیف ر ضفي فخدي 


spinal fusion p. 
pathway 

neuromeningeal p. 
patient 

adult scoliosis Pp. 


bedbound p. 
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اتاب الفصل الرضفي القخذي 
المصل الرذ ضفي القخڏي 


L1‏ ا 
جوبة رضفية فخذية 
روو 


التوافق الرضقي القخذي 


کچ اص س ان ر ا 


فرقعة رضفية فخذية 


اضطراب رضفی فُخذي 


. resurfacing 

. resurfacing implant 
. retinacula release 
. retinaculum 

. retraction test 

. shelf 

. sleeve fracture 

. subluxation 

. tap test 

. tendinits 

. tendon 


. tendon-bearing (PTB) 


E GT. OG RG. NG O. O OG O" 0 0 © 


. tendon- 
bearing-below-knee 
prosthesis 


p. tendon-bearing brace 


p. tendon-bearing orthosis 


p. tendon- 
bearing-supracondylar 
(PTB-SC) 

p. tendon graft 

p. tendon repair 

p. tendon transfer (PTT) 

p. tendon weightbearing 


brace orthosis 


p. tendon weightbearing cast 


p. tracking 
p. transplant 
patellectomy 
partial p. 
total p. 
patelloadductor reflex 
patellofemoral 
p. alignment 
p. arthritis 

. articulation 

. compartment 


P 
P 
p. congruence 
p. crepitation 
P 


. disorder 


طراز الجر كة 

طراز الانخفاض الحلف " 
الطراز التحرّكي البداتي 
طرأز التَعبكة 

طراز التداخل الختزل 

طَراز الانحناء الصدري الآبجن 
والقطني الأيسر ٠‏ 

طراز الكحناء الصدري الآبجن 
والصدري القطنى آلأيسر 
ENE‏ الصدري 
a‏ : 
طراز الوحدة الَمردة 

طراز الدسر 

الطراز حى من الَمَط 2 
الطراز المجعد 

تنْميط أستون 

فرص إسمنتي 

E 

التهاب الفاصل القليلة 
ريقة الأربطة بحسب بولوس 
قغاول ٠‏ 


قط الحم الروحي بحسب 
باویآز 


p. of motion 
posterior depression Pp. 
primitive locomotor p. 
recruitment p. 
reduced interference Pp. 
right thoracic, left lumbar 
curve p. 
right thoracic, left 
thoracolumbar curve p. 
right thoracic, minor 
curve Pp. 
single unit p. 
storiform p. 
p. of thrust 
type II curve p. 
whorled p. 
patterning 
Aston Pp. 
patty 
cement Pp. 
cottonoid p. 
pauciarticular arthritis 
Paulos ligament technique 
Pauly point 
Pauwels 
P. angle 
P. femoral neck fracture 
classification 


P. fracture 


P. technique 


P. valgus osteotomy 


P. Y-osteotomy 


Pavlik 
P. bandage 
P. harness 
P. harness splint 


P. sling 


اکت الط اشن 


مريض الداء السكري » مريض 
سکري 


ب 


مریض مصح 

مرق الرضح اعدد 
ريض 

مریض سّمين 


a 2‏ ,ت 
مريض الرضح التعدد 
ن چ 
1 ستيضاع المريض 
4 ص ٌ 
الريض دو الصفيحة وجهاز 
موضعة اللولب المتخير 
مَريض (مرضی) الإيدز (متلازمة 
العوز المناعى الْكَتَسّب) 


ويه 


برنامج قولبة باتران 


باتريك 
مثقَب باتريك 
علامة باتريك 
اختبار باتريك 


قاعدة باتن 


ا ا و۶ 0 
سناد باتن - بوتوم - بیرٹ 


طراز 
طراز بشكل ورقة البرسيم 
الطراز النحتى 
طرأز القطّاع ا لجلدي 
الطراز الوهطى 515 
طرأز النحتى الرئيسي الُردوّج 
طراز التيسير 
رز إطلاق التار 
راز التداخل التام 
طرازالمشية 
طراز التداحل 
طراز التداخل التو سط 
الطراز الصفاحي 
طرأز الانحناء الصدري القَطّني 

الرئيسي الأيسر 


الطراز التحركي 
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p. controlled analgesia 
(PCA) 
diabetic p. 


institutionalized p. 
multitrauma Pp. 
patient 
obese Pp. 
paraplegic p. 
polytrauma p. 
p. positioning 
variable screw placement 
system-plated p. 
patient(s) with AIDS 
(PWA) 
PATRAN modelling 
program 
Patrick 
P. drill 
P. sign 
P. test 
Patten bottom 
Patten-Bottom-Perthes 
brace 
pattern 
cloverleaf p. 
curve p. 
dermatomal Pp. 
DISI collapse p. 
double major curve p. 
facilitation Pp. 
firing Pp. 
full interference p. 
gait p. 
interference Pp. 
intermediate interference Pp. 
lamellar p. 
left thoracolumbar major 
curve Pp. 


locomotor p. 


تقييم السعة الفيزيائية 
[مختصر] 


الرباطٌ التصالبي الحلفي 


الَوضعة الج جهة للرباط التصالبي 


| ل“ 
اللاب التوسيمي للموضعة 


42 o 


الْوَجَّهة للرباط التصالبي الحلفي 


فینسیکلیدین (صیکن و 
ستاد ولْیامز ۴.٥.‏ 

کر کک 
[مختصر] 

استقّصال افرص بطريق الجلد 
[مختصر] 

مهارات الحياة اليومية البدنية 


و 
ا الصدري 
الملعكس الصدذري 

8 


صدري 


physical capacity evaluation 


PCL 


posterior cruciate ligament 


PCL oriented placement 
(POP) 
PCL oriented placement 
marking hook 
phencyclidine 
P.C. Williams brace 
PD 
percutaneous diskectomy 
PDLS 
physical daily living skills 
Peabody 
P. procedure 
P. splint 
Peacock 


P. transposing index ray 


P. transposing technique 


peak 
p. latency 
p. pressure analysis 
Pearson 
P. attachment 
P. attachment to Thomas 
splint 


P. intramedullary saw 


P. saw 

P. splint attachment 
Pease bone drill 
Pease-Thomson traction 
Pecdec 
pectoral 

p. girdle 

p. nerve 

p. reflex 


pectoralis 


ع ر کے 8 


جبيرة بافليك 
کک »ملب paw‏ 


P. splint 


E 


مخلب السنناس (َشوه الإبهام في monkey Pp.‏ 
إصابة العصب المتو سط ) 

Paxipam باکسیبام‎ 
Payr sign عادمة بایر‎ 
PB [مختصر]‎ 

paraffin bath حمًام برافيني‎ 

الشظوية القَصيرَة (عضلة) peroneus brevis‏ 
[مختصر] PBS ١‏ 
فلقة الشظوية ية القصيرة peroneus brevis split‏ 
[مختصر] PCA‏ 


ا اا 
تشريح السّميم الْعَطَّى (المغلف) 


patient controlled analgesia 


porous-coated anatomic 


دليل القاطع التشر يحي الغأف PCA cutting guide‏ 
السميم 

جذع الورك التشريحي المغآف PCA hip stem‏ 
اليم 

بدلّة الركة التشريحية يحبة المغلفة PCA knee prosthesis‏ 
E‏ 

دلیل النقي التشريحي المغآف PCA medullary guide‏ 
السميم 

جهاز ال كبة الكاملة الآوّلى PCA primary total knee‏ 
التشريحي الغلف السميم system‏ 

البدلّة التشريحية تة اة اة PCA prosthesis‏ 


PCA total hip replacement استیدال الررك الکامل التشريحي‎ 


لعل السميم 
جهاز الركبة الكاملة التشر ريحي 
الف اسيم 


البدلة الثلاثية الأحياز غير المَّدة 


PCA total knee system 


PCA unconstrained 


التشر يحبة المغلفة السميمة tricompartmental‏ 
prosthesis‏ 


بدلة الركبة الأحادية الحيز 
التشريحية يحية المغلفة السّميمة 


جهاز ادو ات الركبة الكاملة 
٢‏ يحية ا مغلفة السميمة 


PCA unicompartmental 
knee prosthesis 
PCA Universal total knee 


instrument system 


[مختصر] PCE‏ 
تقييم السات الفيزيائية 


physical capacities 


evaluation 
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4 رە 


كسر لولب السويقة 
O‏ 
E‏ 
بروز معدات لولب السويقة 


4 رهس 


عرز لولب السويقة 


تصميم الارتباط بين السويقة 


واللولب َ 
طول مسار لولب السويقّة 
تصفيح لولب السويقة 


قوة سحب لولب السويقة 
مجس المسبار السويقي 


م 


رغوة البولي يوريثان بحسب 
بدلین 
القَدّم 
ظهر القدم 
سعفة القدم 
بدیستال 
بودي بديستال 
ميزان الأَطّفال 
میزان الأطفال الح ر کی 8۲۴ 
اختصاصي ماود یم الأطقال 
مرصاف بدریال 


2 
کہ 


. marker 

. method 

. morphometry 

. probe 

. SCrEW 

. screw breakage 
. screw chord length 
. Screw construct 
. screw hardware 
prominence 

. screw insertion 


. screw linkage design 


. screw path length 
. screw plating 
. screw pull-out strength 


. sounding probe 


E. TE E. Or O5 7O © © 


P 
P 


P 
Pp 
P 
P 


thoracic p. 


pedicled transplant 
pedicle-screw system 


pedicular 


. fixation 


. kinking 


pedis 


orsalis p. (DP) 


P 
P 


Pedilen polyurethane foam 


d 


tinea p. 


Pedistal 


Body p. 


pedobarograph 
BTE Dyamic p. 

pedorthotist 

Pedrialle template 


pedunculated 


مسوق 
الجسم الْمَلقَل المسوّق 


[مختَصر] 


. loose body 


PEER 


P 


کک 
کب _ شنف _دورùI‏ خlرج١ی pronation-eversion-exterıal‏ 


رب بیت على شکل 7 


rotation 


Peet Z-plasty 


السديلة الصدرية الكبيرة 
العضلة الصدرية الكبيرة 
الغرسة العضلية الصدرية 


ا سے 


ره و و ا 
ص السلاميات القدمية 


2 ورو و و 
نبوت کوترل -دوبوسیت 
للأطفال 


رت 3 ss‏ 
زاوية السويقة 
و رە 


زاوية محور السويقة 


طعم عظمي سويقي 


صنارة السويقة سې دي 
مقاط السويقة 


4 ر 


وصيلة السويقة 
انفتأح قشرة السويقة 


4 رە 


قطر السويقة 


شت ٠‏ 
سديلة السويقة 


وچ 

السويقة 
2 4 ص پا 
السديلة الاربية السويقية 


صنارة السويقّة 
غرسة ارق 
معلم السويقة 

ترضیع اة 


و 


السويقة الصدرية السفليّة 
السويقة القطلّة ٠‏ 
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p. major flap 

p. major muscle 

p. muscle implant 
pedal hypophalangism 
pedestaled 
Pediaprofen 
pediatric 

p. C-D hook 


p. Cotrel-Dubousset rod 


p. hook 
p. system 
p. TSRH hook 
pedicle 
adjoining P. 
. anatomy 
. angle 
. axis angle 
. bone graft 
. C-D hook 
. clamp 
. connector 
. cortex disruption 
. diameter 
. dimensions 


. entrance point 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
p. evaluation 
p. fat graft 

p. fixation 

p. flap 

p. fracture 

p. graft 

p. groin flap 
p. hook 

p. implant 

p. landmark 
p. localization 
p. location 
lower thoracic p. 


lumbar p. 


الحم الحوضي 

ال الحوضي بمَرط التمديد 
إصابة و 

عدم استقر ار اض 
حوضي وحشي 

زبحان حَوضي وحشي 
ميل حوضي وحشي 
ميلان حوضي 

قطع العظم ا لحوضي 
الترى اخرضي 

حلقة رضي 
كسرالحلقة الحوضبة 
الهزهرة الحوضبة 
الدوران الوذ ضي 
الرَيحان ا لخوضي الجانبي 
المعلق الخوضي 

الجبيرة ا لحوضية 

التجبير 


ضي الفرشخي 


شم ا خضي الدوري لبذ 
RE‏ 
مرون 
گب ا ع مر ەق ,„ 
راب احق بحسب بمبرتون 


r‏ مو 


قطع العظّم بحسب بمبرتون 
[مختصر] 
ا لحمل الكهرو مغتاطيسي 
التابض 
العابحة بالحقل الكهرو مغتاطيسي 
التابض 


قلم رصاص 4 مرسام 

شوه شبيه بالقَكّم في الدواة 
القلم الگهربي الحرا احي 
قلم الجلد ٠َ‏ 

ر المعقّم 

تخطبط اق في الصورة 
الشعاعية السينية 


p. girdle‏ غدان » وتد 
p. hyperextension traction‏ وتد الارتکاز 
p. injury‏ ود عظميٴ 
p. instability‏ عَم عظمي وتدی 
p. lateral‏ وتد لیف - فلري 
p. lateral shift‏ و ا ي 
p. lateral tilt‏ ود التلبيت 
p. obliquity‏ 0 الترصيف الحقّانی 
p. osteotomy‏ طحم و ردي 
p. plane‏ 9 ك محبَسي 
p. ring‏ صفح ذات قاعدة ووتد 
p. ring fracture‏ لوحة الوتد 
p. rock (PR)‏ لوحة ا بحسب باردو 
p. rotation‏ توتید 
p. side-shift‏ توتيد العَظّم 
p. sling‏ الوتد في الثقّب 
p. splint‏ إیتاق القصل بطريقة الوتد في 
p. splinting‏ الفقب 
p. straddle fracture‏ ق الحظم بطريقة يقة الوت تد في 
p. tilt‏ 
p. traction‏ تل ّ الردى بحسب بايمر 
pelvis‏ وسادة بيلایت 
pelvitrochanteric‏ علامة بيلکين 
heterotopic ossification‏ اء باحر ينی -ستیدا 
Pemberton‏ حوضی 
P. acetabuloplasty‏ ا حوضی 
P. pericapsular osteotomy‏ زاو ۴ حوضية 
pulsed electromagnetic field‏ شش ا 
متصة ا خض 
PEMF therapy‏ حافة الحو ض 
مقاط الحخوض على شکل ° 
pencil‏ کفاف حو ضي 
p. and cup deformity‏ الَلْمَاط الحو ضي 


electrosurgical p. 

skin Pp. 

sterile p. 
penciled 


penciling of ribs on x-ray 
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الانقطاع الحوضي 
التزح الحوضي 

الزاوية الحوضية الفخذية 
ات الحوضي ٠‏ 
التق الحوضي ا 


کسر حوضي 


peg 
anchoring Pp. 
bone p. 
p. bone graft 
fiber-metal p. 
fibular p. 
fixation Pp. 
glenoid alignment p. 
p. graft 
locking p. 
peg-base plate 
pegboard 
Purdue p. 
pegging 
bone p. 
peg-in-hole 


p.-i-h. arthroereisis 


p.-i-h. osteotomy 


Peimer reduction osteotomy 
Pelite pad 

Pelken sign 
Pelligrini-Stieda disease 
pelvic 


. abscess 


o 


. angle 

. avulsion fracture 
. band 

. bench 

. brim 

. C-clamp 

. circumference 
. clamp 

. discontinuity 

. drainage 

. femoral angle 
. fixation 


. flexion contracture (PFC) 


Or E O ORD OG. O O OO O0 O 0O. Gg 


. fracture 


بی رکودان 
بی ركو جيسيك 
إيلام بالقرع 
خالل الجحلد 
عذوی نقي العَظم خلال ا لحد 
بضع القشرة حال الجلّد ٠‏ 


E‏ الجلد 


استقصال القَرص حال الجلد َ 

غرسة مناه العمود الظهري 

اکل الحلد 

بيت الشاشة خاكل الجلد 

ابیت خاودل املد 

عدوی خلال المحلد 

التطويل حال الحلد 

استقصال القَر ص القَطنی خاک 
الد د 

موضعة الإبرة خاک الجلد 

الدبوس خلال اللد, 

غرر الد وس خلا الد 

التدبيس خاکل الجر ٠‏ 

بضع اللفاة الأحمصية خلال 
ا لجل 

ارد خاد الجلد 

وضع آلررّة خال ا لجلد 


افذ 
المقَّب التافذ 


ملقب اللوي التافذ 


0 5 
انثقات » نق 


الب القشري 
اشقاب الريء 
الثّقّب القشري القخذي 
المت ب اللَاقُوب 


أداء « عمل 
ساحة العمل 


Percodan 


Percogesic 


percussion tenderness 


percutaneous 


p. bone marrow infection 


p. corticotomy 
p. cryoepiphysiodesis 
p. diskectomy (PD) 


p. dorsal column stimulator 


implant 

. epiphysiodesis 
fixation 

. infection 


. lengthening 


TD TD TS © 


. lumbar diskectomy 


. needle placement 
. pin 
. pin insertion 


. pinning 


E E N WG O 


. plantar fasciotomy 


p. reduction 

p. stapling 

p. tenotomy 
PerFixation 

P. screw 

P. system 
perforans 

mal Pp. 
perforating 

p. drill 

Pp. twist drill 
perforation 

cortical p. 

esophageal p. 

femoral cortical p. 
perforator drill 
performance 


Pp. area 


نفاذ 
نفاذ القشرة الأماميّة 
بینفیلد 


ا 


ملقب ین 
6 تبت المعصّم الديتاميكي ب بحسب 
ینیج 
عينة العمل باليدين بحسب 
بنسلفانيا 
منزح ب بنروز 
ت ۶ 
بنتازوسین (دواء مسکن) 
هیدروکلورید البنتازوسین 
بنتوثال 


و 70 


ا »وفق 
متعار بطریق د تحت الحلد 
متعلق بطريق الالتتام الأولي 
إدراك 
إذراك بالمُس الّابت 
إذراك إبصاري َ 
تقيصة إدراكية 


بر کوست 
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pencil-tipped drill 
pendulum 

p. exercise 
penetrating 

p. drill 

p. fracture 
penetration 

anterior cortex p. 
Penfield 


P. dissector 


P. periosteal elevator 


penguin gait 
penicillamine 
penicillin 


penicillin G 


Pennal classification 


Penn drill 


Pennig dynamic wrist 


fixator 


Pennsylvania bimanual 


work sample 
Penrose drain 
pentazocine 

p. hydrochloride 
Pentothal 
pentoxyfylline 
peptic ulcer 
peptido-leukotriene 


Peptococcus 


Peptostreptococcus 


per 
p. hypodermic (H) 
p. primam healing 
perception 
constants-touch Pp. 
visual p. 
perceptual deficit 


Percocet 


خلية حوطية (حول الشرينات) 
خلية رمان الحوطية 
اعتلال حول غمّد العَصب 
إصابة حول اللاي 
حول الهااكة 
عدم الاستقرار حول الهلاة 
خلع عبر آلرَورقي حول الهلاكة 
حول الهلالي 
o‏ وی۶ ر 
خلع سني حول اللاي 
خَلع حول الهلاي 
ےر o‏ رو 4 
متعلق بظهارة الحرم لعضلية 
التهاب ظّهارة ا لحر مة العضلية 
و ەک س کی 2 
ظهارة الحزمة العضلية [ج . ظهائر 
N REE‏ 
ا ا 
جچاي 
سديلة عجانية 
خف العجان 
العحانية (عضلة) 
خلع ا لحوض العجاني 
العحان 
ت ا سے 


o١ وو‎ 


EE 


التسيج الّحبْط بالعَصَّب 
متعلق بظهارة الحرّمة العصبية 
رر طهان لزنه ممتي 
ظهار لزت لمي 
دور 
دور ا لحرن اطق 
ا 
ES‏ 
دور کامن 
دور ا لحرن 
دور اران النسبى 
الدور الصّامت 
داحس 
الفترة الحبطة بالحراحة 
الُعالحة با مضادات الحيوية فى 
OTE‏ 


pericyte 

Zimmerman P. 
periepineurial neuropathy 
perihamate injury 
perilunar 

p. instability 

p. transscaphoid dislocation 

perilunate 

p. carpal dislocation 

Pp. dislocation 

p. fracture-dislocation 
perimysial 
perimysiitis 


perimysium 


perineal 

p. flap 

Pp. post 

p. sensation 
perinealis 

luxatio p. 
perineum 
perineural 

p. fibrosis 

p. tissue 
perineurial 

p. neurorrhaphy 
perineurium 
period 

absolute refractory Pp. 

functional refractory p. 

incubation p. 

latent p. 

refractory Pp. 

relative refractory Pp. 

silent p. 
perionychium 
perioperative 


p. antibiotic therapy 


کن العمل 

سياق الأداء 

الأداء الوظيفى 

آداء حر کي اسو 
A RCE‏ 
بحسب برفورماس 
العمل الحركي 

العمل التحركي 

الأداء بسلامة 

جهاز الركبة الكاملة بحسب 


0 LE 


برفورمانس 

جهاز الركبة الأحادية الحيز 
بحسب برفورمانس 

ن ا 

المطتية الحاطمة 

التروية الدموية للإصبّع 
ا 


تول الشرج 
إحساس حول الشرج 
جلد حول الشر ج 


٣ و‎ 


محيط با سال 
السنجابية الْحبطة باسّال 


النواة السسجابية الحيطة بالسّال 
قصال حول العضد ٠‏ 
حول افصل 
تهاب ليفي حول القصل 


تسيج حول القصل 


قطع العَظم حول الحفظة 


التامور 
التامور البقري الحضر 
با جلوترالدهید 
هالة حول اللي 
و و 


حول الغضروف 


الدورآن الدموي حول الغضروف 


E 
هو و ەو‎ 
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p. component 

p. context 

functional Pp. 

isokinetic p. 

P. modular total knee 
system 

motion Pp. 

movement Pp. 

safety p. 


P. total knee system 


P. unicompartmental knee 
system 
perfringens 

Clostridium p. 
perfusion 

digital blood p. 
Periactin 
perianal 

p. sensation 

p. skin 
periaquedactal 

p. gray (PAG) 

p. gray nucleus 
periarthrosis humeri 
periarticular 

p. fibrositis 

p. fracture 


p. heterotopic ossification 


p. tissue 
pericapsular osteotomy 
pericardium 
glutaraldehyde-prepared 
bovine p. 
pericellular halo 
perichondral 
p. circulation 
p. ring 


perichondrium 


ور ا 


متعلق بحوائط البدلة 
کسر خوك الدلة 
اهاب حول الوتر 
التهاب العرفُوب 
التهاب فرقعي حول الوتر 


ندبة حول الوتر 
الصفَاقٌ 


إصابة حول الْربُعي 
إصابة حول ال منحرفي 


جر بر کینز 

الط العمودي جس نر کین 
ستاد برٌلشتاین ˆ 
ا یط الحریر بحسب بیرما- هاند 
را 


ال ا 
E‏ 


إصابة العَصب الشتظلوي 
شلل العصَب الشظوي 
ا 
القدم الرحاء التشنجية الشظوية 
ور شَظوي ٠‏ 
انزياح الوكر الشظلوي 

حن غمد الور الشظوي 
الوريد الشظوي 


periprosthetic 

p. fracture 
peridentinitis 

Achilles p. 

p. crepitans 
peritendinous scar 
peritoneum 
peritrapezial injury 
peritrapezoidal injury 
peritrochanteric fracture 
periungual 

p. fibroma 
Perkins 

P. line 

P. test 

P. traction 

P. vertical line 
Perlstein brace 
Perma--Hand silk suture 
Permalock 

Weber P. 
permanent 

Pp. disability 
p. implant 
peroneal 

p. artery 
. compartment syndrome 
. dislocation 
. grOOVe 
. muscle 
. muscle spasm 
. nerve 
. nerve injury 
. nerve palsy 
. palsy 
. spastic flatfoot 
. tendon 
. tendon displacement 
. tendon sheath injection 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 


. vein 


رد قى الف اة ا اة 
e‏ 
الطوق العظمى السمحاقى 


طبقة القَلّب السمحاقي (طبقة 


0 ا 


السار كومة العظمكة السمحاقة 


مضع السمحاق بحسب برآون 


2 
اتاب السمحاق 


التهاب السمحاق المعظّم 
اهاب السمْحاق القيحي 

الأب الور حول الرضسنة 
إحصار العَصَب الحيطي 

إصابة العصَب الحيطي 

شلل العَصَب الحيطي 

ا جهاز العصبي الحيطي 

اضطراب الاّضعَاط العصبى 

اعتلکل العَّصَّب الحيطى 

الات الات اه 

آلتبضات الحيطبًه المتناظرة 
والسليمة ٠َ‏ 

داء الأوعية الحيطبة 


فصور الأوعية الحيطية 
جراحة الأوعية الحيطية 


جهاز الأوعية الحيطية 


إصابة حول الحمصي 


- 512 - 


p. reduction 
periosteal 
p. bone collar 


p. cambium layer 


. chondroma 

. chondrosarcoma 
. desmoid 

. fibroma 


. osteosarcoma 


O O O. OG 0 


. tissue 
p. vessel 
periosteotome 


Alexander-Farabeuf p. 


Ballenger p. 
Brown Pp. 
periosteum 
periostitis 
p. ossificans 
suppurative p. 
peripatellar tendinitis 
peripheral 
p. nerve 
p. nerve block 
p. nerve block anesthesia 
p. nerve injury 
p. nerve palsy 
p. nervous system (PNS) 
p. neurocompressive 
disorder 
p. neuropathy 
p. polyneuritis 
p. pulses symmetrical and 
intact 
p. vascular disease (PVD) 
p. vascular insufficiency 
p. vascular surgery (PVS) 
p. vascular system (PVS) 


peripisiform injury 


دم کش 
قد رَحاء 
تشوه القدم الرَحاء 


دم EES‏ خمصية الوطء 


القدم الروحاء السطحة 
شوه القدَم الروحاء السطحة 


م 


[مختصر] 
التصويرٌ القطعي بالإصدار 
البوزيترونيَ 
حبرة ةك :حبرات) 


ك 


جر بترسون 
ّت الصغير (بيتي) 
لالب ب الستبلي بحسب ري 
عجن يع من الَتدليك) 
شاش بالبترولات 
6 بیروني ي (صابة ا جسم الكهفي) 
فانینستیل 

مأتی فانینستیل 

اتی الْستعرَض بحسب 

فان 


محتصر] 
لتقفع الي للحَوْض 
i‏ 


مراي 2 


للحوض 


perstans 

maculara eruptiva p. 
Perthes 

P. disease 

P. lesion 

P. procedure 
pes 
p. anserinus 
p. anserinus syndrome 
p. anserinus transplant 
p. cavovalgus 
Pp. cavovarus 
Pp. cavus 
p. equinus 
p. planovalgus 
p. planovalgus deformity 
p. plantigrade planus 
p. planus 
p. planus deformity 
p. valgoplanus 
p. valgoplanus deformity 
PET 

positron emission 

tomography 

petechia, pl. petechiae 
Peterson traction 
Petit triangle 
Petren gait 
Petrie spica cast 
petrissage 
petrolatum gauze 
Peyronie disease 
Pfannenstiel 

P. approach 


P. transverse approach 


PFC 
pelvic flexion contracture 


PFC hip stem 


الشظية (عضلة) 
عَم اليه 

الشظوية (عضلة) 
الشظَويّة القَصيرة (عضلة) 
تطويل التو القصيرة 
العضلة الشظوية القصيرَة 
شطر الشظوية القَصيرةَ 
وتر الشظوية القصيرة 
الشظوبة الَطّويلة أعضلة) 
العضلة الشظوية الطويلة 
وتر الشظوية الطويلةً 
العضلة الشظوية آلثالثة 
وتر الشظوية الثالثة 

داحس 

توق اُکسید » بير و کسید 
توح الروك 
بير و کسید الهیدروجین 


معامد 
قرع فزن 
بیرفینازین EE‏ 
للذهان) 
الأتى الأمامي السحوب بحسب 
e‏ 
طريقة بيري 


بيري -نیکل 
الهالة القحفية بحسب بيري - 
طريقة بيري -نيكل 


E ozog 7 


بيري -اوبراین - هجسون 


ر -أوبراین - هجسون 
ا ر 

خياطة تة للوتر بحسب بيري - 
وره ووو r‏ 
اوو 

روبنسون 

بیرسانتین 

و 0 

مستدد 


القردود الستديم 
اضطراب علاقة e‏ والفهقة 
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peroneum 
oS P. 
peroneus 


. brevis (PB) 


î 


. brevis elongation 
. brevis muscle 

. brevis split (PBS) 
. brevis tendon 

. longus 

. longus muscle 


. longus tendon 


Gr O? RE, O. OG. G7 


. tertius muscle 
p. tertius tendon 
peronychium 
peroxide 
p. flush 
hydrogen Pp. 
perpendicular 
p. strumming 


perphenazine 


Perry 
P. extensile anterior 
approach 
P. technique 
Perry-Nickel 
P.-N. cranial halo 


P.-N. technique 
Perry-O’Brien-Hodgson 

P.-O.-H. technique 

P.-O.-H. triple tenodesis 


Perry-Robinson cervical 
technique 

Persantin 

persistent 
p. notochord 
p. occiput/atlas 


disrelationship 


متعلق بالدیتامیکا الدوائ اة 
متعاق بالحرائك الدوائ اة 


التسيج الا 
ور (ج :أطوار) 
طور الآرومات الليفية 
الطورالشْني 
طور التحبب 
الطور الالتهابي 
طور النضج 
طَورإعادة القولبة 
طور تصليحي 
طور الوقفة م ففة (في دورة المشي) 


0 رہ و 


طور التارجح 


TT 


P. test 

P. wrist flexion test 
phantom 

p. pain phenomenon 

p. sensation 
pharmacodynamic 
pharmacokinetic 
pharyngeal tissue 
phase 

fibroblastic p. 

flexor Pp. 

granulation p. 

inflammatory Pp. 

maturation Pp. 

remodeling p. 

reparative Pp. 

stance p. 

swing Pp. 
Pheasant 

P. discotome 

P. elbow technique 
Phelps 

P. brace 

P. neurectomy 

P. orthosis 

P. partial resection 

P. scapulectomy 

P. splint 


Phemister 


P. acromioclavicular pin 


fixation 


P. biopsy trephine 


P. medial approach to tibia wz اأتّى الانسى للظتبو أ‎ 


تلبیت الدبوس الأخرمي ي الترفُوي 
بحسب فشښبتر 
خرعة بالتبَ (حرعة باقر اض) 
بیت یشترا 
طعم العظم الرأصعي بحسب 
يقة طحم الحَظم الرأصعي 


ا 


P. onlay bone graft 


P. onlay bone graft 
technique 


P. technique 


جهاز الر کة الكاملة الْعدُل للع PFC modular total knee‏ 


i 


شی لا وض system‏ 
1 2 ا [ PFFD‏ 
ال البق ری اله لخذی الدانی proximal femoral focal‏ 
deficiency‏ 
£ 0م ے 
خت ۲ PGP‏ 
جهاز ا تمان لمرن PGP flexible nail system P6۶‏ 
الْسْمَارً۲6 POP nail ٠‏ 


PGR cemented modular 


الجهاز الْعدل المْمَاَّط ۲6۴ 


system 
PGS-3000 pulsed galvanic PGS 3000 المتباه الحلقًانى التَابض‎ 
stimulator 
phagocytosis بلعمة‎ 
phal مختصر‎ 
phalanges السادمّات‎ 
phalanx سلامیَ‎ 
phalangeal ا‎ 
p. articular orientation تو ا سلامي‎ 
p. clamp مقاط سلامي‎ 
p. diaphyseal fracture کا الحدل السلامى‎ 
p. dislocation الخلع السلامى‎ 
p. fracture ا السلامي‎ 
p. fracture fixation تنبت الكسر السلامي‎ 
p. malunion correction تصحیح شو ء الالجبار السلامي‎ 
p. neck ٠ العثقّ السلامي‎ 
p. osteotomy فطع ا السلامي‎ 
phalangealization تکو ن السَلاَميّات‎ 
phalangectomy استقصال السلامى‎ 


استفصال السلامى الَوسطة 
تكون الشكل السلامي 
سلامی (ج : الساميّات) 


intermediate p. 
phalangization 


phalanx, pl phalanges (phal) 


accessory Pp. سلامی إضافئة‎ 
delta p. سلامی د‎ 
distal p. (DP) السلامى الَقَاصية‎ 
osteitis distal p. التهاب عظم السلامى القاصية‎ 
proximal p. (PP) آلسلامی الدانية‎ 
waist of the Pp. خصر السلامى‎ 
Phalen فالین‎ 
P. maneuver اة فالین‎ 
P. position وضع فالین‎ 
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لولب فیلیبس 


م 


جبيرة فيليبس 


خثار وريدي 
لالتهاب الور يدي للُرَرق لولم 
عامل التهابى 


بدلة الورك الكامل بحسب 
فونکس 


بالهیدروکورتیزون 
الاستشراب السَمعي بفائق 
الصوت 


جهاز إعطاء الآدوية بالاستشراب 


آلأيوني لفورسور2 
فسفاتاز ١‏ 
فسفاتار كلو [إنزيم] 
فسات ٠‏ 
فسات الكالسيوم 


وو 


فسفات ثنائي توكليوتيد الآدنين و 


النیکوتینامید 
فسفات التكنيشيوم 99m‏ 
قات رباعي الكالسيوم 
قات ُلاڻي الكالسيوم 
فسفوکیناز [إنزيم] 
سف و کیناز الکریاتین 


MM o م‎ 


الشحميات الفسفورية 


الفسفور (العنصر الخامس عشر) 


التصوير المساحي الضوئي 


التصوير المساحي الضوئي المعدني 


قياس كثافة الفوتونات 
تَقَّص الضوء 

تفص العتاد الضوئي 
تخطيط التحجم الضوئي 


تخطبط التحجم الضوئي الرقمي 


ال الاب 


طا و تبي 


P. screw 

P. screwdriver 

P. screw head 

P. splint 
pHisoHex 
phlebothrombosis 
phlegmasia cerulea dolens 
phlogistic agent 
phocomelia 


Phoenix total hip prosthesis 


phonophoresis 


hydrocortisone Pp. 


ultrasound p. 


Phoresor IH iontophoretic 
drug delivery system 
phosphatase 
alkaline p. 
phosphate 
calcium P. 
nicotinamide-denine 
dinucleotide p.(NADPH) 
technetium-99m p. 
tetracalcium p. 
tricalcium p. 
phosphokinase 
creatine pP. 
phospholipids 
phosphorus 
photogrammetry 
x-ray Pp. 
photon densitometry 
photopenia 
hardware p. 
photoplethysmography 
digital p. 
phrenic nerve 


phycomycosis 


ET‏ 2 و 
يقة فميستر - بونفيحليو 
اسر ا م ص 


فینسیکلیدین (مسکن ومبتج) 
فنرجان 

فینول 

الي بالفينول 

استقصال ارس بالفينول 
إحصار العَصَبّ بالفيتول 
الإصابة بالفينول ٠‏ 

طهر ˆ 

ظاهرة کھربیولو جية 


ظَاهرة الانهيار 
الظَاهرة الإضافية الخرطانية 
ظاهرة الألّم الشبحي 
ظاهرة الرَيَحَان الصائري 
ظاهرة ريو 
ظاهرة النقطة الزنادية الرجيعة 
ظاهرة الارتستًاء ˆ 
ظَاهرًة الإطلاق 
ظَاهرَة الحوف الموقّت 
ظَاهرَة الارتياع 

فنتو لمن وء ماد للمشغرل 
الأدريني) 


فینیل بوتازون (دواء مسکر ومضا 


للالتهاب) 
فنیتوین (دواء مضاد للصرع 
ولاضطراب تظم القلب) 
طوق فيا5دلفيا 
ا 
ساد العنق حتت فيل5د فا 
پلاسزوت ٠‏ 7 
لب الرس بحسب فيليبس 


ولب الرس ذو الردب بحسب 
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Phemister-Bonfiglio 
technique 
phencyclidine (PCP) 
Phenergan 
phenol 
p. cauterization 
p. matrixectomy 
p. nerve block 
phenolization 
phenomenon 
bioelectric p. 
give-way Pp. 
lambrical-plus p. 
phantom pain p. 
pivot-shift p. 
Raynaud p. 
referred anatomic Pp. 
referred trigger point p. 
relaxation p. 
release p. 
staircase p. 
temporary cavity Pp. 
wind-up p. 


phentolamine 


phenylbutazone 


phenytoin 


Philadelphia 
P. collar 


P. collar cervical support 


P. Plastizote cervical brace 


Phillips 
P. head screw 
P. head screwdriver 


P. recessed head screw 


disease 

8 ەم ے 
[مختصر] PI‏ 
خلفی سقلی posteroinferior‏ 


ینکش »یخلل pick‏ 


یل سنی dental p.‏ 
لاقطَّات ت pickups‏ 
اختبار الانتعاش pick-up test‏ 
شا بیکوت Picot incision‏ 
ر س بد كوك Pidcock pin‏ 
قطعة » جر piece‏ 
قطعة القدم بحسب بونکر Bunker foot p.‏ 
قطعة الذقن القڌال chin-occiput p.‏ 
در piecemeal ٤‏ 
طم جلدي ذو قشرة ة رقطاء pie-crusting skin graft‏ 
کشر بیدمو نت Piedmont fracture‏ 
بیرو. ت مو رفي Pierrot-Murphy‏ 
غر 5 ز تقديي ب بحسب بير وٽ _ P.-M. advancement insertion‏ 
مورفي 
طريقة الوك خیبت بير وت P.-M. tendon technique‏ 
مورفي 
[مختصر] PIEx‏ 


2 ی ر 
خلفي سفلي خار جي 


الحرقفة فة التارجة التلفة السفلة 
٠‏ الجڙئي التارجي الخلفي 


posteroinferior external 
PIEx ilium 


PIEx subluxation 


piezoelectric 


قياس ريع الکهرييٴ 


p. accelerometer 


p. potential 


ضغطي اا piezogenic‏ 
راتات (صدر جوج ي) pigeonbreast‏ 
ص pigmented‏ 


الالنهاب الركيلي العقيّدي 
ال أصطبغ لخمدالوت 
التهاب اجر اب ال غاي العقَيّدي 


یا 


1 


التهاب آلرليلي الزغابي العمَيدي 


p. nodular synovitis of 
tendon sheath 


p. villonodular bursitis 


p. villonodular synovitis 


Plln [مختَصراً‎ 


ا وه ر 
خلفي سفلي داخلي 


posteroinferior internal 


o8 


انمو ي physeal‏ 
ك انمو ي p. fracture‏ 
e‏ ي p. growth‏ 
إصابة انموة p. injury‏ 
ا ي p. line‏ 
ا الحلمي الألمو ي p. mammillary process‏ 
ا أنموية p. region‏ 
الألميات physes (pl. of physis)‏ 
اختصاصي العلاج الطبيعي طَبيبّ physiatrist‏ 
طّبیعی » فیزیائی physical‏ 
شاط فيز پان p. activity‏ 


P. Activity Readiness 
Questionnaire (PAR-Q) 


استبيان ا لجاهزية للتشاط الطيع ” 
العامل الطبيعى P. agent‏ 
ت السعات الطبيعة p. capacities evaluation‏ 


(PCE) 


p. capacity evaluation (PCE) 
p. daily living skills (PDLS) û 


تقييم السعة الطبيعية 

هارا ت اة اليومية الطبيعية 
القصور الفيزيائي ٠‏ 
العلاج الفيزيائي 


اظن 


p. impairment 


p. therapy (PT) 


العمل البدني p. work‏ 
ر يو ولو جي physiologic‏ 
الحائل الفيزي ولو جي p. barrier‏ 
الجركة الفيزيولوجبة p. motion‏ 
الاستجابة الفيزيو لو جبة p. response‏ 
المحلول الملحي الفيزيوڵوجي p. saline‏ 
رئ الفيزيولو جي p. valgus‏ 


فر ط الدَشَاط 2 يو و جي physiological hyperactivity‏ 


فیزیو لو جیا physiology‏ 

1 فیزی ولو جیا التمرين exercise p.‏ 

تح فيزيو جي physiolysis‏ 
حل فيزيُو لوجي مرکزي central Pp.‏ 


منباه مو العظم ف فيزیو يم Physio-Stim bone growth‏ 


stimulator 
physiotherapist الُعالج الفيزب یائی ؛ العالج الطبيعي‎ 
physis, pl. physes أْمية (قسم العظم الطويل خت‎ 


یحدثٹ موه الطولاني) 
(ج :آفيات) 


داء اختزا ان حَمْض الفيتانيك phytanic acid storage‏ 
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دبوس العتابي بحسب آرث رکس 


3 


ا 
س ۾ o7‏ ك 


دبوس اوستین مور 

الدبوس الدليل الكروي 

الدبو س الدليل الكُرّوي القمة 
الدبوس الدليل الكرَوي الذَروة 
دوس بار 

الرس ال ال ج 

دوس الورك ا 
ال الا ي السبحي 
دوس ا 
دبو 0 الالضتَاط خلت بو 
دوس روش ل الرس 

دوس پيلوس 

دوس بيولوجي قابل للار تشاف 
دوس بوهلر 

دیون الورك جعت هلرد 
نوولس ٠‏ 

دبوس بوهلر- ستینمان 

دبوس بَولّان 

دوس بريك 

دبوس عقبي 

دبوس معایر 

الد الد اا 


o 


دوس الترقوة 

دوس ا ورفة البر 

دوس سر الالخماص 
دوس گومبر 

الدبو س الحلرن بحسب کومز: 
دوس الترفوة بحسب کومبتون 
دوس ا 

دوس الحظم القشري 

دوس کریج 


Arthrex zebra p. 
ASIF screw p. 
Asnis Pp. 

Austin Moore Pp. 
ball guide p. 
ball-point guide p. 
ball-tip guide p. 
Barr p. 

beaded guide p. 
beaded hip p. 


beaded reamer guide p. 


Beath Pp. 

Belos compression P. 
bevel-point Rush p. 
Bilos p. 

bioresorbable p. 
Bohler p. 
Bohler-Knowles hip Pp. 


Bohler-Steinmann Pp. 
Bohlman p. 

Breck p. 

calacaneal p. 
calibrated p. 
calibrated guide p. 
Canakis Pp. 

Canakis beaded hip p. 


cancellous p. 
Charnley Pp. 

p. chuck 

clavicle p. 
cloverleaf p. 
collapsible p. 
Compere Pp. 
Compere threaded p. 
Compton clavicle p. 
Conley Pp. 

cortical p. 


Craig Pp. 


الحرقفة الداخلية الخلفية السقلية 
اجر ۶ الداخلي الخلفي 


م 

۹ 

eS 

vU 

8 
E ST 


3 


وسادة فريكا 

وسادة تبعيد خط التحويل 
بحسب کابلو IMP‏ 

وسادة رن 

ا وسادية 

وسادة عق بحسب وال -بیلو- 
أو 

ورم الرس الشعري 


ی کو ا 


مقفة الشعر (عضلة) 


ا ا 


استجابة مقفة الشعر 


تولب لطي ببح بحسب بيلوت 
دبوس 
دوس قابل للامتصاص 
دوس اس 
دوس الصيف 


دو آبیکس 
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PIIn ilium 


PIIn subluxation 


pilar cyst 
pillar 
articular p. 
p. pain 
p. tenderness 
Pillet hand prosthesis 
pillion fracture 
pillow 
abduction Pp. 
Bio-Gel decubitus Pp. 
Carter elevation p. 
cervical p. 
p. fracture 
Frejka p. 
IMP-Capello slimline 
abduction Pp. 
PRN p. 
p. splint 
Wal-Pil-O neck p. 


pilomatrixoma 
pilomotor 
p. dysfunction 
p. response 
pilon fracture 
pilonidal 
Pp. cyst 
p. dimple 
p. sinus 
pilot 
p. drill 
Pilot point screw 
pin 
absorbable p. 
Ace p. 
alignment p. 


Apex p. 


دبوس هوفمان Hoffmann p.‏ 
ديو س تشنت القمة بحس Hoffmann apex fixation Pp.‏ 
8 
هوفمان 
الدبو س انقو ب بحسنت هو فَمَّان Hoffmann transfixion p.‏ 
ممسك الدبو س p. holder‏ 
ديو س خطافی hook p.‏ 


p. implant 
intramedullary p. 


Jones Pp. دبوس جونز‎ 


Jones compression Pp. 


دبوس پورجان Jurgan Pp.‏ 
ديو س کرش Kirschner Pp.‏ 
دیو س سلکی بحسب کیرشنر Kirschner wire p.‏ 
دبو س Knowles Pp. 2 dd‏ 
دوس الورك نخست ب اولس Knowles hip p.‏ 
دوس کرونندونك Kronendonk p.‏ 
دوس کرونفیلد Kronfeld p.‏ 
دبو س کونتشر Küntscher p.‏ 


lateral guide p. دو الدليل الوح‎ 


دبوس تحدید اکان locating Pp.‏ 

Lottes p. دبوس ا‎ 

و العظم الرمري 

دوس اتيت بحسب مرکلي 
ر2 ° 


دوس ماتویس -جرین 


marble bone p. 
Markley retention p. 


Matthews-Green p. 


ا مَك بويك McBride p.‏ 
دبو س نقو ئ medullary Pp.‏ 
دبو س فلز ي metal p.‏ 
د مودني Modny Pp.‏ 
دبوس 0 ر Moore p.‏ 


ديو س التثبيت نخست م ر Moore fixation p.‏ 


دبوس اللرلب سحت مول Moule screw p.‏ 


دیو س فر ˆ Neufeld p.‏ 
دبو س دلیل غير سبحي nonbeaded guide p.‏ 
دنوش الظنبوب ب 2 وران Norman tibial p.‏ 
د س ألدز Olds p.‏ 
دیو س ارد یس Oris P.‏ 
دبو س ار مکو Ormco P.‏ 
دبو س أو ر فیکس Orthofix Pp.‏ 
دیو س او زرو شو رب القابل OrthoSorb absorbable p.‏ 
eT‏ 
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چ ۶ Ê‏ 
و کرجو-مك کارول 


دوشن بذروة كروي 


ر 


دوس 1 بحسب دییرل 
دوس لقب 

و إندر 

ابت التار رجي ال 
دوس اهي 

دوس اهي - کومبر 

دوس قَخذي 

دوس الدليل القخذي 
دوس التثبيت بحسب یر 
دوس الشيتَ 

الد ون 

دوش فریبودي 

دوس احتکاکي مقفل 
دوس فارتس- کلوت 
دوق الورك بحسب جوفون 
حماية الدبوس 

کل الرس 

دوس دلیل 

دوس هاجي 

دوس الورك ب بحسب هاجي 
دوس هالي ٴَ 

دوس هانسن i‏ 
دوس هاري 

دوس هاتشر 

دوس هاینس 

دبو ن هند رتست 


دوس هاج 


دوس الانفصال بحسب هوسون 


س و وو 
دبوس سداسي الرؤرس 


Crego-McCarroll Pp. 
Crowe-tip Pp. 
Crutchfield p. 

p. cutter 

Davis p. 

Day p. 

Day fixation p. 
deluxe FIN p. 
Denham Pp. 

DePuy p. 

Deyerle p. 
Deyerle II p. 

drill p. 

Ender p. 

p. external fixator 
Fahey p. 
Fahey-Compere Pp. 
femoral Pp. 


femoral guide p. 


Fischer transfixing P. 


fixation Pp. 

p. fixation 
Freebody Pp. 
friction lock p. 
Furness-Clute p. 
Gouffon hip p. 
p. guard 

p. guide 

guide p. 

Hagie p. 

Hagie hip p. 
halo Pp. 
Hansen-Street p. 
Hare p. 

Hatcher p. 
Haynes p. 

p. headrest 
Hegge p. 


Hewson breakaway p. 


hexhead p. 


س 


دبوس سمیث -بترسن 


O O 
رسن‎ 


دبوس 8۷10 بحسب مور 
دا 


الخياطة الدبو سية 


الد ادا تع می 


الدب س الدليل الزن 
دوس ستينمان الْحَلرّن 
دبوس الوب 
الدبوس الدليل الظنبوبي 
ا ا ر ۰ 


مە 


عدوي شسازالد ون 

دوس الجر 

دوس خاال المفصل 
دوس خاال العَظم الكبير 
دوس اقب 

دوس اللَقَّب 


رە 


د وې 


س 


دہوسں ر 

دوس ا E‏ الانجبار 

دوس فارني 1 

د فنابل - سباك 

دبوین اکر کسی فاب 
ستاك َ َ 


۹ 


ا شر 1 ك 
بحسب ووکر 


Smith-Petersen p. 


Smith-Petersen fracture Pp. 


SMo Moore p. 
smooth Pp. 

smooth Steinmann Pp. 
socket p. 

spring P. 

Stader Pp. 

Steinmann Pp. 
Steinmann fixation Pp. 
Street Pp. 

Street medullary p. 
strut-type p. 

p. suture 

Synthes guide p. 
Tachdjian Pp. 
threaded p. 

threaded guide p. 
threaded Steinmann p. 
tibial p. 

tibial guide p. 

p. track 

p. tract infection 
traction Pp. 
transarticular p. 
transcapitellar p. 
transfixing Pp. 
transfixion Pp. 
trochanteric p. 
Turner p. 

union broach retention p. 
Varney Pp. 
Venable-Stuck p. 


Venable-Stuck fracture p. 


Pp. vise 
von Saal medullary p. 


Walker hollow quill p. 
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دبوس عظمي 
دبوس فطع العظم 
دبُوس بطریق ال جلد 
دبوس بيد كوك 
دبوس بیتکوك 
التثبيت بالدبوس والجبس 
يقَة الدبوس والجبس 
TS‏ 
ني للأمام 
و بريتشارد من السومة الثانية 
دبوس الورك بحسب بوج 
e‏ للامتصَاص 


٥ م‎ 


دن الحشوة 


مبعاد ا 

دبوس رینیلاندر 

الدبوس الدّليل بحسب ريكا 

الدبُوس الدليل آلسلكي بحسب 
ریکا 


س و ه 


دبوس ریوردن 


دبوس ریسلر 
دوس ریسار -ستيلي 


دبوس روجر آندرسون 


دبوس شفایتزر 

دوس ذاتي التوسيع 

دوس ڏاتي البري 

دوس الستاعد بت سراتو 


سے ا 


دوس شانز 
دون شرینرز 


ھی 


E 
دوس سملي‎ 


osseous P. 

osteotomy P. 

percutaneous P. 

Pidcock Pp. 

Pitcock p. 

p. and plaster fixation 

p. and plaster method 

precurved ball-tipped 
guide p. 

Pritchard Mark I p. 

Pugh hip p. 


resorbable polydioxanon Pp. 


restorative p. 
p. retractor 
Rhinelander p. 
Rica guide p. 


Rica wire guide p. 


Riordan Pp. 

Rissler p. 

Rissler-Stille p. 

Roger Anderson p. 

Rush p. 

Rush intramedullary 
fixation p. 

Safir Pp. 

Sage Pp. 

Scand Pp. 

Schanz p. 

Schneider p. 

Schweitzer p. 

self-broaching p. 

self-tapering Pp. 

Serrato forearm Pp. 

Shanz p. 

Shriners Pp. 

p. site 

skeletal p. 

Smillie p. 


وخزة الدبوس 

إحساس بوخزة الدبوس 
اختبار وخزة الدبوس 

مقط الدبوس المقعدي 

علامة بيوتروفسکي (في آمراض 


ایا ا 


الجهازالعَص يال ركزي) 


مر 


ا 


E u‏ اثیم) 
[مختصَر] 
الفصل بين السلكميات الداني 


AER 


جهاز تصنیف الکسر بحسب 
کن 


E 


س 


ا 
کال 


علامة العضلة الكمثرية 
متلازمة العضلة الکمتري َ 
صلب الحركقة الكُمنري 
بتر بیروجوف 
بیروکسیکام (أحد مضادات 


الالتهاب اللاستيرويدية) 


لهاب القصل الحمَصي امي 


pinprick 
p. sensation 
p. test 
pin-seating forceps 


Piotrowski sign 


PIP 
proximal interphalangeal 
piperacillin 
PIPJ 
proximal interphalangeal 
joint 


Pipkin 


P. classification of femoral 


fracture 
P. fracture classification 


system 


P. posterior hip dislocation 


classification 
P. subclassification of 
Epstein-Thomas 
classification 
Pirie 


P. bone 


talonavicular ossicle of P. 


piriformis 

p. sign 

p. syndrome 
piriform sclerosis ilium 
Pirogoff amputation 


piroxicam 


Pischel micro-pin 
pisiform 
p. bone 
p. bursa 
p. metacarpal ligament 
p. ossification 


pisotriquetral arthritis 


رر 


دوس واتناب 
الل الذليل ب تش وان ون 


K ۶ 
جولر‎ 


E 


ا 


اختبارات الكماشة 
فرص » مسكة » قرآصة 
دشبذ القَرٴْص 

مقبض القَراصة 


تة کک (ين أنملة الإبهام 
شية الستًابة) 
ا امار الوحشي 
مقياس القَرْصَ 
مسكة راحة اليد 
فدرة المسكة 
استعادة المسكة 
العم الجلدي الخر مي 
فو ة المسكة ٠‏ 
مقيّاس القرص 
مقيّاس القَرْص بحسب بریستوب 
کسر ملْخسف ّا الخساف ره : 
الطاو ٠‏ 
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Watanabe p. 


Watson-Jones guide p. 


Webb p. 

wrench Pp. 

Zimfoam Pp. 

Zimmer p. 
pin-bone interface 
pincer 

p. nail 

p. palpation 

p. testing 
pinch 

p. callus 

Pp. grasp 

key p. 


lateral squeeze p. 

p. meter 

palmar p. 

p. power 

p. restoration 

p. skin graft 

p. strength 
pinchometer 

Prestop Pp. 


ping-pong fracture 


Pinkus 


fibroepithelioma of P. 


pinning 
closed p. 
knowles p. 
open Pp. 
percutaneous P. 
Sherk-Probst 

percutaneous Pp. 

Sofield p. 
Wagner closed p. 


Ea 


موضعة الإبرة 
موضعة اموجه للرباط الْتَصالب 
ا 2 


ا 


م ا 


موضعة ة الصفيعحة 

موضعة الاب 

موضعة ة طم العظم ا حلفي 
لي ٤‏ 

موضعة الوت 


Nt 
موضعة اللولب التغاير‎ 


کر قاف (عند الرضی) 


کسر السقّف 
سقف الظنبوب 
سيط »› عادي 


الف الدو راا 
الخطة قبل الحراحة 


ا 


4ھ 0ر 


کک 
وى السهّمى التاصف 


k-wire Pp. 
needle p. 
PCL oriented p. (POP) 


percutaneous needle p. 
plate p. 
portal p. 


posterolateral bone graft p. 


rod p. 

sacral screw Pp. 

variable screw p. (VSP) 
placing reflex 
plafond 

p. fracture 

tibial p. 
plain 

p. pattern plate 

p. rotary scissors 

p. screwdriver 

p. tissue forceps 
plan 

preoperative p. 
plane 

anatomic Pp. 

axial p. 


coronal p. 


facet p. 

fascial Pp. 
flexion-extension Pp. 
frontal Pp. 

Hensen Pp. 

Hodge p. 
horizontal Pp. 
internervOus Pp. 


intertubercular p. 


Ludwig p. 


median sagittal p. 


و 
مثقب يدوي ڏو مقبّض دسي 
مکْبَس 
مكبس الدفع انى 
بدلة مكَبسية 


مه 


o‏ ج 


کت 
الكبسر 
رمي البيسبول 
إصابة رماة البيسبول 
بیتكوك 
مسمار بیتکوك 
دبوس بیتکوك 
IES‏ 


°“ و‌ 
إطار ا لحوض حسب بيتسبرج 


آلنخامى (الغدة النخامية) 


Ar 
ماسك النخامى‎ 
قَراضة النحامى‎ 


مر 
6 


[مختصر] 
الحركة بين الفقار النفَعلّة 


ا 


«1 ُ 


2 


صائر 
کک 
صائر العقب 
مقصل صائري (مفصل يدور 
على محور) 
ر ااا 
الرَيحان الصائري 
ظاهرة الرَيَحَان الصائري 
علامة الرَيَحَان الصائري 
اختبار الزیحان الصائري 
[مختصر] 
چا تفضة الرضفة 
١‏ [ 
لراحبة الطوب يلة (عضلة) 


ےه 
5 


موضعة 


موضى ضعَة اطم العَظمي 
ر 


موضعة سلك كيرشنر 
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pistol-grip hand drill 
piston 
cannulated expulsion p. 
p. prosthesis 
p. sign 
pistoning 
p. motion 
pitching 
p. injury 
Pitcock 
P. nail 
P. pin 
pitting edema 
Pittsburgh pelvic frame 
pituitary 
p. grasper 
p. rongeur 
PIVM 
passive intervertebral 
motion 


PIVM testing 


pivot 
calcar p. 
p. of calcar 


p. joint 


medial stem p. 
pivot-shift 

p.-s. phenomenon 

p.-s. sign 

p.-s. test 
PJ 

patellar jerk 
PL 

palmaris longus 
placement 

bone graft p. 

hand p. 


kirschner wire p. 


و ر ەھ ت 
شق اللفافة الأخمصة 


ور و 


الورآم الليفي الآأخمصي 
الاحبض ااي 


0 3م‎ o 


ني آخمصي 
شوه الّني مع الاقلاب الداخلي 


ٍ 


الرباط الأخمَصى 
الشق الأحمصي الطولائي 


يچ 


رباط الرقاز الآخمصي 
ئؤلول أخمَّصي ˆ 
التنی الظهرانی للاَحمَّص 

ثي الأَخْمَّص 

الأشعة الأولية للمنتي الآخمَّص 
ثنيالأحمَص ٠‏ 

الكتلة العظْمية للأخْمَص » لدم 
الّأخرة ‏ أوسط القَدّم 
أخمَصی 

اترم الا 

قران الراحة والآَحمَص 
العضلة الأخمصبة 


وتر الأخمصية 


ے 3 


طعم وتر الأحمصية 
و 0ے 7 
التحرير الوحشي للأخمَص 
التحرير الإلسى للأخمَّص 
9 ەم“ د 
اخ خمصي الوطء 
القدم أخمصية الوطء 
شا 


p. fasciotomy 
p. fibromatosis 
p. flexed 


p. flexion 


ەر 


المسة ى الإلسي القاصي 
المستوى السهمى التصف 
(المستوى اللَأصف) ˆ 
الْستَوى السَهمي الُجاو لاصف 


p. flexion-inversion‏ امس ى الحوضى 
deformity‏ مستوی ار که الارلة 
p. keratosis‏ الست ى السهمى 
p. lateral base‏ امس ك الى 
p. ligament‏ الست ى ا 
p. longitudinal incision‏ الْستّوّى تحت الأضلاع 
p. nerve‏ امس ى وق القص 
p. plate release‏ الْستّوّى الصدر ي 
p. pressure‏ امس رگ الست ر 
p. reflex‏ مستوی أ حَ ارو 
p. release‏ مستوی 
p. response‏ قَاشط › 
p. shift‏ قاشط المهماز 
p. spring ligament‏ تحط 


التَحطيط قبل الجراحة 


p. wart (PW) 
جوار ب بلانوستریتش‎ plantar-dorsiflexion 
قدم ر ء‎ plantarflex 
حتف رححي رو حي‎ plantarflexed 
۰ أخمَصی‎ p. first ray 
الترَوّي الآخمصى‎ plantarflexion 
اسقاة الا‎ plantarflexory 


plantar-hindfoot-midfoot 


bony mass 
plantaris 


arcus Pp. 


keratosis palmaris et p. 


p. muscle 

p. tendon 

p. tendon graft 

VerruCca p. 
plantar-lateral release 
plantar-medial release 
plantarward 
plantigrade 

p. foot 

p. platform 
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الأتى الأحمَّصى 

القَوس الأخمصبة 

دعام القوس الأخمصية 

الشريّان الخمّصى 

منظر موري أ خمصي 

استجابة بابنسكى الأخمصبة 

و ور 

بروز عظمي اخمصي 

ش الر باط العتي 0 رقي 
الأخمصي والوتر ا حلفي 

استقصال اللقَمة الأخمصية 

e 

اللفافة الأخمصية 

تحرير اللفاقة الأحمَصية 

التهاب الَلمَافة الآخمصية 


mesiodistal Pp. 


midsagittal p. 


paramedian sagittal p. 
pelvic p. 
primary movement Pp. 
sagittal p. 
spinous Pp. 
sternoxiphoid p. 
subcostal p. 
suprasternal p. 
thoracic Pp. 
transverse Pp. 
varus-valgus P. 
vertical p. 
planer 
calcar p. 
planning 
preoperative p. 
Planostretch stockings 
planovalgus 
talipes p. 
plantar 
p. angulation 
. aponeurosis 
. approach 
. arch 


. arch support 


. axial view 
. Babinski response 
. bony prominence 


P 
P 
P 
P 
p. artery 
P 
P 
P 
p. calcaneonavicular 


ligament-tibialis posterior 


tendon advancement 
p. condylectomy 
p. corn 
p. fascia 
p. fascial release 


p. fasciitis 


التابكة الاسفينبة الْخلقة وإعادة 


کک ا 


اة الاسفينية الفتوحة وإعادة 


الأشعة الت في أثناءً اجس 
الأشعة السينة بعیدا عن اجس 


جبس زوروڭ 

جبس باریس 

عصابة جبس باریس 
آلب جبس باریس 
جبس باريس الُرن 
جبيرة چن باریس 


آي 


رأبي, بلاستيکي 


مقوام الكاحل والمَدَم البلاستيكي 


E) 


لخرسة الكروية البلاستيكة 
سترة ة الحسد اباد . ستيكة 
كسر الانحناء اللّدين 
الب بلاستيکي 
طوق بلاستيکي 
زت 
مقوام الكاحل والقَدّم ذات 
تفاعل أرْضي لدين 
قلنسوة العقب البلاستيكية 
لدائن هکسالایّت 
الغرسة الَقوعية 
الرقًاز الورقي آلبلاستيكي 
القصل البلاستيكى ذو الحركة 
احدودة 
اللدائن ذات الحرارة المنخفضة 


a ME 


ميد قنَاة النقي البلاستيكي 


لدان ورات 


5 
EE 


:2 ان عطوبة با لجرارة 


ا 


. floor reaction ankle-foot 


closing wedge manipulation 


and reapplication of p. 
opening wedge 
manipulation and 
reapplication of p. 
Pp. sore 
p. splint 
p. toe cap 
x-ray in p. (XIP) 
x-ray out p. (XOP) 
Zoroc Pp. 
plaster-of-Paris (POP) 
p.-o.-P. bandage 
p.-0.-P. cast 
elastic p.-o.-P. 
p.-o.-P. splint 
plastic 
p. ankle-foot orthosis 
. ball implant 
. body jacket 
. bowing fracture 
. cast 
. collar 


. deformation 


E E O O, Er E 


orthosis 
p. heel cup 
Hexalite p. 
p. implant 
p. leaf-spring (PLS) 


p. limited-motion joint 


low-temperature p. 

p. marrow canal restrictor 
Orthoplast p. 

p. orthosis 

p. repair 

p. strain 

thermolabile p. 


unitary Pp. 


و ەر 


مستوی > طح 


رَحاء (قدم) 
فطع العظم ال الآمَامي 
للقدم الرَحَاء بحسب 
آندرسون-قاولر 
دم روحاء مسطحة خَمصاء 
دم مسطحة مردة 


قطع العظم للدم الروؤحاء 
مسطحة أخمصية الوطء 
روٴحاء مسطحة 
eT‏ للدم 
الروحاء الْسطّحة 
قاري 
بلاڑا ˆ 
ورم توي بلازماوي الحاکیا 
بلازما متحتَرة 
الإندورفين البائي البلاڙمي 
حجان حجم البلاڑمًا 
ورم ررم البلارْماويّات 
ورم البلازماويات الوّحيد 
العدواني 


ورم E‏ ج النقي 


¢ ت 
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planum 
planus 
Anderson-Fowler anterior 
calcaneal osteotomy 
pes p. 
collapsing pes valgo Pp. 
flexible pes p. 
Gleich osteotomy for pes 
valgo p. 
pes Pp. 
pes plantigrade p. 
pes valgo p. 
rigid pes p. 
Selakovich procedure for 
pes valgo p. 
talipes p. 
plasma 
p. cell myeloma 
coagulated p. 
p. B-endorphin 
p. volume shift 
plasmacytoma 


aggressive solitary Pp. 


extramedullary p. 
plasmanate 
plasmapheresis 
plasmin 
plast 

Putti bone p. 
Plastalume 


P. bulb-ended splint 


P. straight splint 


Plastazote insole 
plaster 
Batchelor p. 
p. cast 


p. cast application burn 


صفيحة ة الشدقة الصغيرة 0 

ASIF ã صفح‎ 

دة حة العَظّم الاأضعاطة 
الديتاميكة العريضة ۸81۴ 

تة التصل القائمة الزاوية 

ASIF 

صفیحة ۸81۴ بشکل 1 

صفيحة ذانكة الاضعَاط 

sS 

nt 

صفيحة الالضعَاط الزوً: 


فة 3 الألْضًاط الديتاميكية 
وت العريضة - 


صفيحة بيرنز 


AO small fragment p. 

ASIF Pp. 

ASIF broad dynamic 
compression bone Pp. 


ASIF right-angle blade p. 


ASIF T-p. 

autocompression Pp. 

avulsion of nail p. 

Badgley p. 

Bagby p. 

Bagby angled 
compression Pp. 

Batchelor p. 

p. bender 

blade p. 

Blount blade p. 

bone p. 


Bosworth spine Pp. 


bridge p. 
broad AO dynamic 
compression Pp. 


Burns Pp. 


تة فقر ت أحادية الاحصار butterfly-shaped monoblock‏ 


صتية القانسوة والر اة 
الصفيحة المعرَزة بألْيّاف الكَربون 


و وريږ و 0و 


صفيحة النمو الغضروفي 


vertebral p. 
buttress Pp. 


Calandruccio side p. 


cap-and-anchor p. 
carbon fiber reinforced p. 
cartilaginous growth p. 
cervical Pp. 

cloverleaf p. 

coaptation p. 

cobra-head p. 

Collison Pp. 

compression Pp. 


condylar p. 


contoured anterior spinal Pp. 


a mr 
2 رنه‎ 


ن لبلاستیکور 


بلاستي بور 


بدلة استبدال العظيمات 


بحسب بلاستي - بور 


PlastiCast adjustable joint 
cast system 
plasticity 
connective tissue p. 
Plasticor prosthesis 
Plasti-Pore 
P.-P. ossicular replacement 


prosthesis 


الادّة البدلة یخسنت تى ڊور P.-P. prosthetic material‏ 


0 3 


بلاستزوت 


دعام الوس بحسب بلاستزوت 


طوق الركبة بحسب بلاستروت 


۶ ي کار 


مقوام طوق الرقبة بحسب 


جهيرة التقويم بحسب بلاستزوت 
مبطّن الحذاء خسنت بلاستزوت 


2 وو 2 


مت العنق بحسب بلاستزوت - 


راب 
رأب کوان 
داب ورمام 
رب تدويري 
رأب ا جلد 
رب بالشکٰل ۷-۷ 
راب بالشکّل ۷-۷ 


0 صفيحة المرساة 


Plastizote 
P. arch support 
P. cervical collar 


P. cervical collar orthosis 


P. orthotic device 
P. shoe liner 
Plastizote-kydex cervical 
immobilizer 
plasty 
Coleman Pp. 
Durham p. 
rotation p. 
skin Pp. 
V-Yp. 
Y-Vp. 
plate 


anchor p. 


م حة ا صل العجز ي الحرى ققي anterior sacroiliac joint Pp.‏ 


الأمامي 
شخ فاد للاترلاق 
ا AO i‏ 

صفيحة نة AO‏ 
صفيحة اللْقَمة ۸0 
مالل الاشني ۸0 
صفیحة كفافية ۸0 بالشکّل 
صفيحة الالْضعَّاط 
الديتاميكة ۸0 

صفيحة خطافية ۸0 
الصقيحة الَصلبَة ۸0 
صفيحة استبّاء ۸0 


ي 
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antiglide p. 

AOp. 

AO blade p. 

AO condylar p. 

AO condylar blade p. 

AO contoured T p. 

AO dynamic 
compression p. 

AO hook p. 

AOI blade p. 


AO reconstruction P. 


صفيحة الرقبة قبة الحلفية بحسب 


هارم 
صفيحة هاريس 
الصفيحة المسحوبة بحسب 
صفيحة اللتنحمة نت هين 


صفيحة هوت 
ر ەه 2 
صفيحة المسمار بحسب هوڵّت 
س وره 
صفيحة هوبارد 


صفيحة بين الدورين 


صقيحة يرجسن 


03 


فة يرجسن ذات الحزمة 
الراحدة 


و 


E 
ا‎ ٠ 


ص 


فة 


٠ الصفيحة1‎ 


صفيحة لكن 
E ۶‏ 


صفيحَة لاوسون -تورنتون 

صقيحة لتورّنل 

صفيحة ألالْضَعَاط الديتاميكة 
امحدودة التَمَس ٣َ ٠‏ 

صفيحة ة الالضعَاط الديتاميكة 


النحفضة التَمَاس ˆ ˆ 
صفيحة لاندهولم 

صیحة مالي 

مي 


LE 2T a 


لمي الجر ي 3 الحركفية َ 


May anatomical bone p. 


Harm posterior cervical p. 


Harris p. 
heavy-duty femur p. 
heavy side p. 

Hicks lugged p. 


Hoen skull p. 

Holt p. 

Holt nail p. 

hook p. 

Hubbard p. 
intertrochanteric Pp. 
Jergesen Pp. 


Jergesen I-beam p. 


Jergesen tapered Pp. 


Jewett p. 


Jewett nail overlay Pp. 


Jones compression Pp. 
Kessel p. 

L.p. 

Laing Pp. 

Lane p. 
Lawson-Thornton p. 


Letournel p. 


limited-contact dynamic 


compression Pp. 

low-contact dynamic 
compression Pp. 

Lundholm p. 

Massie p. 


McBride p. 
McLaughlin Pp. 


Mears sacroiliac p. 
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تصفيح الصفيحة ذات الشكّل 1 
الْحَاطة ٠‏ 


اليح القحفة الرقّة مه 
فة الارتباط ط الْتَصالب 
صفيحة اللقمة ذات الزأوية 95 


درجه 


ا و 
صهیحه دي بوي 


چ 


صفيحة ديرل 


ی 0 عر ج ر 


صقيحة مزدوجة بشکل الكوبرا 


یک ا ن 


صفيحة رزية بحسب دريسين 


صفيحة دوبریس 
صفيحة الاضعَاط الديتاميكة 


سم 


صفيحة إيجرز 


صفيحة العظم بحسب إيجرز 
ر ی و ر س 


صقيحة تصاية لَلمَمة القخذية 


و 


ا 
صفيحة طرفية 

الصفيحة الشاشية 

صفيبحة حة انمو الَشاشي 

فة فخذية 

الصفيحة الغضروفية الليفية 
الصفيحة ذات الخمسة تقوب 


o‏ ت ر 


تثبيت الصفيحة 


ت ا کر کک و 
صفيحة نصلية ذات زاوية ثابتة 


صفيحة جالانو - 


ضفيحة المسمار ازل حب 
م 9 ا 

صفيحة العظم يونيفرْسال بحسب 
ES 1‏ 


ت 8 


صفيحة هانسن -ستريت 


صفيحة هارلاو 


contoured T-plate p. 


cortical p. 
craniocervical p 
crosslink p. 


95-degree condylar p. 


DePuy p. 

Deyerle p. 

double Cobra p. 
Driessen hinged p. 
dual p. 

Duopress Pp. 


dynamic compression Pp. 


(DCP) 
Eggers Pp. 
Eggers bone p. 
Elliott femoral condyle 

blade p. 
end p. 
epiphyseal p. 
epiphyseal growth p. 
femoral Pp. 
fibrocartilaginous Pp. 
five-hole p. 
p. fixation 
fixed-angle blade p. 
flexor p. 
foot p. 
force p. 
four-hole p. 
Gallannaugh Pp. 
Giebel blade p. 
growth Pp. 
Hagie sliding nail p. 


Haid Universal bone p. 


Hansen-Street p. 


Harlow p. 


الصفيحة ذات الثقّب المستدير 
فة ة الانضعاط ذات التق 


ادير 
صفيحة روي -کامیل 
صقيحة الرقَاز بحسب شويتزر 
ومو ت 
صفتحةانصف انونة 
° ووو ت 


صفيحة تصلية نصف البويية 
صفيحة الالضعَاط نصف 


ر الصة ا 


صبحة الالضعَاط الثَابتة 

ی ر 

ا جّعية القاعدة 
F#o 2‏ 


صفيحة الققار الصذري التناظرة 


Meurig Williams p. صفيحة موريج و لام‎ round hole p. 
Milch p. صفيحة يل‎ round-hole compression p. 
Moe p. ضح ر‎ 
Moe intertrochanteric Pp. صفيحة بين المدورين بحسب م‎ Roy-Camille p. 
Moore sliding nail p. صنفحة ة المسمارا ار رة میت‎ Schweitzer spring Pp. 
ور‎ semitubular p. 

Moreira p. صفيحة م ر‎ semitubular blade p. 
Morscher p. صفيحة رشر‎ semitubular compression Pp. 
Mueller p. صفيحة مو ل‎ 
Mueller compression الصفيحة التصلكة الانضحَاطية‎ Senn Pp. 

blade p. ‌ بحسب مو‎ serpentine Pp. 
nail p. صفيحة المسماز صفيحة الظفر‎ Sherman p. 

Sherman bone p.‏ الصفيحة الظفرية 

narrow AO dynamic صفيحة ة الاضحَاط الديتاميكية‎ side p. 

compression Pp. َ َ و ت الضيقة‎ slide p. 
Neufeld p. صفيحة و فد‎ slotted femur p. 
neutralization Pp. صفيحة الاستعدال‎ Smith-Petersen p. 
Newman p. صفيحة نيو مان‎ SMO p. 
Nicoll p. صفيحة نیکو ل‎ p. spacer washer 
ninety-five degree صفيحة اللْقَمة ذات 95 درجة‎ spinous process P. 

condylar Pp. spoon Pp. 
ninety-ninety Pp. صفيحة التسعين‎ spring P. 
occipitocervical p. الصفيعحة القذالىة الرقبية س‎ stainless steel p. 
Osborne Pp. 8 صفيحة او اوس‎ static compression p. 
overlay p. صفيحة الترفيد‎ Steffee p. 
palmar p. صفيحة ة راحبة‎ stem base p. 
peg-base p. الصقيعحة و 5 القاعدة‎ subchondral p. 
p. placement الصفيحة‎ E symmetrical thoracic 
plain pattern p. صفيحة فة الطراز‎ vertebral p. 
precurved p. الصفيحة النحنية َلأمام‎ symmetric sacral p. 
pressure p. ا الضعط‎ Synthes p. 
protection Pp. صفيحة الحماية‎ tarsal p. 
pterygoid p. الصفيحة الجناحية‎ Temple University p. 
Pugh p. صفح باف‎ tension band p. 
pylon attachment p. ا ة ار تکاز اسلاق الاصطتاعة‎ thoracolumbosacral p. 

ˆ ا 

quadrangular positioning  lyl صفيحة استیضاع رباعي الرو‎ Thornton Pp. 

plate p. Thornton nail p. 
reconstruction P. صفيحة الاستبتاء‎ tibial p. 
Rohabur gait p. صفيحة مشبة روهابور‎ titanium P. 
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تثبيت الصفيحة واللوالب 
ر ا العَظّم بالصفيحة 
و اللو الب 
جهاز الصفيحَة واللوالب 


ص 

ت 
د 
۰ 


ل 


العضلة الحلدية للعثق 
سح الفقرات 
لعب » دور 
دور نهائي 
ا 
ضمادة 
الضمادة الشعة بالبیتادین 
التَضّميد بالضمادة 
ضمادة الشَاشَ 
ضمادة الجلفوم 
متعدد الأشكال 
ورم النسجات الليفي المتعدد 
الأشكال ٠ ٠‏ 
ساركومة شحمية متعددة 
الآشكال ٠‏ 
السّاركومة العضلية الحَططة 
التعددة الآشكال 


plate-screw 
p.-s. fixation 


p.-s. osteosynthesis 


p.-s. system 
platform 

plantigrade p. 
plating 

anterior Pp. 

anterior spinal p. 

diaphyseal p. 

pedicle screw p. 

posterior Pp. 

posterior spinal Pp. 

tension band p. 

variable spinal p. (VSP) 
Platou osteotomy 
platybasia 
platysma muscle 
platyspondylosis 
play 

end p. 

joint p. 

muscle p. 
pledget 

Betadine-soaked p. 

Pp. dressing 

p. of gauze 

Gelfoam Pp. 
pleomorphic 


p. fibrous histiocytoma 


p. liposarcoma 


p. rhabdomyosarcoma 


plethysmography 


digital Pp. 


impedance p. 


pleura 


چە ت ا 


صفيحة الهضبة الظتبوبية بحسب 


صفينحة توان 

صفَيحة القَدّم من صف 081ا 
صقيحة الاأضعاط من 

صف ۲٤لا‏ 

الصفيحة العظمية بونيفرسال 
متية ساني “٣‏ 

می قدب 


ا 


صفيحة فقرية 
صفيحة فقرية انتهائية 
صقيحة راحية 
صقيحة واينراّت 
صقيحة ومان 


صفحة ولسون 


صفيحة رايت 
الصقيعحة التصلية للْقّمة القخذ 
بحسب زیر 


صح جانا حا زیر 


صفيحة زمر ذات الشكلّ ۷ 


A 


صمیحه زولزر 

الصمَيحة الخطًافية بحسب زولزر 
المضة الظترَ بية الشائية اللَقَّمة 
الهضبة الظبويية الدانية 

الهضبة الظبويلة ٠‏ 

صفَيْحة (ج : صفَيْحات) 

رکازة الصفبْحات 

تعداد الصفبْحات 


وول 


عامل النمو الشتق من الصفيحات 


الانخمَاص الصفيحي الشكّل 
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Townley tibial plateau p. 


Townsend-Gilfillan p. 
trial base p. 

T-shaped AO p. 
TSRH Pp. 

tubular p. 

Tupman Pp. 

UCBL foot Pp. 

UCP compression p. 


Universal bone p. (UBP) 

Uslenghi Pp. 

Venable p. 

vertebral p. 

vertebral end p. 

Vitallium p. 

volar p. 

Wainwright p. 

Wenger Pp. 

Whitman Pp. 

Wilson Pp. 

wing P. 

Wright p. 

Zimmer femoral condyle 

blade p. 

Zimmer side Pp. 

Zimmer Y p. 

Zuelzer p. 

Zuelzer hook Pp. 
plateau 

bicondylar tibial p. 

proximal tibial p. 

tibial p. 
platelet 

p. concentrate 

p. count 
platelet-derived growth 

factor 


plate-like atelectasis 


۱ 36 
8 بين الأاجسام الخلفي 
الو حشي 
مارَق 


مازق الموسيقي 


خط الفادن (الرصآاص) 

متلازمة بلامر - فينسون (عسرة 
البلع مع ضخامة الطحال والتهاب 
اللسان وضمور الغشاء المخاطى 
للفم والبلعوم والمريء) 

غاطس » مدحَّم 

متعدد الكوامن 
ورم متوسطي متعدد الکوامن 
ورم متوسطي متعدد الكوامن 

بلاس 
ستيري - گوف بلاس 

تمرين متعدد الأمتار 

تعدد الأمتار 

بدلة بلیستان 

e RE 

[مختصر] 


ا لحتل العضلى الرة 
ل اوی اراي 


PMI-6A1-4V 
PMN1-6۸1-4۸ فل الغْرسَة‎ 
۶M1-6۸ 1-4۸ بدلة فز الغرسَة‎ 


م 


0 £ 
] 


[مختصر 
بولي مثيل الميثاكريلات 
ممرکز بولي مثيل الميثاكريلات 


fusion 
posterolateral interbody 
fusion 
plight 
musician's Pp. 
plinth 
plot 
load-displacement p. 
plotter 
X-Y p. 
PLS 
plastic leaf-spring 
plug 
bone p. 
Buck p. 
cement Pp. 
plumb line 
Plummer-Vinson 


syndrome 


Plunger 
dome p. 
pluripotential 
p. mesenchymal tumor 
p. mesenchymoma 
Plus 
Steri-Cuff P. 
plyometric exercise 
plyometrics 
Plystan prosthesis 
PMD 
progressive muscular 
dystrophy 
PMI-6A1-4V 
P. implant metal 
P. implant metal prosthesis 
PMMA 
polymethyl methacrylate 


P. centralizer 


الحتبة الحدارية 


اٽصباب جتبي 


رسس 


إصابة جنيية 


ور ليفي عص ضفري الشکل 
رقصة الجيغ Eraser‏ بلکسیجاس 
جَهيرَة الاضغَاط بحسب 
بکسیبالس 
ضقيرة (ج : ضفائر) 
إحصار ضفيري 


ر و ي 


الضفيرة العضدية 


الضفيرة الرفة 


الضفيرة تحت الجحلد 
o9‏ ت 


الضفيرة الحتلية العلوية 
ية[ . تيات] ٠‏ 


الَنبة تحت الرضفة 
الكَنية الانسة 
الكنبة الرضفة الإنسة 


عاس کے پک ت کہ 


الثنية فوق الرضفة 


ع ر ° 
ررديه ویم العظًام 
ص 
ررديه جراحة العظًام 
e 2‏ 
زردية حنى السلك 
3 


[مختصر] 
الدمج بين الأجسام القطنية 
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parietal p. 
pleural 
p. effusion 
p. injury 
plexiform neurofibroma 
Plexiglas jig 
PlexiPulse compression 
device 
plexus 
p. block 
brachial p. 
cervical p. 
lumbosacral Pp. 
sacral p. 
subdermal p. 
superior hypogastric Pp. 
plica, pl. plicae 
bucket-handle p. 
infrapatellar Pp. 
medial p. 
medial patellar p. 
parapatellar p. 
pathological p. 
suprapatellar p. 
symptomatic p. 
symptomatic synovial p. 
p. syndrome 
synovial p. 
p. test 
plication 
disk p. 
soft tissue P. 
plicectomy 
pliers 
needle-nose p. 
orthopaedic p. 
orthopaedic surgical p. 
wire bending Pp. 
PLIF 


posterior lumbar interbody 


الرتكزة 
َقَطة الَف 
نَقَطة التَمَاس 
زط الاسترشاد بحسب کراو 


a a 


0 20 


نقطة الدخول َ 

نقَطة رب 

نقطة الالتواء 

نقَطّة متساوية الأبعاد 

نقَطَة کر كوف 

نقطة الكسر للقصور الادي 

َقّطة امنب بحسب ماثيوس 

نقطة الرناد العضلية اللفافية 

قط باولى (القطة الظهراة) 

نقطة الاأضغاط » نقطة الضغط 

نقطة الزناد العضلبة اللفافية 
الأول ٠‏ 

قطة لقب بحسب رآني - 


0 6 


وبع 
نقطة رجيعة 
نقطة الزناد العضلبة اللفافية 
الساتللة ٠‏ 
نقطة الرّناد العضلية اللفافية 
لار ˆ 
دبوس ستینمان مع قط 
الاستر شاد بحسب کراو 
نقطة الإيلام 
نقاط الزّناد 


َقّطة المعْقَّب الالتوائة 
نقطة لقب يونيفر سال 
خف أصابع القدم لدبب 


۰ 
2 


trigger P. 
bleeding Pp. 
break p. 
contact Pp. 
Crowe pilot Pp. 
Crutchfield drill p. 
dorsal p. 
drill p. 


electrodesiccated bleeding p. 


end p. 

entry Pp. 

Erb p. 

glenoid p. 

inflexion p. 

isometric Pp. 

Krackow Pp. 

material failure break p. 

Mathews drill p. 

motor Pp. 

myofascial trigger Pp. 

Pauly p. 

pedicle entrance p. 

pressure p. 

primary myofascial 
trigger P. 

Raney-Crutchfield drill p. 


referred p. 

satellite myofascial 
trigger P. 

secondary myofascial 
trigger P. 

Steinmann pin with Crowe 
pilot p. 

tender p. (TeP) 

p. tenderness 

trigger p.’s (TrPs) 

twist drill p. 

Universal drill p. 


pointed toe shoe 


هوائي 

الكساء الهوائى المضاد للصدمة 

سوقًاء الانضكاط الهوائي 
جهيزة الانضعَاط الهوائي 
جوارب الانضعاط المفخة 
كفة هرائ ٠ ٠‏ 
الاضافی الھرائی للمثقَّب 
جهيزة الالضعاط اللتار ية 

الهوائة 
عاصبة هوائية 


صورة الَمصل الحقون بالغاز 


ر ص 


ال الضيان الف 

ا الم 
ية التيسي ر العضلي العَصّي 
NE‏ 

[مختصر] ٠ ٠‏ 
ا لجهاز العصبي اللاودي 


ا لجهاز العصبي الحيطي 
N‏ ار 4 i‏ 


[مختصر] 

بعد الجراحة 

[مختَصر] 

البذلات والْقّاويم 

آم المد 

ا 

طب آقدام الأطْمّال 

الأ الوحشي بحسب بوجرند 
نقطة الإرساء 

نقطة الزنادية الحضلية اللفافية 
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pneumatic 
p. antishock garment 
p. compression boot 
. compression device 
. compression stockings 
. cuff 


. drill accessory 


EG: Rg Og O © 


. external compression 
device 

p. splint 

p. tourniquet 

p. tourniquet cuff 
pneumoarthrogram 
pneumoniae 


Diplococcus Dp. 


Klebsiella p. 

Streptococcus Pp. 
pneumonitis 
pneumothorax (px) 
PNF 


proprioceptive 


neuromuscular facilitation 


PNF technique 


PNS 

parasympathetic nervous 

system 

peripheral nervous system 
PO 

postoperatively 
P&O 

prostheses and orthoses 
podalgia 
podogeriatrics 
podopediatrics 
Pogrund lateral approach 
point 

anchoring Pp. 


associated myofascial 


شعاع ابتهامي 
عضلة مختصة ة يبام اليد 
العضلة المبعدة لإبهام اليد 
کک الْبعدة لابهام اليد 
لعضلة القربة ة لإبهام اليد 
لعضلة القربة ة لإبهام اليد 
لعحضلة الْقَابلة ابام اليد 
راتين عدید الأسيتآت 
التهاب الْشرايين العقد 
الاب الشتراي ˆ 
آلتهاب الشرايين اليقعي 
اناك غاص ٠‏ 
التهاب العاصل 
حيط بولي بوتستر 
بدلة اركب الَعَظّمي من 
البوليسيل 
متعلد رکز 
جهاز الركبة اعدد اراكز 
الواسع امسار 
متعدد الرآکز 
بدلة الركبة المتعددة الراكز 
دوران متعدد المراكز 
رط جام جلوبولين الدم اعدد 
النسائل 
العتش كثرة الآصابع 
العش المركزي ˆ 
العش خلف المحور 
العش أمام المحور 
عش الإنهام 


خياطة بوليدك 
بولي-دیالَ 


غرز بولي - دیال 


۶3 ے٥‎ 


3 بولي -دیال 

سنخ بولي-دیال 
خيط البولي إستر 
ماده الغرسة من البولي أثير 
بولي ٳيثيلين 

لی لان سال با کر 


pollicized ray 
pollicus 

abd p. 

abductor p. 

abd p. 

adductor p. 

opponens Pp. 
polyacetal resin 
polyarteritis nodosa 
polyarthritis 

juvenile p. 
polyarthropathy 
polyarticular arthritis 
polybutester suture 
Polycel bone composite 

prosthesis 
Polycentric 

P. and wide-Track knee 

system 

polycentric 

p. knee prosthesis 

p. rotation 
polyclonal 

hypergammaglobulinemia 
polydactyly 

central p. 

postaxial p. 

preaxial p. 

thumb p. 

Wassel classification of 

thumb p. 

Polydek suture 
Poly-Dial 

P.-D. insert 

P.-D. prosthesis 

P.-D. socket 
polyester suture 
polyether implant material 
polyethylene 


ArCom processed Pp. 


سا سا لاع وکر لهاب 


الفقًار الر وماتويدي) 
[مختصر] 

الرباط الحلفي الائل 
و 


ا ر اا 


وس ر ص 3 


e‏ بولاند 
بولار ا 
منطر القلب XL‏ بحسب نولاز 
قاتاج 
العالحة بلمافة ا 
استقطَاب 
تة السياسة والُراجعة للأبحاث 


لااب اة التحَاع 

ى (عديم القرون) ¢ الذمر 

(موّخر الرأس) يهام اليد 

بام ل اليد 1 
كط الع العظم بحسب بول ليكور 
مسعدة نام اليد (عضلة) 
إبهام الد 

العضلة الطويلة لهام اليد 
ابتهام (استعاضة لهام اليد) 


pointer 
hip p. 
shoulder p. 
points 
Poirier 
space of p. 
poisoning 
lead p. 
Poisson ratio 


poker spine 


POL 


posterior oblique ligament 


Poland 
P. classification of 


epiphyseal fracture 


P. classification of physeal 


injury 
P. syndrome 
Polar 
P. Vantage XL heart 
monitor 
P. wrap therapy 
polarization 
Policy and Review 
Committee for Human 
Research 
polio 
poliomyelitis 
p. treatment 


poll 


pollicis 
Pol Le Coeur osteotomy 
pollex abductus 
pollicis (poll) 
p. longus muscle 
pollicization 
Buck-Gramcko Pp. 
Riordan Pp. 


بولي میثیل المیدًاکريلآت 


ملاط العَظم من بولي ميثيل 
المیتاكريلآت 

ملاط بوي ميثيل المیتاكريلآت 

غرسة بوي ثيل الیتاکريلآت 


ية بيضاء متعددة النوى 


ألم العَضَلآت الروماتزمى 
التهاب العضلات 
بولي مکسن 


E ر‎ 


التهاب الأاعصاب 

اعتلال وراڻي رجي عصبي 
متعد د (داء ريفسوم) 

التهاب الأعصَاب 

٠‏ التهاب الأعصاب الحيطية 

اعتآک الأعصَاب 


اعتلال الأعصاب الحسية 
الألفينات العديدة ١‏ 
خار اع لني التي 
الع ٠ ٠‏ 
سکیل نة ظا 
كامن الفعل التعدد الأطوار 
البولي بروبيلين 


مقوام الكاحل والقدم من البولي 


بروبیلین جلیکول 

المقوام الصدري القطني 
اریم ری ید 
جلیکول 

عرز البولي بروبيلين 

بدلّة البوي بروبیین 

حيط البولي بروبيلين 


2 


اعتلدل الجحذور العصبية الالتهابى 


می کی ا 


الخاد 
اعتلال ا لجذور العصبيّة السكري 
التهاب الصليّات ˆ 
ضماد البولى سكين (الجأدي 
التعدد) 


polymethyl methacrylate 
(PMMA) 


p. m. bone cement 


p. m. cement 
p. m. implant 
polymorphonuclear 
leukocyte 
polymyalgia rheumatica 
polymyositis 
polymyxin 
polyneuritiformis 


heredopathia atactia p. 


polyneuritis 
peripheral p. 
polyneuropathy 
sensory P. 
polyolefins 
polyostotic fibrous 
dysplasia 
polyp 
fibroepithelial p. 
polyphasic action potential 
polypropylene 
p. glycol-ankle-foot 


orthosis P. 


glycol-thoracolumbosacral 


orthosis 


p. insert 

p. prosthesis 

p. suture 
polyradiculopathy 


acute inflammatory Pp. 


diabetic p. 
polyserositis 


Polyskin dressing 


0 


قولبة الضعَاطية بولي إيشيلينية 

حطًام البولي إيثيلين 

مرح البولي يشيلين ‏ , 

البولي إيثيلين المرتفع الوزن 
الجزيئي 

مادة الغرسة البولى إيثيلين 

بظانة اولي يلين 


p. compression molding 
p. debris 


p. drain 


high molecular weight p. 


(HMWPE) 
p. implant material 


p. liner 


بدلة غرسة الرضفة من بوذ p. patellar implant prosthesis‏ 


البولي إيشيلين السميم 
البولي إثيلين  ١‏ 
الحواف آلدانية من البولي إيثيلين 
في الكفاف الرباعية الآضلاع 
كم من آلبولي إيشيلين 
سنخ من البولي إيثيلين 
خيط من البولي إيثيلين 


porous P. 
polyethylene 
p. proximal brims in 
quadrilateral contour 
p. sleeve 
p. socket 


p. suture 


p. talar prosthesis ultrahigh jنıلııإ بدلَة الكاحل من البولى‎ 


الفائق الوزن الجزيئي 
البولي إيثيلين من الوزن الجزيئي 
قوق المرتفع 
مواجَهة للبولي إيثيلين 
السواقة الوأجهة للبولي إيشيلين 
الطركة الُواجهة للبولي إيثيلين 
جبيرة البوليفورم 


حيط البولي جلاكتيك 
خبط البولي جلاکتين 


حَمّض البولي جليكوليك 
خط حمْض البولي جليكوليك 
خياطة بالبولي جليكونات 
حَمَّض البولي لاكتيك 
لولب البولي لاكتيد 
مكثور مصلّب بالبرودة 
مكثور الستد العظمي بحسب 
هیلامر 
مکثور داتي الشقَاء 
حطام موري 
متکوٹر 


سر و 


كتارة الأمشاط 
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molecular 


weight p. (UHMWPE) 


polyethylene-faced 

p.-f. driver 

p.-f. mallet 
Polyform splint 
polygalactic acid suture 
polyglactin suture 
polyglycolic 

Pp. acid 

p. acid suture 
polyglyconate suture 
polylactic acid 
polylactide screw 
polymer 

cold-curing Pp. 

Hylamer orthopaedic 

bearing Pp. 

self-curing Pp. 
polymeric debris 
polymerized 


polymetatarsalia 


الفحاخ مأبضي 

الفرة المأبضية 

انفحَاخ الحفرة المأبضبة 
الكيسة زیا زليلية الأبضية العملاقة 


متلازمة الظفرة ية 

رذب مأبضي 

راشي 

لوتر الأبشي ˆ ˆ 

الوريد الابضي 
Os‏ 


وعاء مابضي 
ل ت 


العضلة الَأبضية › مأبضي 


و ا 


مادة بدلّة البروكوات 

البدلة اللاملاطية ۸۷1 المحملة 
بالبروگوات 

بدلة البور و كول 

البورو بين الأخمَص 


کہ و 0ے وہ د 


قران متخرب أخمصي مفرق 
بدلة الفَخذ اللاملاطية من 


البروميتال 
جبيرة البوروبلاستيك 


a 
الْكون اللاملطي السّميم‎ 
الطلاء السميم‎ 


. entrapment 

. fossa 

. fossa entrapment 

. giant synovial cyst 
. hiatus 

. ligament 

. pressure sign 

. pterygium syndrome 
. TECESS 

. space 

. Synovial cyst 


. tendon 


= I = = a > > > O" E a = O > r: 


. vein 
p. vessel 
popliteus 
p. bypass 
p. muscle 
p. tendon 


Poppen ridge sensitometer 


porcine 
p. prosthesis 
p. skin graft 
Porocoat 
P. prosthetic material 
Porocoated AML 
noncemented prosthesis 
Porocool prosthesis 
Poro-in-between sole 
porokeratosis, pl. 
porokeratoses 
p. plantaris discerta 
Porometal noncemented 
femoral prosthesis 
poroplastic splint 
porosity 
porotic bone 
porous 
p. cementless component 


p. coating 


دهون تائق الصّوت من البولي 


سونيك 
ا معد 

مريض الرضح المتعدد 
بولي یوریثان 


قالب الّبولي يوريثان 
ماده غرسة البولي يوريثان 


بولي فاينيل 


وو و ر 


کحول عدید الغاینیل 

جبيرة الكحول العديد الفاينيل 
مادة التجبير بالكحول العديد 
الفاينيل 

مادة الخرسة العديدة الفاينيل 

[محتَصرً] 

شاكلة حالات المزاج 


القالب ب السنبلي العائم 


O 


تحميعة 


بع وزو 
کی ووو ر 
EL‏ 

تجميعة سويم إكس 

معاة بالتجميع 

زهید i‏ »شي ۶ 


ترصف سيء 
رون الم اليد 
و ور ت 

یق ی ا 


PCL موجهة ب بحسب‎ zs 
جبْس باریس‎ 
مأبضي‎ 
اأشريان الأبضي‎ 
الصبة الأبضىة‎ 
الكيسة الأبضىة‎ 
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Polysonic ultrasound lotion 


polytomography 
polytrauma 

p. patient 
polyurethane 

p. cast 

p. implant material 
polyvinyl 

p. alcohol 

p. alcohol splint 


p. alcohol splinting material 


p. implant material 
POMS 

Profile of Mood States 
Pond 

P. adjustable splint 
Ponseti splint 
ponticulus posticus 
pontocaine 
pontoon spica cast 
pool 

Aquaciser Pp. 

AquaMotion Pp. 

Endless Pool physical 

therapy Pp. 

SwimEx p. 

p. therapy 
poor 

p. alignment 

p. bone stock 

p. cosmesis 
POP 

PCL oriented placement 

plaster-of-Paris 
popliteal 

p. artery 


p. crease 


Pp. cyst 


باب نسي دان 
الأبواب الإنسية والوحشبة 
الدانية لأوسط الرضفة 


KZ 


ر وه 


علوي 

باب علوي و وحشي 

باب علوي ا 

الباب قوق الرضفة 

باب سودیش 
e‏ 

باب بطريق الودّر الرضفي 
باب بطریق الوتر العقبي 


بورتر-ریتشاًردسون- فینیو 


oo 


استفصال الرليلي بحسب پورتّر - 


ا 


رینشاردسون- -فينيو 


طريقة بوردر- -ریتشاردسون- -فينیو 


ية لري 


قسم 
2 لاحق (إضافي) 


إجراء حامل المعطف 

ميزان بورتولافالي 

مون خَمْري 

ا 

کسر بوساداس 

بوزي 
الحزام القالبي أسفل الركبة 

بحسب بوزي 

نطاق بو زي 


معلاق بوزاي 


2 ٥ه‏ ا 


وضع » وضعية 

کک 
فة فاد الانصمام 
ا والوقفة الَترهلة 
ضعية کرسي الاق ˆ 
ر الكسر الشبيه بالحربة 
وضعية كرسي الشاطئ 


٣ “a م‎ “a 


proximal medial p. 

proximal midpatellar medial 
and lateral p.’s 

straight posterior Pp. 

subacromial p. 

superior Pp. 

superolateral p. 

superomedial p. 

suprapatellar p. 

Swedish Pp. 

transmalleolar p. 

transpatellar tendon p. 

transtendo calcaneus Pp. 

Porter-Richardson-V ainio 


P.-R.-V. synovectomy 


P.-R.-V. technique 
porthole 
portion 

accessory P. 

cord Pp. 

proximal p. 
Portmann drill 
portmanteau procedure 
Portola Valley Scale 
port-wine stain 
Porzett splint 
Posada fracture 
Posey 

P. below-the-knee castbelt 


P. belt 
P. sling 

position 
angular p. 
antiembolic p. 
“arch and slouch” p. 
barber chair p. 
bayonet fracture Pp. 


beach chair p. 


ووس 


ت الو ال داح السميم 
لا الت 
البولي إيثيلين السّميم 
ا 
مادة البدلّة السميمة 


و 4 اي چ 


استبدال الورك الكامل التشر ريحي 


الْعَطّى بالسّميم 
الركبة الكاملة التشريحبة 
E‏ 
اون الْعّطَّى بالسّميم 
بدلة المخذ الْعَطَاة بالسميم 
بدلة الورك الْعَطَاة ت بالسميم 


چ ت 


يحبة الْعَطَاة 


اعتاكل الأعصَاب البرفيري 
تنْظير التاق الشدد للصورة المحمول 


ذو الذراع C‏ 
بابي » باب 

و 

باب اماي 
ا مرگزي 
ات ای تل 
ي 
باپ اماي إنسي 


ەم 


ہاب مدخ تنظير الركبة 
باب الوتر لزي خلال الرضتن 
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p. ingowth fixation 

p. metal 

p. polyethylene 

p. polyethylene graft 

p. prosthetic material 
porous-coated 


p.-c. anatomic (PCA) 


p.-c. anatomic prosthesis 


(PCA prosthesis) 
p.-c. anatomic total hip 


replacement 


p.-c. anatomic total knee 


p.-c. component 

p.-c. femur prosthesis 

p.-c. hip prosthesis 
porphyritic neuropathy 
portable C-arm image 

intensifier fluoroscopy 
portal 

p. accessory 

anterior Pp. 

anterocentral p. 

anteroinferior p. 

anterolateral p. 

anteromedial p. 

arthroscopic entry P. 

central transpatellar 

tendon p. 

direct lateral p. 

lateral p. 

lateral transmalleolar p. 

medial p. 

midpatellar p. 

patellar p. 

p. placement 

posterior Pp. 

posteroinferior p. 

posterolateral p. 


posteromedial p. 


ر ٥ور‏ ره 

وضعية ه ترندلنبورزج 
وضعي 

خلر الرکة الوضعر 


معالحة بالتحرير الوضعي 


رسي 


وتشر IMP IP JÛ‏ 
اليضعة الور حشية بحسب 
ر رسال n‏ 
ميضعة الاق ب بحسب و 
ميضعة شا اردب نحت وکن من 
ميضعة ا وض بحسب مَك 
جوایر 
ميضعة الورك بمونتريال 
عة الكتف بحسب ار 


Mark IH Stulberg hip p. 


Mark IH Stulberg leg p. 


semi-Fowler p. 
p. sense 


Sims Pp. 


sitting P. 

p. in space 

spinal fusion p. 

supine p. 

translational p. 

Trendelenburg p. 
positional 

p. dyskinesia 

p. release therapy 
positioner 

acetabular cup Pp. 

cup P. 

IMP Universal knee p. 


IMP Universal lateral p. 


Mark II Wixson hip p. 


McGuire pelvic p. 


Montreal hip p. 


OSI-Schlein shoulder p. 


وضع ضعية بونر (في التهاب الورك) 
ضعي بريكنر (لمعالجحة عجز 
وضعية حاملي القطن 


e 


وضعبة الاستلقاء 

الوضعية الظهرية (وضعية 
الاستلقاء) 
کک کک 


4 


E 


رر المريض في 
السرير برفع رأسه ور کبتیه 


للأعلى) 
وضتعة شاف الضقاع 
الوضعية الوظيفية 


وضعبة ا 
الوضعبة الأفقية 
الوضع السَلبي الداخلي 


3 o 

وة جيمتن 
ي 3 
وضعية جونز 
وضعية ركبة القافز 
١و‏ وو 
وضعية الركوع 
a‏ 
e‏ 


ا 


e‏ الل 
ع ا اق مر چ رت 
وضعية زهرة اللوتس 


e سے‎ 


وضعية الستاد العسكري 


وضعية ارم العَسكري 


ا و ص 


Bonner Pp. 


Brickner Pp. 


cottonloader p. 
decubitus p. (decub) 
dorsal p. 


dorsal lithotomy p. 
dorsal recumbent p. 
equinus Pp. 
figure-four p. 
flexed p. 


Fowler p. 


frog-leg p. 

p. of function 
Gaynor-Hart Pp. 
horizontal Pp. 
intrinsic minus Pp. 
James Pp. 

Jones Pp. 
jumper's knee p. 
kneeling p. 
Krashe p. 

lateral decubitus p. 
lithotomy p. 
lotus p. 

military brace p. 


military tuck p. 


شلاین الوضعية الاد neutral p.‏ 
ميضعة الكتف تبت شلاین Schlein shoulder p.‏ الوضعية التشريحية تة التو ية normal anatomic p.‏ 
ميضعة الورك تخت ستالبرغ Stulberg hip p.‏ ئ فالن Phalen p.‏ 
عة ة الساق : من الع لاني Stulberg Mark II leg p.‏ ةا صا prayer Pp.‏ 
بحسب 4 وضصعية الالكباب prone p.‏ 
نة الورك بحسب وكسون Wixson hip Pp.‏ ر ابوت شبه الساكن quasistatic stressed p.‏ 
استیضاع َ positioning‏ وة rectus P.‏ 
تَوضیع اکر يض patient Pp.‏ و ضعبة الاستلقًاء recumbent p.‏ 
تو ضيع الرقبة الاس proper neck p.‏ وضتعة تر نكلو رج المعكوسة reverse Trendelenburg Pp.‏ 
موحت إیجابی positive‏ وضعية الاق اللقصة scissor-leg p.‏ 
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0 
9 


خلفي posterior (post)‏ 
مات خلفی p. approach‏ 
ق س غ p. arch‏ 
کسر القوس الخلفة p. arch fracture‏ 
إيتاق القصل الحلفى p. arthrodesis‏ 
إيتاق لقصل الفهقي المحور ي p. atlantoaxial arthrodesis‏ 


N 
الماصلة الفهقبة الفائقة الكَلفية‎ 


p. atlantoodontoid interval 

ال لإبطی الكلفَ p. axillary line (PAL)‏ 
عر م ا لحني ا p. bending moment‏ 
إحصار العَظم الَلفي p. bone block‏ 
طم العظم ا حلفي p. bone graft‏ 
القَوس الحلفية Pp. bow‏ 
المحفظة التلفة p. capsule‏ 
ركو المحفظة | الحلفي p. capsulorrhaphy‏ 
س م المحفظة التلفة p. capsulotomy‏ 
شنت الرقبة بة الخلفي p. cervical fixation‏ 
دم الرقبة بة ا حلفي p. cervical fusion‏ 
ا الرقبة الخلفي p. cervical line‏ 
استعمال ادات العمود الفقري p. cervical spinal‏ 


instrumentation 


الرقبي ا حلفي 
جراحة العمود الفقري الرقبي 


p. cervical spine surgery 

کسر العمو د الخلفي p. column fracture‏ 

کک عظم الحم د الحلفي p. column osteosynthesis‏ 

p. compartment ية خحلفة‎ 

p. component کون الحلفى‎ 

p. construct ا‎ 

p. cord syndrome متلازمة 2 ا حلفي‎ 

مات مات القَطع الضلعي المستعرذ رضي p. costotransversectomy‏ 
ا حلفي approach‏ 

الصالّيُ ا حلفي p. cruciate‏ 


ەر وه ت o‏ 42 


جهاز الركبة اللقمية التصالبي 
حلفي 


ي 2 


الرباط التصالبي ا حلفي 
الرباط لقصالي الحلفي 


p. cruciate condylar knee 
system 
p. cruciate ligament (PCL) 


p. cruciate ligament graft 


مزقة الرد اظ الصالّي ا حلفي p. cruciate ligament tear‏ 
العضلة الدالية التلفة p. deltoid muscle‏ 
تقل الدالية التلفىة إلى ثلاثة p. deltoid-to-triceps transfer‏ 


الرؤوس 


طراز الانخساف التلفى 


p. depression pattern 


إيجابي الْحتّرة 
علامة | لارتطام الإيجابية 
علامة الحافة الوجبة 


موجة حادة وة 
موجة موجبة 
بوزیترون (إلكترون موجب) 
التفريسة اقطعبة بالإصدار 
| 3 0 


ويرو 
التصوير القطعي بالإصدار 
البوزيترونيٴَ 


و 2 


خلفيات القدم الخلفية الخارجية 
خف الرففة 


Coagulase Pp. 
p. impingement sign 
p. rim sign 
p. sharp wave 
p. wave 
positron 
p. emission tomographic 
scan 
p. emission tomography 
(PET) 
POST 
posterior 
extrinsic rearfoot p.'s 


iliac p. 


Isola spinal implant system جهاز الغرسة الشوك تمن‎ 


البدلة الخلفية المستدقة ب 


مورس 

خف العجَان 

رأب مقصل الكتف الحلفي 
حالة حلفي ˆ٠‏ 

خلف الإبهام 

رأب مقصل الكتف الكامل 
E‏ 


o”‏ برو 


بعد التنشرط 
کبت بعد التنْشيط 
إنهاك بعد التنشيط 
وة ند اشرب 
الونى بعد الخاد ˆ 
طم كطابع البريد 
E‏ 
جَبيرة الإصبّع بحسب بستالوم 
بعد التخدير » التالى للتخدير 
وحدة العتاية الالية لخدي 
الإنعاش التالي للتخدير 
العتش بعد المحوري 
جهاز حالة الورك بحسب بُستل 
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iliac p. 


Luque-Galveston Pp. 


Morse tapered prosthetic Pp. 


perineal p. 
P. shoulder arthroplasty 
status Pp. 


thumb Pp. 


P. total shoulder arthroplasty 


postactivation 

p. depression 

p. exhaustion 

p. facilitation 

p. potentiation 
postacute sprain 
postage 

p. stamp graft 

p. stamp skin graft 
Postalume finger splint 
postanesthesia 

P. Care Unit (PACU) 

p. recovery (PAR) 
postaxial polydactyly 


Postel hip status system 


الرباط الخلفى 
إصابة الرباط التلفى 


شفة خلفية 

احبة لليف الطولانى ا فى 
الرباط الطولاني الكآفي ٠‏ 
کت اقرا فا 
A‏ 
ال الأجسام القطنية 
الحَلفيٌ 
جراحة الدمج بين الأجسام 
جراحة العمود الفقري القطني 
والعجزالخلفي 
الى التاصف اللفى 
تخفيف الفط عن العَصَب 
الخڵفی 
تاحية آلأيّاف اام ا كلف 
الربًاط الائل الحلقى 

َة الهلاة ااملة ا لكلف 


اشر ان اني ص 5 ا حلفي radial collateral artery‏ . 


ا للجهة اليسرّى 
دوران حلفي للجهة اليمتّى 
علامة الارتخاء الحلفة 

تثبيت الوب التلفي 

التثبيت القطَعى الخلفی 
الدمج الوكي ا حلفي 
التصفيح الشوأكي ا حلفي 
فطع العظم الشوّ کي الإسفيني 


مر ن خي 


p. ligament 

p. ligamentous injury 

p. lip 

p. longitudinal fiber region 

p. longitudinal ligament 

p. lower cervical spine 
stabilization 

p. lower cervical spine 
surgery 

p. lumbar interbody fusion 
(PLIF) 

p. lumbar interbody fusion 
surgery 

p. lumbar spine and sacrum 
surgery 

p. midline approach 


p. nerve decompression 


. oblique fiber-region 

. oblique ligament (POL) 

. oblique meniscal tear 

. occipitocervical approach 
. osteophyte 

. pelvic tilt 

. pharyngeal abscess 

. plating 


. portal 


. rhizotomy 

. rod system 

. rotation 

. rotation on the left side 

. rotation on the right side 
. Sag sign 

. screw fixation 

. segmental fixation 

. shoulder dislocation 

. spinal fusion 


. spinal plating 


E A. EAE O OG O. O O ONT O O1 O O BE SE O: O O 


. spinal wedge osteotomy 
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حلع حلفي 
استعمال آدوات الافتراق الحلفى 


اتن لني 


علامة الدرج الحلفي 
اختبار الاج الحلفي 


ا 


بیو بومیکانیكية جهاز التنبيت الخلفي 


سديلة خلفية 
يقَة السديلة التلفة 
الح الکسر ی الحلفي 
حلفي 5 
شقا الجوف الحمّى الحلفى 
راب احق للقي 
اثزلاق حلفي ˆ 
حلع الورك حلفي 
استعمّال الآدوات الفقري ية ة الحلفية 
بالصنارة الوت 
القَرّن الخڵفى 
مزفة هلا القن الخلفي 
طم الم درفي ا نالفي 


r ا‎ 


شی می 


اللامسه الخلفي 
دوران اللاستم الحخلفي 
ر e‏ 


ير 


افرع بين العظَام الخلفي 
الحض کک 


لسم ا حلفي 
انفحًاخ العَص بين العظام 
حلفي 


Pp. dislocation 

p. distraction 
instrumentation 

. drainage 

. drawer sign 

. drawer test 

. element 

. element fracture 


. facet 


a O = = > > a" >| 


. fixation system 
biomechanics 

. flap 

. flap technique 

. fracture-dislocation 


. fusion 


P 

P 

P 

P 

p. glenoid labrum 

p. glenoplasty 

p. glide 

p. hip dislocation 

p. hook-rod spinal 
instrumentation 

p. horn 

p. horn meniscal tear 

p. iliac osteotomy 

. incision 

. innominate 

. innominate rotation 

. instability 

. instrumentation 

. interosseous branch 

. interosseous nerve 


P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
p. interosseous nerve 


compression syndrome 


p. interosseous nerve 


entrapment 


شلل الَحَصَب بين العظًام الخلفى p. interosseous nerve palsy‏ 


متلازمة العَصَب بين العظًام ٠‏ 
0 : 


اور 


التسليك بين السناسن الحَلفي 
الأ الخلفي بالشكل ا المقلوب 


p. interosseous nerve 
syndrome 
p. interspinous wiring 


p. inverted U approach 


۱ الوحشي 


ae Oa 
ی‎ 


ا 0 الب < 


تخفيف الط الللفي الوحشي 


التزح اللفي الوحشيّ 


الحلفية 


عدم الاستقرار الخأفي اوي د 
الدمج الخلفي الو حشي ن 
الآَجِسام ٠‏ 


الدمج القطّني العجز ي الحلفي 


الوَحْشيٴَ 
الاب الحلفی الوحشى 
التحرير الخلفي الوحشي 


تز صر 


عدم الاستقرار الذوزاني الحلفي 


ا تلفي ية الإنسية 


سے 


لأسي 
اباب تلفي الإنسي 
التاحة ية التلفة الإنسية 


ب و یھ و 


چی۲ شی ر 


p. aspect 
p. bone graft 


p. bone graft placement 


p. bundle 

p. capsule 

p. compartment 

p. cortotransversectomy 
incision 

p. cortotransversectomy 
technique 
. decompression 
. drainage 
. drawer sign 


. drawer test 


„. herniation 


Pp 
Pp 
P 
P 
p. fusion 
P 
p. instability 

p. interbody fusion (PLIF) 
p. lumbosacral fusion 
p. portal 

p. release 


p. rotary instability 


p. structure 


posteromedial 


Pp. approach 

. capsule 

. compartment 
. COrNer 

. dislocation 

. drainage 


. drawer sign 


E CO. OD, E 


. pivot-shift test 


p. portal 
p. region 


p. release 


إقرآر حلفي 


التَعَرّضا ا لجراحي الحلفي للعجز 


و۶ 0و2 2 


والعصعص 


الربَاط الكاحلى الشظوي التَلفى 


الطريقة الحلفية 

الشريان الظنبوبي ا حلفي 
العصب الظنبوبي اللي 
التبض الظنبوبي ا حلفي 
الوتر الظنبوبي ا تلفي 
تقل الوتّر الظبُوبي الحلفي 


جراحة العمود الفقري الرقبى 


اللوي ا حلفي 
کسر الحدار ا فی 
حلفي آمامي 
انز َلاق حلفي مامي 
ضط حلفي مامي 
شو كة خلفية سقلية 
من الف خلفياً 


ول ن و و 
بروز مائل خلفي علوي 


پو و 
خلفي سفلي 

2 3 ب 

حرکة ل فة تحار اة 


E A.‏ ص 


e 


8 o 


خلفي وحشي 


. spine 
. splint 
. stability 


. stabilization 


I O O °0 


. surgical exposure of 
sacrum and coccyx 
p. talofibular ligament 
(PTFL) 
p. technique 
p. tibial artery 
p. tibial nerve 
. tibial pulse (PTP) 
. tibial tendon 
. tibial tendon transfer 


. transfer 


. transolecranon approach 


P 
P 
P 
P 
p. translation 
P 
p. triangle 
p. tuberosity 
p. upper cervical spine 
surgery 

p. wall fracture 
posterior-anterior 

p.-a. glide 

p.-a. pressure 


posterior-inferior spine 


posteriorly 


posterior-superior oblique 


projection 
posteroanterior (PA) 
posterodistal 
posteroinferior (PI) 

p. external (PIEx) 

P. external movement 

p. internal (PIIn) 

p. internal movement 

p. portal 
posterolateral 


Pp. approach 


للجراحة 
الشلل السمَّلى التالى للجراحة 
E‏ 
التهاب الرليلي التالي للجراحة 
ا 
اعتاب با روح بد اإمراحة 
تال للجراحة 


التلارمة التالبة لالتهاب الوريد 


ی 9 


تقفع 8 لالتهاب سنجابية ت الخاع 


الحداب التالي للإشعاع 
انحلل العظم التالي للرَضح 
الأشعة السينية بعد الردٌ 


و2 چ 


ر جحية ارد ض بعد الاختبار 

تال للکراز 

التيسير التالي للكُزاز 

التأبيد التالي لكر راز 

تال للرضح 

متاكزمة الحتل الألي التّالي 
متلازمة الحبل ال من التالي 


رت 

لهاب العَظم والنقي الرّمن 
u 1‏ للرضح 
اضطراب تال للرضح 
حل تال لار 
دمي الَقَصل التالي للرَضح 
حدا ب تال تارضح 
َر تخر الحَظم التالي للرضح 
شوه ره العمود الفقري التالي 


للرضح 


اضطراب الكرب التالي للرضح 


E‏ التالي رضح 


p. paraplegia 

p. regimen 

p. synovitis 

p. therapy 

p. wound care 
postoperatively 

(PO, postop) 
postphlebitis syndrome 
postpoliomyelitic 

contracture 
postradiation kyphosis 
postraumatic osteolysis 


postreduction x-ray 


posttest likelihood of disease 


posttetanic 
p. facilitation 
p. potentiation 


posttraumatic 


p. algodystrophic syndrome 


p. chronic cord syndrome 


p. chronic osteomyelitis 


. disorder 

. dystrophy 

. hemarthrosis 
. kyphosis 


. OSteONEeCrOSİiS 


= a a e > 


. spinal deformity 


p. stress disorder (PTSD) 

p. syringomyelia 
postural 

p. analysis 

p. balance 

p. complex 

p. component 


p. control 


e‏ کر د ت 


الشوكة الحرقة تفية التلفية العلوية 
تنح الجر التالي لانتراع 

ا 

تال للکسر 

كيسة تالية للكسر 

آفة تالية للكسر 

حلفي 

ا لجسرالكلفي 

تهاب الفصل التالي للعذوى 

تال للتشعيع 

کسر تال للتشعیع 

سار كومة عظمية انشا تالية 


تال لاستقصال الصفيحة 
ادات التالی لاستن٘صال 
ss‏ 


الانزلآق | 5 لغضروفي دو المستویین 


التألي لاستأصال الصقيحة 
تال للإياس ˆ 
لهاب النصل اللي لاجياس 
ققد العَظّم التالي للإياس 
الشلل الدماغي ١‏ التالي للولادة 
تال للجراحة 
تال للجراحة 
تال لجراحة 
مضا حيوي تال للجراحة 
الكتاف التالى للجراحة 
لفل انان ل اكه 
مضاعفات تالية للجراحة 
الکورتیکوستیرویدات التّالية 
للجراحة 
نزع الألبوب التالي للجراحة 
کسر تال للجراحة 
بيت تال للجراحة 
عدوی تالّية للجراحة 


ەر 3 


المقوا م القطني الحجزي التالي 
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p. rotary instability 


posteroproximal 
posterosuperior iliac spine 

(PSIS) 
postextubation 

laryngospasm 
postfracture 

Pp. cyst 

p. lesion 
posticus 

ponticulus Pp. 
postinfectious arthritis 
postirradiation 

p. fracture 


p. osteogenic sarcoma 


postlaminectomy 


p. kyphosis 


p. two-level 
spondylolisthesis 

postmenopausal 

p. arthritis 

p. bone loss 
postnatal cerebral palsy 
postop 

postoperatively 
postoperative 

p. antibiotic 

p. bracing 
p. casting 
p. complication 
P 


. corticosteroids 


. extubation 
. fracture 
. immobilization 


. infection 


Gr A O E 


. lumbosacral orthosis 


جهد الفعل العَضسَلي الحركي 
الْركبَ 

جهد الفعل العَصبي اركب 
جهد القعل الحصبي الحسّي 


1 کت 


جه د زوال التْصيب 
الحهد المحرض الجلدي الحسي 
٥~ 3o3‏ 


الجهد الكهربي 

الجهد الكَهربي ا لحرکي 
ES EEE‏ 

الد الرس . 

جهد الفعل الحرّض 

جهد الفعل العضَلي الْرگب 

العرّض 

ا لهد الأستاري التالى للمشبك 


جهد الحقل البعيد 
جهد الارتجاف الحزمي 
جهد الرجفان 

جهد فعل الوحدة الحركية 
العملاكة 


الجهد التنبيطي التالي للمَشبّك 


ول ا 
جهد الإصابة 
و0 e‏ ەم 


جهد غير منتظم 


ا 


جه الصفيحة الانتهائئة الْصعَرة 


مه جهد الفعل الأحادي الطور 
جه الوحدة الحركية 


و3 


جهد فعل الوحدة الحركية 


جهد فعل العْضَ 


ogo” 


جهد فعل الليف العضَلي 


جهد الوحدة الحخركية في الاعتلال 


العضلي 
و30 


جهد التوتر العَضَلي 


compound muscle-motor 
action p. (CMAP) 

compound nerve action Pp. 

compound sensory nerve 
action Pp. 

denervation p. 

dermatosensory evoked Pp. 

electrical p. 

electrokinetic Pp. 

endplate p. (EPP) 

evoked p. 

evoked action p.’s 

evoked compound muscle 
action p. 

excitatory postsynaptic Pp. 
(EPSP) 

far-field p. 

fasciculation p. 

fibrillation p. 


giant motor unit action Pp. 


inhibitory postsynaptic p. 
(IPSP) 

injury P. 

irregular Pp. 

kilovoltage p. (kVP) 

linked p. 

macromotor unit action Pp. 
(MUAP) 

miniature end-plate p. 
(MEPP) 

monophasic action Pp. 

motor unit p. (MUP) 

motor unit action Pp. 
(MUAP) 

muscle action p. 

muscle fiber action p. 


myopathic motor unit p. 


myotonic Pp. 
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وسادة لقعد ينی للوضعة 


غاء الوضعة p. development‏ 
الستقبلة الوضعبة الحار p. exteroceptor E‏ 
اور رة ة الخلفة للبت الو ضعي p. fixation back maneuver‏ 
المستقبلة الوضعية الداخلة p. interoceptor‏ 
قائمة الأوضاع p. list ٠‏ 
عضلة وضخة p. muscle‏ 
مستقبلّة وة p. receptor‏ 
إجهاد وضعي p. strain‏ 
آلتر رح الوضعي p. sway‏ 
التفاوت الوضعى p. variation‏ 


posture 


ل 0 
م :8 ی جره 


وضعة مترئ ع القشرة 
وضعة الانفتاء الآمَامي 


decerebrate p. 
decorticate p. 


forward flexion p. 


forward head p. وضعة الرس‎ 
recumbent p. ا الإ ا‎ 


Posture Wedge seat cushion 


عداد البو تاسيو 40 potassium-40 count‏ 
کامن جهد potential‏ 
IS‏ ° 


action p. (AP) 
auditory evoked p. (AEP) 


ا لجهد الْحَرّض السَمعي 
E SEDs‏ 


ا الكهربيولوجيَ 
جهد الفعل اروج الطور 


bioelectric p. 


biphasic action p. 


اھ چ کے ر و 95 . 
متکر رغرد یب bizarre repetitive p.‏ 
ی جهد الح ض السمعي جنع brainstem auditory evoked‏ 

p. (BAEP) ا‎ 


وور 


brief, small, abundant p. 
(BSAP) 
1 لحهد اعدد الأطوار » الوجيز‎ 
الوافر‎ » i 
جه لفل الْرگّب‎ 


وهو 


جهد فعل الوحدة الحركية الْرگّب 


brief, small, abundant, 
polyphasic p. (BSAPP) 

complex action p. 

complex motor unit 
action Pp. 


جهد الفعل اركب 


compound action Pp. 


compound mixed nerve ل الحصَب المختآط‎ 
action p. رکب‎ 1 
compound motor nerve جهد فعل العصب الحر کي‎ 
action p. کس‎ 1 

وهو 


جهد الفعل الحَضلي اركب 


compound muscle action p. 


(CMAP) 


قطع العظم الشتفي بحسب بوت 
E‏ 
ت 

ر و 

جبيرة بوتس 

& 

الإبهام السائب 


ردس 


جيبة سبْحة المضاد الحيوي 


چ 


الباوندال (وحدة فوة) 
الرباط TT‏ 


محلو ل البوفيدو ن اليودي 
مسحوق 
مسحو ق السيدا-جيل 
مسحو الثرومبين 
رة » آلى 
اقب الى 
اثمّب الآلى 
فدرة القَْض 
امنشار الآکي الذبذبي 
فدرة السكة 
سوار الركبة الآلى فى أثتاء الآعب 
الْمرن التابت الآكي 2 
بوجو 
المقوار الآى 
ا الإبهام 
الكُرْسي الْدولّب الآلي 
طاق العام لأسفل الظَهّر والبطن 
اال ب رات 


ي م 


منشار ي 
شك الا سي الکردو سي الآي 


مر 
٠‏ 


P. eversion osteotomy 
P. paraplegia 


P. spinal curvature 


Potter arthrodesis 
Potts splint 
pouce flottant (floating 
thumb) 
pouch 
antibiotic bead p. 
bead p. 
inflammed synovial p. 
suprapatellar p. 
p. type sling 
pound 
foot p. 
poundal 
Poupart inguinal ligament 
povidone-iodine solution 
powder 
Cida-gel p. 
thrombin Pp. 
power 
p. bur 
p. drill 
grasping Pp. 
p. oscillating saw 
pinch p. 
P. Play knee brace 
P. Pogo stationary 
exerciser 
p. reamer 
thumb pinch p. 
p. wheelchair 
PowerBelt lower back and 
abdominal support belt 
power-driven saw 
powered metaphyseal 


stapler 


جهد الوحدة الحركية الوليد 
جهد اقل القريب 


ر 


جهد العصب 

جهد الفعل العصبي 
جهد فعل اليف الَعَصبي 
جهد فل ابجع العصبي 
الْحرّض 


nascent motor unit Pp. 
near-field p. 

nerve p. 

nerve action p. (NAP) 
nerve fiber action Pp. 


nerve trunk action p. 


neurogenic motor-evoked ى”صall الجر کی‎ 


p.(NMEP) 


حل الو بحل الجر كية في الاعتلال neuropathic motor unit p.‏ 


العصبي 
جه طقيلي 
جهد گهربي ضَغطي 

جهد الفعل اعدد الآطوار 
حه جهد الفعّل التعدد الأطوار 
الکاذبَ 


جه الو حدة الحركية التجددي 


وهو 


جهد الغشاء ذف 
جهد الساتلٍ 
٠‏ 
o3‏ هد الحرّض 
جهد الفعل ا 2 


في الراحة 


جهد الفعل اااری 


parasite p. 
piezoelectric p. 


polyphasic action Pp. 


pseudopolyphasic action Pp. 


regeneration motor unit Pp. 


resting membrance p. 

satellite p. 

sensory P. 

sensory evoked p. 

sensory nerve action Pp. 
(SNAP) 


serrated action p. 


short-latency somatosensory Jr | الحهد الحرّض الحسی‎ 


کک 


و3 


ا لهد الأحرض التخاعي 


وہ و وہ و 


ا 


جھد لفل الرباعي الأطوار 


کک الثاني الآطوار 
o3‏ لهد الْحرض اى 
تَقوية کک 


لهد الرضن الجسدي الحسي 


evoked p.(SSEP) 
somatosensory evoked p. 
(SEP, S-SEP) 
spinal evoked p. 
streaming Pp. 
tetraphasic action p. 
triphasic action p. 
visual evoked p. (VEP) 
potentiation 
postactivation p. 
posttetanic p. 
potentiometer 
linear p. 
Pott 
P. ankle fracture 


P. disease 


عصيّة وحدة ما قبل الكفاف 
دبوس آلارشاد كروي الذروة قبل 
اا ر 
بریدات -؟ َ 


و 


کون امرب 
o‏ ه3 8 0 
آندرسون- جرین 


تن امو 


بردنیزون 


قطع الودي قبل العقّدة 


إبهام القدم 

لساك 

رة لاماك 

مقوام الإستاك 

داء برايز ر (تَحَلْخل العَظم القاربي) 
کا 


تلن ار 
التصلد اتسر 


الرضيع لسر (الخديج) 


چ 2 و ت 
خلع سابق للولادة 
as‏ 
سترة برينيل 


قبل الحراحة 
قبل الحراحة 
قبل الحراحة 
معاد ی ل اشر 
السحب قبل الجراحة 
ا قبل الحراحة 
تدبير قبل الجحراحة 
خطة قبل الجراحة 
التخطيط قبل الجراحة 
التصوير الشعاعي بل الجراحة 


precontoured unit rod 
precurved 


p. ball-tipped guide pin 


p. plate 
Predate S 


prediction 


Anderson-Green growth Pp. 


growth Pp. 
predictor of injury 
predisposition 

congenital p. 
Prednicen-M 
prednisolone 
prednisone 
preganglionic 

sympathectomy 
prehallux 
prehension 

p. force 

p. orthosis 
Preiser disease 
preload 
premature 

p. closure 

p. consolidation 

p. infant 
prenatal dislocation 
Prenyl jacket 
preop 

preoperatively 
preoperative 

p. antibiotic 

p. drawing 

p. evaluation 
p. management 
p. plan 
p. planning 
P. 


roentgenography 


السلاَمى الدانية 
اد PPG-AFO‏ 
PPG-TLSO li‏ 
[ مخت صر ] 
التعل الباطن الْسطّح ۲۲۲ 
التعل الباطن ۲۲۲ 
جهاز التعل الباطن ۲۲۲ 
التعل الباطن المقولب اللین ۶۶۲ 


جهيرة امقام ۲۲۲ 
التعل البأطن بحسب بلاستزوت 


PPT 

التعل البَاطن القولب الصَلْب 
PTT‏ 

PPT ëele 


جهاز مقوام التسیج الرخو ۲۲۲ 


م 
e‏ 


[مختصر] 
الكابة المربعة 


ر 
چ 


[مختصر] 
ارجح الحوّض 


وہ ر ورس ل 


تمرین مقاوم مترق 


برات 
الرد الوح بحسب برات 
مقاط برات بالشکل 1 
طريقة برات 


م و 
وضعية | 


م 
e‏ 


[مختصر] 


وہ ر ر 


تمرین مقاوم متر 


العنش أمام المحور 
المسمار النحتي للأمام 
احتیاطات 

احتیاطّات رسال 


برسیسیون 


جع الورك بحسب برسيسيون 


ےو کے ر 
جهاز مکون فخذي بحسب 
E E 0 ee‏ 5 
برسيسيون اوستيولوك 
E E‏ 


رفصة لجيج قبل إرلة الضغط 
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proximal phalanx 
PPG-AFO brace 
PPG-TLSO brace 
PPT 

PPT flat insole 

PPT insole 

PPT insole system 

PPT MXL soft moulded 

insole 
PPT orthotic device 


PPT Plastazote insole 


PPT RX firm moulded 
insole 
PPT sheet 
PPT soft tissue orthotic 
system 
PQ 
pronator quadratus 
PR 
pelvic rock 
progressive resistive 
exercise 
Pratt 
P. open reduction 
P. T-clamp 
P. technique 
prayer position 
PRE 
progressive resistive 
exercise 
preaxial polydactyly 
prebent nail 
precautions 
universal Pp. 
Precision 
P. hip stem 
P. Osteolock femoral 
component system 


precompression jig 


جذع بریس -فیت 


P.-F. stem 
pressure 
blood p. 
bone marrow p. (BMP) 


الضعطّ الخلفى الأمّامى رکز 4 central posterior-anterior Pp.‏ 


رط 

ضغط الدم 

ر المر ˆ ً 
ضغط القرْص 


ره 


ضماد ضاغط » ضماد ضغطى 
الضغط الائ السكونى 
اقبط دال البطن ‏ 
الضغط داخل القرّص 
ضغط الجذر الوحشي 
ا 
الضعط الأحمصى 

الضغط الخلفي الأمامي 
قَرحة الاأضغاط ؛ النَاقبة 
الضغط الدموي الانقبآضيى 
الضغط التسيجى 
الاش 
Ee‏ 
قرح الاضغاط ؛ النَاقبة 
باحةتحتاة اظ 


قبل الوتري 


o 


compartmental p. 

disk Pp. 

Pp. dressing 

p. epiphysis 

hydrostatic p. 

intraabdominal Pp. 

intradiscal p. 

lateral root p. 

manual p. 

plantar p. 

Pp. plate 

p. point 

posterior-anterior p. 

rolling Pp. 

Pp. sore 

systolic blood p. (SBP) 

p. threshold 

tissue P. 

p. tolerance 

tourniquet Pp. 

p. ulcer 
pressure-sensitive 

p.-s. area 

p.-s. tissue 
pressure-tolerant tissue 
pressurization of cement 
pressurizer 

acetabular p. 
Prestop pinchometer 
pretarget filtration system 
pretendinous 

p. band 

p. cord 
pretest likelihood of disease 


pretibial 


التصوير القطعي قبل الجراحة 


قبل الجراحة 


کن کو ر or‏ ي 


بالشکل 1 
وصفة 


الدلائل الإرشاديّة ۸٥٨8‏ 
لاختبارات التمارين والوصفَّات 
حفظ القَعس القطنى 
يضةط ضاغط 0 
ضاغط الساق الآى بحسب 
د 
ضاغط الساق 
وطاةَ 
e‏ 
مرسان كفافي بحسب بریس - 
راب قصل الرخة لشي 
ب وی ف 
بدلة الركبة الكاملة اللقمية 


بحسب بریس - فیت 


ج 


و 2 2 
لحف بریس -فیت 
س اا 9 


تثبیت بریس -فیت 


کک 2 ا 
بدلة بريس -فيت 
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p. tomography 
preoperatively (preop) 
prep 

3 Mp. 
preparation 

bone-patellar tendon- 

bone p. 

facet joint p. 

graft p. 

lupus erythematosus Pp. 

rod contour Pp. 

skin Pp. 

Spalteholz p. 

wire contour p. 
prepatellar 

p. bursa 

p. bursa inflammation 
Presbyterian Hospital 

T-clamp 
Prescription 


ACSM Guidelines for 


Exercise Testing and P. 


preservation 
lordosis Pp. 
lumbar lordosis p. 
press 


CamStar power leg Pp. 


leg p. 
P. up 
Press-Fit 

P.-F. circumferential 
grommet 

P.-F. condylar knee 
arthroplasty 

P.-F. condylar total knee 
prosthesis 

P.-F. cup 

P.-F. fixation 


P.-F. prosthesis 


رە س 


مبدأالانضعاط المحوري 
و ا ا 
جوهر بيومیکانیکي 
مبدأإنکینج 
مدأ الاّزلاق 
مدأ لامبوت 
ميدأ الاثزلاق الكروي 
ريسي » آولي 
بداًة الاَرَلبَّات 
بریتشارد : 
دبوس بريتشارد من النوع اللّاني 
بدلة المرقق الكامل بحسب 
٤‏ بریتشارد ّ 
بریتشارد - وو کر 
بدلة ا لمرقق شبه اليد بحسب 
بریتشارد - و وکر 
بدلة المرقّق الكامل بحسب 
بریتشارد -و وکر 
إيتاق الفصل تنب بریتشت - 
مالین - ماتیوز 


کے ے 
۰ 


[مختصر] 
عصal PRN‏ 
PRN lg‏ 
خاصa PRN‏ 
>liءe PRN‏ 
ستاد الكاحل برو 8 
احتمال ˆ 
احتمال كسر كيسة العَظْم 
مسبار 


ت وہ ر و 


مسبار هرق 

مسبار منظار الركبة 
السار دو الذروة الكليلة 
مسباربوٽل ٠َ‏ 
امسبارالعير 

السازاه 

مسار الريَحان الح رکي 
مسباربين العظام ‏ 
مسار LASE‏ 

مسار الدوبآر الليزري 


تدا الصدى اعدد الْستوبّات 


ي 


مسبار بَاضع ووي 


axial compression Pp. 

biomechanical p. 

Enneking Pp. 

gliding Pp. 

Lambotte p. 

spherical gliding p. 
priori 

anlage a p. 
Pritchard 

P. Mark Il pin 


P. total elbow prosthesis 


Pritchard-Walker 
P.-W. semiconstrained 
elbow prosthesis 


P.-W. total elbow prosthesis 


Pritchett-Mallin-Matthews 
arthrodesis 

PRN 

PRN bandage 

PRN pillow 

PRN protector 

PRN shoe 


Pro-8 ankle brace 
probability 
bone cyst fracture Pp. 
probe 
angled p. 
arthroscopic p. 
blunt-tip Pp. 
Bunnell p. 
calibrated p. 
dissecting Pp. 
gearshift p. 
intraosseous P. 
LASE Pp. 
laser Doppler p. 
multiplane echo p. 


Nucleotome Pp. 


. ر و9‎ 2 
p. bearing (PTB) المستّد امام الظنبوب‎ 
p. edema 

prevention 
p. of fracture 


heterotopic ossification p. 


م 0 2 


الوقاية من العدوى 
وقاية الجر العظمي 


وقاية الدوران النبوتي 


infection p. 
osseous bridge p. 


rod rotation p. 


برآیس Price‏ 
قا الخزعة العضلة ست P. muscular biopsy clamp‏ 
ا ر 
اللَمَاط العضَلى بحسب ران P. muscular clamp‏ 
وخز prickling e‏ 
بريدي Pridie‏ 
ياق اقصل تست بريدي P. ankle arthrodesis‏ 
شق بریدی َ P. incision‏ 


Pridie-Koutsogiannis 
procedure 
Primaderm dressing ضماد بر ادير م‎ 
primary 
لام العَظم الأوّلي‎ 
0 
الغلق الأوّلى‎ 
e 4ه صم‎ 
منحنی او ن‎ 
القصد الاأولى‎ 
ا وس و په و‎ 
حركة أولية او مقصودة‎ 
4چ 0ر ا س ت‎ 
النقطة الزنادية العضلبة اللفافية‎ 


p. bone union 
p. closure 

. curve 

. intention 


P 

P 

p. or intentional movement 
p. movement plane 

P 


. myofascial trigger point 


الأولية 
تصلیح اولي p. repair‏ 
کې ص لوست 
حر كة دائرية أولية p. rotation movement‏ 
ورم اوی p. tumor‏ 


حر مة الأشعة السينية الأولكة 


الحرك الأساسي 


p. x-ray beam 


prime mover 


primitive بدائی‎ 
p. bone العَظم البدائي‎ 


الحلم البدائي p. dislocation‏ 
الطراز سركي البداتي 


p. locomotor pattern 


principle 
ره ص ك‎ 


مبدأ رد الكسر التشريحى 


anatomic fracture 


reduction Pp. 
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إجراء بوز 
ەر و3 و‌ 3o‏ 8 
إجراء بويد بوسوورث 
ەر و4 > 
ا ا 
إجراء بويتشف 
إجراء براهمز 
إجراء برانتیجان - فو شل 
إجراء برو 


إجراء بريدل 
راء نيساو -هلفت 
راغ نوستاو -مي 
إجراء برٌوکمّان ˆ 
ەر و و۶ هك 
إجراء بروستروم 
إجراء بريان 
ەر و3 ا 0 
إجراء بونل -ولیامز 
ەس ور 


إجراء کلاندریو 


إجراء کامبل كرتا 
کی ا اک 


إجراء کامبل - جولدثواْت 


إجراء الزيحان الَحفَظي 
إجراء کاستل 
إلجراء شاضرز 


ەر و 


إجراء توجيه القخص 
آخراء کسان -سنوك 


إجراء کايتون 
إجراء کول 

إجراء كُونولي 
إجراء تثقيب الأب 
إجراء کر لو 
إجراء داراش 

إجراء داس جوا 


إجراءات س 2 


0 0 


ا 


إجء دکسون ي 
إجراء دورانس 
إجراء داو ني مَك جلامر ي 


ەس 3 


إجراء دوایر 


إجراء! ادن هیبینت 


إجراء! ادن - لاج 


ەس 2 


إجراء إدواردز 


Bose p. 
Boyd-Bosworth p. 
Boyd-McLeod p. 
Boyd-Sisk Pp. 
Boytchev p. 
Brahms p. 
Brantigan-Voshell p. 
Braun Pp. 
Bridle p. 
Bristow-Helfet p. 
Bristow-May p. 
Brockman p. 
Brostrom Pp. 
Bryan Pp. 
Bunnell-Williams Pp. 
Calandriello p. 
Campbell-Akbarnia p. 
Campbell-Goldthwait p. 
capsular shift p. 
Castle p. 
Chambers p. 
check rein p. 
Chrisman-Snook Pp. 
Clayton p. 
Cole p. 
Connolly p. 
core drilling p. 
Cracchiolo Pp. 
Darrach p. 
Das Gupta p. 
degloving p. 
Dewar posterior cervical 
fixation Pp. 
Dickson-Diveley p. 
Dorrance p. 
Downey-McGlamery Pp. 
Dwyer p. 
Eden-Hybbinette p. 
Eden-Lange p. 
Edwards p. 


E 


مسبار السويقة 


قاطع عکسي 
مسبار الهااة القاطع العکسي 


س کو ی کر 


مسار مراقبة حَرارة ا جلد 


مسبار فًائق الصوت 
مم 74 3 , 
مسار وودسول 
بروبینیسید (دواء مضاد للالتهاب) 
تکل طلي ال 


ەر 3 


إجراء 


إجراء آدامز 


ەر 3ع 


إجراء أكين 
إجراء لبي -دلبر ت 


جرا البلم ‏ 


إجراءات أندزسون -قاولر 
اجراء سردي 
إجراء استشعاري 


ەم کر 


إجراء التثبيت المَامي 
إجراء ۸0 


ەر و 


اا 


ستجدال ستجدال العم 


ەم 3ع 


راء اکر كارك 
إجراء الويف بحسب باد جلي 


ٳجراء بائدي ˆ 
إجراء بانکارت 
ەس 3 


إجراء بارسكي 


اا اف 

إجراء باکستر -دي استم 
إجراء بیل تاوز 

إجراء برمان - جارتلاند 
إجراء مور 8.8 . 

إجراء بیکل -مو 

إجراء بيلهوت - کلوک کیت 


إجراء بلآت 


- 544 - 


pedicle p. 
pedicle sounding Pp. 


reverse-cutting p. 


reverse-cutting meniscal Pp. 


skin temperature 
monitoring Pp. 
ultrasonic Pp. 
Woodson Pp. 
probenecid 
procallus formation 
procedure 
Adams Pp. 
Akin Pp. 
Albee-Delbert p. 
anchovy P. 
Anderson-Fowler Pp. 
anecdotal p. 
antenna Pp. 
anterior stabilization p. 
AOp. 
Arbeitsgemeinschaft für 
osteosynthesefragen Pp. 
articulatory P. 
Axer-Clark p. 
Badgley combination p. 
Bandi p. 
Bankart p. 
Barsky Pp. 
Bartlett p. 
Baxter-D’ Astous Pp. 
Bell Tawse p. 
Berman-Gartland p. 
B.H. Moore p. 
Bickel-Moe p. 
Bilhaut-Cloquet Pp. 
Blatt p. 
Blatt-Ashworth Pp. 
bone p. 
bone block p. 
bony p. 


إجراء هاس 
e‏ 
إجراء هاو کینز 

إجراء هيفتر 

إجراء هيْمّان 

إجراء هيس 

إجراء 2 -هاس 
ارا هودر دو 
إجراء هوفْمّان_ کلایتون 
إجراء هُوهمَان ˆ 
إجراء هوك 

إجراء هو ك-ميلر 
إجراء هوفاني ٠‏ 

إجراء هوورّث 

إجراء هوورْث- يلور 
إجراء هيوستون 

إجراء هيوستون_ -هوسر 
إجراء هوى الشاي 
اجر اء التذعيم الحرقفي 


إجراء! اینکلان تاوت 
ا 


ەس 3 


إجراء التصيب 


إجراء ء الطعم الإسوي المحم 
إجراء داخل القصل 

إجراء جافي 

E 

إجراء جإالسي 


ەس 3 2 


جوب - e‏ 
راء خو سرن 
الخراء جونسو ن شپیج| 
ارا جوا 

ەر 424 0 
إجراء مورج ر 
إجراء جوفارا 
إجراء کراکوسیس 
إجراء كارلسون 

ەس 3 
ٳجراء كوي -ياماموتو 


ەر 3 


إجرار کلیکیان 


ەس 3 


کیلر 


ا ن 


Hass p. 


Hauser patellar tendon p. 


Hawkins p. 

Heifetz p. 

Heyman p. 

Hibbs p. 

His-Haas p. 
Hodor-Dobbs Pp. 
Hoffmann-Clayton Pp. 
Hohmann p. 

Hoke p. 
Hoke-Miller p. 
Hovanian p. 
Howorth p. 
Howorth-Keillor p. 
Hughston p. 
Hughston-Hauser p. 
Hui-Linscheid Pp. 
iliac buttressing p. 
Inclan-Ober p. 
Insall p. 

installation p. 
intercalary allograft p. 
intraarticular p. 
Jaffe p. 

Jahss Pp. 

Jansey Pp. 


Jobe-Glousman capsular 


shift p. 
Johnson p. 
Johnson-Spiegl p. 
Jones Pp. 
J. R. Moore p. 
Juvara p. 
Karakousis-Vezeridis Pp. 
Karlsson p. 
Kawaii-Yamamoto Pp. 
Kelikian p. 
Kelikian-McFarland Pp. 


Keller p. 
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ەس 3 


إجراء إلسلي 
إجراء لسلي - كوللي 


إجراء إلسلي -تریلات 
إجراء الرضفة بحسب إلسلي - 
تریلات 

إجراء إيفانز 

lS 

إجراء فاش ٠‏ 

إجراء فیرنكس و 

إجراء فيكات 

إجراء فایرد-هندل 


إجراء خماسي الشقوق 

إجراء العَرو 

إجراء رباعي الشقوق 
ەر 3ے 0 


إجراء فاولر 


ەه 423 


افون -بلازینا 


رین 


إجراء فروامسون 
إجراء رست 
إجراء فولفورد 

چ جد کے ر 


إجراء جاليه 


إجراء جارتلاند 

إجراء جلْمَان 

إجراء جيل 

إجراء جيلكويسّت 

إجراء الورك بحسب جردلستون 
إجراء جردلستون-تايلو ر 


ەس 3 


إجراء جولدنر-هايس 


إجراء جولدتوآیت -هوسر 
إجراء جولد 


ر ا و ضر 


إجراء التاحلة 
إجراء جرين 


r E ® 


إجراء جرايس 


٠ 4 F4 ەر‎ 


إجراء جورد 
إجراء الإبهام الرَو وحي 


إجراء همبلي 

إجراء هامون 

إجراء هارك 
e‏ و ا 20 


إجراء هارمون 


Elmslie p. 
Elmslie-Cholmely p. 
Elmslie-Trillat p. 


Elmslie-Trillat patellar p. 


Evans Pp. 
extraarticular p. 
failed p. 
Fairbanks-Sever p. 
Ficat p. 
Fired-Hendel p. 
five-incisior P. 
forage Pp. 
four-incision P. 
Fowler p. 
Fox-Blazina p. 


Fried-Green foot p. 


Froimson p. 

Frost p. 

Fulford p. 

Gallie p. 
Gartland p. 
Gelman p. 

Gill Pp. 

Gillquist p. 
Girdlestone hip p. 
Girdlestone-Taylor p. 
Goldner-Hayes p. 
Goldthwait-Hauser p. 
Gould p. 

gracilis Pp. 

Green p. 

Grice p. 

Gurd Pp. 

hallux valgus p. 
Hambly Pp. 
Hammon Pp. 

Hark p. 


Harmon Pp. 


إجراء موك 

إجراء مك بريد 

إجراء مك کرول-باكر 
إجراء مَك كورميك -بلُوْت 
إجراء مَك إلفینی - كالّدول 
راء مك جلامري -داوني 
إجراء مك كيفر 
إجراء مك لوخلن 

إجراء الدوران الإنسي 


إجراء ميلر 


إجراء منگوف -نکولاز 


ەم 2ے 


إجراء فرص المفتأح بحسب 
موبرج 


إجراء القدم الرَحاء بحسب هوك 
ميلر لعل ١‏ 

إجراء مجنسن 

إجرء الحاقظة على الحركة 

إجراء ممفورد 

إجراء موازنة العضكة 


إجراء الريحَان المحمَظي بحسب 
نير 

إجراءات الکتف بحسب نیکول؟ 

إجراءات تصلیح الکسر بحسب 


و 


نیکول 


إجراء رأب الثلّمة 

إجراء الزيحان المحفظي بحسب 
ر کی کب 
اوبراین 
هر وم يو ك 


إجراء أودونوهيو 
إجراء أرثود کس 


ەر و4 2 8 
إجراء اوسبورن - کوتریل 
إجراء أودارد 

ەر و۶ 


إجراء باريش 
إجراء بترسون 


ەس 3 
إجراء بريدي - کوتسوجيانيس 
إجراء الکتف بحسب ہوتی _ 


بلآت 
إجراء إعادة الصيف 


Mauck p. 

McBride p. 
McCaroll-Baker p. 
McCormick-Blount p. 
McElvenny-Caldwell p. 
McGlamry-Downey Pp. 
McKeever p. 
McLaughlin Pp. 

medial rotation p. 
Miller p. 
Minkoff-Nicholas p. 


Moberg key-pinch p. 


modified Hoke-Miller 
flatfoot Pp. 
Mogensen Pp. 
motion-preserving Pp. 
Mumford p. 
muscle-balancing p. 


Neer capsular shift p. 


Nicola shoulder p. 


Nicoll fracture repair p. 


notchplasty Pp. 


O’Brien capsular shift p. 


O’ Donoghue p. 
orthodox p. 
Osborne-Cotterill p. 
Oudard p. 

Parrish p. 

Paterson p. 

Peabody p. 

Perthes p. 

portmanteau p. 
Pridie-Koutsogiannis Pp. 


Putti-Platt shoulder p. 


realignment p 
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إجراء كندريك 

ر و a‏ 2 
إجراء كسيل -بوني 
إجراء دنر 


ەس ورو 


0 8 
إجراء كورتزبرون 


إجراء المعلاق الوحشي 
إجراء لونشتاين ٠‏ 
إجراء لي 


ەس 3 


إجراء لبيرد 


F3 »س‎ 


ٳجراء لابیسکبو-زاشاري 
إجراءات إْقّاذ الطَرف 


إجراء لندمان 

إجراء بس کومّب 

اجر سکوب -آندرسّون 
إجراءلوكاليو ٠‏ 
إجراء الركبة الرخوة 


ەر وھ 


إجراء لورثز 

إجراء العمود الفقري الرقبي 
ا 

إجراء ماك أوزلاند 

إجراء ماك كاري 


إجراء ماهان 

إجراء منكتلاو النقّال 
إجراء مان 

إجراء مان کوجلين 
إجراء ماكيت ٠‏ 
اخراء مانت 


Kendrick p. 
Kessel-Bonney p. 
Kidner p. 

Kidner foot p. 


Kiehn-Earle-DesPrez p. 


knobby-Clark p. 
kortzeborn p. 
koutsogiannis Pp. 
krukenberg p. 
Lane p. 

Lange p. 
Langenskiold Pp. 
Larmon Pp. 


Larmon forefoot p. 


Latarjet p. 

lateral sling Pp. 
Lauenstein p. 

Lee p. 

Lepird p. 
L’Episcopo-Zachary Pp. 
limb-salvage Pp. 
Lindeman Pp. 
Lipscomb Pp. 
Lipscomb-Anderson Pp. 
Localio p. 

loose knee p. 

Lorenz p. 


lower cervical spine p. 


Lowman Pp. 
MacAusland Pp. 
MacCarthy Pp. 
Magnuson-Stack Pp. 
Mahan p. 

Manktelow transfer p. 
Mann p. 
Mann-Coughlin p. 
Maquet p. 


Matsen p. 


ا بحسب ستاك 


TT 
ut 
ن‎ E 
إجراء ستراير‎ 
إجراء سيم‎ 


ەس 3 


إجراء تاکدجیان 


إجراء ا ل 
إجراءات العمود الفقري الرقبي 
o2‏ 
العلوي 


ەس 2 


إجراء فلبيوس - کومبر 


ەس 2ے 


إجراء فان نيس 

ەر وي وو 

ەر وي چو و دږ 
ا -ستوفل 


ەس 3 


Stack shoulder p. 
Staheli shelf p. 
Stamm Pp. 


Steindler p. 


Steytler- Van Der Walt p. 


Stone Pp. 

Strayer Pp. 

Syme p. 
Tachdjian Pp. 
Taylor Pp. 
terminal Syme p. 
Thomas Pp. 
Tikhoff-Linberg p. 
p. time 

Trillat p. 
triple-wire Pp. 


Tsai-Stillwell p. 


upper cervical spine p. 


Valpius-Compere Pp. 
Van Ness Pp. 
Vulpius Pp. 
Vulpius-Stoffel p. 


إجراء واطَسون - شین بارجاردم Watson-Cheyne-Burghard‏ 


ەس 3 


إجراء واطسون- و 
إجراء وير -دان 


فر و7 


إجراء ويبر 


ەر 3 62 


إجراء وايت 

إجراء الاتزلاق بحسب وات 

إجراء استقّصال الكاحل بحسب 
وتمان ا 


إجراء ویتمان PTE‏ 
إجراء وليامز 


FF 


إجراء وودوارد 
إجراء تغيير اوضع بحسب يوك 


E |‏ 
ر چو 
ەرو ح 


0r 4 ەم‎ 


e‏ - لاسو 
إجراءٌالقفل الساكن بحسب 


Watson-Jones p. 
Weaver-Dunn Pp. 
Weber p. 

White p. 

White slide p. 


Whitman talectomy Pp. 


Whitman-Thompson Pp. 


Williams p. 
Woodward p. 

Yoke transposition p. 
Young P. 

Yount Pp. 
Zancolli-Lasso p. 


Zancolli static lock p. 
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ەس ۶ 
إجراء الي 
ەس ۶ 


ر کر 


ا إعادة ا 


ەت 3 


إجراء رفردين - جرین 
إجراء ماك العكوس 


ەر وو 


إجراء بوتي - بلات العكُوس 


إجراء الرَيحَان المحفظي ب تت 
و هو 
روکوود-ماتسین 
ەر 3 

إجراء روز 

إجراء رو جولدثوایت 
ەر و 34 

إجراء ریوز- مورا 
ەر و0 3 

إجراء ريرسون 

إجراء الذعيم العجزي الحرقفي 
ەر ۶3 


إجراء سَاهَّا 

إجراء سميلسون 
إجراء الزلاق الخياطة 
إجراء سوف - كبندجي 
إجراء شروك 

ٳجراء سکديري 

إجراء سيلاكوفيتش 


ھر ي ا 


إجراء العضلة شبه الوترية 
إجراء التماس النَوعي للرافعة 
القصيرة 


إجراء سلفرسكويلد 
إجراء سيلفر 

إجراء المعلأق 
إجراء سلوربيه 
إجراء سومرفيل 


N 


إجراء سبيرا ٠‏ 
ا 
E‏ 


reefing Pp. 


Reichenheim-King Pp. 


resurfacing Pp. 
Reverdin-Green Pp. 
reverse Mauck Pp. 
reverse Putti-Platt p. 
revision Pp. 
Ridlon p. 
Rockwood Pp. 
Rockwood-Matsen 
capsular shift p. 
Rose p. 
Roux-Goldthwait p. 
Ruiz-Mora p. 
Ryerson Pp. 


sacroiliac buttressing p. 


Saha p. 
Samilson p. 
sartorial slide p. 
Sauve-Kapandji p. 
Schrock Pp. 
Scuderi Pp. 
Selakovich p. 
semitendinosus Pp. 
short lever specific 
contact Pp. 
Silfverskiold p. 
Silver p. 
sling Pp. 
SLURPIE p. 
Somerville p. 
Southwick slide p. 
spinal locking p. 
Spira p. 
Spittler p. 
SPLATT p. 


ءات 0 تر البو بي الأمامي split anterior tibial tendon‏ 


ا 


procedure 


split anterior tibial tendon Pp. إجراءات شطر الوتر البو ٻى‎ 


الأمامي 


(SPLATT procedure) 


الشاكلة الصحيّة بحسب تُوتنخهام 


شاكلة عوامل الختطر ١‏ 
شاكلة الداء الانحشار ی 
و المرقق صف بروفلیکس 
ميق غار ˆ 
مدیم العضلة العميقة 
العضلة القو سبة الراحبة العميقة 
العضلة القوسبة ية الأخمصية َ 
العميقة 


ا 


العضلة الراحبة العميقة 
کک الشربً يان الغائ ر 
لعضلة الثنية العميقة للأصابع 
العضلة العميقة 
الور العميق 
إنذار 
الإنذار »الال 
جير لر برو 
الإّذار ؛ الال 


ورم تأسلي میلانینی 
رکاج 
بر کک أ ABAQUS arl‏ 
بانج ! اعادة ةالتأهيل للعتاية 
بالرسغ 


امج التمرين ذو الأربعة تجوم 


برتامج منزلي 

برتامج التَمرين الستقل 

برتامج اليم لمهي اعدد 
الاختصاصات 


ەر 


PATRAN aıوقلا برتامج‎ 

برتامج الورك الكامل في معهد 
روثمان 

بر الي 


ص ت 


Nottingham Health P. 

risk factor p. 

Sickness Impact P.(SIP) 
ProFlex wrist support 
profundus 

p. advancement 

arcus palmaris Pp. 


arcus plantaris Pp. 


arcus volaris Pp. 
p. artery fracture 
flexor digitorum p.(FDP) 
p. muscle 
p.tendon 
prog 
prognosis 
Pro-glide splint 
prognosis (prog) 
progonoma 
melanotic p. 
program 
ABAQUS modelling Pp. 
aquatic stabilization Pp. 


Carpal Care p. 


Carpal Care rehabilitative p. 


four star exercise Pp. 

home p. 

independent exercise Pp. 

interdisciplinary vocational 
evaluation p. 

PATRAN modelling p. 

Rothman Institute total 
hip Pp. 

walking p. 

westcott Pyramid p. 

word hardening p. 

progression 
curve Pp. 


p. to full weightbearing 


ەس ۶ 


إجراء زارينز- روي 

E Ne 
إجراء زور كلأسي‎ 
تاتۍ » حث‎ 


غياب التاتى الشوكي 
التاتى القصلي ۰ 
لح التاتۍ الشو کې 
اتات العْر بي رمي 
التاتى الغرابي 

التاتى الإكليلاني للفك 
التاتۍ السقّلي ٠‏ 
التاتۍ الشو“ کي اسيم 
التاتى الو حشي 

التاتۍ الحّمي 

التاتۍ الشاي 

الات 8 ا 
التاتى الستعرض 
الات الشوأكي 
الات العلوي 
الات وق القَّمة 
التاتئ الكاحلي 
تاتئ عرض 
التائ ال هابي (الرهابة) 

اة بریځوت NN‏ ات 


زمر 
غرسة الكربون الْعَالحة 
بروکلوربرومازین 


ەر 


ناتج (ج :تواتج) 


ناتج الأكسجيناز الدورية 


El 
جذع الورك الجانبي‎ 
شاکلة حالات الَراج‎ 
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الجن الغا 


Zarins-Rowe Pp. 
Zoellner-Clancy Pp. 
process 
absent spinous Pp. 
articular p. 
cleft spinous Pp. 
coracoacromial Pp. 
coracoid Pp. 
coronoid p. 
deficient spinous Pp. 
inferior p. 
intact spinous Pp. 
lateral p. 
mamillary p. 
mastoid Pp. 
odontoid p. 
physeal mammillary p. 
sacralized transverse p. 
spinous Pp. 
superior Pp. 
supracondylar p. 
talar p. 
transverse Pp. 


xiphoid p. 


Zimmer PMMA precoat p. 


processed carbon implant 
prochlorpromazine 
product 

cyclooxygenase p. 
production 

bone p. 

torque Pp. 


Products 


Innovative Medical p. 8 


Orthopaedic Physical 
Therapy P. (OPTP) 
profile 
P. hip stem 


P. of Mood States (POMS) 


التهاب الزكيلي التکاري 


p. synovitis 


رولکن ` Prolixin‏ 
شاط غارزي طَود يل prolonged insertional‏ 
activity‏ 
[مختَصر] PROM‏ 
اجال التفعل للحركة passive range of motion‏ 
برومازین (دو promazine EEE‏ 
برومیثازین (دوا اء مضا للهستامین) promethazine‏ 
و ر prominence‏ 
بروز عظمر bony p.‏ 
ر ر عظّمی عضرو فی osteochondral p.‏ 
و زعتاد اللو لب ا pedicle screw hardware p.‏ 
ر ر عظّمی أخمصی plantar bony Pp.‏ 
ر ر د rotational p.‏ 
رو ر 0 البو ب tibial tubercle p.‏ 
َف promontorium‏ 
pronate‏ 
مکو ب pronated‏ 
فل مکو بة Pp. foot‏ 
اک pronation‏ 
دمه بالکبٌ p. contracture‏ 
الیک فن الكَب p. control‏ 
کت القَدّم p. of the foot‏ 
إصابة ك p. injury‏ 
علامة الکب p. sign‏ 
الك و البَسّط p. and supination‏ 
اك والتبعيد pronation-abduction‏ 


p.-a. fracture 
p.-a. injury إصابة الكَب والتبعيد‎ 
١ الكب-الشتف‎ 
E EE 
إصا الكت الت‎ 
pronation-eversion-external الكب-الشتف الخار جی‎ 
p.-e.-e. rotation (PEER) دورن خارجي مع الب الشف‎ 
إصابة بالدورن ا لارجي مع‎ 
الب _الشتف‎ 
a 


pronation-eversion 


p.-e. fracture 


p.-e. injury 


p.-e.-e. rotation injury 


p.-e.-e. rotation injury of 


الكَبٴ_الشتف للکاحل ankle‏ 
ا 0 
الكب -السط pronation-supination‏ 
الكابة (عضلة) pronator‏ 


ES: 


progressiva متری‎ 


خلل التتسج الليفي العظّم لتقي 
التهاب العضل الْعظّم الترقّي 


p. to weightbearing 


fibrous dysplasia 
ossificans P. 


myositis ossifacans Pp. 


۶ 


متری 
سک السرا کي 
خلل التتسج الجدلي ارقي 
التحميل ارقي 
ا لحتل العضلي الْترفّي 


progressive 
P. Ambulation Scale 
p. diaphyseal dysplasia 
p. loading 
p. muscular dystrophy 
(PMD) 


الالتهاب العضلى الليفى فی p. myositis fibrosa‏ 


سے س 


p. neurologic disorder اضطرآاب عصبی مترق‎ 

عدم استقر ار ا الهادلة ارقي p. perilunar instability‏ 

2 ین ماو م مرق َ p. resistive exercise‏ 

(PR, PRE) 

ا جهازي مرق p. systemic sclerosis‏ 
تعلق ا قبل الالتهاب proinflammatory‏ 
و زار تسام إسقاط projection‏ 

رو 5 عقبی محور ی axial calcaneal p.‏ 

axial sesamoid p. فور ی‎ Ee 5 تز‎ 

bursal p. e و جرابی‎ 

برو 5 ا کتفی cephaloscapular p.‏ 

درن زتقاربی convergence Pp.‏ 
وو ەر ° 


dorsoplantar p. 


Harris-Beath Pp. 


Isherwood p. بروز إشروود‎ 
lateral p. (LC) بزوز وخشی‎ 


تر 5 حلفی علو ی مائل posterior-superior oblique Pp.‏ 
وو 2 a‏ 
بروز الانشناء الظهري الإجهادي 

تدل ا prolapse‏ 
َدلّی القَرٴْص disk p.‏ 

خبط البرولين 


stress dorsiflexion p. 


Prolene suture 


تکار proliferation‏ 
تکاثر وعائی ارو سی لبف angiofibroblastic p.‏ 
تک سمحاقی تفاعلی reactive periosteal p.‏ 
E‏ و ور 
تکار ورمی شحمی زغابی villous lipomatous P.‏ 


تک ر ي proliferative‏ 
اأتهاب اللفافة التكاثري 


ماب الكفتلة كاري 


p. fasciitis 


p. myositis 
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بضع اللفافة الانمَائي 
التذبيت الجراحي الانمائي 
القع الاتمَائی 
التشبيت اله لھیگلو الانمَائي 
اقَاءَ 
اتمَاء الد کستران 
اء التکڑز 
وو و ورو 
بروبیومازین (دواء مهدئ ومضاد 
للقّىء) 
و 
بروبلاست 
البروبلاست HA‏ 
مادة الغرسة السّميمة 
بالبروبلاست من النوع التاني 
ماد ٣‏ ا 
بدلة E‏ وبلاست 
e‏ بدلّة البروبلاست 


رونو کسسفان (دواء مسکن) 


oF 


بروبرانولول (دواء محص ر للبیتاء) 


اسقال ا العحق 
استال ان ال اا 
متمق باسلا الح التميق 
ا ا 
اا ال 


و 


الوت اهيل العصبي 


العضَلي باستقبال ا لحر العميق 


e 
تبرت‎ 


مشية تسارعية 


EEE‏ التسارعية 


ملاط اکريليکي بدلي مُحَمَّل 
بالمضادات ا 

بدلّة الفصل الكامل بلاط 
الأكريليك البدلي اَّمَل 


p. fasciotomy 

p. operative stabilization 

p. resection 

p. skeletal fixation 
prophylaxis 

dextran p. 

tetanus Pp. 


propiomazine 


Proplast 
P. HA 


P. II porous implant material 


P. I porous implant material 


P. prosthesis 
P. prosthetic material 
propoxyphene 
propranolol 
proprioception 
gravitational p. 
proprioceptive 
p. neuromuscular facilitation 
(PNP) 
p. neuromuscular facilitation 
approach 
proprioceptor 
proprius 
extensor indicis p. (EIP) 
p. tendon 
propulsion 
p. biomechanics 
Pp. gait 
propulsive 
prostaglandin 
PROSTALAC 
prosthetic antibiotic-loaded 
acrylic cement 
PROSTALAC total joint 


prosthesis 


ت 


العضلة الكابة 
الكابة الْربّعة (عضلة) 
العضلة الكابة المربعة 
متلازمة الكابة 
الكابة الْدورة (عضلة) 
العضلة الكابة المدورة 
تحرير الحابة الدورة 
متلازمة الكابة المدورة 
وتر الكابة الُدورة 


ت البَسْط والكبٌ 
اختبار د لي الركبة الكبوبة 
اختبار د لني الركبة ا مكبوبة 
AN,‏ 
اختبار الكابة المستقيمة 
الردالكبُوب ٠‏ 
دفع العجز المکبوب 

الجهيرّة الهوائبة بحسب برونیکس 
لاام الرقة ٠‏ 

جسم مخروط جذرالسن 

شوكة اللوزا ر 


رې 


ې 


لولب ر i‏ بحسب بروبل 


4 o ر‎ ۶ 

مناسب » مخصو ص 

فرعا لصب الا صبعي الخصوص 
توضيع الرقبة قبة ا متسب 


العالجة بمضاد حيوي اتقائى 
مضاد التحثر الانقائى ٠‏ 


طم عظمي اقاي 
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p. muscle 

. quadratus (PQ) 

. quadratus muscle 
. syndrome 

. teres (PT) 

. teres muscle 


. teres release 


GE RG g7 O © 0 ° 


. teres syndrome 
p. teres tendon 
pronatory 


prone 


p. extension test 

p. knee-bend test 

p. knee-flexion test 

p. position 

p. rectus test 

p. reduction 

p. sacral push 
Pronex pneumatic device 

for cervical pain 
prong 
modified tonsillar p. 
ProOsteon Implant 500 

granule 
propagation velocity 
Propel cannulated 

inteference screw 
proper 

p. digital nerve branch 
p. neck positionning 
properly seated 
property 

elastic Pp. 

elongation Pp. 
prophylactic 

p. antibiotic 

p. antibiotic therapy 

p. anticoagulation 


p. bone graft 


ا 


ae 


ا 


دہ و 


بدلة رأس الفَخدٌ بحسب أُوستين - 


ا 2 


مور 


بدلة الورك بحسب أو ستین ا 


بدكة الورك الكامل الخرفية 
بحسب أووفُور 

بدلة الورك بحسب فرت 

بدلة عق الخذ بحسب باتیمًان 

بدلة الإصبع ب بحسب باتیمان 

بدلة باتیمّان UPF‏ 

بدلة اة القطبية 11 بحسب 
باتیمان UP۴‏ ˆ 

بدلة الورك بحسب بکتول 

بدلة جهاز تول ١‏ 

a 

بدلة ثتائية رکز 

بدلة غرسة الركبة الشتائة ا لحز 


بدلة الركبة الشتائية اللقمة 
بدلة القخذ ذات القفل الثتائية 
القياس 


بدلة القخذ الأولة السميمة 
الشتائية القياس 
البدلة الحقة العرزة مع الاأوتاد 


کاکد 


فیت 
ندل نوخان 
1 بدلة اقل بحسب بيو خروف 


E 


ي ي چ 


ص 


Aufranc-Turner cemented 


hip Pp. 

Austin-Moore femoral 
head p. 

Austin-Moore hip p. 

Autophor ceramic total 
hip Pp. 

Averett hip Pp. 

Bateman femoral neck p. 

Bateman finger Pp. 


Bateman UPF p. 


Bateman UPF II bipolar p. 


Bechtol hip p. 
Bechtol system Pp. 
Becker hand p. 
below-knee p., BK p. 
bicentric p. 
bicompartmental knee 
implant p. 
bicondylar knee p. 
Bi-Metric Interlok 
femoral p. 
Bi-Metric porous primary 


femoral p. 


Bioclad with pegs reinforced 


acetabular p. 
BioFit acetabular p. 
BioFit Press-Fit 
acetabular p. 
Bioglass Pp. 
Bio-Groove femoral p. 
Biomet p. 


Biomet total toe p. 


Biophase implant metal p. 


Biotex implant metal p. 


با لمضادات الحيوية 
البدلات والمقاويم 


بدلة 


ا ا ی 


بدلة قوق الركبة 


بدلة العارضة الأكريليكة 


prosthese and orthoses 
(P&O) 

prosthesis 
above-knee p., AK p. 
acrylic bar p. 


بدلة المنز غير الملاطبة بحسب Aesculap-PM noncemented‏ 


کیلب ۷ ٣‏ 
بدلة استبدال الورك 
الکامل ۸۴1 ٠‏ 
بدلة لفق ۸88٤٥‏ 


بدلة ارق بحسب فو ز٥۸88‏ 


بدلة فأزالقرة بحسب ألبفيوم 


بدلة لين دراو 
بدلة الورك الكامل الملآطى 


بدلة العصَم اكامل ۸٩۷٥‏ 
بدلة هاير شو لت الأمريكيّة 


femoral p. 


AFI total hip replacement p. 


AHSC elbow p. 

AHSC-Volz elbow Pp. 

Alivium implant metal p. 

Allen-Brown p. 

Alumina cemented total 
hip Pp. 

AMC total wrist p. 


American Heyer-Schulte p. 


بدلة الذقن خت هایر- - شو ولت American Heyer-Schulte‏ 


ا 


الأمريكي 


chin p. 


بدلة الد بحسب هایر و İٽ_ American Heyer-Schulte‏ 


هندرر الأمريكي 


ەی کوے د 


Hinderer malar p. 


بدلّة موسعة ة التسيج بحست هایر American Heyer-Schulte‏ 


Radovan tissue expander p. ولت رادوقان الأمریكى‎ 5 


بدلّة الورك AML‏ 

بدلة اَذ بحسب تانغ M1‏ ۸ 
بدلة الورك الکامل AML‏ 

بدلة الورك الملاطية ب بحسب 


E E.‏ اض 


امستوتز 
بدلة الركبة الكاملة الأنامتريكة 
بدلة الورك بريكوت التشريحية 
YY‏ 
بت الكاحل 
APRL a3,‏ 
بدلّة اليد APRL‏ 
بدلة المرقّق بحسب أرافيڵس 
N EE‏ 


ا 


> ووو و 0 


تنبورو 
بدلة الورك بحسب أوفرانك - 


ص 
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AML hip p. 
AML Tang femoral p. 
AML total hip p. 


Amstutz cemented hip p. 


Anametric total knee p. 
Anatomic Precoat hip Pp. 
anatomic surface p. 
ankle p. 

APRL p. 

APRL hand p. 

Arafiles elbow p. 
Arthropor cup Pp. 


Attenborough total knee p. 


Aufranc-Cobra hip Pp. 


بدلة الخرسة الرسغبة الزورقئة 
بدلة : الورك للتقويم الَرکّزي 


بدت ا 
بدلة الورك بحسب سنترالاين 
بریکوت 

بد له العظم الخزفية 


البدلة الملاَطية بحسب شارنلي 
بدلّة الورك القلّيلة الالحتكاك 
بحسب شارئلي ‏ َ 


بدگة ر بحسب شتارنلي مور 


سارل 
کک الرزية 
شانزداکیس 


3 ي ت 


ب که تم الجرئية بحسب 
شوازت 
البدلة القرنية بحسب تشويس 
1 من السَوّع الان 
بدلة الورك بحسب كريستينسن 
ا ور 


بدلة الركبة بحسب سينتور 
بدلة صدفة البطلينو سر س 

بدلة الغرسة الفلرية ب بیت 
کوبالوي 

بدلة الخليطة الكرومية الكوبالتية 
بدلة Co-Cr-Mo ES‏ 
بدلة الخليطة Co-Cr-W-Ni‏ 
باکت رول 
بدلة القالب البارد 

بدك الام ارد 

بدلة القٌخذ ذات اللحَام البارد 
بدلة الفخذ المدعمة بالمهماز 
والطوق 

بده لر بار اني 
مكون البدلة 

البدلة المقولبة بالاأضعَاط 


الصخي بمساعدة 


carpal scaphoid implant p. 


Cathcart Orthocentric hip p. 


CDH Precoat Plus hip Pp. 
Centralign hip Pp. 


Centralign precoat hip p. 


ceramic ossicular Pp. 


Charnley acetabular cup p. 


Charnley cemented p. 


Charnley low friction hip Pp. 


Charnley-Mueller hip p. 
Charnley total hip Pp. 


Chatzidakis hinged 
Vitallium implant p. 


Chopart partial foot p. 


Choyce MK II 
keratoprosthesis Pp. 

Christiansen hip Pp. 

Cintor knee p. 


clam-shell p. 


Coballoy implant metal p. 


cobalt-chromium-alloy p. 
Co-Cr-Mo alloy p. 
Co-Cr-W-Ni alloy Pp. 
Cofield shoulder p. 
cold-mold Pp. 
cold-weld p. 
cold-weld femoral p. 
collar-calcar support 
femoral Pp. 
Compartmental II knee p. 
p. component 
compression-molded p. 


computer-assisted 
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بدلة ثنَايّة القَطْب 

بدلة رأس الفخذ الَائيّة الطب 
بدلة استبدال الورك الشتائة 
القَطْبَ ا 

بدلة بيورك 


٣‏ ۶ دپ 


بدلة بدلة أسفل الركبة 

0 ەم 3 
بدلة الركبة بحسب بلوث 
بدلة بازيت 
بدلة الركبة بحسب بوك 


یدل لمق بحسب بُوجراب 


يونفرسال ‏ 
ندل الورك ست بر بومبلي 
مائیس-مورشر 
بدلّة العَظم 
بد بريب لهام 
بدلة الركبة الكاملة الخرس َة 
بحسب برد يان 
بدلة بکهولتر 
بدت افك السقلي ب بحسب بارس 
بدلة CADICAM‏ ˆ 
بدلة جذع القخذ °۸5 
بدلة كافْينيّار 
البدلة الربعية السنعية بحسب 


O 


کافینیار 

بدلة الورك الملاَطيّة بحسب 
کلاندریکسیو ˆ 

بدلة الورك بطريقة نة اندر 


بدلة ف کالتان_ 


بدلة الو الكتدية 


بدلة حز مقصل الورك الكتدية 
بدلة مرق غير المقيدة الوابلية 


اللقمة 
بدلة القدم الکربون نية من انوع 
التاني 


البدلة القرنية بحسب کردونا 
بدلة الغرسة الهلالية الرسغية 


bipolar p. 
bipolar femoral head p. 


bipolar hip replacement p. 


Bjork Pp. 

BK p. (var. of below-knee 
P.) 

Blauth knee p. 

Blazina p. 

Bock knee p. 

Bograb Universal offset 


ossicular p. 


Bombelli-Mathys-Morscher 


hip Pp. 
bone p. 
Brigham Pp. 


Bryan total knee implant p. 


Buchholz p. 

Byars mandibular p. 

CAD/CAM Pp. 

CAD femoral stem p. 

Caffiniêre p. 

Caffiniêre 
trapeziometacarpal Pp. 


Calandruccio cemented 


hip Pp. 


Callender technique hip Pp. 


Calnan-Nicolle finger p. 


camouflage p. 

Canadian hip Pp. 

Canadian hip 
disarticulation Pp. 

capitellocondylar 
unconstrained elbow p. 


Carbon Copy II Foot p. 


Cardona keratoprosthesis Pp. 


carpal lunate implant p. 


د - 


بدلة دو گورنینج رایت 


Dow Corning wright Pp. 


Dow Corning wright finger ja بدلة مفصل اصع ب بحب‎ 


1 کورنیلج رایت 

سواقة البدلة 

بدلة الورك الكامل المردوجة 
المغلاق 

بدلة الركبة ذات اللقمتين 

بدلة الورك ذات المغلاقين 

بدلة الركبة للرضفتين 

بدلة الرکبة بحسب دوباکو 

eT 

بدلة استبدالّ مقصل الإصبَع 
بحسب ٳيون 


E 
بالربُعي بحسب ٳيتون‎ 


م ەر ر 2 
بد ارفا ب 


إدواردز 
بدلة الورك ب بحست افتخار۔ 
شارنلي 
بدلة القخذ بحسب إيشر 
بدلة الورك بحسب إيشر 


بدلة الركبة الوحيدة ا لحز بحسب 


ll‏ -آرمستروتج 
بدلة المرقق 
بدلة الفخذ E٥1‏ 
ا 
5£ 


الداخلي 


ت 


joint p. 
p. driver 


dual-lock total hip Pp. 


Duocondylar knee p. 
Duo-Lock hip p. 
Duo-Patellar knee p. 
Dupaco knee p. 
Dynaplex knee p. 
Eaton finger joint 


replacement p. 


Eaton trapezium finger joint 


replacement p. 


Edwards seamless Pp. 


Eftekhar-Charnley hip Pp. 


Eicher femoral p. 

Eicher hip p. 

Eilers-Armstrong 
unicompartmental knee p. 

elbow p. 

ELP femoral p. 


Endolite p. 


Endo-Model hinged knee p. 


بدلة الركبة الدوارة ذات الطراز Endo-Model rotating knee p.‏ 


الداخلي 
بدلة ا مر لحة ذات الطراز الداخلي 
بدلة مقصل الركبة الدوارة ذات 
الطراز اَداخلي 
بدلة الو ر ك الفلزية ة السميمة 


تحشت ج 

بدلة الفخذ بحسب إنجلهاردت 
بدلة الكتف بحسب انجليش - 
بد اdطڏp)z EPTFE‏ 
بدلة امرف بحسب إوالد 


Endo-Model sled p. 


Endo rotating knee joint p. 


Engh porous metal hip p. 


Englehardt femoral p. 


English-McNab shoulder p. 


EPTFE graft p. 
Ewald elbow p. 
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الحاسوب/ البدلة المصنوعة 
بعمساعدة الحاسوب 
بدلّة الکاحل بحسب کو اکسیال 


ا ا و 


بدلة مقيد 
بدلة الركبة الرركة الد 
بدلة الركبة اللارزية دة 


البدلة الداخلية بحسب كونتور 
البدلة الرزية بحسب کونراد 
بدلة مرق ب بحسب کونرآد _ 
موري 

بدلة المرقّق شبه المي ب بحسب 


ر 


کونراد 
بدلّة الداكرون العقوصة 
البدلّة المتصالبة المسنة 
بدلة التضحية الصليبة 
بدلة الور 1لا ٠‏ 
بدلة اعتيادية 
بدلّة الکتقف 5۸۸۸ 


بدلة ارق تخمنت دي 

بدلة افق الكامل الْهَيّدة بحسب 
e‏ ر ر 
بد الرکبة بحسب دي لور 
بدلة الركبة بحسب دي لور 
بدلة الورك بحسب ديون 
بدلة دې 0 

بدلة الورك بحسب دي i‏ 
بدلة ا لجع برو كوات آم بحسب 
دي بوي 
بدلّة الرکبة بحسب ديون 
بدلة الورك 5۴80 ٠‏ 
البدلة الداخلية للورك 80 DF‏ 
البدلة الإصبعية 
بدلة اليد بحسب دورانس 
البدلة الغرسية بحسب داو 


a CDE 


کورچ 


design/computer assisted 


manufacturing p. 
Conaxial ankle p. 


constrained Pp. 


constrained hinged knee p. 


constrained nonhinged 
knee p. 
Contour internal Pp. 


Coonrad hinged Pp. 


Coonrad-Morrey elbow Pp. 


Coonrad semiconstrained 


elbow p. 
crimped Dacron p. 
cruciate-retaining P. 
cruciate-sacrificing P. 
CUI tendon Pp. 
custom Pp. 
custom-threated p. 
DANA shoulder p. 
d’ Aubigne femoral p. 
DeBakey p. 
Dee elbow p. 
Dee totally constrained 
elbow p. 
DeLaura knee p. 


DeLaura-Verner knee p. 


Deon hip p. 

DePalma p. 

DePalma hip p. 

DePuy AML Porocoat 
stem p. 

Deune knee p. 

DF 80 hip p. 

DF 80 hip internal p. 

digital Pp. 


Dorrance hand p. 


Dow Corning implant p. 


E 
_ بدلّة الركبة بحسب جوري‎ 
ا ر‎ 
ر‎ n 


بدلة ادم داشت جریستجر 

بدلة الركبة بحسب جريتي - 

البدكة السلكية بحسب جر اب 

بدلة المرفق GSP‏ 

النسخة الممَدّة بحسب 68۲ 
لبدلة الكاحلَ 

بدلّة الركبّة 68۴ 

بدلة المرقق بحسب جشويند - 


تانر باخار 


بدلة الركبة الَررَية بحسب جوبار 


بدلةالر كبة تب چوناز 
بدلة بدلة جولفورد - رایت 

الركبة بحسب جنستون_ 
E‏ 

بدلة الركبة العديدة ار اکز 


3 


تخت خرن 
بدلة الورك بحسب جوستيلو 


البدلة الخرسية الفلزيّة 65101 11۸ 


بدلة هاري 

ا 
ھاريس - C°D#H‏ 

بدلة الورك الملاطبة ببسب 
هاریس 

بدلّة الورك السّميمة بحسب 
هاریس -جالانت 

بدلة الورك بحسب هستينجز 


Girard keratoprosthesis Pp. 


Gore-Tex knee p. 


great toe implant p. 
Greissinger foot p. 


Gritti-Stokes knee p. 


Gruppe wire Pp. 

GSB elbow p. 

GSB expanded version for 
knee p. 

GSB knee p. 

Gschwind-Scheier-Bahler 
elbow p. 

Guepar hinged knee p. 

Guepar knee p. 

Guilford-Wright Pp. 


Gunston-Hult knee p. 


Gunston polycentric knee p. 


Gustilo hip Pp. 

HA 65101 implant 
metal p. 

Hamas p. 


Hamas upper limb p. 


hand p. 

Hanslik patellar p. 
Harken p. 

Harris p. 
Harris-CDH hip p. 


Harris cemented hip p. 


Harris design femoral p. 


Harris-Galante porous hip Pp. 


Hastings hip Pp. 
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SN 


بدلة الورك الملاطية بحسب إكستر 


و 


بدلّة اقصل / ا بحسب 


فلآت 
بدلة الإنهام/ الإصبَع بحسب 


دل فلکس فوت 

بدلة القَدم 

بدلة الساعد ساعد من الجهة 
اليسرّى 


ج 


Ewald unconstrained 
elbow p. 

Exeter cemented hip p. 

Exeter hip Pp. 

femoral Pp. 

femoral neck p. 

Fett p. 

finger p. 

finger joint implant p. 

Finney Pp. 

Finney-Flexirod p. 

Flatt finger p. 

Flatt finger/joint Pp. 


Flatt finger/thumb Pp. 


Flex-Foot p. 


foot Pp. 


forearm lift-assist p. 


بدلّة ارتبّاط الركبة ر عة ێك four-bar linkage on knee p.‏ 


بدلة الركبة الَرَاکز ذات 


چ 


بدلة ال رکب بحسب فران - 


کر و ی 


سملسون 
بدلة الرکبة بحسب فریًان- 
انون 
بدلة الخذ بحسب تومبسون 
إف آر 
بدلة الورك بحسب جالالْت 
بدلة الركبة الكاملة الطبة 
ال ر 
بدلة الركة الكاملة الهندسية 
بدلة جرارد 
بدلة العضد بحسب جيلفيلكن 
E‏ 
بدلة عق الخد بحسب 
جيليبرتي 
بدلة الورك بحسب جيليہرتي 
e a‏ 


Four-Bar Polycentric 


knee p. 


Freeman-Samuelson knee p. 


Freeman-Swanson knee p. 


F. R. Thompson femoral p. 


Galante hip p. 


Geomedic total knee p. 


Geometric total knee p. 
Gerard Pp. 

Gilfillan humeral p. 
Giliberty acetabular p. 


Giliberty femoral neck p. 


Giliberty hip Pp. 
Gillies p. 


(IPOP) 
البدلّة النحشرة الْعدلة السميمة‎ 
البدلة الحافظة ب تخت إنذننا‎ 


Impact modular porous p. 


Indiana conservative p. 


بدلة الورك بحسب إندونج و Indong Oh hip Pp.‏ 
بدلة الورك د لمعل ب بحست Infinity modular hip p.‏ 


7 


بدلة ا ظفر القدم Inronail finger or toenail p.‏ 
ا 
برشتاین " 
بدلة لر الاك الأخباز شه 
ا 4 و یھ انرا 
دة بحسب إنسال - برشتاين 


Insall-Burstein knee p. 


Insall-Burstein 
semiconstrained 


tricompartmental knee p. 


بدلّة الفخذ انتجرال إنترلوك 
مو r‏ 


وجيهة ة البدلة 
بدلّة يوا lowa p.‏ 
البدلة الداخليّة بحسب إيوا 

بدلة الورك آلكامل بحسب إيوا 
بدلة المرفق غير الَهَيدّة بحسب 


Integral Interlok femoral p. 


p. interface 


lowa internal Pp. 
lowa total hip p. 


Ishizuki unconstrained 


شزو کش َ elbow p.‏ 
بدلة الحوض الاسو ي لمرو َة isoelastic pelvic Pp.‏ 


بدلة إیفالون Ivalon p.‏ 
بدلة الورك ب بحسب جافي - کابلو Jaffe-Capello-Averill hip p.‏ 


-آفریل 


Jewett p. بدلة جویت‎ 
Jobst p. بدلة خریت‎ 
Jonas Pp. بدلة تخوان‎ 
Jonathan Livingston Seagull ڻنlڻڌliوج بدلة الرضفة بحسب‎ 

لیفنجستون سیجال patellar p.‏ 
دل إصبع ا بحسب جوبلین Joplin toe p.‏ 
بدلة الورك بحسب جودت Judet hip Pp.‏ 


بدلة الورك بحسن جودت بریس Judet Press-Fit hip p.‏ 
a‏ د ا 

بدلَة کسلر Kessler p.‏ 
بدلة الركبة الثلانية الأحياز 
الكاملة التقييد الكينماتئة 

بدلّة البعد لطبي بحسب كيرشنر 


Kinematic fully constraind 
tricompartmental knee p. 

Kirschner Medical 
Dimension p. 


بدلّة الكتف الكاملة بحسب 


کیرشنر 
بدلّة الركبة knee p.‏ 


Kirschner total shoulder p. 
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بدلّة الورك اللاَطيّة 102-2 
بدلة الورك ۸5-2 
بدلة رأس الخذ الأكريليكية 


HD-2 cemented hip Pp. 
HD-2 hip p. 


heat-cured acrylic femoral 


العالة بالحرارة head p.‏ 
بدلة الورك بحسب ي 3 Hedley-Hungerford hip p.‏ 
هنجرفورد 
بدلّة بدلة ال کبة بحب هنستشکه- Henschke-Mauch SNS‏ 
ماوخ knee p. SNS‏ 


بدلة الطَرف السقلي نبنت Henschke-Mauch SNS‏ 
هنستشکه ماوخ SNS‏ 
بدلّة الركبة بحسب هربرت 
بدلة الركبة بحسب هکسل 
ب الل آلكاملة بس 


ص 5 ا 


هکسل 
بدلّة الورك الْتَعددة الأفال 6 ٨‏ 
نة الخد یخستب هندزر 
بدت الركبة الميدة الررية 
بدلة الاستبدال الرزية لإبهام 


lower limb p. 
Herbert knee p. 
Hexcel knee p. 


Hexcel total condylar p. 


HG Multilock hip p. 
Hinderer malar p. 
hinged constrained knee p. 


hinged great toe 


replacement p. القدم‎ 
hinged total knee p. بدلّة الركبة الكاملة الرزية‎ 
hip p. ٠ الور لف‎ 


2 س 


hip disarticulation Pp. 


1 بدلة بدلة الطَْعم احیفی ˆ homograft p.‏ 
ا 9 . 

بدلة هومیدیکا Howmedica p.‏ 
بدلة ر ورت Howorth Pp.‏ 


Howse-Coventry Pp. 
HPS I hip p. 
HPS II total hip p. 


بدلة هوس - کوفنتري 
بدلة الورك 1۲8 من النَوْع الثاني 
بدلة الو ر رك الكاملة BPS‏ من انوع 
التانيٴَ 
HE‏ الكاملة HSS‏ 
1 السيلاستيك بحسب هونتر 
بدلة الوثر بحسب هولتر 
بدلة ال کة بحسب هيدر ات 


HSS total condylar knee p. 
Hunter Silastic p. 
Hunter tendon p. 
Hydra-Cadence knee p. 
گادْس‎ 
ندل وخدة دة الركبة الهيدروليكة‎ 
I-beam hemiarthroplasty بدلة ر راب مقصل الورك النصفي‎ 
hip p. ذات الحرمة اأواحدة‎ 
ICLH ankle p. ICLH بدلّة الكاحل‎ 
ICLH knee p. 1٥18 بدلة الر کب‎ 
البدلة الفورية بعد الجراحة‎ 


hydraulic knee unit p. 


immediate postoperative Pp. 


چو ت ت 


بدلّة الهضة ا بحسب 
ماك إنتوش 

بدلة الكتف الانجليز يڊ wz‏ .ص MacNab-English shoulder‏ 
ماك انت 

اروف 

بذك الورك ارجا 

بدلة المطركة والسندان 

بدلة الورك بحسب مالوري - هيد 

دة الورك آلارة السمية 


MaclIntoch tibial plateau p. 


Macrofit hip Pp. 
madreporic hip Pp. 
malleus-incus p. 
Mallory-Head hip p. 
Mallory-Head porous 
بحسب مالوري- هيد‎ 
بدلة الركبة الذاتية القمّل اليدوية‎ 
بدلّة ميثيل المیتاكریلآت بحسب‎ 
2 2 ت ا‎ 
بدلة الركبة الْعدلة بحسب مرمور‎ 
ت‎ 2 


primary femoral p. 
manual locking knee p. 
Marlex methyl 
methacrylate p. 
Marmor modular knee p. 


Matchett-Brown cemented 


َ ماتشت -براون hip p.‏ 
البدلة الداخلة بحت Matchett-Brown internal p.‏ 
مائشت -براون 


ارق د نض ا 
بدلة ارق د شبه اليد ب بحست 
elbow p.‏ 
بدلّة بدلة الكاحل الکامل بحسب مایو 
ب المرة فق الکامل دة ب Mazas totally constrained wz‏ 


Mayo elbow Pp. 


Mayo semiconstrained 


Mayo total ankle p. 


اراس ا elbow p.‏ 
بدلّة مَك بريد McBride p.‏ 
بدلة الخ بحسب مَك بریك McBride femoral p.‏ 
ب مك بر د 2 ر McBride Moore p.‏ 
بدلة مَك Mckee p.‏ 


بدلة الورك تحت مَك کي - Mckee-Farrar hip Pp.‏ 


بدلة الورك الکامل ب بحسب مك 
کي -فارار 
بدلّة القخذ بحسب مَك کي 
ب امرف فق الكامل دة ب Mckee totally constrained wz‏ 


مك کي 

بدلة | لهضبة الظنبوبية نبت 
مك کیفر ا 
بدلة E‏ فلسسوة الرضقة بحسب 
مک کیفر 


بدلة بدلة الل که الفيتاليو مه McKeever Vitallium knee pص. wz‏ 


ا 


Mckee-Farrar total hip p. 


Mckee femoral p. 


elbow p. 
McKeever-MacIntosh tibial 
plateau p. 

McKeever patellar cap Pp. 
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4 4 ° 

بدلّة کروس- وولف 
ا راا ب 
E‏ 


كيدو 


Krause-Wolfe p. 
Kudo unconstrained 
elbow p. 


Kuntscher humeral p. 


بدلة الركبة اللدة الأحياز الكاملة Lacey fully constrained‏ 


الْميّدة بحسب لاسي 

ي 
بدلة الورك بحسب لكجراج - 
بدگة ف الورك بحسب لأينج 
بدلّة لانسفورد 

بدلة لاندرز فولکس 

1AP0C٥ بدلة‎ 

بدلة الركبة نيوجيرزاي 158 


بدلة الور بحسب لینباش 


بدلة لويس تُربيزيو 

بدلة الورك الملاطبة بحسب لينج 

بدلة الورك بحسب لينج 

ندلة الورك سحت لمان 

بدلة أسقل ار کب ب بحسب 
ليسفرائك 

بدلة الركبة بحسب ليفر و ل 

بدلة المرفق غير غير اة ب ڪت 
لندن 

بدلّة الورك بحسب لورد 

بدلة الورك بريس -فيت بحسب 


لورد 


tricompartmental knee p. 


Lacey hinged knee p. 


LaGrange-Letoumel hip Pp. 


Laing hip cup p. 
Lanceford p. 
Landers-Foulks Pp. 
LAPOC p. 


LCS New Jersey knee p. 
Leake Dacron mandible p. ù بدلة الك السقلى من الداکرو‎ 


Leinbach p. 

Leinbach femoral p. 
Leinbach hip Pp. 

Lewis Trapezio p. 
Ling cemented hip p. 
Ling hip p. 

Lippman hip p. 
Lisfranc below-knee p. 


Liverpool elbow Pp. 

London unconstrained 
elbow p. 

Lord hip p. 

Lord Press-Fit hip p. 


بدلة المرقّق غير المد تیت Lowe-Miller unconstrained‏ 


لاق 

بدلة الطرف السقلى 

ا 

بدلة الفخذ الرخيصة الشّاكلة 

بدلة الورك بحسب لونسفورد - 
بیلیار- انج 

بدة الورك بحسب ماك إنتوش 


E a E 


elbow p. 
lower limb p. (LLP) 
low-neck femoral p. 
low-profile femoral p. 
Lunceford-Pilliar-Engh 
hip Pp. 
MacIntoch hip p. 
MacIntoch Pp. 


ا ت ر و 
بدلّة الورك بحسب مور 
yS‏ 


بدلة موريتز 
بدلة الحاقّة الحقانية بحسب موزلي 
آلبدلة الغرسة الفلر ية ٠ M۲355‏ 
البدلة الخرسية الفلرية 135١‏ 
البدلة الغرسية الفلزية 
MST-6A1-4V‏ 
ا 
ا 
بدلة الورك الُردوجة القفل ٠‏ 
بحسب مور 
بدلة الورك الكامل بحسب مولر 
بدلة استبدال الورك الكامل 
بحسب مور 
بدلة السيلاستيك بحسب 
ماليجان ٠ ٠‏ 
بدلة ملتيفليكس 
بد الورك الْتعددة للق 
بدلة الركبة بحسب مورآي 
البدلة العضلية الكهرية 
د نادین رق 
بدلة الورك الطبيعي 
E E‏ 
ص الي 
بدلة لورك الکامل بحسب 


مھ ف 


معمدان إنجلترا الجديدة 


بدلة عفد يتلوم بسب نير 


بدلة نیباور- کور 
بدكة رأب القصل النصفى صنف 


Neer-Vitallium humeral p. 


Moore hip Pp. 

Moretz p. 

Moseley glenoid rim p. 
MP 35N implant metal p. 
MP 35N implant metal p. 
MST-6A1-4V implant 
metal p. 

Mueli wrist p. 
Mueller-Charnley hip Pp. 
Mueller dual-lock hip p. 


Mueller total hip p. 
Mueller total hip 
replacement p. 


Mulligan Silastic Pp. 


Multiflex p. 
Multi-lock hip p. 
Murray knee p. 
myoelectric p. 
Naden-Rieth p. 
Natural-Hip p. 
Natural-Lok acetabular 
cup P. 

NEB total hip p. 


Neer p. 

Neer humeral p. 
Neer humeral 
replacement p. 
Neer Ip. 

Neer I p. 

Neer II shoulder p. 
Neer I shoulder p. 
Neer shoulder p. 


Neer umbrella p. 


Neibauer-Cutter Pp. 


New Jersey 


hemiarthroplasty Pp. 
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مك کیفر 


بدلّة فك و ت McNaught p.‏ 

MCP finger joint p. MCP بدلة ل الإصيع‎ 

ندل الخرم سة ة الفلزية ب ية بحسب Mediloy implant metal p.‏ 
ميدلوي 


بدلة آلمخذ ذات امظهر ا لجانبي medium profile femoral p.‏ 


الوس 


بدلة النقى medullary Pp.‏ 
البدلة ا metal p.‏ 
البدلة المؤيد ا metal-backed p.‏ 
بدلة الق ص بين الفقر ي metal-on-metal articulating‏ 


س 


المتمقصل بو وضع الفلز عل jll‏ .ص intervertebral disk‏ 
قطع ر راس الكرد دوس مع metaphyseal head resection alll‏ 
with Pp.‏ 


Michael Reese articulated pص.‎ Je البدلّة الممقصلة بحسب‎ 
ا‎ 

Microvel p. دة میکروفیل‎ 

بدلة الورك دت میلر -جالاّت Miller-Galante hip p.‏ 

بدلّة الركبة ب رخست میار Miller-Galante II knee p.‏ 
جالائت من الع لاني 

بدلة مينابو لیس Minneapolis p.‏ 

بدلة الورك بحسب مينابوليس Minneapolis hip p.‏ 

بدلة الورك اتر فة بحسب Mittlemeir ceramic hip p.‏ 


بدلّة القخذ اللاملاطة نخست Mittlemeir noncemented‏ 


مله femoral p.‏ 
بدلة الورك اة المعدلة modified Moore hip‏ 
دت مور locking p.‏ 
البدلة العدلة modular p.‏ 
بدلة الورك بحسب أو ستین ڙ modular Austin-Moore‏ 
العدلة * hip p.‏ 
بدلّة الور ك ا بر یکو ت modular Iowa Precoat total‏ 
نحشت إو واا لعدلة hip p.‏ 
بدلة ال کہة ة الأحادية ایز modular unicompartmental‏ 
المعدلة knee p.‏ 
بدلة الورك بحسب مونك Monk hip p.‏ 
بدلة الر کاب بحسب 2 ل Moon-Robinson stapes p.‏ 
روينسون ٠‏ 
بدلةالفخذ بحسب م ر Moore femoral p.‏ 
بدلة عق الفخذ نخست م ر Moore femoral neck p.‏ 


e 


اسل الرکبة 


PCA بدلة‎ 


البدلة التشريحية يحيَة الْعَطَاة بالسّميم 


بدلّة الرکبة ۲٥۸‏ 

بدلة نة الأحياز غير مهَبّدة 
PCA‏ 

بدلة الركبة الأحادية الحيّز ۲٥۸‏ 


بدلّة الورك الكامل بحسب 
بدلّة اليد بحسب بيليت 
بدلة مكبسية 

اتکور , 


e‏ -بور 
بدلة بليستان 
البدلة الغرسية الفلزية 
PMI6A1-4V‏ 
بدلة اركب العظمي بوليسل 
بدلة الركبة اعدد ارا كز 
بدلة بولي-ديال َ 


E 


reconstruction/ 
replacement p. 

patellar p. 

partellar tendon-bearing 
below-knee p. 

PCA p. 

porous-coated anatomic 
prosthesis 

PCA knee p. 

PCA unconstrained 
tricompartmental Pp. 

PCA unicompartmental 
knee p. 

Phoenix total hip p. 


Pillet hand p. 

piston Pp. 

Plasticor p. 

Plasti-Pore ossicular 
replacement p. 

Plystan p. 

PMI-6A1-4V implant 


metal p. 


Polycel bone composite p. 


polycentric knee p. 
Poly-Dial p. 
polyethylene patellar 
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بدلة استبدال العظم ارہ بعي 


° ەر‎ ٣ 


بحسب ور 


بدلة تويلز 


New Jersey LCS knee p. بدلة الركة 8 بحسب‎ ossicular chain بدلة استبدال السلسلة العظيمية‎ 
نیوجیرسی‎ replacement p. 

بدلّة الورك بحسب ب اوستي ولوك Osteolock hip Pp.‏ البدلّة الكفة LCS‏ نو جيرس٬‏ .ص New Jersey LCS shoulder‏ 
بدلة الورك بحسب اوستیونیڭس Osteonics hip p.‏ بدلة الركبة الكاملة LCS‏ ا New Jersey LCS total‏ 
بدلة أ آتو بوك Otto Bock p.‏ نیوجیرسی knee p.‏ 
بدلة ا بوك الديتاميكية Otto Bock Dynamic Pp.‏ بدلة الکاحل بحسب نیوتن Newton ankle p.‏ 
بدلة الورك فر دنك ˆ Overdyke hip p.‏ بدلة الوتر تتا نیکو ل Nicoll tendon p.‏ 
بدلة أكسفو رد Oxford p.‏ بدلة ننتاوز Niebauer p.‏ 
بدلة بادجیت Padgett p.‏ بدلة استبدال مفصل الإصبع Niebauer finger-joint‏ 
بدلة ر راش القخذ الو م painful femoral head p.‏ تخ ي ور replacement p.‏ 
بدلة بلادو ن Paladon p.‏ بدلة السيلاستيك Niebauer e‏ 
بدلة باج Panje p.‏ الي السآامي ب بحسب metacarpophalangeal joint‏ 
5 بدلة استبتاء/ استبدال العظيمَات partial ossicular‏ ا ر Silastic p.‏ 


Niebauer trapezium 
replacement p. 


Noiles p. 


ا بدلّة الركبة الثلاثة الأحياز lnlllة Noiles fully constrained‏ 


الْمَيّدة بحسب ویز 
البدلة الرتبطة غير الرزية 
بدلة الورك الُعدلة 
بدلة الورك بريس -فيت الُعدلة 
الوکزی بالبدلة 
بدلة العين 
بدلة الكاحل بحسب أودلائد 
بدك الورك اللا ببب أ 
بدلة الورك بحسب اوه 


بل الورك تیب اوه رتشن = 


2 
E 


مو روو 2 


u ورو‎ 


ا 


تولو 
له تقويم ت 


tricompartmental knee p. 


nonhinged linked p. 
Normalize hip p. 


Normalize Press-Fit hip p. 


nudge control on Pp. 
ocular p. 

Odland ankle p. 
Oh cemented hip p. 
Oh hip Pp. 

Oh Press-Fit hip p. 


Omnifit Pp. 

Omnifit HA hip p. 

Omniflex hip p. 

Opti-Fix p. 

Opti-Fix femoral p. 

Oregon Poly I ankle p. 

Orthochrome implant 
metal p. 

Ortholoc Pp. 


Ortholoc implant metal p. 


orthopaedic p. 


بدلة الاسفین الین ۲۲5 

بدلة القَدم كوانتام 

البدلة ا لزان الكعبرة 
E‏ 


ي 


بدلة رستيلي 
بدلة الركبة اة 
بدلة رفردين 


بدلّة ريتشاردز 


بدلة احق الُوَيّدة بالفلز بحسب 


ادون 
بدلة الركبة بحس رینج 
بدلة الورك كاملة ت 
بدلة RMC‏ 


بدلة الورك الإسوية الْرودَة ۸M‏ 


بدلة الركبة الكاملّة بحسب 
روبرت بريجهام 

بدلّة روك -موليجان 

بدلة الورك بحسب روزنفيلد 


بدلة الركبة دات الررة الدوارة 


بدلة القَدَّم $۸# 

بدلة العقب الوسّد والكاحل 
صمت 
بدلة الركبة الذابحة 

SAFE Il Î 

بد الکاحل بسب سانت 


وزج لتر 


بدلة الركبة بحسب سانت جوزج 


بدلة شنائت خود 

بدلة سالزر 

ناسیون 

بدلة الورك بحسب سارمینتو 


بدلة ساوربروخ 
بدلة الورك بحسب سباربارو 


ەم 4 


بدلة الطبرب رتس ستار يار 


بدلة الهضة الظنبوبية بحسب ى 
مااي 


PTB supracondylar p. 
PTB suprapatellar p. 
PTS p. 

PTS soft wedge p. 
Quantum Foot p. 


radial head implant p. 


Radovan tissue expander p. 


Rastelli p. 
retaining knee p. 
Reverdin p. 
Richards p. 
Richards Spectron 


metal-backed acetabular Pp. 


Ring knee p. 

Ring total hip Pp. 

RMC p. 

RM isoelastic hip p. 

Robert Brigham total 
knee p. 

Rock-Mulligan p. 

Rosenfeld hip Pp. 

rotating-hinge knee p. 

SACH foot p. 


solid ankle, cushioned heel 


prosthesis 
sacrificing knee p. 
SAFE I p. 
Saint George-Buchholz 
ankle p. 
Saint George knee p. 
Saint Jude p. 
Salzer p. 
Sampson Pp. 
Sarmiento hip p. 
Sauerbruch p. 
Sbarbaro hip p. 
Sbarbaro tibial p. 


Sbarbaro tibial plateau p. 


ت 


إثيلينية implant p.‏ 
دة ا البولي إليلينية إثيلين polyethylene talar p.‏ 
بدلة البو ل برو رپلين polypropylene p. ٠‏ 
بدلة ا porcine Pp.‏ 
البدلّة اللاملاطىة ا الغلافية Porocoated AML‏ 
آلسّميمةَ noncemented Pp.‏ 
بدلّة بوروکول Porocool p.‏ 
بدلة القخذ اللاملاطىة Porometal noncemented Jly‏ 
femoral p.‏ 
البدلة التشريحية ية الغظاة بالسميم porous-coated anatomic Pp.‏ 
(PCA prosthesis)‏ 


بدلة الفخذ الْعَطَاة بالسّميم 
بدلة الو يرک ك الْعَطَاة بالسميم 


es 


porous-coated femur Pp. 


porous-coated hip p. 


بدلة ترت فت Press-Fit p.‏ 

بدلة الركبة الكاملة اللقمة برıس  Press-Fit condylar total‏ 

knee p. قبت‎ َ 

بدلة المرة فق الکامل ب پیحښت Pritchard total elbow p.‏ 
و يتشار د 


ذل المرة فق شبه المد بحسب Pritchard-Walker‏ 
بریتشارد- وو کر 


بدلة المرقّق الكامل بحسب 


semiconstrained elbow p. 


Pritchard-Walker total 


elbow p. َ بریتشارد-ووکر‎ 
Proplast Pp. بدلة البروبلاست‎ 


بدلة الفصل الكامل بملاط 
الأكري يليك لحمل بالمضادات 
الحيوبة 
بدلة ا فصل الكاملة بلاط 
َ الأكر يليک احمل بألضادات acrylic cement total joint p.‏ 

الحيوية 

بدلّة القَخذ بروتاسول 
بدلة الفَحَذ بروتاسول-10 
اللاملاطبة 
بدلة الَمخذ بروتاسول- 


PROSTALAC total joint p. 


prosthetic antibiotic-loaded 


Protasul femoral Pp. 
Protasul-10 noncemented 
femoral p. 


Protasul-64 WF Zweymuller 


femoral Pp. زيمولر‎ WF 64 
Protek p. بدلَة بروتيك‎ 


بدلة احتياطية 

بدلة العضد الداني 

البدلة الفخذية الثلاثة الدانية 
بدلَة 18 PTB p.‏ 
بدلة PTB-SC-SP Pp. PTB-SC-SP‏ 


provisional p. 
proximal humeral p. 


proximal third femoral p. 
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سوتر 


بدلّة الورك سبكترون 


ا 


دل س 


٣‏ وہ پیک لے وور 


بدلة قلنسوة الكعبرة بحسب سبيد 
بدلة الركبة الثلدثة الأحياز الكاملة 


القيدة الكروية الركز 


بدلّة الركبة الدائر ية ار كز 
وو £ 


بدلة الورك بحسب سبثرنو 
بدلة الطرف السقلي بحسب 
i‏ 

دة الغرسية لغار الشرلاذية 
الْمَاومة للصَداً 

بدلّة الكتف بحسب ستانْمُور 
بدلة لمر فق الكامل المَيّدة 


23o 


e بحسب‎ 

بدلّة الورك بحسب $15 

بدلة الورك الکامل من S12‏ 
والتيتانيوم 

البدلة مقاومَة 

البدلة العصوية بحسب ستينزل 


ستریت 

ل ¢ ° 

ا 

بدلة الورك S1-2‏ 

بدلة العضد بحسب ستفز- 

ستریت 1 

بدلة الركبة الاستعاضية 

بدلة سارجيتك ˆ 

بدلة مقصل الاصبّہ N٣۴‏ 

بحسب سوتر 

ندلة مضا الاضم تحت 

ا س 8 و 

سوانسون 

بدلة اب اليد الأرو الرتة 
إبهام اليد الاروع 

بحسب سوانسون 


بدلة ام ا جسنت 
e‏ 


E 


elbow p. 
Spectron hip p. 
Speed p. 

Speed radius cap Pp. 
spherocentric fully 


constrained 


tricompartmental knee p. 


spherocentric knee p. 
Spotorno hip p. 


Springlite lower limb Pp. 


S-ROM p. 
stainless steel implant 
metal p. 


Stanmore shoulder p. 


Stanmore totally constrained 


elbow p. 
STD hip p. 


STD + Titanium total hip p. 


stemmed p. 
Stenzel rod Pp. 


Stevens-Street elbow p. 


St. George Pp. 
STH-2 hip Pp. 


Street-Stevens humeral p. 


substituting knee p. 


Surgitek Pp. 


Sutter MCP finger joint Pp. 


Swanson finger joint Pp. 
Swanson flexible hallux 
valgus Pp. 


Swanson great toe p. 


Swanson Silastic Pp. 
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ر موو 


ب 0 


با کرای کیا ااا ني 


ی و 


* ین 


بدلّة المرُقق الكامل بحسب شلاين 
ر بدلة الكاحل الألأئي الأسطح 


تخس شان 
بدلة سك الرغْوة ا لجيلاتينية 


ر 


Scarborough Pp. 

Schlein elbow p. 

Schlein semiconstrained 
elbow p. 

Schlein total elbow p. 


Schlein trisurface ankle p. 


Schuknecht Gelfoam wire p. 


Schuknecht Teflon wire 
piston Pp. 


Seattle foot p. 


self-bearing ceramic hip p. كَl بدلة الوركاً الخزفية الذاتة‎ 


بدلة الورك الذاتية التمر كز 
يو رساك 

البدلة شبه الْمَيَدةَ 

بدلة الركبة شبه الْمَيدة 


بدلة رة لكيه الأخياز شب 


المد 

بدلّة شرارد -ترينتاني 
بدلة الركبة بحسب شيهان 

بذک ڈ شيرفي 

بدلة الركبة بحسب شير 

بدلة الكتفَ ٤‏ 

بدلة رأس الكعبرة السيلاستيكة 

بدلة الإبهام السيلاستيكيّة ٠‏ 

البدلة الخرسية الَْدَةَ 

بدلة الورك بحسب سيفاش 

ˆ S4 بدلة‎ 

بدلة سميٹ 

بدلّة الکاحل بحسب سمیث 


RS د‎ ٣ 


بدلة سميث -بترسن 

بدلة اللّجف الور كي بحسب 
ا 
بدلَة SM0‏ 

بدلة العقب الوسّد والكاحل 
ا 
بدلّة العقب الوسّد والكاحل 


د 


| 1 


بدلة ا مرفق عير الْمَيّدة بحسب 


self-centering Universal 
hip Pp. 

semiconstrained p. 

semiconstrained knee p. 

semiconstrained 
tricompartmental knee p. 

Sharrard-Trentani Pp. 

Sheehan knee p. 

Sherfee p. 

Shier knee p. 

shoulder p. 

Silastic radial head p. 

Silastic thumb Pp. 

sintered implant p. 

Sivash hip Pp. 

SMA p. 

Smith p. 

Smith ankle p. 

Smith-Petersen p. 


Smith-Petersen hip cup Pp. 


SMo Pp. 
solid ankle, cushioned heel 
p. (SACH foot prosthesis) 
solid ankle, cushioned 
heel p. 


Souter unconstrained 


Ti-Con بدلة‎ 


بد التيتانيو. ٤‏ 

البدلة الغ ةمه التيتانيو م 
بدلة تي - ثريد 

بدلة الورك بحسب تبتيّان 

بدلة الورك من التيفانيوم 

البدلة الغرسية الفلريّة من 
آلتيفانيوم َ 

بدلة الركبة ا مثالة )1 

بدلّة إصبع القدم 


بدلة الرأب بالاستبدال القصلى 


الکامل 


بدلة الركبة اللَقَمبّة الكاملة 


البدلة الثلثة الأحياز شبه القند 


القّمية الكاملة 


بدلة استبدال الورك الكامل 
بدلة استبدال القصل الكمل 
بدلة الركبة الكاملة  ٠‏ 
بدلة استبدال الركبة الكاملة 


بدلّة الرآب بالاستبدال القصلي 


الگامل بحسب قویئلي 


و o‏ اپ 


اولي 
بدلّة الکاحل 1۲۸ 
بدلة العظم الْربُعي 
بدلة استبدال الفصل ارہ بعي 
الج 
البدلّة الغرسية للعظم ربعي 
بدلة الورك النحرفة 28 
البدلة الداخلية | رة 28 


کہ ٥‏ ت 


بدلة مغلشة ٣‏ 

بدلة تجريبية 

بدلة المرفق شبه الَيدة الثلاية 
الحاور 1 
بدلة تة الأحياز 


بدلة الركبة الثلانية الأحياز 


Ti-Con Pp. 

Tillman Pp. 

Titan cemented hip Pp. 
titanium Pp. 

titanium implant p. 
Ti-Thread p. 

Titian hip Pp. 


Tivanium hip Pp. 


Tivanium implant metal p. 


TK Optimizer knee p. 


toe Pp. 


total articular replacement 


arthroplasty p. (TARA 
prosthesis) 
total condylar knee p. 
total condylar 
semiconstrained 
tricompartmental Pp. 


total hip replacement p. 


total joint replacement p. 


Total knee p. 


total knee replacement p. 


Townley TARA p. 


Townley total knee p. 


TPR ankle prosthesis p. 
trapezial p. 
trapeziometacarpal joint 
replacement p. 
trapezium implant p. 


Trapezoidal-28 hip Pp. 


Trapezoidal-28 internal p. 


Triad p. 

trial p. 

triaxial semiconstrained 
elbow p. 


tricompartmental p. 


tricompartmental knee p. 


- 561 - 


Swanson Silastic elbow p. wz ã بدلة امرف فق السيلاستيكية‎ 
ا‎ 

بدلة إبهام القدم السيلاستة تة 0¢( Swanson T-shaped great‏ 
التائية الشکل 7ب تیت silastic p.‏ 
تسو انون 

Syme p. بدلّة سیم‎ 

بدلة البثّر بحس سیم Syme amputation p.‏ 

بدلة لدم بحت سیم Syme foot p.‏ 

Synatomic total knee p. بدلّة الركبة الكاملة السيناتوميكة‎ 

synthetic Pp. ِ تخليقية‎ 0 


بدلة الرأب بالاستبدال اكقصلى 


replacement arthroplasty ٤ الكامل‎ 


س 


Taperloc femoral Pp. 


TARA p. total articular 


prosthesis 
TARA total hip p. بدلة الورك الكامل باستخدام بدلّة‎ 
٠ الرأب بالاستبدال القصلي‎ 
ˆ الكامل‎ 


ی ا 


2 ار -تینانت Tavernetti-Tennant Pp.‏ 
۴ اکر کس ا 
Tavernetti-Tennant knee p. E‏ 
بدلة تفلو نة اة الوريقة م Teflon tri-leaflet p.‏ 
ا البدلة َ p. template‏ 
بدلة الوتر tendon p. ٤‏ 


بدلة | دال الور ل ر کح ب Tharies hip replacement p.‏ 


گار ا 
البدلّة الخر سا به الفالزى ية ة الحرارية thermomechanical implant‏ 
ا لال 2 metal p.‏ 
ندل تو EY‏ ن Thompson P.‏ 
بدلة عق القخذ بحس Thompson femoral neck p.‏ 

ت ن e‏ 

ندل الورك بر راب القصل Thompson hemiartroplasty‏ 
النصفي بحسب تومبسون hip p.‏ 

بدلة الورك دت نۈ Thompson hip p.‏ 

threaded p. البدلّة الحلرَنة‎ 


threaded titanium acetabular ل ان التيتانيو مية الْحَلرنة‎ 
p. (TTAP) 


Thurst plate femoral p. بدلة القخذ الضفخة بحسب‎ 


ا 


تارست 


بدلة الهضبة الظنبويية 


بدلة الورك 11-0٣۲‏ 


tibial plateau p. 
Ti/CoCr hip Pp. 


کے٥‏ ج 


دة الركبة ليكانيكية لوبي 


سک 


i‏ الورك ا 
بدلة الركبة بحسب ووج 


بدلة استبدال الكاحل الكامل 


ی س 


بحسب ووج 
بدلة امقصل الورك الكامل 
ر 
بدلة جيدة المقعدة 
بدلة ال رکب بحسب وایستایدز 
بدلة الفخذ اللقمية أرثولوك 2 
خت اسان 
بدا الور كونب ولا هارن 
بدلة الورك د تت ویلسون- 


بروشتاين 

البدلّة الداخلية للورك بحسب 
ویلسون-بروشتاین ˆ 

بدلّة رايت 

بدلة الركبة بحسب رايت 
و ا 
بدلة الفخذ من الزيثقورَ 

بدلة الركبة ذات الررّة بحسب 


يولج 

البدلة ذات الررّة بحسب يوج - 
البدلة الغرسية الفلزية بحسب 
e.‏ 

بدلة رأس الفخذ بحسب زيالوي 

بد فلز الرس دب زاوي 

بدلة الورك من السنترا الجن 
بریکوت بحسب زر 

البدلة الكتفية بحسب زمر 


2 3oو‎ 


بد الظنبرب بحسب زگر 


0 


3 جيهة البدلة ا لال5 


Walldius knee p. 
Walldius Vitallium 
mechanical knee p. 
Warsaw hip Pp. 
Waugh knee p. 
Waugh total ankle 


replacement p. 


Weller total hip joint p. 


well-seated p. 
Whitesides knee p. 
Whitesides Ortholoc II 
condylar femoral p. 
William Harris hip p. 
Wilson-Burstein hip Pp. 


Wilson-Burstein hip 
internal p. 

Wright p. 

Wright knee p. 

wrist joint implant Pp. 

Xenophor femoral Pp. 


Young hinged knee p. 


Young-Vitallium hinged p. 


Zimalite implant metal p. 


Zimaloy femoral head p. 


Zimaloy implant metal p. 


Zimmer Centralign Precoat 


hip Pp. 
Zimmer shoulder p. 
Zimmer tibial p. 


Zweymuller hip Pp. 


prosthesis-cement interface 


e‏ (کیمیاء) 
الميرالدي 
ملاط الأكريليك الْحَكّل 
بالمضادا ت آليوية 


prosthetic 
p. ambulation 
p. antibiotic-loaded acrylic 


cement (PROSTALAC) 


- 562 - 


بدلة الرضفة تریكُون-م 
بدلة ثلاثية الوريقة 

بدلة تة الأقفال 

بدلة الورك اللاتيّة الأففال 


2 r د‎ 


بلق مسك الورك تخس رون 


دلة 11۲۸۴ ˆ 


u 

U1 دل‎ 

بدلة الکاحل 1٤ا‏ 

البدلة الغرسية لرأس الرنّد 
بدلة الركبة الثاني الأحياز غير 


بدلة الركة الأحادية الحيز 
ھ ے ت 


ب أحادية اللْقمة 
بدلة يوني فر سال 
بدلة راس القخذ يوتنقر سال 
بدلة الورك يونيفرساًل 
بدلة ١ 0P۴‏ 
بدلة الطرف العلوي 
2 


البدلة العضلية الكهربية للطَرف 
العلّوي 
بدلة الطرف العلوي 


بدلة فاجيتي 
RT‏ 
بدلة فاریکوف 


بدلّة الورك بحسب قاريكوف 
ابد الرس افر خب 


0 


بدلّة استبدال العضد الفيتاليومكة 


بدلة الغرسة الفلزية الفيتاليوميّة ۷ 


بدك رار 

بدلة ارق بحسب فُولز 

بدلة الرقق غير الْمَيّدة بحسب 
وادسوورّث 

بدلّة قاجنر 


Tricon-M patellar p. 
trileaflet p. 

Tri-Lok p. 

Tri-Lok hip p. 
Trummion bearing hip Pp. 
TTAPp. 

Turner p. 


two-prong stem finger p. 


UCI Pp. 
UCI ankle p. 
ulnar head implant p. 


unconstrained 


tricompartmental knee p. 


unicompartmental p. 

unicompartmental knee p. 

unicondylar p. 

Universal Pp. 

Universal femoral head p. 

Universal hip p. 

UPF p. 

upper extremity Pp. 

upper extremity 
myoelectric p. 

upper limb p. (ULP) 

Vanghetti p. 

Vanghetti limb p. 

Varikopf p. 

Varikopf hip p. 


Vinertia implant metal p. 


Vitallium humeral 
replacement p. 

Vitallium-W implant 
metal p. 

Volz p. 


Volz wrist p. 


Wadsworth unconstrained 


elbow p. 
Wagner Pp. 


و 8 ان 

ہرودہں 
وو : ° sS:‏ 
ہروییں بس جودر 


N Eee 
توازن تخليق وإزالة بلْمَرة البروتين‎ 


وعديد السكاريد 


تدرك بروتیوجلیکان 
و 
تخلیق بروتیوجلیکان 

امكقلبة الرائعة (جرثومة) 


E E 
رمن البروثرومبين‎ 


وو 

بروت و کول 
ور ez‏ 
بروتوکول دران هاوسر 
وو په هره 
بروتوکول إیفانز - برخلتر 


ملاط البرو توبلاًسْت 

تصميم التَمَط البدائي 

التوسيد العظًامي التخليقي بحسب 
بروتاتش ٤‏ 

مرشد الترصيف بروتراك 

استطًالة -إطالة 


الْطيل 

: E 
مطيلة دمارينيف‎ 
وس ت‎ 


مطیل زمر 


ہہ وو و ووه ې 
تبارز ا لحق (غؤور افصل 
E‏ 


تبارز القرْص الرکزي 
تبارزالقرْص ˆ 
تبارز القرّص الوحشي 
تبارز القَرْص الإنسي 


ا ا مر ر ا 2 می ر 


تبارز الزورقي 


tissue P. 
Protecto splint 
protein 


Bence Jones p. 


bone morphogenic p. (BMP) 


C-reactive Pp. 

p. malnutrition 
protein-polysaccharide 

synthesis-depolymerizatio 

n equilibrium 
Protek prosthesis 
proteoglycan 

p. degradation 

p. synthesis 
Proteus mirabilis 
Prothrombin time (PT) 
protocol 

Duran-Houser p. 

Evans-Burkhalter p. 
Protoplast cement 
prototype design 
Protouch synthetic 

orthopaedic padding 
Protrac alignment guide 
protraction 
protractor 

Demariniff p. 

Zimmer Pp. 
protruding disk 
protrusio 

p. acetabulum 

p. deformity 

p. ring 

p. shell 
protrusion 

central disk p. 

disk Pp. 

lateral disk Pp. 

medial disk p. 


p. of the navicular 


بدلّة افصل الكامل بلاط 
الآکریليك لحمل بالمضادات 
الحيوية 

N 

التصيم البدلى 

الملاءمة البدللة 

التذريب على الشي البدلي 

رأبالقصل النصفي اَبدلي 

٠ ٠ الشص البدالي‎ 

الرضفة البدلية 

الاستبدال البدلى 

اسح البدلى 

المغساح البدذلي 

صدمة طورالوفوف البدلية 

الدعام البذلي َ 
البدائلي ‏ اختصاصي البدائل 


اختصاصي البدائل الْجاز 


بدلة الفخذ من البروتازول 
البدلة الغرسية الفلزية من 
البروتازول 
بدلة الخذ اللاملاطية من 


ارول 10 


بدلة القخذ بحسب زيولر من 


W۴64 البروتازول‎ 


E 
” حفظ الشريان الإصبع‎ 


یا ی ج سوا ب 
صفيحة الحماية 


الحاصتة 
E‏ 
حاصة متلّمةَ 

حاصكة المرقّق/ العقب فى 
ااا ات هلين 


حاصتَة العقَّب MN-۴‏ 

الحاصكة أورو فوميّة 

الحاصكّة (حسب الطلب) ×۲۸ 
جام اغالب بحسا 


تایت 
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p. antibiotic-loaded acrylic 
cement total joint 
prosthesis 
. arthroplasty 
. design 
. fitting 
. gait training 


. hemiarthroplasty 


P 
P 
P 
P 
P 
p. hook 
p. patella 
p. replacement 
p. socket 
p. spacer 
P 


. stance phase shock 
p. support 
Prosthetist 
Certified P. (CP) 
ProStretch 
Protasul 
P. femoral prosthesis 


P. implant metal 


Protasul-10 noncemented 
femoral prosthesis 
Protasul-64 WF 
Zweymuller femoral 
prosthesis 
protection 
digital artery p. 
p. plate 
protector 
Decubinex p. 
grooved p. 
Heelbo decubitus 
heel/elbow p. 
M-F heel p. 
Ortho-Foam Pp. 
PRN p. 
Seal-Tight cast Pp. 


الأرردة البابية الإنسية والوحشية 

E 

الدانية ٠‏ 
qa “f 4‏ 0 
قطع العَظم السلامي الداني 
فطع السلمّى الداني 
القسم الداني 
القصل الكعبري الرَنّدي الداني 
الكعيْرّة الدانية 
إعادة الترصيف الداني 
التحرير الدآنى ٠‏ 
الجسم الداني 
تمزق الوتر الداني 
الثلث الداني 
بدلة التلْث الفخذي الداني 
الثلْث الداني للجسم 
الظنْبُوب الّدانى 

وو ر 
كسر الظتبوب الداني 
و3 fog,‏ ا 

کسر كردوس الظنبوب الداني 


EZ ٍ 4 

فطع العظّم الظنبوبي الداني 
الهضبة الظنبوبية الدانية 
KED‏ 


مقصل الهضبة الظنبوبية الداني 
a 38, 7 9,‏ 
خَلع الفصل الظنبوبي الشظوي 


p. metatarsal osteotomy 
p. midpatellar medial and 


lateral portals 


. phalangeal osteotomy 
. phalanx (PP) 

. portion 

. radioulnar articulation 
. radius 

. realignment 

. release 

. shaft 

. tendon rupture 

. third (proximal/3) 

. third femoral prosthesis 
. third of shaft 

. tibia 


. tibial fracture 


EE! AITO OD E EG EEN I E OO. E0 © 


. tibial metaphyseal 

fracture 

p. tibial osteotomy 

p. tibial plateau 

p. tibiofibular joint 

p. tibiofibular joint 
dislocation 


p. tibiofibular subluxation 


p. tibiofibular synostosis ىilدll الالتحام الظنبوبى الشظوى‎ 


الدانى ٠‏ 
A‏ ,34 2 
الدانى 
الرند الداني 
کرو هو 2 
التقصير الكردوسي الداني 


اثلث الدانى 

قاری 6 دان 

استصال الضف الداني الرستن 
حلقة من الأدتى إلى الأفصى _ 


بروزاك 


کک س ا 
متلازمة البطن بحسب برون 
چ کے 

فٰصَالٴ کاذب 


p. ulna 
p. Wagner metaphyseal 
shortening 

proximal/3 proximal third 
proximally 
proximal-row carpectomy 
proximal-to-distal ring 
proximolateral 
Prozac 
prune belly syndrome 


pseudarthrosis, 


دان »دان 


زاوية الوجَيه قصلي الداني 


protuberans 

dermatofibrosarcoma Pp. 
proud flesh 
providone-iodine 
provisional 

p. fixation 

p. prosthesis 

p. stabilisation 
proximal 


p. articular facet angle 


p. articular set angle (PASA) زاو امجموعة المصلكة الدانية‎ 


الصف الرسغي الداني 
استتصال الرسغ الدآني 


إعادة الترصيف الدانى و القاصى and distal realignment‏ . 


فطع العظم الداني بشكل الب 
المجموعة الدانية دليل الثقَب 
قصل الشاشة الخذية الدانية 
العوز القخذي البؤري الداني 


كسر الفخذ الداني 
E EO u‏ 


فطع عَظم المَخذ الداني 
قطع الفخذ الدآني ٠‏ 
عظم المَحّذ الدآني 
عظم الشظية الدأني 
كسر العضد الداني 
بدلة العضد الداني 
عظم العضد الدأني 
التتاشب الداني ٠‏ 

بين السلاميات الداني 


ا 


مقصل بين السلاميآت الداني 


مأتى بين السلاميات الداني 


الباب الإنسي الداني 
الحافة الطبية الدانية 
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. carpal row 


. carpectomy 


. dome osteotomy 
. drill guide assembly 


. femoral epiphysiolysis 


N R.G O O. O O 


. femoral focal deficiency 
(PFFD) 
p. femoral fracture 
p. femoral metaphyseal 
shortening 
p. femoral osteotomy 
. femoral resection 
. femur 
. fibula 


. humeral fracture 


P 

P 

P 

P 

p. humeral prosthesis 

p. humerus 

p. interlocking 

p. interphalangeal (PIP) 

p. interphalangeal joint 
(PIPJ) 

p. interphalangeal joint 
approach 

p. intrinsic release 

p. latency 

p. locking 

p. medial portal 


p. medical brim 


pseudoneuroma 


ور م عصبي کاذب 
اأتهاب العَظّم والنقي الكاذب 


pseudoosteomyelitis 


لدم الكاذية pseudopodium‏ 
کامن الفعل اعدد الأطوار الکاذب pseudopolyphasic action‏ 
potential .‏ 


pseudosarcomatous reaction 


التفاعل السار كومى الكاذب 


الحلع الجزئي الكاذب pseudosubluxation‏ 
الوتر الکاذب pseudotendon‏ 
آفحج کاذب pseudovarus‏ 
المرقق الأفحج الکاذب cubitus Pp.‏ 
[مختصر] َ PSIS‏ 
لشو که الحرقفية الكلفة العلور 1 posterosuperior iliac spine‏ 
العضلة القطبة psoas‏ 
خراج العضلة القطبة Pp. abscess‏ 
العضلة القطنبة p. muscle‏ 
الصدفةًَ َ psoriasis‏ 
صدافی > صدفی psoriatic‏ 
التهاب قاتا الصدافى p. arthritis‏ 
اليد الْنبسطة بالتأثیر ال psychoextended hand‏ 
اليد اة بالتأثير التقس 1 psychoflexed hand‏ 
فسی الغا psychogenic ٠‏ 
اختبار ات تفسية psychologic testing‏ 
عم الَفس psychology‏ 
علم التفس الرياضی sports Pp.‏ 
َفَسّی حر رکی psychomotor a‏ 
ا بدن psychosomatic ٠‏ 
امت PT‏ 
اة فيز يائة physical therapy‏ 


الكابة المدورة 
و 
زمن البروثرومبين 


3ر 
0 


[مختصر] 
محمل وتر الرضفة 
محمل أمام الظنْبوب 
مقوام کاحل القدم بالحمل مام PTB ankle-foot orthosis‏ 

الظنبوب 

را لجل القدم بالحمل مام PTB ankle-foot orthosis‏ 
الظنبوب 

ستاد لحمل أمَام الظنبوب 

ا جن امام 
الظبوب 


pronator teres 
prothrombin time 

PTB 
patellar tendon-bearing 


pretibial bearing 


PTB brace 
PTB plastic orthosis 


القصال الكاذب اا 


القصال الظنبوبي الكاذب الخلقي 


م 


المصال الكاذب الوق 


الفصال الكاذب خارج اقصل 


متلازمة الظّهر الضعيف مع ٠‏ 
الال الکاذ ت لر 
القصال الكَاذبً الشظوي 
المصال بین الَسناسن الکاذب 
القصال الكعبري الكاذبََ 
معدل المصال الكاذب 
تصليح الفصال الكأذب 
المصال الرکیلی الکادب 
ااا اب 
المصال البو ۲ الكادب 


عَلاّمة بابنسكى الكاذبة 


س اا ے6 و0 


تشوه رهرة العروة الكاذبة 


عَرج كاذب 
التَمَخْلْب الكاذب 
القشرة الكاذبةَ 
الع الكاذبٌ 
الشاشة الكاذبة 
العرن الكاذبَ 
التسنهيل الكاذب 
الكَسر الكاذبَ 
الكَسر الكأذب لبائع اللّن 


فُصور الدریقات الکاذب 
س و 2 
طرف موهم 
رائمة الطرف الوهم 
الرأئفة (جرثومة) 
الرائفة الزنجارية (جرثومة) 
زائفة اليح الأرّرق (جرثومة) 


عدوى بالزائفة 
تريغ التأتر العضّلي الكاذب 
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pseudoarthrosis 

congenital p. 

congenital tibial p. 

documented p. 

extraarticular p. 

failed back syndrome with 

documented p. 

fibular p. 

interspinous Pp. 

radial p. 

p. rate 

p. repair 

synovial p. 

tibial p. 

tibular p. 
pseudoacetabulum 
pseudoarticulation 
pseudo-Babinski sign 
pseudoboutonniëre 

deformity 
pseudoclaudication 
pseudoclawing 
pseudocortex 
pseudodislocation 
pseudoepiphysis 
pseudoexostosis 
pseudofacilitation 
pseudofracture 

milkman’s p. 
pseudogamekeeper’s injury 
pseudogout 
pseudohypertrophy 
pseudohypoparathyroidism 
pseudomallei 

Pseudomonas p. 
Pseudomonas 

P. aeruginosa 

P. pseudomallei 
Pseudomonas infection 


pseudomyotonic discharge 


شريان قَرجي 
إصابة العصَب الفَرجي 
آلتهاب العصب الف جي 
باف 
مبعث باف 
ديوس الورك بحسب باف 
مسمًارباف ٠‏ 
ية باف 
مسمار الاتزلاق بحسب باف 


ع 


جر باف 


البكرآت الحقية ۸1-۸4 
البكرات الصلَيبيّة ٥1-٤03‏ 
ا 

البكرة الليفية العظمية 
استبتاء ال 


ا 


السحب 


p. artery 

p. nerve injury 

p. neuritis 
Pugh 

P. driver 

P. hip pin 

P. nail 

P. plate 

P. sliding nail 

P. traction 
Pugil stick injury 
pull 

p. screw 

spinous Pp. 
pulled elbow 
pulley 

A1-A4 annular p.’s 

C1-C3 cruciate p.’s 

p. exercice 

fibroosseous Pp. 

p. reconstruction 

weights and p. 
pul-out 

p.-o. button 

p.-o. strength 

p.-o. suture 

p.-o. wire suture 
pulmonale 

cor P. 
pulmonary 

p. atelectasis 

p. complication 

p. contusion 

p. edema 

p. embolism 

p. function test 

p. osteodystrophy 
pulp 

p. approach 

finger Pp. 

p. flap 


p. traction 


بدلة احمل أمام الظنبوب 


دہ ہے ٥‏ سے و٥‏ 


بدلة قوق اللقمة للمحمل أمَام 


الظنبوب 
بدلة قوق الرضفة للمحمل 


PTB prosthesis 
PTB supracondylar 


prosthesis 


PTB suprapatellar prosthesis 


امام البو ب 
[مختصر] PTB-SC‏ 
بدلة وتر الرضفة 3 احمل قوق patellar tendon-bearing-‏ 
اللقمة supracondylar‏ 
ڊدaI PTB-SC-SP prosthesis PTB-SC-SP‏ 
الظفر 5 pterygium‏ 
الصفيحة الظفر ية pterygoid plate‏ 
الر باط القعبى الشظو ى الخلفى PTFL posterior talofibular‏ 
ligament‏ 
[مختصر] PTP‏ 
التبّض الظتبوبى ي الخلفي posterior tibial pulse‏ 
[مختصر] PTS‏ 
سناد ال کہة PTS knee brace PTS‏ 
البدلة PTS prosthesis PTS‏ 


البدلة الإسفينية اللَينَة ۲18 


[ م مختَصراً ر 


اضطراب الإجهاد التالي 
ا 


ومر 


ار 


وو ر 


زمن الثرمبوبلاستين الجڙئي 


آلام العائة 
عاني 
وسادة العانة 
اتی 
لمع العاني 
الارتفاق العانى 
عاني 
قوس العادة 
العاتة (عظم العاة) 
التهاب عظم العائة 
آلارتفاق العاني ِ 
الباحة العانية الإسكية 
علامة باکر 
بادو 


مرشد المقّب بحسب ادو 
ية الور بحسب بادو 


رجي 
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PTS soft wedge prosthesis 
PTSD 


posttraumatic stress disorder 


PTT 
partial thromboplastin time 
patellar tendon transfer 
pubalgia 
pubic 
p. pad 
pubic 
p. ramus 
p. symphysis 
pubicus 
arcus Pp. 
pubis 
osteitis P. 
symphysis Pp. 
puboischial area 
pucker sign 
Puddu 
P. drill guide 
P. tendon technique 


pudendal 


و‌ ° 


جوبست 
کنا 


مضحة الركبة 


اضحة الضغطية المتعددة التض 


1000 َ 


ص ا ص سے 


الرامة الدوارة بحسب أکوفگس 


خرامة منظار الصا 


خرعة رة ٠‏ 


خرامة العظم 


ص 


خرامة الدرز بحسب کازباري 


م رە r‏ 


وو ب 


حر امة استتصال الصفيحة العنقة 


مقط حرام 


ص 


حر امة ملاطية ذات حزمة واحدة 


پس و 
خرامة کریزون 
ق ص و 


۰ 0 
خرامة الحق بحسب روي 


جهاز بونو -وینتر -بیرد 
استمَالة 
استمالّة العَظّم 


استمالة وضغط على سَطح 


ي 


الارض 


ستمالة أرضية إبهام القدم 
لوحة الوتد بحسب باردو 
رتفاق الأصابع الصف 


knee p.’s 
Multipulse 1000 
compression Pp. 

pump-handle rib motion 
punch 

Acufex Pp. 

Acufex rotary P. 

arthroscopic Pp. 

p. biopsy 

bone p. 

Caspari suture Pp. 

Casselberry suture Pp. 

cervical laminectomy P. 

p. forceps 

I-beam cement p. 

Kerrison p. 

Rowe glenoid p. 

Schlesinger Pp. 

suction p. 

tibial p. 

tubular p. 
punctata 

keratosis P. 
puncture 

lumbar p. (LP) 

p. wound 
Puno-Winter-Byrd (PWB) 

P.-W.-B. system 
purchase 

bony Pp. 


p. and press the ground 


socket’s Pp. 

toe-ground p. 
Purdue pegboard 
pure syndactyly 
puric 
purine 

p. metabolism 
purposeful activity 


purulent material 


ك 


الوا اللة المتفتقة : 


الوا اللبة 
ابض 
تروية تبريدية ابضة بمحلول 
جامعة ویسكونسين 
عسل ضغطي نابض 
حقل کهرومغناطيسي تابض 


نبضان 
بض 


التبض الظهراني القدمي 
جهاز المرواء التبضي 

مقياس الت کس بضني 
ابض الظنبوبي ا حلفي 
احتبارالرتبة العلا ٠‏ 


o 


بصي 


عسل د : 
قاق الصوت التبضي 
E‏ 


غياب النبض 
التيّار المحذبذب للكس عير للم 


بولفیرتافت 

خياطة الطرف إلى الطرف بحسب 
ا ر 

غررَة قم السمكة بحسب 
بولفيرتافت ˆ 

ا لخياطة الحبوكة بحسب 
بولفیرتافت ˆ 

طريقة الحياكة بحسب بولفيرتافت 

منطقة الوسادة ˆ 

مضخ ˆ 

مضحة الكاحل 
ارتطام ا لمضحة 
کالم فی لتق 


مضخة جوبست 


مضحة معدومة الثرة د ًّ بحسب 


@ چ 
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pulposus 
herniated nucleus p. (HNP 
HPN) 
nucleus Pp. 
pulsatile 
p. hypothermic perfusion 
with University of 
Wisconsin solution 
p. pressure lavage 
pulsating electromagnetic 
field 
pulsation 
pulse 
blood volume p. (BVP) 
dorsalis pedis p. 
p. irrigator 
p. oximeter 
posterior tibial p. (PTP) 
p. status-pull test 
pulsed 
p. electromagnetic field 
(PEMF) 
p. lavage 
p. ultrasound 
pulselessness 
pulsing current for 
nonunion of fracture 
Pulvertaft 


P. end-to-end suture 


P. fish-mouth stitch 


P. interweave suture 


P. weave technique 
pulvinar region 
pump 

ankle p.’s 

p. bump 

p. handle rib motion 

Jobst p. 

Jobst athrombie p. 


ا لجهاز الوعائي الحيطي 


ولول أخمصي 
[مختصر] 


مريض مصاب بتلازمة العوز 
التاعى لتس ˆ 
و۶ E‏ س ن 

بانو -وینتر-بیرد 


رو اول س ار کي 
صورة ا بص الوريدي 


طم تأي 


صفيحة ارتكاز الرجل الصتاعية 


وا 
0 


& 1 
التهاب ا فصل الف 


ك 
# 


اتاب الجراب اليح 
ورم حيبي مفيح ۽ 
العدوى الشوكية اليحة 
التهاب العضل القيحي 
اهاب العضل اليح 


السبيل الْهرّمي 
بیرازیتامید (مضاد حيوي للسل) 
بیرید کسین (من شكال الفيتامين 
(Bé‏ ˆ 
الكرّبون حال للحرارة 
بیروفسفات 
اعتاکی | لقص بالبیروفوسقات 
بیروفوسقات التکنیشیو م 991 


جهاز التقبيت الفقري عبر السويقات 


peripheral vascular system 
PW 
plantar wart 
PWA 
patient (s) with AIDS 


PWB 
Puno-Winter-Byrd 
P. transpedicular spine 
fixation system 
Px 
pneumothorax 
pyarthrosis 
pyelogram 
intravenous Pp. 
pyknodysostosis 
pylon 
p. attachment plate 


metal p. 
pyogenic 

p. arthritis 

p. bursitis 

p. granuloma 

p. spinal infection 
pyomyositis 


staphylococcal p. 


pyramidal 

p. fracture 

p. tract 
pyrazinamide 


pyridoxine 


pyrolytic carbon 
pyrophosphate 
p. arthropathy 
technetium-99m p. 
technetium stannous Pp. 


(TSPP) 


pus فیح‎ 


دفع push‏ 
دفع الركبة -الصدر 
ارا ا 
الدفع الشوكي 

دافع pusher‏ 
دافع بدلّة القخذ بحسب 


knee-chest p. 
prone sacral p. 


spinous Pp. 


Charnley femoral 


prosthesis Pp. 


دافع الاطاف hook p.‏ 
داقع العقدة knot p.‏ 
الستاد الطبى بحسب شض Push medical brace‏ 
تحر ن 6 push-off‏ 
تحری ر إبهام القدم great toe p.-0.‏ 
الانطلاق بواسطة إبهام القدم p.-o. by great toe‏ 
دفع وجر push-pull‏ 


p.-p. ankle stress view 


منظر إجهادي للكاحل بالدفع 
والجر 


منظّر الورك بالدفع والمر p.-p. hip view‏ 
ترك بالدفع وال p.-p. move‏ 
اختبّار الدفع push-up test‏ 
الحبيرة البعدة بحسب بات Puth abduction splint‏ 
سواقّة بوت إن Put-In Driver‏ 
بوتی Putti‏ 
کک فط تند و P. bone plast‏ 


سھ ے ص ر 3 
مسحا | لعظْم بحسب ر 
چ قەر E‏ 


P. bone rasp 
P. knee arthrodesis 


P. posterior approach 


مسحال بوتی P. rasp‏ 
جبيرة و ٌ 1 P. splint‏ 
بوت -بلات Putti-Platt‏ 
را اا بحسب ہوتی -بلات P.-P. arthroplasty‏ 
استخدام الادوات ا تي - P.-P. instrumentation‏ 

بات 
إجراء الكنف يحمت و تید P.-P. shoulder procedure‏ 
u‏ و ا 
معجون putty‏ 
حون تمرین الد بحسب بيوك BeOK hand exercice p.‏ 
تنبیب PVC tubing ˆ ۴۷٣‏ 
[مختصر] PVD‏ 
داو عائی محیطی peripheral vascular disease‏ 
[مختصر] PVS ٠‏ 


peripheral vascular surgery 


جراحة الأوعية الحيطبة 
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متلازمة القطنبة المريعة 
الكابة الريعة 


ور ت 


رباعية الرؤوس 


ت ي 1 

زاوية رباعية الرؤوس 
ے ور 2 ت 

سفاق رباعية الرؤوس 


0 


مثزر رباعية الرؤوس 


ت 


ضمور رباعية الرؤوس 


2 ل 


اختبار رباعية الوس 


A 
قمع رباعية الرؤوس‎ 
العضلة الفخذية رباعة‎ 
وو ار‎ 
الرؤوس‎ 
الب العضلة الفخذية رباعبة‎ 


سے ورو ر 


الرؤوس 
س کے ت 


ميكانيكية رباعية الرؤوس 
e‏ 0 


العضلة رباع الرؤوس 
مجموعة ة العضلة الرباعية 
الرؤوسن 


منعكس رباعية الروّوس 


ہے 4ے ت 


وتر رباعية الرؤوس 
اختبار رباعة الرؤوس 


وو 2 


ضمور رباعية ة الرؤوس 
رب رباع الروٌوس 


و ت 


راب رياعية الرووس بحسب 


جودت 
رأب رباعية الرؤوس بحسب 
A‏ 


3 
ور وو 
رأب رباعية الرؤوس على 


q. lumborum syndrome 
Pronator q. (PQ) 
quadriceps (quad) 
q. angle (Q-angle) 
q. aponeurosis 
q. apron 
q. atrophy 
q. contraction test 
q. contracture 
q. femoris muscle 


q. femoris muscle cast 


q. mechanism 
q. muscle 


. muscle group 


ص 


. reflex 


. tendon 


فى ف ص 


. test 
q. wasting 
quadricepsplasty 
Judet q. 


Thompson q. 


V-Y q. 


رو وہر “ 


زاوية رباعية الرؤوس 


س ا ا 


زأوية رباعية الرؤوس 
ر سس کے ٣‏ 


زاوية رباعية الرؤوس للركبة 


رباعية الرؤوس (عضلة) 
رباعي الأضلاع 
متعاق بالشل الرباعي 
عصا الشكل الرباعي 
تمرين التقوية للشكّل الرباعي 
جهازًالمحلاق ACL‏ الرباعي 
آله 
رباعي الرّوايا 
الضروف الرباعي الروايا 
صفيحة ة الاستيضاع الرباعية 
الرّوايا 
ستاد الكتف التقدم الربعي 


التقريسة رباعية الأطوار 
العصا ذات الأربعة أقدام 
الرب باط الرنَ باعي 

اللفافة التخذة الربعة 


العضلة الفخدية الربعة 
العضلة القطنبة المربعة 
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Q-angle 
quadriceps angle 
Q-angle of the knee 
QCT 
quantitative computed 
tomography 
quad 
quadriceps 
quadrilateral 
quadriplegic 
q. cane 
q. strengthening exercice 
Quadracut ACL shaver 
system 
quadrangular 
q. cartilage 


q. positioning plate 


Quadrant advanced 

shoulder brace 
quadraphasic scanning 
quadrapod cane 
quadrate ligament 
quadratus 

q. femoris fascia 

q. femoris muscle 


q. lumborum muscle 


ة 
بحث » التحث 


Quest 


Fear Avoidance Beliefs Q. فوgخl| خث فی عقائد تجنب‎ 


سوال » استفسار 


أسئلة إنكينج 


20o 


استسیان 


(FABQ) 
question 
Enneking q.’s 


questionnaire 


استبيّان التقييم الستلة کی للاکم Behavioral Assessment of‏ 


Pain Q. 


استبيّان إدراك | لام عند الأطقَال Children's Comprehensive‏ 


استبيان سينسيتاتي رز الركبة 
استّان الحليل السر يري 
استبيان اطا اعرف ˆ 
استبیان وضع Het‏ المعرفية 
استبيان سوك امرض ˆ 
استبیان مَرَض الاکتئاب 
i‏ بحسب مَك جيل 
استبيان الألم بحسب مالزاك 


~00 


استبيان الميل للتشاط البدني 


Pain Q. (CCPQ) 


Cincinnati knee scoring q. 


Clinical Analysis Q. (CAQ) 


Cognitive Error Q. 
Cognitive Strategies Q. 
Illness Behavior Q. 
IlIness Depression Q. 


Lysholm knee scoring q. 


McGill Pain Q. 
Melzack Pain Q. 


Physical Activity Readiness 


Q. (PAR-Q) 


استبیّان الام الطفر Varni-Thompson Pediatric wz JÛ‏ 
و هو 2 


إيرة كوينك 
ا E‏ 
سي 

العضلة البعدة للختص 
العضلة الباسطة للختص 
نقل هوبر للعضلة البعدة 
للخنصر 
العضكة الَابلة للخثص 


Pain Q. 
Quetelet Index 
QuickCast wrist 
immobiliser 
Quick stretch 
quiescence 
quiescent 
Quigley traction 
Quik splint splint 
Quinby classification of 
pelvic fracture 
Quincke needle 
quinti 
abductor digiti q. (ADQ) 
extensor digiti q. (EDQ) 
Huber transfer of 
abductor digiti q. 
opponens digiti q. (ODQ) 


الشکل ۷-۷ 
e‏ رہ و س وو 
تمرين وضع رباعية الرؤوس 
کوادریفلکس 
رباعي الآضلاع 
الحافة الرباعية الآضلاع 
إطار ربّاعيالأضلاع 
متلزمة اتيز الرباعي الأضلاع 
کِ 
خزل رباعي 
شل رباعي (شتلل الأطراف 


الأربعة) 


بدلة الَقَدَم الكَمية 
الوضعية الكبو تة شبه اللَابتة 


ص 


علاّمة کویکینشتیت (تأثير ضغط 


الوداجى على ضغط السّائل 
النخاعى) 


ر 6 9 
ررة کينجل 
E‏ ال و 


quadriceps-setting exercise 


Quadriflex 
quadrilateral (quad) 

q. brim 

q. frame 

q. socket 

q. space syndrome 
quadriparesis 


quadriplegia 


quadriplegic (quad) 
quadruple complex 
Quadtro 
Q. cushion 
Q. cushion with Isoflap 
valve 
QualCraft short elastic 
wrist support 
Quality 
q. of life 
motion q. 
quantitative computed 
tomography (QCT) 
quantity 
scalar q. 
vector dq. 


Quantum Foot prosthesis 


quasistatic stressed position 


Queckenstedt sign 


Quengel 
Q. apparatus 
Q. cast 
Q. hinge 

Quénu-Küss 
tarsometatarsal injury 
classification 

Quénu nail plate removal 


technique 


احمل الكعبري 

جراب الكعبرة 

ڪش اليد الكعبري 

لاط اباي الکري 
الحمود الكسرف 
العوزالکعبري 

الانحراف الكعبري 
لصب لري لعجي 
الانز زح الكعبري 


و ي 


سديكة الساعد الکعبري ية 


کسر الکعیرة 
٠‏ الكعيرة 
و مو 
س الكعبرة 
و 
0 راس الكعبرة 
e o‏ و ەور 
خلع راس الكعبرة 
ےم ٥ہ r‏ و مور 
کسر راس الکعبرة 
البدلّة المخروسة لرأس الكعبرة 
الع الجزئي لرأس الكعبرة 


س کل 


العدام الصف الكعبري للطرّف 


استتصتال الصفيحة الكعبرية 


سوء الصيف الكعبري 
مزقة الهلذلة الشعية 

عنق ا 

كسر عق الكعبرة 

الحَصَب الكعبري 

إا الب لري 


تلل العصب الكعبري 


bearing 
bursa 


clubhand 


collateral ligament (RCL) 


column 
deficiency 
deviation 
digital nerve 


drift 


. fracture 
الف‎ r. 
حداب‎ r. 
اهاب التخاع‎ 


fracture reduction 


head 


head anlage 


r. head dislocation 


head fracture 


neck fracture 
nerve 
nerve injury 


nerve palsy 


0م 


E,‏ [مختصر] 


r.‏ التهاب اقصل الروماتويدي 
r.‏ عامل التهاب المعصل 


مر عر 


.1 الروماتويدي 


r.‏ اختبار التهاب الفصل 


سو رر 
2 


£ الروماتويدي 
للم السيساء(ألم في العمود 
r.‏ الفقري) 


a 9 و‎ 


. forearm flap 


رہ و 


r.‏ شلل ُخاعي اغا 


r. head implant prosthesis‏ آم سای 
r. head subluxation‏ رخدي 
r. hemimelia‏ طهر القطّة الرخدي 
r. laminectomy‏ علامة السنحة الل حدر 
r. malalignment‏ بضع العمود الفقر ي 
r. meniscal tear‏ رفرف 
r. neck‏ رفرف الوزن بحت هوسمان 


الشق الشبيه بالراکیت ِ 


و3 


r.‏ کعبري ¢« شعاعي « شعي 
r.‏ الشريان الكعبري 
r.‏ إصابة الشريان الكعبري 
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RA 
rheumatoid arthritis 


RA factor 


RA test 


rachialgia 


rachicentesis 
rachiochysis 


rachiodynia 


rachiokyphosis 
rachiomyelitis 
rachioparalysis 
rachioplegia 
rachisagra 
rachitic 

r. cat-back 

r. rosary sign 
rachitomy 
rack 

Hausmann weight r. 
racquet-shaped incision 
radial 

r. artery 


r. artery injury 


الأكم الجذري 
استفصال الحذر 
اها بابر 
آلتهاب الذور الرقبية 
اعناكل اليذور والنخاع 
التهاب الجخذور والأعصاب 
اعتلال الحذو ر (العصة) 


e» 


اعتلال ا لجذور العصبية الرقبية 
مخطط جذور الأعصاب 
لر 
E‏ 

الفبرينوجين الوسوم باليود 

ا 

تصفبة ليون الع 
ا 
الإشعاعى 
کعری یری ٠‏ 

القصل الكُعبري الکبيري 

ا حط الکعبري الکبيري 

التهاب القصل الكعبري الرسغي 
اقالنصل الځري ارسي 
ااال الک ی الرس 
اكقصل الكعبري الرسغي 

عدم الاستقرار الكعبري الرسغي 
القصل الكعبري الرسغي 

رتا لري ارسي 


ا و ت 
0 . 


وس کک 


الصورة الشعاعية الإبطية 
شبكة التصوير الإشْعَاعي 
تمويرشتاني ˆ 
الصو ير الشعاعي ذو الُستويين 
الرسخي اسن 1 


e N E 
تصوير شعاعي للمرفق‎ 


r. pain 
radiculectomy 
radiculitis 

cervical r. 
radiculomyelopathy 
radiculoneuritis 
radiculopathy 

cervical r. 
radicurogram 
radii of angulation 
radioactive 

r. iodine-labeled 

fibrinogen 


r. xenon clearance 


radioallergosorbent testing 


(RAST) 
radiocapitate ligament 
radiocapitellar 

r. articulation 

r. line 
radiocarpal 

r. arthritis 

r. arthrodesis 

r. arthroscopy 

r. articulation 

r. instability 

r. joint 

r. ligament 
radiogram 
radiograph 

SpOt r. 

Stress r. 


Velpeau axillary r. 


radiographic grid 
radiography 


biplanar r. 


carpometacarpal joint r. 


elbow r. 


الفصال الكعبري الكاذب 
ا الكعبري ۳ 
متلازمة احاح العصب ال 


جبيرة الستاد الكحبرية 
الكسر الإيري الكعبري 
المزفة الشعية 
الأحدوبة الكعبرية 

و20 


التفق الكعبري 

متلازمة انمق الكعبري 
EES‏ ا ° 
فطع العظم الكعبري الإسفيني 


لاوا 
ت : 


سديلة مستندة إلى الكعبرة 
gs‏ س 
کعبري 


الكعبرية القَصيرة (عضلة) 
الشنية الرسغية الكعبريّة (عضلة) 
العلامة الكعبرة ٠١‏ 

و کر 

رادیان 


ر س و 
* 


يش e‏ 
الرباط التشعع 
الرباط القصي الصدري الشعع 


رر 


جذري 
استئصال حيزي جذري 


اا .مي 


بضع اللفافة ا لجذري 
تحريرالشنية الجذري 

بضع اللفاة الرأحية الجذري 
القطع الجذري ١ ٠‏ 
القطع الفقري والرغامي المريئي 


والريء الجذري 


o 


جدري 
الشريّان الجذري 
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r. pseudoarthrosis 

r. reflex 

r. sensory nerve 
entrapment syndrome 

r. shaft 

r. slab splint 

r. styloid fracture 

r. tear 

r. trial 

r. tuberosity 

r. tunnel 


. tunnel syndrome 


ب 


r. wedge osteotomy 
r. wrist extensor 


r. wrist extensor tendinitis 


radial-based flap 
radialis 
r. brevis 
flexor carpi r. (FCR) 
r. sign 
radialized 
radian 
radiate 
r. ligament 
r. sternocostal ligament 
radiation exposure 
radical 
r. compartmental excision 
r. fasciectomy 
r. flexor release 
r. palmar fasciectomy 
r. resection 
vertebral, and 
tracheoesophageal, 
esophageal, r. (VATER) 
radicotomy (var. of 
rhizotomy) 
radicular 


r. artery 


وو 2 
بري زندي 
کرو ٥و‏ 
لقصل الكعبري الردي 


سے کک لے ر 


تفارق کعبري زندي 


إصابة اقصل الکعر ي الزندي 
الع الجزتي الكعبري الز ردي 
التحام عَظّمي حزق دی 
TET‏ 
الكعبرة ة العائبة 

نصف فُطر الَْرَوّي 

صف فطر الانْحدَاء 

تصف القطر القاصي 

تصف القطر الداني 


تطح رادلي - لیبیج - براون 


البدلّة الفاسحة للتسیج ب بحسب 
رادوقان ˆ 


مارم تظير اللاي التوائم 
بحسب زیا 
معاد راجنیل 


ا 


ت 
فع الساق الستقيم با لجانب 

قبل 

رفع الَسّاق ا للساق 
التصالبة ٠‏ 

رفع الساق الستقيمة الَْصالب 
تفاوت نهارية في رفع الساق 
المستقيمة 

رفع الساق الستقيمة النفعل 
رفع الساق المستقيمة ٠‏ 
رفع الساق السليمة 

تأثير مقبض المدمة 

٠ مبعادالمدمة‎ 

اللتراخر والعَطبط 

رلك 

مثقّب العظم بحسب رالكس 
مقّب ب رالکس 

مفب ظفر الإصبّع بحسب 


radioulnar 
r. articulation 
r. dissociation 
r. joint 
r. joint injury 
r. subluxation 
r. synostosis 
radius 
absent r. 
r. of angulation 
r. of curvature 
distal r. 
proximal r. 
Radley-Liebig-Brown 
resection 
Radovan tissue expander 
prosthesis 
Raeder paratrigeminal 
syndrome 
Ragnell retractor 
Raimiste sign 
Rainbow cast sandal 


raising 


contralateral straight leg r. 


crossed-leg straight leg r. 


crossed straight leg r. 


diurnal variation in straight 


legr. 

passive straight leg r. 

straight leg r. (SLR) 

well-leg r. 
rake-handle effect 
rake retractor 
rales and ronchi 
Ralks 

R. bone drill 

R. drill 


R. fingernail drill 


وو 


لقصل كبري ي العضدي 
مقايسة تصفية التظير اشع 
تفريسة تظير ال جحاليوم الْشَع 
تفريسة خلايا الدم البيضاًء 

اوسومة بتظير الإنديوم الشع 
تفريسة ظير التكنيشيوم اشع 
تظیر الاير ع 


a 
Ê ا‎ 


جبيرة شفيفة شعة 
3ر س 


الكريسة ألتووية اة » تفريسة 


النوكليد المشع 


ور 4 


کعبري ٿاربي کيري 
الرباط العبري القاربي الکبيري 


الرحاوة الرباطبة الكعبرية ا 


وو 


کعبري زورقي 


o‏ وور 


۶ کعبري زورقي 
مفصل کعبرّي زورقي 
ربط کعبري زورقي 


e 


الرباط الكعبري الرَورّقي الهاي 


الققصل الكعبري الرورقي الهلاًلي 
العاة الإشعاعية 


مداواة تشو الورك الأفْحج 
بالأشعة الحوضية 
الرباط الكعبر ي التي 
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flexion-extension r. 


patellofemoral joint r. 


serendipity view in 
shoulder r. 
shoulder r. 
radiohumeral joint 
radioisotope 
r. clearance assay 


r. gallium scan 


r. indium-labeled white 


blood cell scan 

r. technetium scan 

201 r. thallium 
radiolucency 
radiolucent 

r. line 

r. roll 

r. splint 
radiolunate 

r. fusion 

r. joint 
radionuclide 


r. scan 


radioscaphocapitate 

r. ligament 

r. ligament laxity 
radioscaphoid 

r. fusion 

r. joint 

r. ligament 
radioscaphoid-lunate 


ligament 


radioscapholunate joint 


radiotherapy 
coxa vara deformity 


pelvic r. 


radiotriquetral ligament 


u 


E 


فطع العَظّم بحسب رابابورت 

مسحال 

مسخال أکوفگس الْحَدّب 
مسحال الکسندر 

المسحال الُروّى 

محال جراحة ويم العظّام 


اي 3 


بحسب آرثروقایل 
محال اُوستين مور 
مسحال باکون 
الخال ا س 
محال B148‏ 


محال جراحة تَقويم العظًام 
محال بوتي ١‏ ا 
محال العَظم بحسب بوتي 
مسال الونك 


مسحول 
[مختصر] 
احتبارات الممتر الأرج " 
الإشعاعي 


بدلة راستلى 
مقاط السقاطة 
سناد سقّاطی التمط 


ور ت وه 


معدل » سرعه 


و س س 


سرعة تمل كريات الدم 


r.-o.-m. testing 
Ransford loop 
Ranvier 

groove of R. 

zone of R. 
RAP-n-roll 
Rappaport osteotomy 
rarefaction 
rasp, raspatory 

Acufex convex r. 

Alexander r. 

angled r. 

Arthrofile orthopaedic r. 


Austin Moore r. 
Bacon r. 
bellr. 
BIASr. 
carbon-tungsten r. 
Charnley r. 
Coryllos r. 
Cottle r. 
custom r. 
DePuy r. 
first rib r. 
Fisher r. 
Joseph r. 
orthopaedic r. 
Putti r. 
Putti bone r. 
ulnar r. 

rasped 

RAST 


radioallergosorbent testing 


Rastelli prosthesis 
ratchet clamp 
ratchet-type brace 


rate 


erythrocyte sedimentation r. 


رالکس 
طَريقّة الفصل الكاذب بحسب 
کی چو و ر 
رالستون-تومبسون 
EL‏ 
چ .2 
فرع (ج :فروع) 
الفرع الخلفي 
القرع العاني 
تصنیف رااوآات 
رااوات - دي فیور -سترآب 
فطع العَظم بحسب رآناوآات - دي 
فیور -سترآب 
رة راترات دی فور 
سترآاب 


طَريقة راناوات - دور -إنجلز 


2 
رانشو 
ھار ال فی مان ال 
جسنت رانو 


ديل بالطراالعتنواي 


رای 

متب العظم بحسب راي 
E‏ 7 
مثقب راني 


ستاد السترة انى بحسب راتّى 

اقب الَافُوب بحسب راي 

ت و 7 
راني - کروتشفیلد 

نقطة المثقّب بحسب رانّى - 


مساك رای د کرو فاد 
ر 
مَجَال 
مجال السيوح 
مجال ال ركة 
مجال الح ركة (روم) 
مجال التمرين الح ر کي 
مجال العالة ا 
محال الح رکة 
قاس مجال ال رک 


وا ر 2 


كد مجال الحركة 
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Ralston-Thompson 


pseudoarthrosis technique 


ramp load 
ramus, pl. rami 
dorsal rami 


pubic r. 


Ranawat classification 


Ranawat-DeFiore-Straub 


R.-D.-S. osteotomy 


R.-D.-S. technique 


Ranawat-Dorr-Inglis 
method 
Rancho 
R. anklet foot control 
apparatus 
R. Cube System 
random pattern flap 
Raney 
R. bone drill 
R. drill 
R. flexion jacket brace 
R. perforator drill 
Raney-Crutchfield 
R.-C. drill point 


R.-C. tongs 


R.-C. tong traction 


range 
r. of excursion 
motion r. 
r. of motion (ROM) 
r. of motion exercise 
r. of motion therapy 
range-of-motion 
r.-o.-m. measurement 


T.-0.-m. restriction 


بیكوك 
الشعاع الأول للأخمص ال 
الشعاع الإبهامي 
القطع الشعاعي 
الشعاع الحول 


وق رھ 0 


ریہورت 
الْقَاط العَضَلي ب تبت رورت 
لول راي 1 
إسفنج راي ثيك 
[مختصر] 
شركة الرعاية الترْميميّة لأمَريكا 


[مختصر] 
الرباط الوحشى 
تفاعل 
تقاعل معاوض 
تفاعل الفطور البشروية 


ر 


لقاع البالغ فيه 


بي الکعبري 


فة رة التفاعل 
تفاعل الحلية العملاقة 
تفاعل أرضي 


r. amputation 

border r. 

central r. 

finger r.'s 

long axis r. 

metatarsal r. 

multiple r. 

Peacock transposing 

index r. 

plantarflexed first r. 

pollicized r. 

r. resection 

transposing r. 

transposing index r. 
Ray-Clancy-Lemon 

technique 
Rayhack technique 
Raymond shoulder 

immobilizer 
Raynaud 

R. disease 

R. phenomenon 


Rayport 


R. muscular biopsy clamp 


R. muscular clamp 
Ray screw 
Ray-Tec sponge 
RCATI 
Restorative Care of 
America, Incorporated 
RCL 
radial collateral ligament 
reaction 
compensation r. 
epidermophytid r. 
exaggeration r. 
r. force 
giant cell r. 


ground r. 


نسبه 


الحمراء » سرعة التمّل 
معدل الإطلاق 


الالتتام الدمجي 


و و 
معدل ا الغ رة 
و ت 


معدل عدم الالتتام 


معدل معدل لقصل اأكاذب 


سي سے 
سرعة E‏ 


و ت ه٥‏ 


وسر رین 


تقدير الإجهاد المدرك 
جهاز التقدير 


نسب 
نسبة التبعيد/ التقريب 


0 


نسبة القربة إلى المبعدة 


e‏ اوران الداخلي إلى 


الارجي 
نسبة بة الدورآن الداخلي ال 
الحار جي 
نة بواسون 
الإنْسبّة اائلة إلى العضلّة التسعة 
ري 
نسب تخطيط كهربية العضل 
نسبة تخطيط كهربية الإنسبة 


الئل إلى العضلة السعةَ 


ال 
E‏ اللاوعائي 


do 
حشة)‎ 


مقط سر الجرذ 


(ESR) 
firing r. 
fusion nonunion r. 
heart r. (HR) 
implant survival r. 
nonunion r. 
pseudoarthrosis r. 
sed r. 
vertebral osteosynthesis 
fusion r. 
Westergren 
sedimentation r. 
rated perceived exertion 
(RPE) 
rating 
r. of perceived exertion 
r. system 
ratio 
AB/ADr. 
ratio 
abductor/adductor r. 


ER/IR r. 


external/ internal rotation r. 


Poisson r. 

vastus medialis obliquus: 
vastus lateralis 

electromyographic r. 


(VMO:VL EMG ratio) 


Ratliff classiffication of 
avascular necrosis 
rat-tooth forceps 
Rauchfuss sling 
rave 
fracture en r. 
raw bone 


ray 


المقوار دو القبض المستدق الكليل blunt tapered T-handled r.‏ 


مقّوار العَظّم 

سناد المقوار 

فقوا ساد الَمط 
مقوار لماز 

مقوار کامبل 

مقوار هندرسن انی 


2 


مقوار مشطُوف 


مقوار شارنلي 

فقوا مشر ة ننفت 
الاي َ 
مقوار شجرة کریستمًاس 
مقط مقوار 

مقوار مقعر السطح 

ا 30 

مقوار مخروطي 

مقوار مجعد (موّج) 
مقوار سي 


مقوار تثبیت الحطام 
مقوار التعميق 


مقوار دي بوي 
مقوار اطع النهاية 
مقوار توسيعي 
مقوار انو ي 
مقوار مفب 


مقوار مرن 


ا 


مقوار احق قاطع ار کز بحسب 


هاریس 


boner. 

r. brace 
brace-type r. 
calcar r. 


Campbell r. 


cannulated Henderson r. 


chamfer r. 
Charnley r. 
cheese-grater 
hemispherical r. 
Christmas tree r. 
r. clamp 
concave-surface r. 
conical r. 
corrugated r. 
cup r. 
debris-retaining r. 
deepening r. 
DePuy r. 
end-cutting r. 
expanding r. 
female r. 
fenestrated r. 
flexible r. 
flexible medullary r. 
fluted r. 
grater r. 
r. guide 
handle type r. 


Harris brace-type r. 


Harris center-cutting 
acetabular r. 

hollow mill r. 

humeral r. 

Indiana r. 

Küntscher r. 

male r. 


medullary r. 


تفاعل اصطيادي 
تقاعل طحي 


تفاعل الغرسة 
تفاعل القَاضاة 
التفاعل السار کومی الکاذب 


زمن التعاعل 


إعادة الصيف القاصى 


إعادة الصيف بحسب إمسلى - 


إ 
إعادة الصيف بحسب هوس 
إعادة الترصيف بحسب هيوستون 
إعادة الصيف آلدانی بحسب 
a‏ 


إعادة التَرْصيف الدانى بحسب 
e‏ 
دونالدسون ˆ 

إعادة الترصيف الرضفي 
إعا ا ارافان 
A‏ 
إعادة الصيف الدانى 
إغ ادا غت الد وام 
إعادة الترصيف ا و 
جولدثوایت ٠‏ 

قور 

الظفر الور 

مقوار احق 
مقوار سباش 
مقوار أوفْراك 
مقوار اوستین مور 


0 


مقوار كروي 
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hunting r. 
idr. 
implant r. 
litigation r. 
pseudosarcomatous r. 
r. time 
vagal r. 
reactive 
low-surface r. 
r. periosteal proliferation 
r. SynOvitis 
REACT muscle stimulator 
realign 
realignment 
distal r. 


Elmslie-Trillat r. 


Galeazzi r. 
Hauser r. 
Hughston r. 


Insall proximal r. 


Madigan-Wissinger- 


Donaldson proximal r. 


patellar r. 
patellofemoral r. 

r. procedure 
proximal r. 

proximal and distal r. 


Roux-Goldthwait r. 


ream 

reamed nail 

reamer 
acetabular r. 
Anspach r. 
Aufranc r. 
Austin Moore r. 


ballr. 


medullary canal r. مقوار اة النقى‎ r. tenderness ايلام ارتدادی‎ 


عودة الألتهابَ التكلْسی )َة recalcitrant plantar fasciitis‏ مقار مير | Mira r.‏ 
الأخمصبة مقوار آلی motorized r.‏ 
ت تخدیٹ recent dislocation‏ مقار ا الأحجام multisized r.‏ 

مستقبلة receptor‏ مقار کرو ي تحښب نورتون Norton ball r.‏ 

َة دل delta r.‏ مقوار جر احة قور یم العظًام orthopaedic r.‏ 
مستقبلة دقيقة التعيين epicritic r.‏ مقار آلی power r. e‏ 
مستقبلة إبسيلون episilon r.‏ مقار ا rigid r.‏ 
مسستشبكة کابا kappa r.‏ مقار 5 شش Rush r.‏ 
مستقبلة MVIr. MV1‏ موا سمیث ارسق Smith-Petersen r.‏ 
مستقبلة MV2r. MV2‏ مقار فر تحارو ۳ spiral cortical r.‏ 
مستقبلّة الام nociceptive r.‏ مقوار مور ي ج spiral trochanteric r.‏ 
مستقبلة الفعل الأفيو ت opioid r.‏ فقوا قفن الوجه spot face r.‏ 
مستقبلة وض postural r.‏ مقار القطع التدرد يجي step-cut r.‏ 
مستقبلة يا sigma r.‏ مقار القدر ة المستقيمة straight power r.‏ 
recess e‏ اقرار اليدو ي المستدق tapered hand r.‏ 
رذب فلآت Flatt r.‏ مقار دو مقبض غل شکّل T-handled r. T‏ 
رذب وحشی lateral r.‏ مقوار لای triple r.‏ 
رذب ا popliteal r.‏ مقار trochanteric r. E‏ 

تراجع ا recession‏ مقار احق بحسب فاجنر Wagner acetabular r.‏ 

تراجع حرقفي قطني بحسب Bleck iliopsoas r.‏ تقون reaming‏ 
بليك ˆ ˆ إعادة البتر reamputation‏ 
تراجع عضلة الساق gastrocnemius r.‏ رع دة مفاعَرَة الإمداد بالدم لطعم reanastomosis of blood‏ 
تراجع حرقفي قطني iliopsoas r.‏ العحظمي supply to bone graft‏ 
تراجع عضلة الساق بحسب Strayer gastrocnemius r.‏ مدخل حلفي rear-entry‏ 
سترایر 1 دليل انقب ا٤۸‏ ذو ادحل r.-e. ACL drill guide‏ 
تراجع اللسان في الأخدو د tongue-in-groove r.‏ الخلفي 
تراجع الرند ulnar r.‏ دليل ادحل ا لخلفي r.-e. guide‏ 
ملق recipient‏ القدم الْتَأخرَة الفححاء rearfoot varus‏ 
2 ضع الل r. site‏ إعادة ۱ ی reassessment‏ 
r. team a‏ إعادةٌ » إعادة الاتصال reattachment‏ 

متبادل reciprocal ٤‏ ˆ إعادة | كز ت آمستو تز Amstutz r.‏ 
تَعصيیب متبّادل r. innervation‏ إعادة اتصال ادور ذي الأربعة four wire trochanter r.‏ 
اختبار اشنو ي الحركة متبّادل r. isokinetic testing‏ سلاك 
آداة طط متبادلة r. planing instrument‏ إا دة اتصال دور ڏي الأربعة Harris four-wire‏ 
ارتخاء تبادلی r. relaxation‏ أسلاك بحسب هاریتزه trochanter r.‏ 

ادلی 1 reciprocating‏ إعا دة الاتصال بحسب Volz-Turner r.‏ 
حرکی تبادلی r. motor saw‏ فو ر تر 
قَبضة الشدرة التادلة r. power handpiece‏ ارتداد ارتدادې rebound‏ 
منشار تبادلي I. saw‏ فرط التمذيد الارتدادي r. hyperextension‏ 
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استبتاء خمسة في واحد 

استیاء خسنت تجو خولدنر 

استبتاء اليد 

استبتاء الورك بحسب هارمن 

استناء تحب هاوس 

استبتاء بحسب هیوستون۔ 

a 

استیتاء اجر ةالو ىة تحت 

- جاکوبسون 
ستبتاء مفصل السبابة السنغي 

ا 

استبتاء الرباط التَصالب الأمَآمي 

ans 

استبتاء داحل القصل 

استبتاء مجاور للمرقق 

استبتاء بحسب کرو کینبیرج 

استبتاء آلید بحسب کر وکینبیرج 

استبتاء آلربَاط بحسب لارسون 

استبتاء الرباط الوحشي 

استبتاء بحسب لي ٠‏ 

رر ت ا 

استيناء الر: باط 

استبتاء ACL‏ وق ق َة ب بحت 

مأکینتوش 

تعديل ناتان ترو لاستبتاء 

الید بحسب کرو کینبیرج 

استبتاء الكتف اللفي بحسب 

تیر ١‏ ا 

استبتاء الرباط التَصالب الأمامي 


ص 


تخت اود ووه 


استبتاء ببانئة العظم 


e 


ر استبناء 

استباء البکرة 

استبتاء الربَاط التصالب الأمَامي 
التنظيري ب بحسب روزینبیرج 


استبتاء المصل القصي الترفوي 


re 


استبتاء سوانسون 


five-one r. 
Goldner r. 
hand r. 
Harmon hip r. 
House r. 


Hughston-Degenhardt r. 


Hughston-Jacobson lateral 
compartment r. 

index metacarpophalangeal 
jointr. 

Insall anterior cruciate 
ligament r. 

intraarticular r. 

jointr. 

juxtacubital r. 

Krukenberg r. 

Krukenberg hand r. 

Kugelberg r. 

Larson ligament r. 

lateral compartment r. 

Leer. 

L’Episcopo hip r. 

ligament r. 

MacIntosh over-the-top 

ACLr. 

Nathan-Trung modification 


of Krukenberg hand r. 


Neer posterior shoulder r. 


O’ Donoghue ACL r. 


osteoplastic r. 

r. plate 

pulley r. 

Rosenberg endoscopic 
anterior cruciate 
ligament r. 

sternoclavicular joint r. 


Swanson r. 


مقوام لشي التبادلي 


العاكس 
العاکس بحسب 1ا18 


۰ ۶2 


ریکون 

مسْمار رکون 

امار الوب الرشد للمثقّ 
الداني بحسب ريگُون َ 


الهيبارين الاد البلمرة المستنغاً 


استبناء 
استبّاء A1‏ 


استبتاء الشريط الحركفي الظنبُوبي 


تست اندرو 


استبتاء الشفَاً الحمظي الامامي 
استباء بحسب انارت 


° ن مل الركبة ب يږ 
u‏ 
استبتاء الربَاط التصالب الآمَامي 


ا ا 


بحسب 
استبتاء الرباط الْتَصالب بحسب 
£ 2 ي 
کو 
استبتاء بحسب کریسمان ستو ك 
استبتاء الربَاط امتصالب بخنت 


o‏ ر ا 


كلأسي 
استبتاء الربَاط الْتَصَالب 
استبتاء لذ بحسب دي اُوباين 


القطع والاستبتاء ب بحسب ي 


آوباین 
استبتاء الرباط بحسب إيتون _ 
لیتلر 
استبتاء الركبة الو حشي ب تخبیت 


إليسون 

استبتاء بحسب إلمسلي 

استبتاء نظیري للرباط 
التصالب الآمامى 

استبتاء ا 

استبتاء بحسب إیفائز 


0 


استبتاء حار جي انشا 
استبتاء حارج القصل 
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reciprocation gait orthosis 
(RGO) 
reciprocator 
LSUr. 
Recon 
R. nail 
R. proximal drill guide 
bolt 
reconstituted 
depolymerized heparin 
reconstruction 
ACLr. 


Andrews iliotibial band r. 


anterior capsulolabral r. 
Bankart r. 


Brown knee joint r. 


Cho anterior cruciate 
ligament r. 


Cho cruciate ligament r. 


Chrisman-Snook r. 

Clancy cruciate 
ligament r. 

cruciate ligament r. 

d’ Aubigne femoral r. 


d’ Aubigne resection r. 


Eaton-Littler ligament r. 


Ellison lateral knee r. 


Elmslie r. 

endoscopic anterior 
cruciate ligament r. 

Eriksson r. 

Evans r. 

exogenous r. 


extraarticular r. 


اضطراب راجع 

قرط التمديد الراجع 

العصب الحنجري الراجع 
إصابة العصب الحنجري الراجع 
إخصار الحَصَب المتوسط الراجع 
ألعصَب السحَائي الراجع 

حلع رشني راع ٠‏ 


مقوام ردیفورم 
زد ریب 
وسادة الركبة بحسب رديجريب 
ر ت 


ردیجریب 
رسن الرس بحسب ريدي 
ريدي - تراك 


راد یر ا 

جهيزة ال محر بحسب ريدي تراك 
قاطع القًالب بحسب ريدي -قًاك 
3o 2 3‏ 2 
مخترل » مردود 

شاط العرز الُخترل 

طراز الاإدخال الخترل 


ور 
رد »إرجا »إنقاص 


ء 


r. position 

r. sheath 
recumbency 
recumbent 

r. position 

r. posture 
recurrent 

r. dislocation 

r. disorder 

r. hyperextension 


r. laryngeal nerve 


r. laryngeal nerve injury 


r. median nerve block 
r. meningeal nerve 
r. patellar dislocation 
r. SynOvitis 
recurvatum 
r. angulation deformity 
cubitus r. 
genur. 
r. test 
red 
r. marrow 


TI. rfEeSpONSEe 


Redi-Around finger splint 


Rediform orthotic 
Redigrip 
R. knee pad 


R. pressure bandage 


Redi head halter 
Redi-Trac 

R.-T. traction apparatus 

R.-T. traction device 
Redi-Vac cast cutter 
reduced 

r. insertion activity 

r. interference pattern 


reduction 


استبتاء برب الور 

استبتاء الإبهام 

استبتاء الركبة بحسب ورج 

استبتاء طعم الوتر ذو ار حلتين 

اء نام اليد اة العم 
بحسب فیردان 

استبتاء بحسب واطسون- جونز 
وينمَان ١‏ 

ا 
ا 
سی التسنجیل الكهرّي 
تسجيل داخل العضلة 


تَجدید الاعتلاک العضلى 
تجديد الاعتل العصبى 


طرار الدب 
شريان المستة 


سديلة العضلة البطنبة المستقيمة 
سديلة المستقيمة الفخذية 
وتر المستقيمةالقخذية ٠‏ 
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tenoplastic r. 

thumb r. 

Torg knee r. 

two-stage tendon graft r. 

Verdan osteoplastic 
thumb r. 

Watson-Jones r. 


Whitman femoral neck r. 


Zancolli r. 
record 

computerized patient r. 

(CPR) 
recording 

r. electrode 

intramuscular r. 
recovery 

postanesthesia r. (PAR) 

r. room (RR) 
recrudescence 
recruitment 

r. frequency 

r. interval 

myopathic r. 

neuropathic r. 

r. pattern 
rectal artery 
rectangle 

Hartshill r. 

Luque r. 
rectangular frame 
rectilinear motion 
rectus 

r. abdominis flap 

r. abdominis muscle 

r. femoris 


r. femoris contracture 


ب 


. femoris flap 
r. femoris muscle 


r. femoris tendon 


ن 
رد لامباشر بحسب کیناست 


3 


رد بطریق ا جلد 


رل ارا 


رد مفتوح بحسب برات 
رەو 

رد ب 

لے ° و ەور 

ا 

حلقة الرد 

رد الكتف 


رد جاتبي الوضعة 


2 


رد مفتوح بحسب سبید بويك 


رذ 8 
go‏ 
رد لقصل القصي الترقوي 
رد جرا حي 


رد الوه الشبيه بع البَجعة 
ارتقاق الأصابع الردّي 


ا ا ۳ 


ەو و‌ 


SE‏ -بروتر۔ 


فروار 

رد/ بیت 

تيت الانزلاق الفقري 
حذاء انوك 

ديل قطع العظم ب بحسب ریس 
إجراءات الني 

ریز 


a 


RC 


Kinast indirect r. 
King open r. 
Lavine r. 
Lowell r. 
McKeever open r. 
Moberg-Gedda open r. 
Neer open r. 
open r. 
r. osteotomy 
Parvin r. 
percutaneous r. 
perioperative r. 
Pratt open r. 
prone r. 
radial fracture r. 
r. ring 
shoulder r. 
side posture r. 
Speed-Boyd open r. 
Speed open r. 
spondylolisthesis r. 
stable r. 
sternoclavicular joint r. 
surgical r. 
swan-neck deformity r. 
r. syndactyly 
r. technique 
trial r. 
Wayne County r. 
Weber-Brunner-Freuler 
open r. 
reduction/ fixation 
spondylolisthesis r. 
Reebok shoe 
Reece osteotomy guide 
reefing procedure 
Reese 


R. dermatome 


R. osteotomy guide system ا 0 د شت‎ 


ریز 
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رد بالعصابة بحسب اس 
رد اليا اة ال 
بحسب آجي 


رد لین 


رد SER‏ الأصابع بحسب 
بارسکي 


ەو 5 
رو و 
34 


ەو 


رد مفتوح بحسب بوتزي 


رد کسر العقبي 
EL‏ 

رد مغلق 

رو وہ 

رد متراکز 


و ا 


رد کوبر 
ق 3و ° 


رد کروسبي 


ەو 


رد مفتوح بحسب کوبینز 
ەو 
زد میج أجل 


E 


ەو 


E 


م 


8 
ر نة ااا اة 
مقط الَرَدٌ 


ەو 


رد مفتوح بحسب فاولز 


رد مفتوح بحسب هاستینجس 
ر 8 

رد الورك 

3 و مو 

رد مفتوح بحسب هوتون- 
آکروید 

ار 

رد ناقص 

ا 

رد لامباشر 

r 2 رور‎ 

رد مغلق مع تثبيت داخلي 
ەو ی و 
رد مفتوح بحسب کابلان 


Ace bandage r. 

Agee force-couple 
splint r. 

Allen r. 


Barsky macrodactyly r. 


Becton open r. 
Boitzy open r. 
calcaneal fracture r. 
closed r. (CR) 
concentric r. 
Cooper r. 

Crosby r. 

Cubbins open r. 
delayed open r. 


Dias-Giegerich open r. 


Eaton closed r. 
Eaton-Malerich r. 
Essex-Lopresti r. 


Essex-Lopresti open r. 


femoral neck fracture r. 

Flynn femoral neck 
fracture r. 

force-couple splint r. 

r. forceps 

Fowles open r. 

r. of fracture 

fracture r. 

fracture-dislocation r. 

Hankin r. 

Hastings open r. 


hip r. 


Houghton-Akroyd open r. 


incomplete r. 


indirect r. 


internal fixation, closed r. 


Kaplan open r. 


منعكس مفرط التَشاط 
منعكس التقَوس 

مکی دل - خد ت 
منعکس مورو ٠‏ 

ق فتلي شمکاسي 
منعکس رقبي 

منعکس تقويم ار 

حدَل وعائي عصي انعکاسي 
منعكس الظَلّة ا 
منعكس الرضفة 

منعكس مفربة الرضفة 
ملعکس مرضي 

منعکس صدري 

منْعكس الإيقاف (عند الر ضیع) 
E‏ 


ےم ور ٥‏ 


َجليري (عند الرضيع) 
متعكس التمديد البّطىء 
منعکس جسدي جسدي 
متعكس الالء ` 


deep tendon r. (DTR) 
delayed r. 

depressed r. 

dorsal r. 

elbow r. 

r. examination 
extensor thrust r. 
flexor withdrawal r. 
r. function 
Hirschberg r. 
Hoffmann r. 
hyperactive r. 
incurvatum r. 

jaw opening r. (JOR) 
knee jerk r. 
Mendel-Bekhterev r. 
Moro r. 

motor r. 


muscle stretch r. 


r. muscular contraction 


neck r. 


neck-righting r. 


r. neurovascular dystrophy 


parachute r. 
patellar r. 
patelloadductor r. 
pathologic r. 
pectoral r. 
placing r. 

plantar r. 
quadriceps r. 
radial r. 

Remak r. 

righting r. 
rooting r. 
scapular r. 
scapulohumeral r. 
slow stretch r. 
somatosomatic r. 


startle r. 


إعادة الاستقصاء 
ار ره 
مرأجعة »مرجع 
الإطار البيوميكانيكي للمراجعة 
کے6 ر کھرد 0 ور" ر ر 


مسرى كهربي للمراجعة 
تحويل الريض »إحالة 


r) 

ظاهرة تشريحية رجيعة 
ا 
آم رجیع 

نقطة ر . 


ألم النقطة الزنادية الرجيعة 


reevaluate 
reexploration 


reference 


biomechanical frame of r. 


r. electrode 
referral 
referred 
r. anatomic phenomenon 
r. pain 
r. point 


r. trigger point pain 


r. trigger point phenomenon ظاهرة النقطة الزنادية أرجيعة‎ 


ي ۲ر 


کک 3 
منعکس العرق ب 
قوس انعكاسية 


منعكس الوس اللامتناظر 


منعكس الرقبة لوتر اللامتناظر 


منعكس المحوار 
e‏ ترقت -مندل 
منعکس ذات الرأسين ٠‏ 
منعکس الطَرّف 
مانن 

تک الصلي الكهفي 
کر و ضوئي 
تلص العكاسي 
منعکس اه ن 
منْعکس ا ا صالب 


منعكس المخوار ا لجلديَ 
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refill 
capillary r. 

refixation 

reflection 


Campbell triceps r. 


reflex 
absent r. 
Achilles tendon r. 
adductor r. 
anal r. 
ankle r. 


T. arc 


asymmetric incurvatum r. 


asymmetric tonic neck r. 
(ATNR) 

axon r. 

Babinski r. 

Bekhterev-Mendel r. 

biceps r. 

blink r. 

Brainr. 

bulbocavernosus r. 

consensual light r. 

r. contraction 

cremasteric r. 

crossed extensor r. 


cutaneous axon r. 


َاحية الألياف الائلة اة 
التاحية التلفية الالسلة ٠‏ 


طراز ستاج لإعادة التأهيل 
الاصطتاعی 
إجْراءات ریشینهايم - كيج 


ية ريشينهايم 
إعادة الرس 
اتی احقي السحوب ب ب بحسب 


ره 0 


ې ره 


متلازمة ريتر (التهاب الملتحمة 
والأحليل والمفاصل) 
ریلافن و 
وثي لاحل التكسي 
العلاقة بالقطع المتجأورة 


fiber r. 
posterior oblique fiber r. 
posteromedial r. 
pulvinar r. 
superomedial r. 
regional 
r. anesthesia 
r. block 
registration 
sensory I. 
Registry 
National Football Head 


and Neck Injury R. 


Regnauld enclavement 
regular 

r. sinus rhythm 

r. stem 


rehabilitation 


Stage model of industrial r. 


Reichenheim-King 
procedure 
Reichenheim technique 


reimplantation 


Reinert acetabular extensile 


approach 
reinforcement 

Braggard r. 
reinterpretation 

hypnotic r. 
reirrigation 
Reiter 

R. disease 


R. syndrome 


Relafen 
relapsing ankle sprain 
relation to subadjacent 


segments 


منمکس هام القدم 

منعكس الرقبة اوري 
منعکسن ثلاثة الرؤرضن 
منکن اة الرووسن الربلية بل 
کین زیی 

منعكس البروز الفقري 
منعکس التعليق مودي 
منعکس حَشوي جسدي 
E‏ 


محدث |۱ 
القَدَم الصنعة E‏ بحسب 


ري -فلیکس 


امن ود الحركة التجنديدي 


تجلد العصَّب 


تاحية الألياف الطو لانبة ا لحلفية 
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Stookey r. 

stretch r. 

suprapatellar r. 

r. sympathetic dystrophy 

(RSD) 

tendon r. 

r. therapy 

r. threshold 

toe r. 

tonic neck r. 

triceps r. 

triceps surae r. 

ulnar r. 

vertebra prominens r. 

vertical suspension r. 

viscerosomatic r. 

von Bekhterev r. 
reflexogenic 


Re-Flex VSP artificial foot 


refractory 
r. period 
Refsum 
R. disease 
R. syndrome 
regeneration 
r. motor unit potential 
r. of nerve 
osteoblastic bone r. 
tibial bone defect r. 
rT. tOrus 
Regen flexion exercise 
regimen 
postoperative r. 
region 
Hr. 
Hookian r. 
hypochondriac r. 
physeal r. 


posterior longitudinal 


ا 


تحریر إنجلز- کوبر 
إطلاق الإنترل وكين 1 بيتا 


إِطلدق لیتل 

إِطلدق میروا- کومادا 

إِطلاق میتال 

تحرير التق الرسغي التنظيري 
ذڏي دی الدخلن اعد 


ري ر اللفاكة الأحمصبة 
التحري ر الأخمَصي الوَحشي 
التحريرٌالأخمصي الإنسي 
تحرير الضفحة الأحمصدة 
تحرير الكابة الدورة 

تحریر دان 

تحر ير داخلي دان 


تحير اأشنية الكعبرنة 


ےم ه0 e‏ 


تحرير القيد 


ER a 


تحرير رباعية الرؤوس ب بحسب 
سنجوتا 

رر ر الورك بحسب سیجل 

ری لل 

تحرير التسيج الرخو 

تحرير اللفافة الشوكة 

تحرير الوثّر َ 

تحرير ثلاثية الرؤوس الربلية 


و‌ 


ص 


Inglis-Cooper r. 
interleukin-1 beta r. 
jointr. 

key r. 

lateral r. 

lateral capsular r. 
lateral extensor r. 
lateral retinaculum r. 
Little r. 
Mirua-Komada r. 
Mital r. 


modified two-portal 


endoscopic carpal tunnel r. 


myofascial r. 

Ober r. 

patellar retinacula r. 
r. phenomenon 
plantar r. 

plantar fascial r. 
plantar-lateral r. 
plantar-medial r. 
plantar plate r. 
posterolateral r. 
posteromedial r. 
pronator teres r. 
proximal r. 
proximal intrinsic r. 
radical flexor r. 
retinacular r. 


Sengupta quadriceps r. 


Siegel hip r. 
Snow-Littler r. 
soft tissue r. 
spinal fascial r. 
tendon r. 
triceps surae r. 
trigger finger r. 
Turco r. 


Uebar. 


0 


نسبی 


دورالحران النسبي 


الاستجابة النسبية المعزوة إلى 
5ار (RRAM)‏ 
دعام الوضعة ب بحسب ریلاکس 
A‏ باك 
مرخ 
مرحي العضلات 


إرخاء 
Ea‏ 


ور 


إرخاء مسبّادل 
استجابة الإرخاء 


2 ا 


تحرير العلة القصيرة 


ےه اوو و وه 


تحریر تقفع دوبویترین 


ص 


تير التق الرسغي التنظيري 


کا 


ترب ر التق ارسي خي التنظيري 


م ه0 ك۶ ەه 3 
تحریر هیمان -هیرندون 


تحرير الَحفظة بحسب همان _ 


3 و هټ î‏ 


هیرندون -سترونج 
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relative 
r. refractory period 
r. response attributable to 
the maneuver (RRAM) 
Relax-A-Bac posture 
support 
relaxant 
muscle r. 
relaxation 
r. phenomenon 
reciprocal r. 
r. response 
relaxing incision 
release 
adductor tendon r. 
adductor tendon and lateral 
capsular r. 
anterior hip r. 
anterior shoulder r. 
anterolateral r. 
Beaty lateral r. 
bipolar r. 
brevis r. 
capsular r. 
carpal tunnel r. (CTR) 
distal intrinsic r. 
Dupuytren contracture r. 
endoscopic carpal tunnel r. 
(ECTR) 
Endotrac endoscopic 
carpal tunnel r. 
entensile r. 
fascial r. 


Ferkel bipolar r. 


flexor-pronator origin r. 
Guyon tunnel r. 
Heyman-Herndon r. 
Heyman-Herndon-Strong 


capsular r. 


إعادة الجراحة 


0 


ع وتر العقبي بحسب 
رهام -بانکوفینش 

ACL تصلیح‎ 

تصلَح الفصل الأخرمى 

الجميع داخل التصنلح 

دة من ا آتازوي لتصلیح 
إصابة ا 


2 


ضیح انارت 

تصليح بلك 

تصليح العم المي 
صلی وتر العقبي ب نت 


بوسوورٹ 


ES 


30 o 


ا 


o: 
\ 
\ 


go 


پې الترفوي 


باہابة 
E‏ بتو صیل التماية با لجانب 
س العصيية 


تصليح الع احَقّاني العضدي 


reoperation 
repair 

Abraham-Pankovich tendo 
calcaneus r. 

ACLr. 

acromioclavicular joint r. 

all-inside r. 

Atasoy-type flap for nail 
injury r. 

Bankart shoulder r. 

Barnhart r. 

Blackr. 

bone graft r. 

Bosworth tendo 
calcaneus r. 

Boyd-Anderson biceps 
tendon r. 

brachial plexus r. 

Bunnell tendon r. 

Caspari r. 

delayed r. 

delayed primary r. 

dog-earr. 

dural r. 


DuVries hammertoe r. 


dynamic r. 
Ecker-Lotke-Glazer 
patellar tendon r. 


end-to-end tendon r. 


end-to-side r. 

epineural r. 

extensor tendon r. 
fascicular r. 

five-one knee ligament r. 
flexor tendon r. 

fracture r. 


Froimson-Oh r. 


glenohumeral dislocation r. 


ترا لعصَب الرندي 
تحریر احَادي الفط 
إطلاق وليامز- حداد 


رە ت ار 


العحضلة الرندية الداخلية ا محررة 


اة الول 
إعادة القولبة العظمة 
إعادٌالترلبة للحم القثري 
إعادة الرلبة للعظم الهافرسي 
طورإعادة القولبة 


ی 


سديلة السويقة البعيدة 
ن استئصال 
تزع مکون الخ ب بحسب 
گامیر ون 
رع الب 
رع املاط 


ا E‏ 
رع ع مکون الخ ب E‏ 
هاریس 

رع الغرسة ٤‏ 
استغصال الورم الَقيلي 
e a‏ 


رل الو س ب تخسب کرایج ا 
ر يار S‏ 
حل العظم الكُلوي انشا 
ا 
آوساط التباین رین وجرافین 
مقعد السيًارة القابل لالط“ 
والتحویل بحسب رینول وکس 
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ulnar nerve r. 
unipolar r. 
Williams-Haddad r. 
released ulnar intrinsic 
muscle 
relieving incision 
Relton-Hall frame 
Remak reflex 
remobilization 
remodeling 
boner. 
cortical bone r. 
haversian bone r. 
r. phase 
remote pedicle flap 
removal 
Cameron femoral 
component r. 
cast r. 
cement r. 
Collis-Dubrul femoral 
stem r. 
Harris femoral 
component r. 
implant r. 
metastatic tumor r. 
Moreland-Marder-Anspach 
femoral stem r. 
nail fold r. 
nail plate r. 
stem r. 


Winograd nail plate r. 


remover 
Craig pin r. 

Remular-S 

renal osteodystrophy 

Renografin contrast media 

Renolux convertible car 


seat 


ك ا ا ا » 


OSS 
واطسون - جونز‎ 
E 
ورم حبيبي ترميمي‎ 
طُور ترميمي‎ 


ر 
التمديد السريع الكرّر 
التَمديد السريع الْكَرر من الإطالة 


دید السریع الگرراأرگب 
ق سرا برد ا 


فوق التقلص الموجود 


تکرار 
التكرار الأعَظّمي 
إصابة الوثي النكرر 
من رار 
متكرر ٠‏ 
تریغ متکرر 
رین متکرر 
تنبيه العصب التكرر 
متلازمة الكَرب المتکرر 
د 
استبدال تعویض 
استبدال الرباط الإسوي الطعّم 


Strickland tendon r. 
suture r. 


Talesnick scapholunate r. 


tendon r. 


Teuffer tendo calcaneus r. 


tissue r. 

triad knee r. 

triple ligamentous r. 

Turco-Spinella tendo 
calcaneus r. 

volar plate r. 

Watson-Jones r. 


Watson-Jones fracture r. 


reparative 

r. granuloma 

r. phase 

repeated 

r. quick stretch (RQS) 

r. quick stretch from 
elongation (RQS-E) 

r. quick stretch 
superimposed upon an 
existing contraction 
(RQS-SEC) 

repetition 

r. maximum (RM) 

r. strain injury (RSD) 

r. time (TR) 

repetitive 

r. discharge 

r. exercise 

r. nerve stimulation 

r. stress syndrome (RSS) 

r. trauma disorder (RTD) 

replacement 


allograft ligament r. 


alumina bioceramic joint r. J١ويۈ| استندال مقصل الأو من‎ 


ب 
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E 
تصليح إبهام القدم الأول بحسب‎ 


0 ر ئي 


ی 


or 


دبوم ل ا 


MI 


صیح الَا بحسب ستانلس - 


9 بروستروم 


group fascicular r. 


Jones first-toe r 


Kelikian-Riashi-Gleason 
patellar tendon r. 

Kessler r. 

Kleinert r. 

r. of the knee for rotatory 


instability 


Lange tendon lengthening 


andr. 


Lindholm tendo calcaneus r. 


Lynn tendo calcaneous r. 


MacIntosh over-the-top r. 


MacNab shoulder r. 


Ma-Griffith tendo 


calcaneus r. 


Mandelbaum-NartolozZi- 


Carney patellar tendon r. 


medial r. 


meniscal r. 


Palmer-Dobyns-Linscheid 


ligament r. 
patellar tendon r. 
plastic r. 
primary r. 
pseudoarthrosis r. 
rod fracture r. 
rotator cuff r. 
Scuder r. 
Sever-L’Episcopo r. 
shoulder r. 


Speed stermoclavicular r. 


Staples r. 
Staples-Black-Brostrom 


ligament r. 


3¢, 


إعادة المسلك بحسب بلير -آو مر 
غرزإعادة امك ˆ١‏ 
إعادة المسلك لور ذات الرأسين 
بحسب زنکولي 
بحث » میحث 
الفرادو 


إيتاق الغصل القَطعي 

رأب القصل القطعي 

قطع الجتاحَ الحرقفي ب تنبت 
بادجلي 

فطع العارضة 

قلع لظم 

القطع العظمي 

فطع الجر الَعَظمي 

قطع العارضة العقبية الزورقية 

قم گار ˆ 

قطع الصفيحة الذبية 

إجراءات کلڈیتون لطع رس 
المشط الشامل 


فطع راس الشلطي الشامل 
نتنب هوفتان 
قمع جتاح الحرققة 
فطع الجسر العظمي بحسب 


إنجرام 


Blair-Omer r. 
r. insertion 


Zancolli biceps tendon r. 


Research 


Alvarado Orthopedic R. 


resect 
resection 
r. arthrodesis 
r. arthroplasty 


Badgley iliac wing r. 


barr. 

boner. 

bony r. 

bony bridge r. 

calcaneonavicular bar r. 

Carrell r. 

caudal lamina r. 

Clayton procedure with 
panmetatarsal head r. 

cuff r. 

Darrach r. 

r. dermodesis 

Dillwyn-Evans r. 

Dwar-Barrington r. 

en bloc r. 

epiphyseal bar r. 

extraarticular r. 

femoral r. 

Girdlestone r. 

Guller r. 

Gurd r. 

Henry r. 

Hoffmann panmetatarsal 
head r. 

iliac wing r. 


Ingram bony bridge r. 


oo 


استبدال اماز 


ارتي 


وض الکهارل ٠‏ 


استبدال الو جيه 
استبدال الو رك 


د 


تَعویض نوي 

استبدال الو ر رك تحب کیرشنر 
مدیکال دیعنشن 

استبدال الربًاط 

استبدال الو رك الکامل ص صثف 
PCA‏ 


استبدال الورك الكامل التشر ريحي 


السجي الغطاء 
استندال البدلة 


استندال القخذ والو ر ك الذاتي 


ا 


التمقصل ˆ 


calcar r. 


Charnley total hip r. 


dynamic double tendon r. 

electrolyte r. 

facet r. 

hip r. 

hypnotic r. 

Kirschner Medical 
Dimension hip r. 

ligament r. 


PCA total hip r. 


porous-coated anatomic 
total hip r. 


prosthetic r. 


SAF hip r. self-articulating 


femoral hip replacement 


استبدال المخذ والو ر ك الذاتي self-articulating femoral hip‏ 


ره 3 ا 


التمقصل 
استبدال السطح 


استبدال وجيه اأصفيحة الرقاقي 
استبدال الورك الكامل 
استبدال القصل الكامل 


0 رە 


استبدال الركبة الكامل 
إعادة الغَرس 


ا ر ر 


إعادة التقديم والإنتاج 
کن تقديه او إنتاجه 


رسن الرس بحسب ربرو 


r. (SAF, SAF hip 
replacement) 
surface r. 
Tharies hip r. 
tile plate facet r. 
total hip r. (THR) 
total joint r. (TJR) 
total knee r. (TKR) 
replantation 
r. bandage 
limb r. 
repolarization 


repositioner 


Wilson-Cook prosthesis r. 


reprep and drape 
reproducibility 
reproducible 
Repro head halter 
reroute 


rerouting 


فطع الاستان من خلال الم 


ر 9 


راتین متعدد الأسيتال 


تمرین ق 
جدول التمرین 8 


رنین 

الرتين ا مغناطيسي التووي 
قابل للار تشاف 

خرف قبل للارتشاف 


transoral odontoid r. 

tumor r. 

vertebral r. 

Weaver-Dunn r. 

wedge r. 
resection-arthrodesis 


Enneking r.-a. 


resection-realignment 
resector 

r. blade 

full-radius r. 

orthotome r. 

synovial r. 
reserve 

breathing r. (BR) 
residual 

r. heel equinus 

r. hindfoot equinus 

r. latency 

r. limb 

r. tension 
residuum 
resilience 
resin 

polyacetal r. 
resistance 

manual r. 

strength against r. 
resistant clubfoot 
resisted 

r. dorsiflexion 
resistive 

r. chair exercise kit 

r. exercise 

r. exercise table 


resonance 


nuclear magnetic r. (NMR) 


resorbable 


r. ceramic 
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فطع العظم اللآسمّى 


ll e 


تعراس الط 
القطع العقبي بحسب ميلتنر- 
وان a‏ 


e 5 


مومفورد 
فطع رأس المشطية الشامل 
القطع ا جي بحسب فيلس 
فطع اتائ ٠َ‏ 


قطع القخذ الداني 


innominate bone r. 
intercalary r. 
Janecki-Nelson shoulder 
girdle r. 
Karakousis-Vezeridis r. 
Kashiwagi r. 
kyphos r. 
Langenskjold bony b 
ridge r. 
Lewis r. 
Lewis-Chekofsky r. 
Lewis intercalary r. 
Localio-Francis- 
Rossano r. 
local radical r. 
Malawer r. 
Mankin r. 
Marcove-Lewis-Huvos 
shoulder girdle r. 
marginal r. 
medial malleolus r. 
r. of meniscus 
metatarsal head r. 
Miltner-Wan 
calcaneus r. 
Mumford r. 
panmetatarsal head r. 
Phelps partial r. 
prophylactic r. 
proximal femoral r. 
radical r. 
Radley-Liebig-Brown r. 
ray r. 
Rockwood r. 
Stener-Gunterberg r. 


Thompson r. 


Tikhoff-Linberg shoulder r. 


Tikhoff-Linberg shoulder 
girdle r. 


راحة » ثلج » انضعَاط » رفع 


راحة 


طول الراحة 

كامن الغشاء خلال الرًاحة 
ململ الساق 
استرداد » ترميم » استعادة 

ترميم داخلي 

ترمیم افرص 
شر كة العناية الاستعادية الأمريكية 


المحدودة 


الال الد لمقيّد يد للحركة 


کر صر کر صاصر ر 


ا 


rest, ice, compression, 
elevation (RICE) 

resting 
r. length 
r. membrance potential 

restless leg 

restoration 
intrinsic r. 
pinch r. 

Restorative Care of 
America, Incorporated 
(RCAD 

restorative pin 

restorator 

Restore dressing 

restraint 
active r. 
passive r. 

restricted 
r. inversion 
r. range of motion 

restriction 
extension r. 
flexion r. 
intercostal r. 
lateral flexion r. 
motion r. 

r. of motion 

range-of-motion r. 

rotational r. 

skin r. 

soft tissue r. 
restrictive bandage 
restrictor 

cement r. 

plastic marrow canal r. 
results 

false-negative r. 

resurfacing 


boner. 


دوس البولي ديوكسانون القابل 
للا رتشات 
ارتشاف 
ارتشاف العَظّم 
ارتشاف تاقض للعَظّم 
ارتشاف لي 
اضطراب تتفسي 


ل o‏ ی 


منباه العضلة ا 2 


ھە ص 


استحاية 


ی 


استجاية محوارية 


7 2 


ا جذع الدماغ الشسجعة 


استجابة ا لحد الجحلفانية 
ا 7 


استجابة مفرطة التشاط 
استجابة متزايدة 


ای 


استجابة مضيفة 


کو اصل الاستجابة 


استجابة و 


استجابة حركية 
استجابة حر كة 
أستجابة مز دو جة 


e 


استجابة فيزيو لو جية 
أستجابة حركية للشعر 


ی ي 


استجابة أخمضة 


استجابة بابلسكي الأخمصية 


الاستجابة الحمراء 
استجابة الارتحاء 


ألم في أثتاء الراحة 
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r. polydioxanon pin 


resorption 

boner. 

osteoclastic r. 

tuftal r. 
respiratory 

r. disorder 
Respond II muscle 

stimulator 
response 

axon r. 

blink r. 

brainstem auditory 

evoked r. (BAER) 

decremental r. 

delayed r. 

evoked r. 

foreign body r. 

galvanic skin r. 

hyperactive r. 

incremental r. 

incrementing r. 

r. intervals 

later. 

motion r. 

motor r. 

paired r. 

physiologic r. 

pilomotor r. 

plantar r. 

plantar Babinski r. 

redr. 

relaxation r. 

sensory r. 

visual evoked r. (VER) 
rest 

bedr. 

kidney r. 


pain atr. 


3og ~o 


مبعاد ادسون 
کیش ر og‏ 3 


مبعاد مخيخي بحسب ادسون 
مبعاد اولبور 
ا البتر 


ار 


مبعاد زائدي 

معاد رمي -لَافي 

مبعاد الصَل اا 
أوفرالك ٠‏ 

مبعاد ڏاتي التثبيت بدت 


ا 
مبعاد بکمّان 


وا اص 


د بینیت 


معاد تصلي الرس 
معاد تصني مدب 
ا 


e Fa 


E 


ا 
مبعاد بویل -دافیز ˆ 

مبعاد کامبل ˆ 

معاد شارنلي 

ا ا ا 

معاد شارُنلي الذاتى ايت 
مبعاد کلووارد 2 
مبعاد الصل التاشر 


0 


dl 


معاد داراش 
عاد دیفر 


03 


معاد قائم الزاوية جردیج النهاية 
مبعاد لوفجوي ذو الخطافين 
u‏ استف٘صال 2 الصفيحة 
الفقرية بحسب داوني ٠‏ 
مبعاد الشرَق والعَرب 

مبعاد اهي 

مبعاد الوسادة الشحمكة 

مبعاد الضلع بیت افینوشیتو 


مبعاد مسح 


Adson r. 

Adson cerebellar r. 
Allport r. 
amputation r. 
appendiceal r. 
Army-Navy r. 


Aufranc cobra r. 


Balfour self-retaining r. 


Beckman r. 
Bennett r. 
blade-point r. 
blade spike r. 
Blount r. 


Blount anvil r. 


Blount knee r. 
Boyle-Davis r. 
Campbell r. 
cerebellar r. 
Charnley r. 
Charnley pin r. 
Charnley self-retaining r. 
Cloward r. 
cobra r. 

Collis r. 
curved r. 
Cushing r. 
Darrach r. 


Deaverr. 


double-ended right-angle r. 


double-hook Lovejoy r. 

Downey 
hemilaminectomy r. 

East-West r. 

Fahey r. 

fat pad r. 

Finochietto rib r. 


flat r. 


جراءات ا 2 التسطيح 


کو ورو 


مستبقی 
بدلة الركبة اة 


توق تحاف 

و وو 
تخون العو 
تعوق الالتتام 


ر 


مقّب الاحتباس 


خياطة حابسة 
س 


سارو م ت الايا الشبكية 
وسادة البولى يوريثان الشبكية 


رة الشبكيًات 
كثرة الشبكبًات السيريبروزيدية 
الداءٌالشبكي الشسجي ٠ˆ‏ 
الداء الشيكي جي المتعدد 
اک اکز َ 


0ےس 


شبيكة ˆ 


د ےس 


الشبيّكة الهيوليّة الباطنة 


ل 


الشبيكة الهيولية العضلبة 
قيدي » متعلق بالقَيّد ٠‏ 
شريان القيد 

رباط القيد 

إطلاق القَيّد 
ید (ج . فیود) 

فيد الباسطَات 

فيد الشنيآات 

فيد الرضفة 

القيد اللوي للشظويّات 
فيد فبتبريت (ألياف شبكية 

ملتصقة بعنق عظم الفخذ) 


رر و 


ر مشابه اللشبكية (ورَم يلاي 
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r. operation 
patellar r. 
r. procedure 
retained 
retaining knee prosthesis 
retardation 
growth r. 
healing r. 
retention 
r. drill 
r. suture 
urinary r. 
reticular cell sarcoma 
reticulated polyurethane 
pad 
reticulocytosis 
cerebroside r. 
reticulohistiocytosis 


multicentric r. 


reticulum 
endoplasmic r. 
sarcoplasmic r. 
retinacular 
r. artery 
r. hood 
r. ligament 
r. release 
retinaculum, pl. retinacula 
extensor r. 
flexor r. 
patellar r. 
superior peroneal r. (SPR) 


Weitbrecht r. 


retinal anlage tumor 


Retraction 


Schink metatarsal r. 


retractor 


مبعاد هوهمان الصغير 
معاد مولر 


رە 


معاد ال رة بحسب میرس 


مبعاد ق التصّل 

مبعاد هوهُمان الصخير الضبق 
العثق 

مبعاد المدمة بحسب وله 
مبعاد جراحة آ تقویم العظام 
مبعاد و 

مبعاد راجنیل 

مبعاد المدمة 

معاد لض 


ەر 


مبعاد ریتشاردسن 
مبعاد حَلقي 


0 


معاد روسینبرج 
بعاد شو وروش 


مبعاد سکوفیل 
معاد دآتی ي ابیت 


مبعاد سوفیلد 


مبعاد ڏو الشوکتین بحسب 
ساوثويك 
مبعاد الشريط المتيبس 


ەچ 7 


E‏ تلور 

مبعاد المدمة ذات الشوكات 
اللائ 

معاد المدمّة ذات الشو كتين 
معاد الطرف العلوي 
مبعاد بالش کل ا ٠‏ 

معاد المدمة بحسب فُولْكمَان 
والتابي 

معاد وایت -آرنر 

مبعاد ويتلاتر 

مبعاد وليامرً ذاتي التشببت 
مبعاد القند بحسب ويلسن 


mini-Hohmann r. 

Mueller r. 

Myers knee r. 

narrow-blade r. 

narrow-neck mini- 
Hohmann r. 

Ollier rake r. 

orthopaedic r. 

pin r. 

Ragnell r. 

rake r. 

rib r. 

Richardson r. 

ring r. 

Rosenberg r. 

Sauerbruch r. 

Scoville r. 

self-retaining r. 

Senn r. 

sharp r. 

Sims r. 

skid humeral-head r. 

Smillie r. 

Sofield r. 


Southwick two-tined r. 


stiff ribbon r. 
Taylorr. 
three-prong rake r. 


two-prong rake r. 
upper hand r. 
U-shaped r. 
Volkmann rake r. 
Wagnerr. 
Watanabe r. 
Weit-Arner r. 


Weitlaner r. 


Williams self-retaining r. 


Wilson gonad r. 
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a 
مبعاد فوکودا‎ 
معا جلبي‎ 
مبعاد متحمول باليد‎ 
مبعاد ا‎ 
مبعاد د دو سین للخدمة الشافة‎ 
مبعاد م مط هیہس‎ 
معاد هھ هوین‎ 
مبعاد هوهمًان‎ 
معاد الركبة سیت هوشر‎ 
الجر بحسب هُولشر‎ 0 
مبعاد هولتزهیمر‎ 
مبعاد زان العضد‎ 
مبْعاد إل‎ 
مبعاد إسرائيل‎ 
معاد الجر بحسب لاف‎ 
مبعاد اليد السقلي‎ 
معاد ا -میردینج‎ 
مبعاد الركبة الكامل من النمط‎ 
الان نخست شاندار‎ 
ا ا ن‎ 
٠ النمط التاني‎ 
معاد الربَاطً ابجانبي الوَحشي‎ 
من النمط الثاني‎ 
ال ا‎ 
الگانی‎ 
من النمط الثاني‎ PCL 5n 
مبعاد الر کب الکامل من الَنمط‎ 
5 لاني‎ 


Mark II Stubbs short prong معاد الرباط الجانبى د الشوكة‎ 


القصيرًة بحسب ستابس من 
النمط الكأني 
e‏ 


مبعاد ال رکبة ب س بحسب من 
النمط الثاني 


مبعاد الركبة على الشكل من 
النمط الاني 

E 

مبعاد الأذن والأف والنجرة 


Mark II modular weight r. 


Mark II wide PCL kneer. 


Freebody-Steinmann r. 
Fukuda r. 

Gelpi r. 

hand-held r. 

Hayes r. 

heavy-duty two-tooth r. 
Hibbs-type r. 

Hoenr. 

Hohmann r. 

Holscher knee r. 
Holscher root r. 
Holzheimer r. 

humeral head r. 

Inger. 

Insrael r. 

Love rootr. 

lower hand r. 
Markham-Meyerding r. 
Mark II Chandler total 
knee r. 

Mark II concave total 
knee r. 

Mark II lateral collateral 


ligament r. 


Mark II PCLr. 
Mark II “S” total knee r. 


collateral ligament r. 


Mark II “Z” kneer. 


Mayo-Collins r. 
McIver ENT r. 


Meyerding r. 


الحبل خف الوعاء 

اثقلآب خلفي 

اقاب المخذ الف ˆ 
عودة الإحساس ˆ 
إعادة التوعي » عودة التوعي 


د وه 


رھ ن 


و ر o,‏ 
الحم ا لجلدي الحر ns‏ 


ریعردین 


إجراءات ریفردین - جرين 
ریفردین -لایرد 
استصال ارک ببب 


2 o 


oo 


ریفردین مك بريد 
عکس ٠‏ انعکاس ٤‏ اعتکاس 
اعتكاس الضادة 
انعكاس إسوي التوتّر 
عكس القعس 
انعکاس متَبّت 
عکس » معکوس 
کنر باون المکسي 
مناورة بيجاو العكوسة 
ی ا 5 
کسر كولس العكسي 
سديلة الإصبع التصالبة العكسية 
بحسب دیلوین -إیفانز 
السديلة الجزيرية العكسية للساعد 
ھل ا ا 
عاامة هيل ماش الكو 
ا لحبيرة الحانية للبر جمة المعكوسة 
اختبار لأزيج العكسي 


r. dislocation 
retrovascular cord 
retroversion 

r. of acetabular cup 

femoral r. 
return of sensation 
revascularization 

r. of graft 
revascularized tissue 
Reverdin 

R. bunionectomy 


R. epidermal free graft 


R. osteotomy 

R. prosthesis 
Reverdin-Green procedure 
Reverdin-Laird 


R.-L. bunionectomy 


R.-L. osteotomy 


Reverdin-McBride 
bunionectomy 
reversal 
r. of antagonist (ROA) 
isotonic r. (IR) 
r. of lordosis 
stabilizing r. (SR) 
reverse 
r. Barton fracture 
r. Bigelow maneuver 
r. Colles fracture 
r. cross-finger flap 
r. Dillwyn-Evans calcaneal 
osteotomy 
r. forearm island flap 
r. Hill-Sachs lesion 
r. Hill-Sachs sign 
r. knuckle-bender splint 


r. Lasêgue test 


مبعاد وينك 


و 


معاد 7 


ا 
الْسترجع المغناطيسي 

الآفة خف اة َ 

إيرة البدلة حف القلة 


و وي 


خلف العرقوب 
الجراب خلف العرفوب 
رجوعي 


التتكس الرجو عي 
صل الهاة الرجوعية 


طريقة رجوعية 


تلل ارك الوضى الاب 
للانزلكق الحلفي 
خلف الرضفة ٠‏ 
الوسادة الشحمّة خف الرضفة 


ممع الوسادة الشحميّة خف 
الرضفة 


خف الصفاق 
مأتّى خَلف الصفاق 
تخفيف الالضغَاط خف الصفاق 


تلح اللفافة خلف البلعو م 

ال الي ال 
استفصال العم الترأجعي 
واصمة الانعكاس الخلفي 


2 0 


خلف القص 
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Wink r. 

Z-. 
retriever 

magnetic r. 
retroacetabular lesion 
retrobulbar prosthesis 

needle 
retrocalcaneal 

r. bursa 
retrograde 

r. degeneration 

r. meniscal blade 

r. method 

r. nailing 
retrograde-cutting 

hook-shaped knife 
retrolisthesis 


r. positional dyskinesia 


retropatellar 
r. fat pad 


r. fat pad contracture 


retroperitoneal 
r. approach 
r. decompression 
r. fibrosis 
r. hemorrhage 
r. space 


retropharyngeal 


r. abscess 
r. approach 
r. fascial cleft 


r. space 


retropulsed bone excision 


retroreflective marker 
retrosacral fascia 
retrosternal 


r. abscess 


الساركومة العضلية الْحَططة 
المتعددة الآشكال 


بضع a‏ ار يل للانضغاط 
بضع الجذر الو شي 

واتار 

روماتزمي 

آم العضلات الروماتزمي 
الروماتزم 

روماتزم ناكس (التهاب المغاصل 
اکر ر غير اتراق بأعَرَاض) ٴَ 

روماتويدي 

التهاب المقاصل الروماتويدي 
عامل التهاب العاصل 
الروماتويدي ‏ 

الاعتاکک العضَلي اللصاحب 
لالتهاب القصل الروماتويدي 
لتاب الرليلي للصاحب لالتهّاب 
لقصل لروماتويدي 
كيسة روماتويدية 

داء روماتویدي 

اضطراب روماتويدي 

دم روماتویدية 

عقيدة روماتويدية 

تهاب الأوعية الروماتويدي 


متعلق بقصر جذر الطَرف (القخذ 
او العضد 1 
خلا التسج العظمي لجذر الطَرف 
الو سط 
بضع الجذر 
بضع الجترالكلفي داخل الحافية 
بضع الجدر 
بضع الجذر النخاعي الظهّري 
داخل الجافية 
عادر الخافي 


pleomorphic r. 


rhachotomy 
Capener r. 


Capener lateral r. 


decompression r. 
lateral r. 
rheobase 
rheumatica 
polymyalgia r. 
rheumatism 


palindromic r. 


rheumatoid 
r. arthritis (RA) 


r. arthritis factor 


r. arthritis myopathy 


r. arthritis synovitis 


T. CySt 

r. disease 

r. disorder 

r. foot 

r. nodule 

r. vasculitis 
rheumatologist 
Rhinelander pin 


rhizomelic 


rhizomesomelic bone 
dysplasia 
rhizotomy, radicotomy 
intradural dorsal r. 
rhizotomy 
intradural dorsal spinal 
rOOtT. 


posterior r. 


الحذاء الأخير العكسى 
NO‏ 
کس مونتاجیا العکسي 
الرَيّحان الصائر العكسى 
اختبار الرَيَّسَاد الصائر العکسى 
إجراءات بوتي ات الو 
مرقق لاغ الین العکسي 
ي 
التطويل الإطي العكسي 
الإسفيني عسي 
لطريقة الإاسفينية اعكوسةَ 
ا َء مخضم المكسي 
مسار الهلاکة ذو القطع العكسي 
مسبارالقطع العخسي ٠‏ 
اختبار الرَيّحان الصاتر العكسي 
اللولب الحيطي العكسي ٤‏ 
2 
قائمة التحفق للأعراض الَسحة 
90 


E 
وتلق‎ Ru | 


رأب مققصل الورك التنقيحي 


مغوام الغ ادلي 


کا ادات 
ارم لقتل لخب 


ےہ رو ص ت 


ا 
ا العضلية الحططة 
| سه ا 

السارکومة العضلية المحططة 
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r. last shoe 

r. Mauck procedure 

r. Monteggia fracture 
r. pivot shift 

r. pivot shift test 

r. Putti-Platt procedure 
r. tennis elbow 


r. Trendelenburg position 


r. undercutting lengthening 


r. wedge osteotomy 

r. wedge technique 

r. wrist curl 
reverse-cutting 

r.-c. meniscal probe 

r.-c. probe 
reversed pivot-shift test 
reverse-threaded screw 
Revised 

Symptoms Checklist 90 R. 

(SCL-90R) 

revision 

exploration and r. 

r. hip arthroplasty 

r. procedure 

stump r. 

r. of total hip 
Rezaian 

R. external fixation 

apparatus 


R. spinal fixator 


RGO 

reciprocation gait orthosis 
rhabdomyolysis 
rhabdomyoma 
rhabdomyosarcoma 


alveolar r. 


embryonal r. 


ریبو لافین (الفیتامین 82) 


بروتین ووي رجي 


الراوية الضلعية الفقرية 

ریکا 
N -‏ 
ابوس الدلیل بحسب ریکا 
الدبُوس الدليل آلسلكي بحسب 


راحة ٬ثلج ٤‏ انضغاط »رفع 


2 و 


رز » رزي 
الجسم الررّي 
ريتشاردز 
إيتاق القصل بحسب رنتشاردز 
مقاط مقاط العظم ب بحسب ریتغا ش شاردز 
مقاط ریتشاردز 
ولب الورك الأنضعَاطي 
الللیدی بب رار 
ابت الارجي بحسب ٠‏ 
ارو کاس 
لوأب الالضعَاط بحسب 
رارز 
دليل لقب بحسب ريتشاردز 
رة التلبیت بحسب ريتشاردز 
جهاز ابیت بحسب ريتشاردز 
جهاز إيتاق قصل المستبطن ٠‏ 
للورك بحسب ریتشاردز 
لولب الک بحسب ریتشاردز 
عصة e‏ بحسب ریتشاردز 
مثقّب لظم بح بحسب ریتشاردز 
ا لوفيجوي 


true r. 

vertebral r. 
ribbed hook 
Ribble bandage 
ribbon sign 
riboflavin 
ribonucleoprotein (RNP) 
rib-penciling 
ribs 
rib-vertebral angle 
Rica 

R. bone drill 

R. guide pin 


R. wire guide pin 


RICE 
rest, ice, compression, 
elevation 
rice 
r. body 
jointr. 
Richards 
R. arthrodesis 
R. bone clamp 
R. clamp 
R. classic compression 
hip screw 


R. Colles external fixator 


R. compression screw 


R. drill guide 

R. fixation staple 

R. fixator system 

R. hip endoprosthesis 
system 

R. lag screw 

R. locking rod 

R. Lovejoy bone drill 


بضع الجذر اللفي الانتقائي 
[مختصراً 
جهاز التناسق التعامد لني 
اليد 


العضلة الْعينية الكبيرة 


الخراخر والغطيط 


تَظْم 


طم الضلح 
الضلح الو ل التاقص السج 


غاد الأضلاًع 
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selective posterior r. (SPR) 
RHOCS 

right-handed orthogonal 

coordinate system 

rhomboideus major 

musculus 
rhomboid flap 
rhonchus, pl. rhonchi 
rales and ronchi 
rhythm 

regular sinus r. 
rhythmic 

r. initiation (RD) 

r. initiation technique 

r. stabilization 
RI 

rhythmic initiation 
rib 

r. approximator 

r. belt 

r. belt orthosis 

bicipital r. 

bucket handle r. 

r. cage 

cervical r. 

r. COntUSIONn 

costochondral junction 

ofr’.s 

r. cutter 

r. drill 

r. elevator 

false r. 

floating r. 

r. fracture 

r. graft 

hypoplastic first r. 

r. retractor 

rudimentary r. 

slipping r. 


sternal r. 


الرخد الْمّاوم الفيتامين د 


ریدورا 

ر ريدو 

حرف 
الحرف اللَقَيّمى 
الحرف الكبير ا الرََا 
ا العظمي الغضروفي 
حرف العضلة المتسعة الوحشية 

ریدلون 1 
سكينة ا لجبس بحسب ریدلون 
إجراءات ري يدلون 


ریفامیین (مشاد حيوي) 


و وس 2 


یمین » یمتی »ایمن 
كتلة العضلات الناصبة للفقار 


و 0 کا 


اليمتى 
ٿني جانبي يمن 
الطرف السقلي الآيمن 
الطرف السقلي الآيمن 
اللامسمى اللفي الاآيمن 


ر ەر 


دوران ا اليمنى 


e 


8ه ہے ت ° ور 


منحنی صدري E‏ 

جف النحتى الصدري الأيْمن 
2 الايمن م 
الْنحتى لسري الجن نه 
الحداب الوٴصلى 

طراز الَنحتى الصدري الآيمن 
والقطني الأيسر 

احتف الصدري الايمَن والقطني 
الاسر ٠‏ 
طراز النحتى الصدري الأين 
والقطني الايسر 


ا لجف الصدري الأيمن 
والصدري الَمَطني الايسر 
طراز الْنْحتّی الصغير الصذري 


e 


ا 


(VDDR) 
vitamin D-resistant r. 
(VDRR) 
Ridaura 
Rideau technique 
ridge 
epicondylar r. 
greater multangular r. 
osteochondral r. 
vastus lateralis r. 
Ridlon 
R. plaster knife 
R. procedure 
rifampin 
right 
r. erector spinae 
musculature 
r. lateral flexion 
r. lower extremity (RLE) 
r. lower limb (RLL) 
r. posterior innominate 
r. rotation 
r. side bending 
r. thoracic curve 
r. thoracic curve scoliosis 
r. thoracic curve with 
hypokyphosis 
r. thoracic curve with 
junctional kyphosis 
r. thoracic, left lumbar 
curve pattern 
r. thoracic, left lumbar 
scoliosis 
r. thoracic, left 
thoracolumbar curve 
pattern 
r. thoracic, left 
thoracolumbar scoliosis 
r. thoracic minor curve 


pattern 


جهاز الورك الْعّدل بحسب 


A, 


جهاز إعادة التروية والترح 
لعظًام بحسب رینشاردز 


o 


سولگو رانين 
بدلة احق الُويّدة بالفلز بحسب 
ریتشاردز سبکترون 


چا و ا 
ریتشاردسون 

مبعاد ریتشاردسون 
ر س ت و 


عصية ريتشاردسون 


إیتاق لقصل تحت الكاحل 


س 


خت رن اردان 


ریش - کانیو 


ا 


مفاغرة ريش 
وصیلة ریش 
7ه 4ه 
ریتشموند 
المسمارا 


E 


- کاو 
ر و 


- کانیو 


4° o 


0 س کہ 


ا رھ و ا 


اقب ادوا رقت العنكبوتية 


الرخد الْعتَمَد على الفيتامين د 
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ار 0 2ھ ه0 
SM E‏ 


R. modular hip system 


R. modular stem 
R. Phillips screwdriver 


R. pistol-grip drill 


. prosthesis 
. reconstruction nail 


. SCIEW 


م م م 7 


. sideplate 


R. Solcotrans orthopaedic 
drainage-reinfusion 
system 

R. Spectron metal-backed 
acetabular prosthesis 

Richardson 

R. retractor 

R. rod 


R. subtalar arthrodesis 


Riche-Cannieu 
R.-C. anastomosis 
R.-C. connection 

Richet bandage 

Richmond 
R. bolt 


R. subarachnoid screw 


R. subarachnoid screw 
Sensor 


R. subarachnoid twist drill 


Richter 
R. bone drill 
R. bone screwdriver 
R. screwdriver 
rickets 
florid r. 


vitamin D-dependent r. 


کوترل 

صمل التلبيت الشَوكي 

صملي 

بام القدم الصمَلي 

متلازمة ريلي داي 

حتار 

حتار احق 

حتار جتاحی 

ا 

عامة الحتار 

حتار الظتبوب 

1 

حل شرن 

الليغة الكربونية نف الحلقية 
حلقة ولادية 


حلقة التض 


حلقة الحلقي 


n 


حلقة الكعكة 


ع 


حلقة القفل الساقط 


ع 


حلقة المشاشة 
الت ا لخارجي للحلقّة 


الحلقة الشريانة م المحفظة 


ا کم 


و الحلقية (الرآب ابعة) 


حلقة إلبراروف 


اس کے ٥‏ 


حلفة مستد الوزن الإسكية 


n 


حلفة کايسر-فليشر 

بدلة الركبة الحلقية 
e‏ 
ll‏ القغل السَاقط 
حلقة حول الثغدروف 


ع 


0 


spinal fixation r. 
rigidus 
hallux r. 
Riley-Day syndrome 
rim 
acetabular r. 
alarr. 
glenoid r. 
r. sign 
tibial r. 
Rimadyl 
ring 
arterial r. 
carbon fiber half r. 
congenital r. 
constriction r. 
cricoid r. 
doughnut r. 
drop-lock r. 
epiphyseal r. 
r. external fixator 
extracapsular arterial r. 
r. finger (4th digit) 
Fischer r. 
r. forceps 
r. fracture 
half r. 
halo r. 


Ilizarov r. 


ischial weightbearing r. 


Kayser-Fleischer r. 
R. knee prosthesis 
Lacroix osseous r. 
Luque r. 

orthosis drop-lock r. 
pelvic r. 
perichondral r. 
protrusio r. 


proximal-to-distal r. 


الطرف العلوي الآيمن 
الطرف العلوي الاأيمن 
مْقّب سي قانّم الراوية 
اليد اليمتى 
سيادة اليد اليمتّى 
سائد اليد اليمتّى 


جهاز التتاسق المتعامد لليد اليمتى 


چە 34 


نمييز اليمين واليسار 
توقيت الَيّمين واليسار 
بالحهة اليمتى 
ا ایی 


السقلي بالحهة اليمتى 
بضع الصدر بالجهة البمتن 


صلب 

الجسم الصلب 

القّالب الصْلّب 

النْحتى الصَلّب 
جف النحتى الصلّب 
التضميد الصَلّب 

القدّم الصلبة 

التنبيت الداخلي الصلّب 


شريط ا وض کک ي الصلّب 
اللولب السويقى | 

القدم المسطحة a‏ 

المقرار الصلّب 

الدوران ا حلفي الصَلّب 


ےہ ب و 


صمل استخدام الاَدَوآت ٤-5‏ 
صمل الدولاب لسن (صمَل ا 


مقمط) 
صَمَل لولب السويّقة بحسب 
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r. upper extremity (RUE) 

r. upper limb (RUL) 
right-angle dental drill 
right-hand 

r.-h. dominance 

r.-h. dominant 
right-handed orthogonal 

coordinate system 

(RHOCS) 
righting 

r. reflex 

trunk r. 
right-left 

r.-l. discrimination 

r.-l. timing 
right-sided 

r.-s. nail 

r.-s. submandibular 

transverse incision 

r.-s. thoracotomy 
rigid 

r. body 

rT. cast 

r. curve 

r. curve scoliosis 

r. dressing 

r. fixation 

r. foot 

r. internal fixation 

r. metal pelvic band 

r. pedicle screw 

r. pes planus 

r. reamer 

r. round back 

r. sound 
rigidity 

C-D instrumentation r. 


cogwheel r. 


Cotrel pedicle screw r. 


م 


[مختصر] 


الطَرف السقلي الأيمن 


مر 


[مختصر] 

التكرار الأعظّمي 

بدلة الورك الإسوية الرونة 
بالتكرآر الأعظّمي 


[ مخت صر ] 

1- التكرار الأعظَّمى‎ 
RMC aI 

و 


[مختصر] 
البروتين التووي الريبي 


e 


غير وارد 


ور کر 


[مختصر] 
عکس الضادة 
روباکسین 
روباکسیزال 
روبرت 
بدلة الركبة الكاملة بحسب 


ر وھ ه0 
جبيرة روبرت جونز 
منظّر روبرت 

5 ۶ 


روبرتس 
f‏ ےم و 
ماتی روبرتس 
: ل اا 


روبرتس 


ا القرص الوق ! بحسب 


E O 


روبنسول 
دمج الفقرآت الرقبيّة بحسب 
روبنسون 


gr f TLR 


تقطیع روینسون 
۶ 0مي 


اق لقصل بحسب روبنسون 


HF 
a روبنسون-‎ 
روبنسون شا ا‎ 


o ر‎ 


قطي روبنسون شاج -فاراهفر 


وو و ۶ 


روبنسون - مون 


إيثاق القصل الرقبي بحسب 


RLL 

right lower limb 

RM 

repetition maximum 

RM isoelastic hip 
prosthesis 


1-RM 


one-repetition maximum 


RMC prosthesis 
RNP 
ribonucleoprotein 
R/O 
rule out 
ROA 
reversal of antagonist 
Robaxin 
Robaxisal 
Robert 
R. Brigham total knee 
prosthesis 
R. Jones dressing 
R. Jones splint 
R. view 
Roberts 
R. approach 
R. technique 
Robinson 
R. anterior cervical 
diskectomy 


R. cervical spine fusion 


R. morcellation 


R. spinal arthrodesis 


Robinson-Chung-Farahvar 


R.-C.-F. clavicular 
morcellation 


R.-C.-F. morcellation 


Robinson-Moon prosthesis 


inserter 


Robinson-Riley cervical 


بدلة آلورك الكاملة الحلقة 
ريجر ا ١ا‏ 
E‏ 
لاکتات رینجرَ 

أداة رينجلوك ˆ 

ریوردان 


دز وردان 


ر 8 


تصنیف ریزبورو-ردین للکسر 
# چ0 


بين اللقمتين 


ریزبورو-ردین ٠‏ 
رمن الاستيقاظ 
مخاطَرة » خطر 

صيعة ا الحاطّرة 


الب الشدادة بحسب ريسر 
دبوس ریسلر 
دو ریسلر -ستيلي 


مبدئ المسمار بحسب ريتشي 
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reduction r. 

r. retractor 

r. structure 

r. syndrome 

R. total hip prosthesis 
Ringer 

R. arthroscopy 

R. lactate 
RingLoc instrument 
Riordan 

R. pin 


R. pollicization 


R. sign 
R. tendon transfer 
echnique 
Riseborough-Radin 
classification of 
intercondylar fracture 
Riseborough-Radin fracture 
classification system 
rise time 
risk 
r. factor profile 
occupational r. 
Risser 
R. cast 
R. frame 
R. grade 
R 


. localizer scoliosis cast 


. method 
. Sign 
. stage 
. technique 

R. turnbuckle cast 
Rissler pin 
Rissler-Stille pin 


Ritchie nail starter 


TAG 
. نبوت (ج . نبابیت) ؛ غود (ج‎ 

عیدان) 

نبوت إعادة الترصيف 

النبوت الظنبوبي العضدي آلا 

وت ارم لزي 

نبوت بايلي-دوبو 

محنی الوت 

حلي النبوت 

ملْقَاط النبوت 

الوت الملفوف البارد 

وت الضغط 

الوت الضغطى 

ا 

مستحضر كفاف النبوت 

النبو ت الحدّب 

نبوت کوترل -دوبوسیت 

نبوت السیلیگون اشرب 
بالداکرونَ 

نبوت الافتراق 

جَهيرًة افترّاق النبوت 

النبوت ادوج الشکّل 1 

النبو ت الشوكي الُزدوّج الشکل 1 

ا ق لانو ئي النهاية 
الربعة 

یونیفر سال للجهاز الْعدّل 
بات إدواردز 

نبوت یونیفرساًل ب بحسب إدواردز 


اا و 


نبوت إندر 


یر ۰ 


نبوت ا 
بيت الوت 
ااا 
نبوت النقى الشّق 
تصليح الكسر النبوتي 
نبوت دلیل 
نبوت هارنجتون 
نرت الفط س هار رة 
نبوت الافتراق بحسب 
E E‏ 2 
هارنجتون 
نبوت لقّمي رسي بحسب 


system 


rod 


alignment r. 

Alta tibial-humeral r. 

aluminum master r. 

Bailey-Dubow r. 

r. bender 

r. bending 

r. clamp 

cold rolled r. 

compression r. 

compressive r. 

concave r. 

r. contour preparation 

convex r. 

Cotrel-Dubousset r. 

Dacron-impregnated 
silicone r. 

distraction r. 

r. distraction device 

double-L r. 

double-L spinal r. 

dual square-ended 
Harrington r. 

Edwards modular system 
Universal r. 

Edwards Universal r. 

Ender r. 

Enneking r. 

r. fixation 

flared spinal r. 

fluted medullary r. 

r. fracture repair 

guider. 


Harrington r. 


Harrington compression r. 


Harrington distraction r. 


Harris condylocephalic r. 


و 3 


روبنسون - ريلي 


إيتاق الصل الشو كي بحسب 


E 


arthrodesis 


Robinson-Smith spinal 


رو بسو ن - سمیث arthrodesis‏ 
طريق يقة ة الدج ببح بحسب ر بلسو Robinson-Southwick fusion - ù‏ 

ساون ثويك technique‏ 
روبودو ل Robodoc‏ 
جهاز الضغط بحسب ر وکیستر Rochester compression‏ 

system َ 
rock هزهزة‎ 

م 34 

pelvic r. (PR) هزهزة الحو ض‎ 
rocker الهرارَة‎ 

r. bar عارضة الهرارة‎ 

r. boot سوقان الهرارة‎ 

r. shoe حذاء هزار‎ 

نعل الهزارة r. sole‏ 
1 مشعدة الهرارَة rockerbottom‏ 
کے و ر ب و کے ل 

قدم رحاء مقوسة r. flatfoot‏ 

و ر و کے ر 

قدم روحاء مقوسة r. foot‏ 

r. shoe الحذاء الهرار‎ 

پهزهز »هز هرَة rocking‏ 

هزهرة الصدر -الركبة knee-chest r.‏ 
بدلة روك-مولیجان Rock-Mulligan prosthesis‏ 
ا 
ر وکوود Rockwood‏ 

تصنیف ر کوو د R. classification‏ 

e 
R. classification of تصنیف روکوود للإصابة‎ 
acromioclavicular injury 2 الأخرمية الترف‎ 


ر ا 2 و 


تصنیف روکوود لکسر الترفوة 


R. classification of 


clavicular fracture 
رفو المحمظّة ا حلفي ب بحسب‎ 
3e و‎ 


روکوود 
0 ي رەو 
إجراءات روکوود 


۳-4 چ رە 
فطع روکوود 


R. posterior 
capsulorrhaphy 
R. procedure 


R. resection 


لولب ركوو R. screw‏ 
لولب الكتف بحسب و کوو د R. shoulder screw‏ 


و o‏ ا 


طريقة ر و وود - جرين 
إجراءات ریحان المحفظة ب Rockwood-Matsen capsular wz‏ 


So و‎ ˆ٣ 


Rockwood-Green technique 


shift procedure روکوود- ر ماتنننڻ‎ 
Rod رود‎ 
Alta CFX Reconstruction R. ست رود‎ CFX ÛÎ البنَاء‎ 


تھا مشاه الدرز بحسب ر5 د R. TAG suture anchor‏ 
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نبوت ساج 

نموت ناون 

نوت شایدر 

نبوت رصي اللولب 

بوت سیرآتو 

نبوت الساعد بحسب سيراتو 


نبوت | شيت الفقري 


بوت الافتراق ذو النهاية الربّعة 


بوت ستٽزل 

التبوت التيطي الستقيم 

بوت التنظير البعادي 

مرصَاف التبوت 

بوت الور 

النبو ت الخيطي 

بوت الوحدة الشوكية 

نبوت الصيف 

نبوت ولیامر 

بوت الألومنيوم الرئيسي 
جهاز ویلتر 

التبوت الَقّري ب جهاز ويلتز 

بوت ویزینجر 

بوت زیکل 

بوت زیا 


الخطًا ف التبوتي 


جلفة الت لحهاز إدوآردز 
الق كنال “ 
صورة إشعاعية 
صورة إشعاعية ثتائية الُستَوى 


E 


صورة إشعاعية جانيية 


Sage r. 

Sampson r. 
Schneider r. 

screw alignment r. 
Serrato r. 

Serrato forearm r. 


silicone-dacron tendon r. 


r. sleeve fixation 
spinal r. 


spinal fixation r. 


square-ended distraction r. 


Stenzel r. 
straight threaded r. 
telescopic r. 
telescoping medullary r. 
r. template 
tendon r. 
threaded r. 
unit spinal r. 
V-A alignment r. 
Williams r. 
Wiltse system aluminum 
master r. 
Wiltse system spinal r. 
Wissinger r. 
Zickel r. 
Zielke r. 
rod-hook construct 
rod-mounted 


r.-m. targeting apparatus 


r.-m. targeting device 


rod sleeve 
Edwards modular system 
spinal r. s. 
roentgenogram 
biplane r. 


lateral r. 
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هاریس 
نہوت رڙي hinge r.‏ 
ممسىك السو ت r. holder‏ 
لبو ت السيلاستيك ب بحسب Hunter Silastic r.‏ 
هونتر 


ابوت داخل النقى 
بو ت التَرْصيف داخل التي 
التبوت داخل العضلة » بين 


ا 


العضلتين دأخل النقي 


intramedullary r. 

intramedullary alignment r. 

intramuscular, 
intermuscular, 


intramedullary r. 


التو ت ذو العر وة جهاز الخرسة Isola spinal implant system‏ 


الشوكية بحسب يزولا َ eyer.‏ 
بوت جاکرن Jacobs r.‏ 
الوت الفقري المحبسى Jacobs locking hook‏ 

الخطافي بحسب 7 spinal r.‏ 
بو ت و Knodt r.‏ 
التبوت المي الرسي ب نحشت Küntscher‏ 

condylocephalic r. کو نتشر‎ 
Lr. ٣ت التو‎ 
r. linkage 


locking-hook r. 
locking-hook spinal r. 


الوت الفقري ااي المحبسي 


الوت بشکّل L-shaped r. L‏ 
بو ت لوکيو Luque r.‏ 
هجرة الوت r. migration‏ 
و ت م Moer.‏ 
مودق النهاية الربّعة Moe square-end r.‏ 
ن ت مو رديان Mouradian r.‏ 


بو ت کو تر ل 8 سیت pediatric Cotrel-‏ 


للأطفال  Dubousset r.‏ 
ا السو ت r. placement‏ 
بو ت الو حل أمام الكقاف precontoured unit r.‏ 
التو ت الحبَسي ب تبعت Richards locking r.‏ 

وا 
نبوت رب یشار دسو ن Richardson r.‏ 
منع دور ان التو ت r. rotation prevention‏ 
ت الافتراق ذو النهاية round-ended distraction r.‏ 
المستديرة 
ا ت رو شش Rush r.‏ 
ق ت زو سل تال ر Russell-Taylor r.‏ 


تر ر و و 


وسادة روهو 
وساة روهو با | إت 


مو و 


زوهو 
حشوة اعد الصمتة بحسب 
روهو 1 
کسر رولاندو 
ماشي رولیتور 


مرا 


2 


دورالو صيلة الداخلية المستعرضة 


الدور المهتي 


ف 
ل 
َة الصدر 


َة القطن 

اة الرغوية بحسب 
فیلدنکرایس 

فة الورك 

اللفة القطنية بحسب مك کنز ي 


هة شفيفة للاأشعة 


2 ان 
ل ا 
SAO‏ 


قوس رومان 
اختبار رومبیرج 


مقراض رضة 


راضة أدسون 


R. cushion 

R. Pack-It cushion 

R. pediatric seating 
system 


R. solid seat insert 


Rolando fracture 
Rolator walker 
role 

intrinsic transverse 

connector r. 

occupational r. 
rolfing 

r. pressure 
roll 

chest r. 

cotton r. 


Feldenkrais foam r. 


hip r. 


McKenzie lumbar r. 


radiolucent r. 

r. stitch 

towel r. 
rolled felt 
roller injury 
rolling 

skin r. 
rollover 
Rolyan 

R. brace 


R. tibial fracture brace 


ROM 
range of motion 
ROM therapy 
Roman arch 
Romberg test 
rongeur 


Adson r. 


ەس ت 


ضورة إشعاعة خراحة 


ەت ت 


صورة إشعاعية مرصافية 


صورة إشعاعية ذات مستویین 


أ 


التصويرالإشعاعي في اد ء 
الجراحة ٠‏ 

التصوير الإشعاعي قبل الجراحة 

التصوير الإشعاعي الإجهادي 


0س کک 


القياسات الأشعاعية 
التحليل المسحي آلضوئي 
الإشعاعي ي المحسّم 


روجر 
جهيزة الفط بحسب روجر 


30 6F 


آندرسون 
جهاز التثبيت الخارجى بحسب 


و E‏ ا 


روجر آندرسون 


E a a 3 


دبوس روجر آندرسون 
لبت الارجي بحسب روجر 


30 o 

أندرسون 

30 og 

رة زو جر انكرشوڭ 
.2 

جهاز روجر أندرسون 

ا و e‏ 30 

منضدة روج ر آندرسون 


جر جر روجر آندرسون 
يقة الدج الَرة فيي بحسب 

روجرز 

روجوزنسکي 

جهاز النبوت بحسب 
روجوزنسکي 

الجهاز اللولبي بحسب 
روجوزنسکي 

جهاز التثبيت الفقري ب بحسب 
روجوزسکيٴَ 

جهاز التبوت الفقري ب بحسب 
روجوزنسکيٴَ 


روهادور 


صفيحة الّشی بحسب روهادور 


مقوام روهادور-بولیدور 
مقوام روهادور - شیفر 
مقوام روهادور -ویتمان 
روهو 
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operative r. 

templating r. 

two-plane r. 
roentgenography 


intraoperative r. 


preoperative r. 
Stress r. 
roentgenometrics 
roentgenstereophotogramm 
etric analysis 
Roger 
R. Anderson compression 
device 
R. Anderson external 


fixation apparatus 


R. Anderson external fixator 


R. Anderson pin 


R. Anderson splint 

R. Anderson system 

R. Anderson table 

R. Anderson traction 
Rogers cervical fusion 

technique 
Rogozinski 


R. rod system 


R. screw system 


R. spinal fixation system 


R. spinal rod system 


Rohadur 

R. gait plate 
Rohadur-Polydor orthotic 
Rohadur-Schaefer orthotic 
Rohadur-Whitman orthotic 
Roho 


راض الزلیل 


م رہ 


حجرة ا لجريّان الصفائحى 


حجرة الاعاش (الإفاقة 
حجرة التضميد الجراحي 

و ب 2 
روس 

ور ۶ 
ماتی روس 
اختبار التمرين القوقي بحسب 
32 2 ا 


شو كة القناة ا لجذرية 


a ر‎ 


جذر رقبي 
ارتشاح جذري 
جذرالظمر َ 
جذر العَصَب 
منعکس تجذیر ي (عند الرضيع) 
روت - سیجال 
قطع العَظم بحسب روت - 
سیجال 
قطع العظم الأفحج التدوي يري 
بحسب روت - سیجال 
غروي > جيلاني 
مفتول العضلات 
قطع اللقاقَة بحسب رورابك 


روزنبیرج 


استبتاء الربًاط الصليبى التنظيري 


بحسب روزنبیرج 


synovial r. 
upbiting r. 
rongeured 
Rood technique 
roof 
r. arc measurement 
r. impingement 
intercondylar r. 
room 
Allender vertical laminar 
flow r. 


Chanley laminar flow r. 


operating r. 

recovery r. (RR) 

surgical dressing r. (SDR) 
Roos 

R. approach 


R. overhead exercise test 


R. rib cutter 
root 

r. anomaly 

r. canal broach 

cervical r. 

r. infiltration 

nail r. 

nerve r. 
rooting reflex 
Root-Siegal 


R.-S. osteotomy 


R.-S. varus derotational 
osteotomy 
ropey 
ropiness 
Rorabeck fasciotomy 
Rosenberg 
R. endoscopic anterior 


cruciate ligament 
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فراضة الفَك ذات الزاوية 


قَراضة الثْحَامى ذات الَراوية 


قراضة العظم الَرَواة ٠‏ 


القراضة السلية 


قَرَأضة استتصال الصفيحة 
ا ا 

قَراضة العظم الَنحنية 

راض گُوشينج ˆ 


ا 


قَراضة القَرْص ˆ 
فراضة الفعل الردوّج 

فراضة سفلية القَطع 

فَراضة مقار البطَة 

قراضة منقار البطَّة بحسب إكلين 


ا ي 


راض فريس - سمیٹ 


س وه ت 
قراضة هوين 
E‏ 
فراضة کریزون 
E ۴‏ 4 ا 
ا القطع بحسب 
کریزون 


Es 
قَراضة الخشًاء‎ 

رَاضة العظم بحسب مَك إندو 
قراضة جراحة ويم العظّام 
قَراضة النخامى ٠ ٠‏ 
قَرأضة راسکين 
ا 
قَراضة الفع ل آلأحادي 


پا ° 


قراضة العظم الستقيمة ˆ 
قَرأضة النحامى المستقيمة 


angled jaw r. 
angled pituitary r. 
angular bone r. 
basket r. 

bayonet r. 

Beyer r. 
bone-nibbling r. 
Bruening-Citelli r. 
Campbell r. 


Cloward r. 


Colclough laminectomy r. 


curved bone r. 
Cushing r. 
Decker r. 

disk r. 
double-action r. 
downbiting r. 
duckbill r. 
Echlin duckbill r. 
Ferris Smith r. 
Hoenr. 
Kerrison r. 


Kerrison downbiting r. 


Leksell r. 

mastoid r. 
McIndoe bone r. 
orthopaedic r. 
pituitary r. 

Ruskin r. 
Schlesinger cervical r. 
single action r. 
Smith-Petersen r. 
Spurling r. 

Stille r. 
Stille-Leur r. 
Stille-Luer bone r. 
straight bone r. 


straight pituitary r. 


ر ی 


ٿني مع تيد ودورانَّحَارجي 


دوير داخلي تریب ي 
(فادیں) 
تدوير القدم 


کو دوراني 
تدوير الورك 


تدویر خارَجي فقي 
المحور اللي للتذویر 


وير قصدي 


تدویر داخلي 


تدوير داخلي -خارجي 


تدویر بن القطع 


تدویر انقلابي ك انقلآب داخلي 
دویر داحلي 


ES: 
تدوير الركبة‎ 


ر 


تدویر يساري 


تدر قطي 
ترك a‏ 
تدویر متعادل 
دوران خار جي 


رر 


دوران الحوض 
رب تدويري 


شرا و 


حلفي 


الك الشف -التذوير 


ا ك 


تدویر جهة ا 


ان کد 


تدویر سهمي 


اشرو ت تر 7 


تدویر شوکي 
البسط -التدوير الخارجي 


go 


التدوير الكتفي الترفوي المتزامن 


r. drawer test 

r. exercise 

external r. 

external /internal r.(ER/IR) 

flexion in abduction and 
external r. (faber) 

flexion in abduction and 
internal r. 

flexion,abduction internal r. 
(fadir) 

foot r. 

r. fracture 

hip r. 

horizontal external r. 

instantaneous axis of r. 

intentional r. 

internal r. 

internal-external r. 

intersegmental r. 

inversion-eversion r. 

inward r. 

knee r. 

left r. 

lumbar r. 

r. mobility 

neutral r. 

outward r. 

pelvic r. 

r. plasty 

polycentric r. 

posterior r. 

posterior innominate r. 

pronation-eversion- 
external r. (PEER) 

r. recurvatum test 

right r. 

sagittal r. 

spine r. 

supination-external r. (SER) 


synchronous 


مبعاد روزنبیرج 
بدلّة الورك بحسب روسنفلد 
جبيرة روسن 
E‏ ۶ 


تصنیف روزنتال لإصابات الظفر 


ا رو ذ 


ر 


ا « e‏ 
ال الدورانة 
مقط السلة الدورانئة 


رر 


اقب الدوراني 
الالحرآف الدوراني 


الإزاحة الدورانية 

اختبار الدرج الدوراني 

عدم م الاستقرار الدوراني 
اختبار عدم الاستقرار الدورآني 
الح رکة الدورانية 

مبضع الع ظم آلدورآني 
الاستقّرار الدوراني ٠‏ 


الع الجزئي الدو رآني 
ا 
الاختبار الدورآني 


مدور 


مدور للداخل 


ت 


رزة ةدوارة 
بدلة الررّة الدوارّة 


بدلة الركبة بالررة الدوأرة 


رر 


دوران 


تدویر 

تنعل 2 دوران خارجي 
دران مامي 

رر ِو ت 


دوران ا الأمامي 
تدویر محوري 


دوران الظرفا تخت ور جرف 


ے٥‎ 


مركز التدوير الحوري 
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reconstruction 


R. retractor 


Rosenfeld hip prosthesis 


Rosen splint 


Rosenthal classification of 


nail injuries 


Rose procedure 


Rosette strain gauge 


rotary 
r. basket 
r. basket forceps 
r. bur 
r. deviation 
r. displacement 
r. drawer test 
r. instability 
r. instability test 
r. motion 
r. osteotome 
r. stability 
r. subluxation 
r. test 
rotated 
externally r. 
internally r. 
rotating hinge 
rotating-hinge knee 
prosthesis 
rotating-hinge knee 
prosthesis 
rotation 


rotation 


abduction-external r. (AER) 


anterior r. 


anterior innominate r. 


axial r. 
Borggreve limb r. 
center of axial r. 
cervical general r. 


r. device 


وحدة التدوير 
العضلات الّديرة 
العضلات الّديرة القَصيرة 
العضلات الديرة الطويلة 
العضلات المديرة ١‏ 
متلازمة العضلات الديرة 
العضلات الصدرية المديرة 
عزم التدوير 


o” 


ترجام ندویري ب -متغیر- متمایز 


برنامج معهد روثمان للورك 
اس 

سریر و تود ریست 

کی س و که 

متلازمة روتر-إرب 


ت 


0 ر 


الساركومة الشحمية المستديرة 
الل5یا 
الساركومة الشحمية المستديرة 
ایا 
الصفيحة مستديرة الثقب 
الرباط دور 
تشوه الكتف المستدير 
ك ذو الدورآن الخلفي 
نبوت الافتراق المستديرة الطَرف 
صفيحة الضغط المستديرة 


الثتقب 
خر o‏ 
مجموعة التخليص بحسب 
روسيك 


روسي -ليفي 
داء روسي -ليفي 
متلازمة روسي -ليفي 


روق ېږ 


رفو المحفظة الرَرّي بحسب راو- 


وه 
دی تویت 
ی o‏ 
راو جولدثوایت 


إجراءات راو جولدثوايْت 
إعادة الصيف بحسب 


r. unit 
rotatores 

r. breves musculi 

r. longi musculi 

r. musculi 

r. syndrome 

r. thoracis musculi 
rotatory torque 
rotatory-variable- 

differential transducer 
Rothman Institute total 

hip program 
Roto-Rest bed 
Rotter-Erb syndrome 
rough 
roughening 
roughen the surface 
rouleaux formation 
round 


r. cell liposarcoma 


r. cell type liposarcoma 


r. hole plate 

r. ligament 

r. shoulder deformity 
roundback stem 
round-ended distraction rod 
round-hole compression 

plate 


Rousek extraction set 


Roussy-Levy 
R.-L. disease 
R.-L. syndrome 
Roux-du Toit staple 
capsulorrhaphy 
Roux-Goldthwait 
R.-G. procedure 


R.-G. realignment 


اختبارات تدويرية 


ر 0 2 


الدوراني بحسب برودي 


ر 


الكسرَ الالفجاري ووا 


e‏ کی رای 


ت 


ر ا 


دو ي 
E‏ 
و وراي 


سديلَة دورانة 


٣‏ 0 ر 


کسر دوراني 
2 الاستقرار الدوراني 


ر 


الحداب الدى راني 
سوء الصيف الدوراني 


سوء الوضعة الدوراني 


قمع العَظّم الدورآني 
بروز دوراني 


التقييد الدوراني 


ف ر 


الجتف الدوراني 


ور ہے ر 


مناورة الدورآن -الضغط 


رب دوراني 

رآب دورآني بحسب کوتز- 
سالزر 

رب دوراني بحسب ان نیس 
را راب دوراني ٻ بحسب وینکلمان 

دور مدير 


مو 


الرواسب الْتَكَلَّسة فى الكمَة 

الدورة ۰ 
آفة الكمة المدورة 

الكمة المدورة 

مزق الكفة الدور ر 
رأب الشصل وتمزق الكفة الدورة 
التهاب وتر الحمة المدورة 
المدورة الشازجة 
المدورة الداحلة 
المدورة الحارجبة الطويلة 
الدورة ا لحار جية القصيرَة 
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scapuloclavicular r. 
r. testing 
vertebral r. 

rotational 
r. alignment 
Broudy-r. 
r. burst fracture 
r. contracture 
r. correction 
r. deformity 
r. flap 
r. fracture 
r. instability 
r. kyphosis 
r. malalignment 
r. malposition 
r. osteotomy 
r. prominence 
r. restriction 
r. scoliosis 
rotation-compression 

maneuver 

rotationplasty 


Kotz-Salzer r. 


Van Nessr. 

Winkelmann r. 
rotator 

r. cuff 


r. cuff calcified deposit 


r. cuff lesion 

r. cuff repair 

r. cuff tear 

r. cuff tear arthroplasty 
r. cuff tendinitis 
external r. 

internal r. 

long external r. 


short external r. 


عالقا ال رة 


مر 
ا 


[مختصر] 
حجرة ة الإنعاش (لإفاة قة) 


ر 


[مختصر] 
الاستجابة السبيّة العائدة إلى 
الاورة 
[مختصر] 
ا لحتل الودي الانعكاسي 


وم 
٠‏ 


الإصابة الإجهادية التكرارية 
[مختَصر] 

متلازمة الكرب التكرر 
[مختصر] 

اضطراب الرضح المتكرر 
و 2 
روب 

ك 
جيني روب 


مَطَاطَّ 
جر بالشريط لاطي 
وسادة مطاطبة 
منزح مَطَاطي 
ذو نعل مطّاطي 
معلاق مَطَاطي 


ٍ 


ماشی ي القالب الباطن للقدم 


روبکس - کوبي 


الطَرّف العلوي الأيمن 


تصنيف رودي - - لحور 


superimposed upon an 
existing contraction 
RR 
recovery room 
RRAM 
relative response 
attributable to the 
maneuver 
RSD 
reflex sympathetic 
dystrophy 
RSI 
repetition strain injury 
RSS 
repetitive stress syndrome 
RTD 
repetitive trauma disorder 
Rub 
Jeanie R. 
rubber 
r. band traction 
r. bolster 
r. drain 
r. shod 
r. sling 


r. sole cast walker 


r. walking heel 

r. wedge walker 
rubber-shod clamp 
Rubinstein-Taybi syndrome 
Rubix-Cube 
rubor 
rubra vera 
rudimentary 

r. bone 

r. rib 
RUE 

right upper extremity 


Ruedi-Allgower 


راو جولدثوایت 
علامة راو 
محداف 
جلاف ال 
اجداف الرسخي الداني 
روي 


ملْمَط إرالة الانحشار ب وروی 


ر 


خرامة ا حقّاني ب بسنت روق 
جهاز تصنیف رو ولوويل 
لكر لعي 


ك 0 ر 
زارینس وروي الْعدّل 
ا 


2 
روي 


و هوو 


ممرن اليد الإزجولومي ب بحسب 
رویلکن 
ية النقل بحسب رويل - 
[مختَصر] 
الإجهاد الدرك المقدر 
[مختَصر] 
التَمديد السريع المتكرر 
[مختَصر] 
التمديد السريع المتكرر من 
الاستطالة 
[مختَصر] 


التَمديد السريع المتكرر الم ركب 
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Roux sign 
row 

carpal r. 

proximal carpal r. 
Rowe 

R. calcaneal fracture 

classification 
R. classification 
R. disimpaction forceps 


R. glenoid punch 


R. and Lowell classification 


system for 

fracture-dislocation 
modified Zarins and R. 
R. posterior shoulder 


approach 


Rowe-Lowell hip dislocation 


classification 
Rowe-Zarins shoulder 

immobilization 
Rowland-Hughes splint 
Royalite body jacket 
Roy-Camille 

R.-C. plate 

R.-C. posterior screw plate 

fixation 

Roylan ergonomic hand 

exerciser 
Royle-Thompson transfer 

technique 
RPE 

rated perceived exertion 
RQS 

repeated quick stretch 
RQS-E 

repeated quick stretch form 

elongation 

RQS-SEC 


repeated quick stretch 


مرق الرباط الطولاني 


ا RE‏ 
نمزی 
2 


تمزق الوتر الداني 
تمزق إجهادي 


و 


مزق الور 

التمزق المستعرَض 

مزق الرباط الْستعرض 
و 


استئصال القرص المتمزق 
2 
روس 


و 
محني روش 


مسمار النقي القابل لني 

اس رون 

دیو اتيت داخل الق 
بحسب روش ١‏ 

اا روش 

ص و‌ 


دبوس روش 


و 


ی و ەە 
طريقة روس - جيرهاردت 
و ‌ 


رر 


مزق الرباط الرَدي ال جانبي 


مخرز مقوار الدبوس بحسب 


longitudinal ligament r. 

neglected r. 

proximal tendon r. 

StrESS FT. 

tendon r. 

transverse r. 

transverse ligament r. 

ulnar collateral ligament r. 
ruptured disk excision 
Rush 

R. awl 

R. bender 

R. bone clamp 

R. clamp 

R. driver 

R. extender 


R. flexible medullary nail 


R. intramedullary fixation 
pin 

R. nail 

R. pin 


R. pin reamer awl 


R. reamer 
R. rod 


R. rod awl-reamer 


Ruskin 


R. bone-splitting forceps 


R. rongeur 
Ruskin-Liston bone-cutting 
forceps 
Russe 
R. bone graft 
R. classification 
R. technique 
Russe-Gerhardt method 


Russel 


روفيني 

نهایات روفيني 

العضو النهائي بحسب روفيني 
روفین ٣ ٠‏ 

ریوز-مورا 


ا ا ي ا 
تصحیح ریوز-مورا 
إجراءات ريوز- مورا 

[مختصر] ˆ 

الطرف العلوي الآبمن 


4 رە 


2 
“سط الورك تج رند 


چ ر ر 


القَاط العَضَلي القلبي بحسب 


اللقاط الطَاطي بحسب رومل 
ا ت 
منسوب إلى العدأء 
ارتطام العداء 
ركبة العداء 
حثیث 
تواصل مطحتة الدوس 
رر ووو 


تمزق العرفوب 
تمق العضلة المرب الطويلة 


مرق الرباط القَعْبي الشَظّوي 

e الآمامى‎ 

مزق الرباظ ابلاتي 

مرق الهلالي َ 

مرق ذات الرأسين العضدية 
القَاصية َ 

مزق الوتر الي 

N NS 


رو 


تمزق طولاني 
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classification 
Ruffini 
R. endings 
R. end-organ 
Rufin 
Ruiz-Mora 
R.-M. correction 
R.-M. procedure 
RUL 
right upper limb 
rule out (R/O) 
ruler 
Berndt hip r. 
ulnar r. 
Rumel 


R. aluminum bridge splint 


R. clamp 


R. myocardial clamp 


R. rubber clamp 
R. thoracic clamp 
runner’s 
r. bump 
r. knee 
running 
r. suture 
treadmill r. 
rupture 
Achilles tendon r. (ATR) 
adductor longus muscle r. 
anterior talofibular 
ligament r. 
collateral ligament r. 
crescentic r. 
distal biceps brachii 
tendon r. 
flexor tendon r. 
infrapatellar tendon r. 


longitudinal r. 


المسمار التناشبي بحسب روسل - 


تالور 

0 ۶ ك 0ق 
مسمار روسل -تایلور 
ت ۾ ي تر 
نبوت روسل -تایلور 


ی 0 


لولب روسل نایور 
الفط الروسى 


رو 
تصنیف روتر 
مسك الإبرة بحسب ريّدر 
رە ۶3 د 


ریرسون 


رہ وہ 


إجراءات ريرسون 


ر8 


طريقة ريرسون 
إيتاق لقصل اللاي ب بحسب 


ر و 2 


ریرسون 


medullary nail 


R.-T. interlocking nail 


R.-T. nail 

R.-T. rod 

R.-T. screw 
Russian forceps 
Rust sign 
Rüter classification 
Ryder needle holder 
Ryerson 

R. bone graft 

R. procedure 

R. technique 


R. triple arthrodesis 


روسل -تايلور 


طحم راس الشظة الذاتي ب َس R. fibular head autograft‏ 


روسل 


الجر اهيلي بحسب روسل 


ر 


R. skeletal traction 


جبيرة روس R. splint‏ 
جر رر س R. traction‏ 


روو د ےم ° چ 
جر روسل لكسر الفخذ R. traction for femoral‏ 
fracture‏ 


ەو Russell-Taylor‏ 
٤‏ ب 3o‏ 
تصنیف روما -تايلور 
السار الظنبوبي الدلتاري 
ك و 
نتضبسثا روشا -تایلور 
جھاز المسمار التناشبن القخذي 
ٍِ رەو 
روسل ایور 
مسار النفي التتاشبي ب بحسب 
E‏ 


روسل تاور 


R.-T. classification 


R.-T. delta tibial nail 


R.-T. femoral interlocking 
nail system بحسب رو‎ 


R.-T. interlocking 
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عجزي 
طق لر 
لوب ال جاح الحجزي 
الأتّى العجزي ˆ 
الط الْمَوس الحجزي 
الشريان العجزي ˆ 


م 3ت 


ريقة العارضة العجزية 
زاوية قاعدة العجز ˆ 
انفتال قاعدة العجز 
تخفيف الالضعَاط العجزي 
التثبيت العجزي ˆ 
الكسر العجزي 
خط الستوى الأفقي الحَجُّزي 


Ki 2‏ ي و 
العصَب العجزي 
ا محافظة على جذور العَصَّب 


العجزي 
لوب السويقة العجزية 
تثبيت لوب السويقة الحجزيّة 
الضفيرة العجزية 
إصابة الضفيرة الحجزيّة 
آللولب العجُزي َ 


S. nerve separator 
saclike cavity 


sacral 


n 


. agenesis 


alar screw 


n 


n 


. approach 


. arcuate line 


ص 


. artery 


n 


. bar technique 


n 


. base angle 


ص 


„ base distortion 


n 


. Cyst 


n 


. decompression 


n 


. fixation 


ص 


fracture 


ص 


. horizontal plane line 


(SHPL) 


n 


. inclination 


n 


. mobility 


n 


n 


. Nerve 


. nerve root sparing 


n 


. pedicle screw 


n 


. pedicle screw fixation 


n 


. plexus 


n 


. plexus injury 


n 


„. SCrEW 


n 


[مختَصر] 
الفعل ٠‏ 


ماش (حذاء) القّالب بحسب 


سابل 


الكيس الجافوي الأصلي 
[مختصر] 

الكاحل الصلّد والعقب الُوسّد 

قدم الكاحل الصَلد والعقب 
الموسد 

بدلة قَدّم الكاحل الصلد 

والغقب الموسك 

عقب تَقويم الكاحل الصلّد 
والعقب الموسد َ 

مقوام الكاحل الصَلّد والعقب 

الموسد 

مقوام الكاحل الصَلّد والعقب 


الموسد 
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SAARD 
slow-acting antirheumatic 
drug 


Sabel cast walker 


saber-cut 
sS.-c. approach 
S.-c. incision 
SAC 
short arm cast 
space available for the cord 
sac 
bursal s. 
common dural s. 
SACH 
solid ankle, cushioned heel 


SACH foot 


SACH foot prosthesis 


SACH orthopaedic heel 


SACH orthosis 


SACH orthotic 


Sach 


م د 


الحلع الجزتي العجزي الحرقفي 
التهاب الفصل العجزي ا لحر في 
العضلة العجزية به الشو كي 
الرباط العحزء ي الشوكي 
الرباط العجري لدبي 
الراوية العحرية الفقارية 
العحز » الفقار العجز ي 
العجز 
تثبيت لوب الدمج العجزي 


e 


8 ٣ 
تخدير إحصاري سرجي‎ 
الأقصل السرجي‎ 
[مختصر]‎ 


استبدال متقصل الورك الذاتي 


ار ج ا 


التمفصا 
استبدال مقصل الورك الذاتي 
إل 2 ّ 


مر 
2 


[مختصر] 
الهيكل الداخلى القابل للتّنى 
لعا 
الهيك ل آلداخلى القابل للتّنى 
لاال ٠‏ 
الميك ل الداخلى القابل للتّنى 
المستقر الارتكاز ˆ ٠‏ 


قدم اليكل الداخلي القابل لني 


المستقر الارتكاز 


د 


بدلة اليكل ألداخلي القابل لني 


المستقرالارتكاز 
مقوا م الهيكل الداخلي القابل 
لني المستقرالارتكاز ١‏ 
السلامة 1 


شر ی 


أداء السادمة 
مقوام دبو س السلامة 


دو ا 


3 راج السسلمة 
رو 
دبوس سافیر 


ن اف ر 


s. subluxation 

sacroiliitis 
sacrospinalis musculus 
sacrospinous ligament 
sacrotuberous ligament 
sacrovertebral angle 
sacrum, sacral spine 

s. fracture 

s. fusion screw fixation 
saddle 

s. block anesthesia 

s. joint 
SAF 

self-articulating femoral hip 

replacement 


SAF hip replacement 


SAFE 

solid-ankle flexible 
endoskeletal 

Stationary Ankle Flexible 
Endoskeleton 

stationary attachment 
flexible endoskeletal 

SAFE foot 


SAFE IH prosthesis 


SAFE orthotic 


safety 

s. performance 

s. pin orthosis 

s. pin splint 
safety-bolt suture 
Safir pin 
Sage 

S. driver 

S. extractor 


S. forearm nail 


mS 


تار لري 

تخفیف الضعَاط الفقار الحجزي 
تذبيت الفقار العجزي 

دمج الفقارالخرى 


ير 


الآدوات العدلة للفقار العجزي 


بيت الفقار العجزي 


أدوات يونيفرسال للفقار العجزي 


ميل عجزي 

لمث العجزي 

الفقرات العجزية 
ر مو 


تعحز (الفقرة) 

التاتى المستعرض التعحز 
الفقار العجزي 

بدلة الركبة الذابحة 


و 


ورم حبلي عجزي عصعّصي 


s. screw placement 
s. segment 
sS. spine 
s. spine decompression 
s. spine fixation 
s. spine fusion 
s. spine modular 
instrumentation 
s. spine stabilization 
s. spine Universal 
instrumentation 
sS. tilt 
s. triangle 
s. vertebrae 
sacralization 
sacralized transverse 


process 


sacral spine (var. of sacrum) 
sacrificing knee prosthesis 


sacrococcygeal chordoma 


العام القطني بحسب سا کر ڍو Sacro-Eze lumbar support jl‏ 


E 


ا e‏ التخذية 


2 


e E 


د 


٤‏ عجزي حرفي 
الت السظط العجرق الحرقفي 


2 بيت عجزي حرفي 
بيت الثلي الحجزي الركفي 


1 عجزي حرفي 

القصل العجز ي ا رفي 
إصابة القصل المجز ي حرفي 
انحاس عجزي حرفي 

5 لقصل العجزي الحرقفي 
حركة القصل العجري زي ا حرفي 
الرباط العجزي الحركفي 


2 ا 


قرام عجري حرفي 
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sacrofemoral angle 
sacrohorizontal angle 
sacroiliac (SD) 

s. belt 

sS. binder 

sS. buttressing procedure 

s. disarticulation 

s. dislocation 

s. extension fixation 

s. fixation 

s. flexion fixation 

s. fracture 

s. joint 

s. joint injury 

s. joint locking 

s. joint mobility 

s. joint motion 

s. ligament 


s. orthosis (SIO) 


»«» 


لسنست 


بدلة الكاحل بحسب سينت 


جوج - بکھولتر 


و 


بدلة الركبة بحسب سينت جوج 


العقبي 
ر ت 


ا ا کی ف 
هاریس 


Saint 
S.George-Buchholz ankle 
prosthesis 
S.George knee prosthesis 
S. Jude prosthesis 
S. Vitus dance 
Sakellarides classification of 
calcaneal fracture 
Sakellarides-Deweese 
technique 
Sakoff osteotomy 
Salflex 
salicylate 
choline s. 
salicylsalicylic acid 
salient angle 
saline 
s. acceptance test 
physiologic s. 
s. solution 
salmon calcitonin 


Salmonella 


salsalate 
Salter 
S. epiphyseal fracture 
classification 
S. fracture 


S. innominate osteotomy 


S. I-VI fracture 

S. osteotomy 

S. pelvic osteotomy 

S. technique 
Salter-Harris 

S.-H. classification 

S.-H. classification of 

epiphyseal fracture 


S.-H. epiphyseal injury 


دبوس ساج 
مسمار الكعبرة بحسب ساج 
السمار اللي بحسب ساج 
كارك 
يقة ساج - كارك 
r ٣‏ 
ساج -سالفًاتور 


تصنیف ساج - سالفاتور 


تصنیف ساج سالفاتور لإصابة 


go 


القصل الأخرّمي الترفوي 


ا 
الصيف التشريحي السهمي 
الشرب يط السهمي 
التشوه السهمى 
ا 
التحرك اتن 
الحركة السهمية 
الجر كة السهمية _ 
زاوية السويقة السهمية 
فطر السويقة السهّمي 
الط السوين 
السهمي 
انزلاق الفقار الالتفافي السهّمي 
التذوير السهّمي 
المنشار السهمى 
فطر القتاة لش كية السهمين 
مشار الجراحي المي 


أداة اليم بحسب شيمًا 
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S. nail 
S. pin 
S. radial nail 
S. rod 
S. triangular nail 


Sage-Clark 
S.-C. cheilectomy 


S.-C. technique 
Sage-Salvatore 
S.-S. classification 


S.-S. classification of 


acromioclavicular joint 


injury 

sagittal 

s. anatomic alignment 

sS. band 

sS. deformity 

sS. kyphosis 

s. mobility 

s. motion 

s. movement 

s. pedicle angle 

s. pedicle diameter 

s. plane 

sS. plane instability 

s. roll spondylolisthesis 

s. rotation 

S. saw 

s. spinal canal diameter 

s. surgical saw 
sagittal-plane imaging 
Saha 

S. procedure 

S. shoulder muscle 

classification 

S. transfer technique 
SAI 

Schema Assessment 


instrument 


E 
مرق سانتا کازا‎ 

صافن 

سديلة الصافن 

حصب الصافن 

الوريد الصآفن 


3 


[مختصر] 
التهاب الزليل - العد -داء التبشّر 


San Joaquin Valley fever 
Santa Casa distractor 
saphenous 

s. flap 

S. Nerve 

sS. vein 
SAPHO 


synovitis-acne-pustulosis- 


-التهاب العظم والنقى l٠غرط hyperostosis osteomyelitis‏ 


التعظّم 
متلأزمة التهاب الزليل - العد- 


داء التبثر - التهاب العظم و النقي 


Ml 
سارکوید بوك‎ 
سارکوید‎ 


9 


عجزي حرفي 
اعتلدل القصل العجزي الحرقفى 
المتلازمة العجزية الحركفية E.‏ 
سار كومة 
ساركومة الجزء الرخو السذخي 
ساز كومة اسيج الخو الشتائية 
الحیز 
e‏ 
السار كومة ذات الايا الصافية 


س ورو ص 


ساركومة النسيج الرخو العميق 
داخل الحیز 

الساركومة شبیهة ة الظهارة 
سارکومة یوب 

رر شی رخو غار 
الحيز 

الساركومة الفخذية 

الساركومة العظمية انشا 
السطحية العالية الدرجة 
الساركومة داخل القشرة العظمية 

ساركومة كابوزي (السّاركومة 
الزفية اجهولة السبّب) 
الساركومة ار کزی ية العظمية 


SAPHO syndrome 


Sarbo sign 
sarcoid 
Boeck s. 
sarcoidosis 
sarcoiliac 
s. joint arthropathy 
s. syndrome 
sarcoma 
alveolar soft part s. 
bicompartmental soft- 
tissue sS. 
botryoid s. 
clear cell s. 
deep intracompartmental 
soft-tissue sS. 
epithelioid s. 
Ewing s. 
extracompartmental 
soft-tissue sS. 
femoral s. 
high-grade surface 
osteogenic sS. 


intracortical osteogenic sS. 


Kaposi s. 


low-grade central 


کسر سار ھاریس 
ستاد سال 

٠ ماکح‎ 

ملاح الذهب 
إِنقَاذ 

قاذ الطرّف 

بدلة سالتزر 


ل مو و 
الطروق الألومنيومي البنيّوي 


چ مو“ مر 
الطروق الألومنيومي البنيوي 


جا ر ا 
٠‏ ٍ 
ساميلسون 
قم العَظم العقبي الهللي 
بجښت سامیلسو ن 
قط العظم سب سامي لسو ن 
إجراءات ساميلسون 
تعلاتل سامار گی کو دیریمو نڌو 


لطريقة إلسلي 


قياس الزوايا الاي الستوى 


ا 


م ٥س‏ 


القالب الزورقي القصير الطرف 

خف صندل ‏ 

ا حف القالبي بحسب رينبو 
کیس رمل ˆ 


ساندون 


وه ت e‏ 
طعم العظم الحرقفي الشطيري 
ي ر 


متلازمة سانفیلیبو (داء عدیدات 
السكاريدات المخاطية) 


دموي 
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S.-H. fracture 
Saltiel brace 
salts 

golds. 
salvage 

limb s. 
Salzer prosthesis 
SAM 

structural aluminum 

malleable 


SAM splint 


Samilson 
S. crescentic calcaneal 
osteotomy 
S. osteotomy 
S. procedure 
Sammarco-DiRaimondo 
modification of Elmslie 
technique 
Sammons biplane 
goniometer 
sample 
Pennsylvania bimanual 
WwoOIk sS. 
Sampson 
S. medullary nail 
S. nail 
S. prosthesis 
S. rod 
SANC 
short arm navicular cast 
sandal 
Rainbow cast s. 
sandbag 
Sandune 
sandwiched iliac bone graft 


Sanfilippo syndrome 


sanguineous 


مسك الإبر بحسب ساروت 
إجراءات رلّی الخباطية 


التياطية (عضلة) 


فی ت 


ا الخياطية 


ساتل 


و 


وه 


إصبع لقم الحةة 
إإجراعءات سوف اي 
جهاز الركبة النصقي ب بحسب 
سافستانو 

الْنقذ 

منقذ اللية فى أثْتاء الجراحة 
ا ر 
منشارآدامز 
منشار اسک و لکک 
منشار البثّر 
منشار الحربة 
منشار بیفر 


مھ ر r‏ و 


شار بیشوب 


Sarot needle holder 
sartorial slide procedure 
sartorius 

s. muscle 

s. tendon 
SAS 

short arm splint 
sateen knee immobilizer 
satellite 


s. myofascial trigger point 


s. potential 


Saticon tube camera 


Satterlee 

S. bone saw 

S. saw 
saturation 

arterial oxygen sS. 
saucerization 
Sauerbruch 

S. prosthesis 

S. retractor 

S. rib shears 
sausage toe 
Sauve-Kapandji procedure 
Savastano Hemi-knee 

system 
saver 

intraoperative cell s. 
saw 

Adams s. 

Aesculap s. 

amputation sS. 

bayonet s. 

Beaver s. 

Bishop s. 

bone s. 

Charriere bone s. 


circular sS. 


a 


انشا الْنْحَفضة الدرجة 

السار كومة النقيانية الخبيثة 

الساركومة العظمية النشا المتعددة 
المراكز 

ساركومة بانية العَظم عظمية 
انشا ٠‏ 

الساركومة العظمية الغا 

سار كومة عظمية انشا مصاحبة 
لداء باجیت 


E 


ر ي 


osteogenic S. 


malignant myeloid s. 


multicentric osteogenic sS. 


osteoblastic osteogenic sS. 


osteogenic S. 
Paget associated 
osteogenic S. 

parosteal s. 


parosteal osteogenic sS. 


الساركومة ة العظمية انشا الال postirradiation osteogenic sS.‏ 


و 


ا 

الساركومة البانية للعظم المصلبة 
العظمية المنشاً 

السار كومة العظمية انشا الصغيرة 
الايا 

2 س ار 


E 


ساركومة النسيج الرخو تحت 
الجلد 


تبدل سا رکومي 


سے ا ےل 


ا 


E 


الب سارمينتو 
ساد الك تتت سښارمنتو 2 


30 o ر‎ 


بدلة الورك بحسب سارمينتو 


قط 2 ين ين المدورين ٻ تحت 


قالب مستد الوتر الرضفي ذو 


الاق القصرة تحت سارهنتو 


شی می ٥‏ ا 7 
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reticular cell s. 
sclerosa osteoblastic 
osteogenic S. 


small cell osteogenic s. 


soft tissue S. 
subcutaneous 
intracompartmental 


soft-tissue S. 


subcutaneous soft-tissue S. 


sarcomatous change 
sarcoplasmic reticulum 
sargramostim 
Sarmiento 
S. brace 
S. cast 
S. fracture brace 
S. hip prosthesis 
S. intertrochanteric 
osteotomy 
S. nail 
S. short leg patellar 
tendon-bearing cast 
S. technique 
S. trochanteric fracture 


technique 


ال و کل 


ا 


تر 0 و 


القالب الستبلي بحسب سباربارو 


بدا الهضبة ألظبويية بحسب 
شباربارو 
بدلة الظنبوب بحسب سباربارو 

ا 

السنستة المشقوفة الخفة 
[مختصر] 

ضَغط الدم الانقباضي 
[مختصر] 


ن ا 


قَصي ترقوي 
ہے و٥‏ 


قوق اللقمة 
تعليق فرق اللْقَمة 


ارد الفاق بحسب 


ميزان الاجراءات بحسب 


ور 


ميزان 
مير زان الإصابة الختصر 
تیان آتجیس ريل 
يزان الفرنسي 
ميزان جي ي دي 
ميز ران جلاسجو للعيبوبة 
مران التصنيف البياني 


ميزان الورك بحسب هاریس 


sawblade 

Stablecut s. 
sawcut 
Sayre 

S. bandage 

S. elevator 

S. splint 

S. traction 
Sbarbaro 

S. hip prosthesis 


S. spica cast 


S. tibial plateau prosthesis 


S. tibial prosthesis 
SBO 

spina bifida occulta 
SBP 

systolic blood pressure 
SC 

sternoclavicular 

supracondylar 

SC suspension 
scaffolding 
Scaglietti 

S. closed reduction 

technique 


S. procedure scale 


scalar 
s. classification 
s. quantity 
Scale 


scale 


Abbreviated Injury S. (AIS) 


Angus-Cowell s. 

French s. 

GED S8. 

Glasgow Coma s.’s 
Graphic Rating S. (GRS) 
Harris hip s. 
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ا 
ا 


کہ 


مار القال بال ر اق 


Cottle s. 
counter rotating S. 
crossCut S. 


electric cast s. 


المنشار اا التاطع ا end-cutting reciprocating sS.‏ 


منشار الجبس ب ابت إنجل 
منشار جيلي ˆ 
دليل النشار 


المنشار التذبذبي الدار هوا ئا 


امال 
منشاریدوې 
Ee‏ 
منشارهربرت ٠‏ 


مشار العضد 

منشار داخل النقي 

منشار العَظّم بحسب لوك - 
منشار النقى 

المنشار ددبي المجهري 
النشار السهمي المجهري 


منشار داخل النقي بحسب 
ET‏ 
نشار الّدار الى 

انشا التذبذبى الآلى 
اشر التبادلى ٠‏ 
انسار التركي التبادلي 
النشار المي 
النشار الجر اي السَهّمي 
مشار العظم بحسب سارل 
مشار التصل الوّحيد 


منشار توك 

المنشار التذبذبي ذو التصل الوم 
منشار زیر 

المنشار التذبذبي بحسب زیر 


مقوام الكتف بحسب ساو 


Engel plaster s. 
Gigli s. 


s. guide 


Hall air-driven oscillating s. 


hand s. 
Henschke-Mauch s. 
Herbert s. 

Horsley bone s. 
humeral s. 
intramedullary s. 


Luck-Bishop bone s. 


medullary s. 
microoscillating sS. 
microsagittal s. 
oscillating s. 


Pearson s. 


Pearson intramedullary s. 


power-driven s. 
power oscillating s. 
reciprocating S. 
reciprocating motor S. 
sagittal s. 

sagittal surgical s. 
Satterlee s. 

Satterlee bone s. 
single-blade s. 

Skil s. 

Tuke s. 

twin-blade oscillating s. 
Zimmer s. 

Zimmer oscillating sS. 


SAWA shoulder orthosis 


التمريسة القطعية 
المتعددة المستريات 


ی ره 


تفريسة ارين الغناطيسي لوي 


التصوير المقطعي بالإصدار 
البوزيتروني 
تمريسة با لجاليوم الشع 
تفريسة خلاياً الدم البيضاء 
ا 
ا 
بالتکنيشیوم اشع 
التفريسة بالتّظائر الُشعة 
تمريسة بالتکنیشی وم ٤‏ ہ99 


ر 


تفريسة بشتائي فسقات التكنيشيوم 


99m 
8 © په ي ووهه‎ 
تفريسة ببيروفسقات التكنيشيوم‎ 
99m 


تفريسة الشلائية اا 


الطور البارد كما في التمريسة 
تريس العظّم بالكُريات اليْضَاء 
الي e‏ 111 
کا 


صورة كفرسية 
تصوير رسي 
قطع العَظّم بحسب سكانز 
رَورقي کبيري 
الدمج الزورقي الکبيري 


وس سر ص 


متلازمة الزورقي الكبيري 


02ص 


إيتاق الَمصل الرورقي الکبيري 


multiplanar CT s. 
(multiplanar computed 
tomography scan) 

myocardial perfusion s. 

nuclear magnetic 
resonance sS. 

positron emission 
tomographic s. 


radioisotope gallium s. 


radioisotope indium-labeled 


white blood cell s. 


radioisotope technetium sS. 


radionuclide s. 
technetium-99m s. 
ا‎ technetium-99m 
diphosphonate s. 
technetium-99m 


pyrophosphate s. 


technetium-99m sulfur 


ميزان جي أو ايه 
ميزان الركة بسب ليشولم 
ميزان الصيف العددي 


و ب 


ميزان أوتربریدج 

ميزان وادې ورتا 
ميزان السير ارقي 

ميزان الاجراءات بحسب 


ا 


الميزان السريري التنويعي بحسب 


ستانفورد 

ميزان الْضاهاة الإبصاري 
E‏ 
a‏ 


0 


لتر الأخمية 


r 


العضلة الأخمعية 


قطع الأخمعية 


الأخمعية (عضلة) 


colloid s.‏ العضكة الأخمعية الأمامية 
scan‏ متلازمة الأخمعية الام مية 

thallium s.‏ العضلة الأحمعية 

three-phase bone s.‏ ستو قار ي 
transesophageal‏ مشرط 
echocardiography s.‏ مشرط بارد 2 از کر 
Scand pin‏ تفر يسة 
scanning‏ تمر يسة الو م الآدينو زين 


cold phase as in bone s. 


s. EMG 
indium-111-labelled 
leukocyte bone s. 

quadraphasic s. 
scanogram 
scanography 
Scanz osteotomy 
scaphocapitate 

s. fusion 

s. syndrome 


scaphocapitolunate 
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ا العَظم 


التريسة اقطعية الْحوسة : 


تفريسة 5۴×۸ 


تفريسة قياس الامتصَاص 


الشعاعي الشتائي الطَاقة 


تفريسة ال حاليوم - 67 

فة سترات الجاليوم 

التقريسة يسة القطعية الحو سبة 
داحل القراب 

التفريسة اقطعية ا 
التعددة المستويّات 


سبة المعرزة 


JOAS. 
Kenna Knee S. 


Lysholm Knee S. 


numeric rating s. (NRS) 


Outerbridge sS. 
Portola Valley S. 


Progressive Ambulation S. 


Scaglietti procedure s. 


Stanford Hypnotic 
Clinical S. 


visual analog s. (VAS) 


Volpicelli functional 
ambulation s. 

scalene 

s. maneuver 

s. muscle 
scalenotomy 
scalenus 

s. anticus muscle 

s. anticus syndrome 

s. muscle 
scalloping of vertebra 
scalpel 

Bard-Parker s. 
scan 

adenosine thallium s. 

bones. 

CTs. 

DEXA s. 

dual energy x-ray 

absorptiometry sS. 
gallium s. 
gallium-67 s. 


gallium citrate s. 


intrathecally-enhanced 


CTs. 


multiplanar computed 


tomography s. (multiplanar 


CT scan) 


النعكس الكتفى 
استفصال عظم الكنف 
اسشتصال عم الکتف ات 


و ضر 2 


داس جوبتا 
استصال عظم الكتف بحسب 
فيلس 


٣ صل‎ 


كتفي ترقوې 
لقصل ي الترقوي 


ألرباط الكتفي العضدي 


المضلة الكتفية العضدية 


ازم اک الشتظوية ية 


رش 


كتفي صدري 
اق الصا الكتفو الصدري 


ا ا ا 


تارق كتفي صدري 
دمج كتفي صدري 
ي 


ر ا 


العضلة اة الصدرية 


2 


آم كتفي صدري 


ەم 


لدت ا رة ة للستهمي 
التدبة حول الوتر 
سيج ا 


بدلة سکاربرو 
وشح 
فطع العَظم الوشاحي 
فطع العَظم الو وشاحي / استتصال 


ال 


قطع العَظّم الوشاحي بالشكّل 7 


s. reflex 
s. winging 
scapulectomy 


Das Gupta s. 


Phelps s. 


scapuloclavicular 

s. articulation 

s. injury 
scapulohumeral 

s. ligament 

s. muscle 

s. reflex 
scapulolateral view 


scapulometer 


scapuloperoneal syndrome 


scapulothoracic 

s. arthrodesis 

sS. dissociation 

s. fusion 

s. joint 

s. motion 

s. muscle 

sS. pain 
scapulovertebral border 
scar 

areas. 

s. band 

s. formation 

linear s. 

parasagittal s. 

peritendinous sS. 

S. tissue 
Scarborough prosthesis 
scarf 

S. osteotomy 

s. osteotomy/ 

bunionectomy 


sS. Z-osteotomy 


الهلالي 


الرورقي 
الزورقي ذو القسمين 


ا ی 


2 


الكعكة الزورقية في الحذاء 
کسرالزدري ٤‏ 
اختبار رفع الزورقي 
عَم انجبار الزورقي 
دلیل ولب الرورقي 
كعكة حذاء الزورقي 
وساد حذاء الرورقي 
احتبّار الرورقي 

الرورقي 


ررقي هلاي 


الوهط المتقدم الرورقي الهلالي 

تفارق الرورقي والهلالي 

الهوة الرَورقية الهلية 

عدم الاستقرار الرورقي الهلالي 

الرباط بين عظمي الزورقي 
اهلاي ٤‏ 


o 


الرورقي. - جهازالررّة الصغيرة 


ياق الصل الروركي اريسي 


طعم كتفي 
رباط كتفي 
الَعَّصَب | لکتفو 


اللَذمة الكتفة 
الضمور الكتفي الشظوي 
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arthrodesis (SCL) 
scaphoid 

bipartite s. 

sS. bone 

carpal s. 

s. cookie in shoe 

s. fracture 

s. lift test 

s. nonunion 

s. screw guide 

s. shoe cookie 

s. shoe pad 

sS. test 
scaphoiditis 
scaphoid-lunate, 

scapholunate 

s.-1. advanced collapse 

(SLAC) 

s.-1. dissociation 

s.-1. gap 

s.-1. instability 


s.-1. interosseous ligament 


Scaphoid-Microstaple 
system 
scaphotrapeziotrapezoid 
arthrodesis 
scapula, pl. scapulae 
locked s. 
snapping sS. 
winging of sS. 
scapular 
sS. approximation test 
s. elevation 
s. flap 
s. graft 
s. ligament 
s. nerve 
s. notch 


s. peroneal atrophy 


E ماد‎ 


شبه الدائرية بحسب شيبينز ‏ 


سے 


طريقة شبسيز 
ل 
خزعة ة افر بحسب د شیر 
شویرمان 
داء شويرمان (التهاب العَظّم 
والغضروف الفقري) ٠‏ 


E 


ا المرقّق ب تحسښت 
شلاین 

بدلّة المرقّق بحسب شلاین 

بدلة امرف د شبه اليد ب فخت 


ka 
چ‎ * 
س‎ 
سو‎ 


E 


a‏ دن 
بدلة الكاحل الثلائية الأسطح 


بحسب شلاین ˆ 


راه دای 
اانه شار جر 

اأرباط السنبّلي بحسب شميسر 
خلل التَعظم الكرُدوسي بحسب 
شمید 

ممسك الوت بحسب شمیت 
عَقَدة شمورل (عيب غير متنظم 
فى حافة الفقر 

شتاندر 

سواقة شتايدر 

قالعة شتايدر 


Schepens hollow silicone 
hemisphere implant 
material 

Schepsis-Leach technique 

Scherisorb dressing 

Scher nail biopsy 

Scheuermann 


S. disease 


S. juvenile kyphosis 
Schink metatarsal 

retraction 
Schirmer test 
Schlein 

S. elbow arthroplasty 


S. elbow prosthesis 

S. semiconstrained elbow 
prosthesis 

S. shoulder positioner 


S. total elbow prosthesis 


S. trisurface ankle 
prosthesis 

Schlesinger 

S. cervical rongeur 

S. punch 

S. sign 
Schmeisser 

S. spica 

S. spica cast 
Schmid metaphyseal 

dyostosis 
Schmidt rod holder 


Schmorl node 


Schneider 
S. driver 
S. extractor 


S. fixation 


فطع العظم الوشاحي بالشكل 
/Z‏ استقصال الوكعة 
الراب الو شاحي بالشکل 7 


ور ا 


أجهزة الضغط المتتابع 


جوارب €$ 
و 0م ے 
انزلاق مشاشة رأس الفخذ 


طريقة سکابيرج - هاربر -آلين 


° ق ر ر ص ومو ت 


تصنيف كسور الهضبة الظنبوبية 
ر 


شوفي 
سك شتريط التو الرضقي 
کک 


طريقة لي ك الرة بسب 
ر 
طريقة شُوفيكر 


ور 3 


تائم ¢ 2 

جدول السلامة العامة 
قَاصلَة شيفيه د 
اشن اشر 


متلازمة د شيه 4 عدیدات 
السكاريدات المخاطية) 


آداة التقييم بحسب شيما 
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sS.Z-osteotomy/ 
bunionectomy 
sS. Z-plasty 
scarred 
SCD 
Sequential Compression 
Device 
SCD stockings 
SCFE 
slipped capital femoral 
epiphysis 
Schaberg-Harper-Allen 
technique 
Schaffer squeeze 
Schanz 


S. angulation osteotomy 


S. brace 
S. collar 
S. collar brace 
S. femoral osteotomy 
S. pin 
S. screw 
Schatzker tibial plateau 
fracture classification 
Schauwecker 
S. patellar tension band 
wire 
S. patellar wiring 
technique 
s. technique 
Schedule 
General Well-Being S. 
Scheffé intervals 


Scheie syndrome 


Schema Assessment 
instrument (SAI) 
schenckii 


Sporothrix s. 


د 


اللوحة الرّازية بحسب شفايتزر 
راجة شوين ن أیر- دين 


0 


سكي 


الثقة الاسكية 


کی 2 


مستت الو فة الاسكة 
ny‏ 
لتت ال 

الورم الدموي لشلل العصب 
الإسكي 

الثلمة الإسكية 

ي 

علامة التو رالإسكي 


السى 


تصوير ومضاني بالإنديوم 111 
بے شی ی 02ر 
تصوير ومضاني مزدوج 


8 0 4 


تصویر ومضاني بالتکنیشیوم 
اللكئي الأطوار 


ےہ و 


وي ة الساق المقصية 


2 


ا 


0 ءردو 


ا 
٤‏ ت لقصل 
مص القَرحية ذو اذرُوة الكليلة 


و 30 ف 


قر الغضروف 
اص الناجي والطوقي 


ا 4 وەه ر 


S. spring plate 
Schwinn Air-Dyne bicycle 
sciatic 

s. foramen 

s. function index (SFT) 

s. nerve 

s. nerve injury 

s. nerve irritation 


s. nerve palsy hematoma 


s. notch 
sS. palsy 
s. tension sign 
sciatica 
science 
epistemology of s. 
exercise sS. 
movement sS. 
occupational sS. 
scintigraphy 
bone s. 
combined s. 
indium-111 s. 
paired s. 


triphase technetium s. 


scissor-leg position 
scissors 
Acufex s. 
adventitial s. 
arthroscopic sS. 
blunt-tip iris sS. 
cartilage s. 
crown and collar s. 
curved s. 
curved Mayo s. 
Deans. 
dissecting sS. 
S. gait 


hook rotary s. 


إیثاق قصل الورك بحسب 


انك 
تھا النقي ست شتایدر 
سے 


ر السمار جب شتایدر 
دوس شتاید ر 


ْک ا 


ا شو بر لى القطيٍ 
ا و 

مناورة شریبر 

ارامات 7 


ا 


TT 


بدلة سك الرعوة الجيلاتينية 


خلية شقان (خلية مغمّدة 
لأألياف العصبية) 
ورم شمان 
ورم شقاني (شفانوم) 
ورم لايا شفان 
ورم شقان الکو لأجيني 
ورم شمان ا لبیٹ 
جھاز الإروآء بحسب شوارتز- 
بلکجواس -مارسینگو ˆ 


ت 


دبوس شفایتزر 


- 616 - 


S. hip arthrodesis 


S. medullary nail 

S. nail driver 

S. pin 

S. rod 
Schnute wedge resection 

technique 
Schober 

S. measurement 

S. method 

S. technique 

S. test 

S. test of lumbar flexion 
Schreiber maneuver 
Schrock procedure 
Schuind external fixation 
Schuknecht 


S. Gelfoam wire prosthesis 


S. Teflon wire piston 
prosthesis 
Schutte shovelnose basket 
Schwachman syndrome 
Schwann 


S. cell 


S. tumor 
schwannoma 
cellular s. 
collagenous s. 
malignant s. 
Schwartz-Blajwas- 
Marcinko irrigation 
system 
Schwartz dorsiflexory 
osteotomy 
Schwartz-Jampel syndrome 
Schweitzer 


S. pin 


قائمة التحقق للأعراض 
اة 90 
قياس ال حتف 
الرخد الجتفى 
جتف المراهقة 
جتف المراهقين الخامض 


e 
ترقی الانْحتاء فی ا لحف‎ 
احتف القطني اتک‎ 


رر 


ی لدان 


ا لحف ذو ا 
ا لجتف الكبير الزدوج 


احتف الانحناء الكبير ارج 
ا لجتف الانحناء الصدري الردوّج 


العلاج بالتنبيه السطلحي 


ر ەور 


الکهربائي للجتف ٴَ 


Monckeberg s. 
multiple s. (MS) 
progressive systemic sS. 
systemic sS. 
sclerotic 
s. line 
sS. segment 
sclerotomal pain 
sclerotome 
SCL-90 R 
Symptoms Checklist 90 
Revised 
scoliometer 
scoliorachitis 
scoliosis 
adolescent s. 
adolescent idiopathic s. 
adult s. 
sS. brace 
S. cast 


Cobb s. 


Cobb measurement of s. 


Cobb method for 
measuring sS. 

compensatory S. 

congenital s. 


s. correction 


s. correction with Dwyer 


cable 
Cotrel s. 
curve progression in sS. 
degenerative s. 
degenerative lumbar s. 
dextrorotary sS. 
double curve s. 
double major s. 
double major curve s. 
double thoracic curve s. 


electrical surface 


stimulation treatment for sS. 


ا 
مص مايو 
مقَص مک 

مقص الهللة 

مص میتزینبوم 
مقاب المسّمار القَصى 
مقَص 2 احة تقو ریم العظًام 
اص الدوار البسبيط 
مص منشاري 
ممص سیسترون 

مق ص القصُ المرع والُنرَلق 
فض الهاو ی ا 


8 


لقص القاطع للسلك 
3% 


وم 
ا 


[مختصر] 
إصابة الحبل الشوكي من دون 


إيثاق الَمصل الزورقي الكبير 
الهلالي ٠‏ 
E‏ 

الصلبة غير اليرقانية 
الله ˆ 
د م بانية للعظم عظمية انشا 
الک 

التهاب العم والنقي الْصَلّب 
کک والتقي الْصَلّب 
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iris S8. 
Mayo s. 
McIndoe s. 
meniscal s. 
Metzenbaum s. 
s. nail drill 
orthopaedic s. 
plain rotary s. 
serrated sS. 
Sistron sS. 
Sistrunk s. 
Slip-N-Snip s. 
Smillie meniscal s. 
Smith s. 
Stephen s. 
straight s. 
suture S. 
wire-cutting S. 
scived incision 


SCIWORA 


spinal cord injury without 


radiographic abnormalities 


SCL 

scaphocapitolunate 
arthrodesis 

sclera, pl. sclerae 
nonicteric sclerae 

scleroderma 

sclerosa osteoblastic 
osteogenic sarcoma 

sclerosing 


s. nonsuppurative osteitis 


s. osteomyelitis 


s. osteomyelitis of Garré 


sclerosis 
amyotrophic lateral s. 
(ALS, AML) 
anterolateral s. (ALS) 


2 
حرر 
ر رو 


حرز جلاسجو للغيبوبة 

حرز الورك بحسب هاريس 

ا ا ر ج و ك رو 
حرز الورك بحسب هاریس -مایو 


حرز وشام الإصابة 
حر الورك بحسب يوا 
حرز کورتزك 
حرز لیشولم 
حرز وخحامة الطرف المشوه 


حرزالورك بحسب مرلي د . 
ا ت 


اوباین 
حرز العجز بحسب أوزويستري 


حرزالرضوح 
القالب الأسكتلندي 


ر 


شريط القولبة للقالب 
الاسكتكدي. ١‏ 


شريط القولة للقالب 
الأسكتلندي 
جھاز بير الطول للقالب 
الأسنکتلّندي 
سكو ت 
ية الرأب الحقاني ب تبث 
کک 


3 ا لقان ET‏ 


ص 


علامة الكل ب الأسكتندي 
فیلم استکشافي 


ت 


Harris s. 

score 
Glasgow Coma S. (GCS) 
Harris hip s. 
Harris-Mayo hip s. 
Injury Severity S. (ISS) 
lowa hip s. 
Kurtzke s. 


Lysholm s. 


Mangled Extremity Severity 


S. (MESS) 
Merle d’ Aubigné hip s. 


Oswestry Disability S. 
Trauma S. 
Scotchcast 


S. casting tape 


S. 2 casting tape 


S. length splinting system 


Scott 


S. glenoplasty technique 


S. humeral splint 


S. posterior glenoplasty 


S. splint 
Scottish Rite 

S. R. brace 

S. R. hip orthosis 


S. R. Hospital spinal 
implant 
S. R. splint 
Scott-RCE osteotomy 
guide 
Scotty dog sign 


scout film 


الكسر مع الجتف 
جتف وظيفي 
جتف جالينوس 


جلف غامض (مَجُهول السّبّب) 


جتف کیج من الَمَط الثاني 

جلف ينج من اللَمَط الرآبع 1 

جنف محدب 

جتف يساري الدورآن 

ا لحت القطني 

الف العصي الحَضَلي 

إطار البضع لجف 

جتف الانحتاء الصدري الأيمن 

ا لجف الصدري الأيمن والقطني 
ا 


ا لجف الصدري الأيمن 
والصدري القَطني الأيسر 


ات الارن الاي 

ا لجتف الصدري القطتي الجهول 
السب 2 
جف الفقار الصدري القطني 
علاج الجتف ٠‏ 

احتف الدوار غير قير الْعَاوض 
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fracture with sS. 

functional sS. 

Galen s. 

hysterical s. 

idiopathic sS. 

infantile s. 

infantile idiopathic s. 

juvenile s. 

juvenile idiopathic s. 

King type Ils. 

King type IV s. 

kyphosing s. 

levorotary s. 

lumbar s. 

neuromuscular sS. 

s. operating frame 

right thoracic curve s. 

right thoracic, left 
lumbar s. 

right thoracic, left 
thoracolumbar s. 

rigid curve s. 

rotational sS. 

structural sS. 

s. surgery 

thoracic sS. 

thoracic curve sS. 

thoracolumbar s. 

thoracolumbar 
idiopathic sS. 

thoracolumbar spine s. 


treatment for S. 


uncompensated rotary sS. 


scoliotic 

S. CUrVe 

s. curve fixation 
ScoliTron instrument 
scope 

Doppler s. 

GOs. 


الآوآّب انى آزئيس 
اللولب الإستقنجي الى آزنيس 


لوب لزج ب بحسب أن 

اللولب الالصعَاطي اوري 

تر الف 

اولب بازيل 

ولب الورك بحسب بازیل 

لولپ بول ٠‏ 

ولب تائي القشرة 

اللا الط 

ولب بوسوورٌث 

الوب الغرابي الترقُوي بحسب 
E‏ 

ا 

ولب الدعامة 


مرد شي ار 


لوب الدعامة الخيطي 
لوب الالضعاط بحسب 
الوب آل بحسب گامیل 
الوب الإسفنجي 

ولب العم الإسقنجي 
لتوب القت ˆ 

ولب الورك المَتّى 

لوب کابیس 

الوب الرسغي الزورقي 
اولب کارل د خیرارد 

وب کوليزون 

لوب الااْضعَاط 

ولب الورك الالضعَاطي 
ولب التلكؤ الالضًاطي 
ضاغط لار ٠‏ 
لوب القع 

الوب القشري 

الوب القشري الإسفنجي 
وب السويقَةٌ بحسب کوترل 
ولب کوفنتري 

الوب لَب التاجي 

لوب صلَيبي الرس 

لوب العظّم الصليبي الرس 


Asnis cannulated s. 

Asnis cannulated 
cancellous sS. 

Aten olecranon sS. 

axial compression sS. 

s. backout 

Basile s. 

Basile hip s. 

Bechtol s. 

bicortical s. 

bone s. 

Bosworth s. 

Bosworth 
coracoclavicular sS. 

s. breakage 

buttress S. 

buttress thread s. 

Calandruccio 


compression sS. 


Campbell cannulated s. 


cancellous s. 
cancellous bone s. 
cannulated s. 
cannulated hip s. 
CAPIS s. 

carpal scaphoid s. 
Carrell-Girard s. 
Collison s. 
compression sS. 
compression hip s. 
compression lag s. 
s. compressor 
cortex S. 


cortical sS. 


cortical cancellous sS. 


Cotrel pedicle s. 
Coventry sS. 
crown drill s. 


cruciate head s. 


cruciate head bone s. 


لیاق القصل لکل الکعب ب بحسب 


راون ٠‏ 
دريئة » شاشة 
الدريئة الأرضية النادرة قَست 
لانکن 
شاشة متجانسة 
شاشة لانكس 
شاشنة مشطو رة 
حر شامل س شامل ( 
ري ISIS‏ 
جس استقصائي 
ر 
لوب جتاحي 
شلك ترصيف انلوب 
نبوت ترصف الوب 
الوب الاسفنجى أا 
اللولت القشري ٠‏ ا 
وب مسي متصَالب 
و لت اللو بحسب آلا 
التوئب الستعرَض ألا 
لَولّب الررك AN۴1‏ 
الكوكب الرَساة 
دليل زَاوية الوب 
توي الوب 
اللَولّب ۸0 
الوب الاسفنجى ۸0 
ولب القسر ۸0 
ولب الَگُر ۸۵ 
ولب التداخل الْعْمّد بحسب 
آرٹ رکس 
لوب إيتاق القصل 
کولب A8۲۴‏ ˆ 
اللو کب الاسفنجی ۸87۴ 
الوب القشر ASIF‏ 
اللاب اس 
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Scoville 
S. curette 
S. retractor 

Scranton transmelleolar 
arthrodesis 

screen 


Fast Lanex rare earth s. 


homogeneous sS. 

Lanex s. 

split s. 

screening 

generic sS. 

ISIS s. 

s. palpation 
screw 

alar s. 

s. alignment bar 

s. alignment rod 

Alta cancellous s. 

Alta cortical s. 


Alta cross-locking s. 


Alta lag s. 

Alta transverse sS. 
AMBI hip s. 
anchor s. 

s. angle guide 

s. angulation 
AOs. 

AO cancellous s. 
AO cortex s. 

AO lag s. 
Arthrex sheathed 
interference sS. 

arthrodesis sS. 
ASIF s. 

ASIF cancellous s. 
ASIF cortical s. 


Asnis sS. 


هربرت -ویبل 
اللوكب السداسى 
الَو ااي 
ولب القلتسوة المشقوبة 
السداسن 
ولب الورك 
ولب الاأاط الوركي 


اللا درا اة 


ركب عدة التجارب الكاأبية 
ولب هومیدیگا ٠ 1٥8‏ 


2 


الوب الحرقففي 

ال الحرققي العجزي 

عرس الوب 

غرز الوب 
يقة غرز اللَولّب 

وب الجف اة حي التکميلي 

لوب التداخل 

ولب بين الشدفتين 

لوب التَلكُو بين الشدفتين 

لوب الحرففة جهاز العَرس 
الشوكي بحسب يزو 

5 ا َك تح - رهانسون 

وب جوز 

لوب کیسمان 

ولب کوستيوك 

ولب التلكَو ڏو العيينة ب تخت 
کریستیانسن 

ولب کوروراکا 

ولب التداحل امهيا بحسب 
کوروراکا 

الوب اللوي 

الوب الوحشي 

لوب لينباخ ˆ 

و لٻ ب 

8 ا ف 

ا 

لوب لورٽز 


hex s. 
hexagonal s. 


hexagonal slot-cap s. 


hip s. 

hip compression sS. 

hollow mill Asnis 
cannulated s. 

hook trial set s. 

Howmedica ICS s. 

iliac s. 

iliosacral s. 

s. implantation 

s. insertion 


s. insertion technique 


Integrity acetabular cup s. 


interference sS. 

interfragmentary sS. 

interfragmentary lag s. 

Isola spinal implant 
system iliac s. 

Jewett pick-up s. 

Johannson lag s. 

Jones sS. 

Kaessmann sS. 

Kostiuk s. 


Kristiansen eyelet lag s. 


Kurosaka s. 

Kurosaka interference- 
fit S. 

lag s. 

lateral s. 

Leinbach s. 

Leinbach olecranon s. 

Leone expansion sS. 

locking s. 

s. loosening 


Lorenzo sS. 
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ولب صليبي ا 

لول عظَّم الرس 

ولب کوبینز 

وکپ 591 

لواب دي موث 

لوب الورك بحسب دي موث 
معاير عمق الوب ٠‏ 

مقیاس عمق الوب 

لولب دییریل 

لوب هربرت مزدوج التحلزن 
ولب دیو -درایفَ 

لوب دوایر 

الوب الفقري بحسب دواير 
الوب الأشي يكي 
الوب الفقري/ العجز بالجهاز 
العدل بحسب إدواردز ٠‏ 
ولب إجرس 

الوب الصندق 

تفبيت الشاشة باللوّب 

لوب قابيانَ 

الوب الغليني لرأس القخذ 
بیت اللو لب 

شوق الوب الْمَنّى 

ولب الجسم الغريب 

لوب جکلر 

لوب جلاسجو 

جلاس - بیسین 

لوب التثبيت ال حقاني 

الوب الشوكي بحسب هال 
و کب هاملتون ˆ 

رس الوب 

ولب هيك 

لولت الكو بحسب هندرسون 


2 


لوب هبرت 
کولب ا 
ر ا 


a‏ يرت 


cruciform sS. 

cruciform head bone s. 
Cubbins s. 

DDTs. 

DeMuth s. 

DeMuth hip s. 

s. depth calibrator 

s. depth gauge 

sS. design 


Deyerle s. 


double-threaded Herbert s. 


Duo-Drive s. 
Dwyer s. 


Dwyer spinal s. 


Dynamic condylar s. (DCS) 


Edwards modular system 
spinal/ sacral s. 

Eggers s. 

encased s. 

s. epiphysiodesis 

expansion sS. 

Fabian s. 

femoral head cork s. 

s. fixation 

flutes of cannulated s. 

foreign body s. 

Geckler s. 

Glasgow s. 

Glass-Bessen 
transfixion sS. 

glenoid fixation s. 

Hall spinal s. 

Hamilton s. 

s. head 

Heck s. 

Henderson lag s. 

Herbert s. 

Herbert bone s. 

Herbert scaphoid s. 


Herbert-Whipple bone s. 


لواب التلح 

وب راي 

ولب خيطي معکوس 

وب رشاردز 

وب الورك الَضَعطي التقليدي 


اللَولّب الضغطى بحسب 
ریتشاردز 


وگب الَاً لَك بحسب ریتشاردز 
ولب تحت الى لَعَنكَبوتية بحسب 
زتتشمونة 
لوأب السويقة الصَلّب 

3o ور‎ P: 


ولب روکوود 
لوت الكتف بحسب روکوود 


و س مق 


اولب روسل -تایلور 

ولب عجزي 

لوب جاح العجز 

لوأب سويقة العجز 

لوب شانتز 

ولب سکودیري 

ولب ذاتي البرّل 

لوب الم الذاتي البرّل 
لوب بير 

ولت العَظم ب بحسب شلتو ن 
لولت شير مان 

لول العظم بحسب شیرمان 
ولب سیمونز 

الوب آلشوكي الُردوج الثَقّب 
وگب سیمونز-مارتین 
ولب انزلکقي ١‏ 

آوآب الورك الضغطي الانزلاقي 
لوب دو راقن کروية 

لو لٻ إسفنجي 

بیت لكو 

لوکپ فُولاذي مقاوم لاصداً 
وب ستيفي 

تلف اللوکبّ 

لوب سترایکر 


pull s. 

Rays. 

reverse-threaded s. 

Richards s. 

Richards classic 
compression hip s. 


Richards compression sS. 


Richards lag s. 


Richmond subarachnoid s. 


rigid pedicle s. 

Rockwood s. 

Rockwood shoulder s. 

Russell-Taylor s. 

sacral s. 

sacral alar s. 

sacral pedicle s. 

Schanz s. 

Scuderi s. 

self-tapping sS. 

self-tapping bone s. 

Set S8. 

Shelton bone s. 

Sherman s. 

Sherman bone s. 

Simmons sS. 

Simmons double-hole 
spinal s. 

Simmons-Martin sS. 

sliding s. 

sliding compression hip s. 

spherical headed s. 

spongiosa sS. 

s. stabilization 

stainless steel s. 

Steffee s. 

s. stripout 

Stryker s. 

Stryker lag s. 
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الوب السوقي القطلي 

لول لاندهولّم ٤‏ 

الوب السوقي بسب لوكو 
اللولب الآلي 

اللَولب الكعبي 


ا 

لوب مارتين 

رلت العم الفكى السفّلِ 
والوجهي َ 


لوب مَك لُوخلن 

لوب مَك لُوخلن الرسغي 
الزورقي 

كولب إنسي ثتائي القشرة 

الوب وحيد القشرة الإْسية 

لول الانضخاط المحوري 
اش مدو 

رکب ۸0 الأصغر 

لوب موبرج 

الوب الثتائي الطور بحسب 
موريس 

لوب موردیان 

ولب وفلد 

لوب نولوك 

تولب بزل ل عَيرالذاتي 

ا ازع بحسب بّلکس 

ولب بار 

اللولب السويقي 

آوآب بیرفکسیشن 

آوآب فیلیبس 

لولب الرأاس بحسب فيليبس 

لوب الرس | 
فیلیبس 

نَقطة اللَولّب بحسب بيلوت 

اسلوب صفيحة اللَولّب 

ا ر الوب قبل 
الحراحة 

وب التداخمل ای بحسب 
بروبیل 


ەر ت 
دل یحسب 


lumbar pedicle s. 
Lundholm s. 
Luque pedicle s. 
machine s. 
malleolar s. 
Marion s. 

Martin s. 


maxillofacial bone s. 


McLaughlin s. 

McLaughlin carpal 
scaphoid s. 

medial bicortical s. 

medial unicortical s. 

Medoff axial 
compression sS. 

mini AO s. 

Moberg s. 

Morris biphase s. 


Mouradian s. 


Neufeld s. 


NoLok s. 
non-self-tapping s. 
Ormandy s. 

Palex expansion s. 
Palmer s. 

pedicle s. 
PerFixation s. 
Phillips s. 

Phillips head s. 


Phillips recessed head s. 


Pilot point s. 

s. plate approach 

polylactide s. 

S. position perioperative 
monitoring 

Propel cannulated 


interference sS. 


زیر 
لوب زویزر 
التقبيت باللوًب والصفيحة 
التفبيت باللولّب والسلك 
ET‏ 


ہے وو 


مفك أوثوماتيکي 


دورسي 
مك على الطراز الأوروبي 
ما“ ڏاتي التثبيت حنست فلت 
مفكاهال ˆ 
افك و ا صالب الثقيل 


ور وو 


و ووو ت 


مفك جونسون 

مفكٴ کن 

مَك لکن 

امك ذو الشقب التَصالب 


مفكلوك-إت 
الك كو الل ا مال 


ہہ اوەر 


مك مزدوج الشقّب ذو الوب 
لوك 


کک 


د ی ا 


- بوذت 
مك الاس فلن 


hip s. 

Zuelzer s. 
screw-and-plate fixation 
screw-and-wire fixation 
screwdriver 

Allen-headed s. 

automatic sS. 

Becker s. 

CAPIS s. 

Cardan s. 

Children’s Hospital s. 

Collison s. 

cross-slot s. 

cruciform sS. 

Cubbins s. 

Cubbins bone s. 

DePuy s. 

Dorsey s. 


Dorsey screw-holding s. 


European-style s. 
Flatt self-retaining s. 
Halls. 

heavy cross-slot s. 
hexhead s. 

Johnson s. 

Kens. 

Lanes. 


light cross-slot s. 


Lok-it s. 


Lok-screw sS. 


Lok-screw double-slot s. 


Massie s. 
Master s. 
Moore-Blount s. 
Phillips s. 
Phillips head s. 


plain s. 
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و 


لوب السويقة يقة الصدرية العلوية 
لوب إسفنجي سوپسري 
ولب سینشسں 

کرا ار ا ی 
صنبور الوب 

لول انار 

لوب السويقة ة الصدرية ية القطنية 
وب ٿورنتون 

ولت إسفنجي محَلرّن 

لوب تُرونتون 

ولب الإبهام 

ذروة الوب 

ولب التيتانيوم 

ولب العَظم الإسفجي بحسب 
ا 

لوب طَعَم العَظم بحسب تويٺلي 
ولب تونسند - جیلفیلان 
ولب مساك الجر ٠‏ 

ارب اون ااال 

الكوكب الوب ˆ 

لوب خادل السويقة 

لوب مستعرض 

كولب السويقة المنَرّث 

)1SR8( لودب‎ 

ولب سويقَة بحسب (R14؟1)‏ 
لولتاسوقة وة آل لیب 

ر إحكام القحج-الأروّح 
ا 

ولب فینابل -ستوك 
و 
رب دار 

کولب ضغطي ۷1٣‏ 

لوتب قاجنر- شانتز 

وب خشبي 

اولب وودروف 

ولب يوان 

ولب زر 

ولب الورك الضعطي بحسب 


superior thoracic pedicle s. 


Swiss cancellous s. 

Synthes s. 

Synthes compression 
hip s. 

s. tap 

Thatcher s. 

thoracolumbar pedicle s. 

Thornton sS. 

threaded cancellous s. 

Thronton sS. 

thumb s. 

s. tip 

titanium sS. 

Tivanium cancellous 
bone s. 

Townley s. 

Townley bone graft s. 

Townsend-Gilfillan s. 

traction tongs sS. 

transarticular s. 

transfixion sS. 

transpedicular s. 

transverse S. 

triangulated pedicle s. 

TSRH s. 

TSRH pedicle s. 

tulip pedicle s. 


varus-valgus adjustment sS. 


Venable s. 
Venable-Stuck s. 
Virgin hip s. 
Vitallium s. 

VLC compression sS. 
Wagner-Schanz s. 
wood s., woodscrew 
Woodruff s. 

Yuan s. 

Zimmer sS. 


Zimmer compression 


[مختصر] 
فوق اللقمي -فوق الرضفي 


سکودري 


إجراءات سكودري 


ا 
التحت الْماط بحسب كنسايز 
سكينة الَضْتَ 


عصابة عديدة الأطْرَاف 
مسك عديد الأطراف 
البنّع (عوز القيتامين )١‏ 


الطَرف ألتاتم 
حاصتة القالب سيل - تايت 
ا 
رقاء عظمانی 
إصبع القدم الکبیر لاقب (الحاد) 
ا 
معد السيارّة 
مقعد السَيارّة بحسب كاري 
معد السيارة بحسب دريم رايد 
معد حامل اسي 
مقعد الاستيضاع للَقّويم 
معد السيارة ارح رولو کين 
معد سناج 


SC-SP 
supracondylar- 
suprapatellar 
Scuderi 
S. procedure 
S. screw 
S. technique 
Scuder repair 
sculp 
Concise cementing sS. 
sS. knife 
scultetus 
s. bandage 
s. binder 
scurvy 
s. line 
Scutan temporary splint 
material 
SD 
shoulder disarticulation 
SDD 
sterile dry dressing 
SDR 
surgical dressing room 
Seaber forceps 
seal limb 
Seal-Tight cast protector 
seam 
osteoid sS. 
searching big toe 
seat 
s.belt 
car s8. 
Carrie car sS. 
Dream Ride car s. 


ischial-bearing s. 


Orthopedic Positioning S. 


Renolux convertible car s. 


Snug s. 


اھ 
مفك ریتشاردز فیلیبس 
کا کر ص 

ریحتر 
2 ر 


مفك ذاتي التنبيت 


مك شالکروس 

مَك شیرمان 

مفك رشان رن 

5 م ر و‎ Rk 
افك ذو الشقب التصالبى المفرد‎ 


£2 


الك ذو الشقب لمرد 


مك مولر اف 


مقط مسك الوب 


ليه توطين الوب 


ولب لجف ال حي ا كرفي 


مبرل سکرو -لوك 


صفيحة الوب 

صفيحة الكولب الالحشارية 
E TEES‏ 
ٻحسبازیر ٣ ٠‏ 


البتاء الالضعاطي لوب في 


الوب 


Richards Phillips s. 
Richter s. 
Richter bone s. 
self-retaining sS. 
Shallcross s. 
Sherman s. 
Sherman-Pierce s. 
single cross-slot s. 
single-slot s. 
skull plate s. 
straight hex s. 
Stryker s. 
torque sS. 
Trinkle s. 
Universal s. 
Universal hex s. 
V. Mueller s. 
White s. 
Williams s. 
Woodruff s. 
Zimmer sS. 
serew-holding forceps 
screw-home mechanism 
screw-in ceramic 
acetabular cup 
Screw-Lok tap 
serew-plate 
Calandruccio 
impaction S.-p. 


Zimmer impaction s.-p. 


scerew-to-Screw 
compression construct 
serub 
Betadine s. 
Hibiclens s. 
SCS 
spinal canal stenosis 


SCSP 


فوق اللقمي -فوق الرضفي supracondylar-suprapatellar‏ 
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و رار و 
الظَّهرى بحسب سدون 
خ 2 
تعدیل سدون 
ا 3 
یمه سدوںل 
ا 
فعيد » فعدة 
E‏ 
طراز الحياة القعيد 
نة قعيدة 
و ا 
قعيد 


قطعة فقارية 

القطعة الْتحركة الفقرية 
o.‏ 

الشريان القطعي 

البتاء الانضعَاطى القطعى 

العوز القطعي - 

الحتّل الوظبفي القطلعي 

التثبيت القطعى 

الطحم القطعي 

فرط التمديد القطعي 

استعمال الأدوات القطعة 

الْستوى القطعي َ 

التحرك القطعى 

اختبار التَحَرد القطعي 

امال ارات ال 


املع ة 


طنم لر المي 
کسر سیجوند 
ساز يدال 


S. dorsal spine 
costotransversectomy 

S. modification 

S. technique 
sedentary 

s. lifestyle 

s. occupation 

s. work 
sedimentation (sed) 
sedimentation rate 

erythrocyte s. r. (ESR) 
Seeburger implant 
segment 

apical s. 

central s. 

motion sS. 

relation to subadjacent s.’s 

sacral s. 

sclerotic S. 

spinal s. 

vertebral s. 

vertebral motion s. 
segmental 

S. artery 

s. bone loss 

s. compression construct 

s. deficiency 

s. dysfunction 

s. fixation 

s. graft 

s. hyperextension 

s. instrumentation 

s. level 

s. mobility 

s. mobility testing 

s. spinal instrumentation 

(SSD 

s. tendon graft 

Segond fracture 


Seidal nail 


القعد الخاص 

مقع الستارة سلکاسنت 
جلو جا 

جلوس خاص 

ختبار الجذور الجلسة 


انى » تانيةَ 
الفقرة الرقبية اللانية 
دورة لكل تانية 


التاتوية 
الَانوية العقبية 
ٿاتوي 


اتنام العَظم التَاتوي 

الكسر الثاّوي 

متلازمة الشوكة الور كك النَانوية 

اة الزنادية العضية اللغافية 

٠ الاي‎ 

وق کو و 

تكهف النخاع التالي للرضح 
الٿاتوي 


Special S. 
Spelcast car s. 
seated 
properly s. 
S. rOOt test 
seating 
s. chisel 
trial s. 
Seattle foot prosthesis 
sebaceous 
S. cyst 
second 
s. cervical vertebra 
cycles per s. (cps, c/sec) 
sS. toe 
secondarius 
calcaneus sS. 
secondary 
sS. bone union 
s. closure 
s. fracture 
sS. hip-spine syndrome 
s. myofascial trigger 
point 
s. posttraumatic 
syringomyelia 
s. stabilizer 


seconds 


فوة التيار بالمیلى أمبير لكل تانية milliamperage X s. (MAS)‏ 


شع »قلع 
قطع العارضة 
قط المارضة العقيّة الزوركية 


ت * 


ه2 ‌ ٍ ّ 
اختبار الدرهم بحسب سدون 


- 624 - 


section 
bars. 
calcaneonavicular bar sS. 
sectioning 
sequential s. 
sed 
sedimentation sed rate 
sedation 
Seddon 
S. classification 


S. coin test 


مقط مسك العَظّم الذاتي التثبيت s.-r. bone-holding forceps‏ 


مقاط ڏاتي التثبيت s.-r. clamp‏ 

مبعاد ڏاتي البيّت s.-T. retractor‏ 

فك ڏاتي التثبيت s.-r. screwdriver‏ 
ا ذاتي البري self-tapering pin‏ 
تي البر 5 self-tapping‏ 


S.-t. bone screw 


لوب العَظم الذاتي البرّل 
ت ت 


ا 


-فرانك. -جونسون 


S.-t. SCrEW 
Sell-Frank-Johnson 


extensor shift technique 


مناورة سيليك Sellick maneuver‏ 
ملقَاط مسك العظم ب بحسب Semb bone-holding clamp aw‏ 
نت مید semiconstrained‏ 


بدلة الركبة نصف الميدة 
بدلة نصف مقيدة 
رأب المرقق الكامل نصف اليد 
بدلة الركبة الثلاة الأحاز ن صف 


s. knee prosthesis 
s. prosthesis 
s. total elbow arthroplasty 


s. tricompartmental knee 


الَمَيدة prosthesis‏ 
تو ا 
وضعية شبيهة بوضعية فاولر semi-Fowler position‏ 


semilunar bone 


هلالی semilunaris‏ 
اللاي linea s.‏ 
تة التصف (عضلة) semimembranosus‏ 
ا جرآاب غشائة النصف s. bursitis‏ 
مر کت غشائة الصف ˆ s. complex‏ 
العضلة الغشائية الصف s. muscle‏ 
التهاب وتر غشائة النصف s. tendinitis‏ 
و غشائة الصف ˆ s. tendon‏ 
تش بضع الوترَ انر رق الت الصف semiopen sliding tenotomy‏ 
نصف صمل لضف لت semirigid‏ 
ا صلب s. orthosis‏ 
فو َع نصف صلب s. shell‏ 
وترية الصف (عضلة) semitendinosus‏ 
العضلة الور الصف s. muscle‏ 


إجراءات وترية الصف 
ية وترية النصف 

وتر وتَرية النصف 

قل وتر وتَريّة النصف 


خياطة وتر وتَريّة الصف 
عم التاحلة ووترية النصْف 


s. procedure 

s. technique 

s. tendon 

s. tendon transfer 
s. tenodesis 


semitendinosus-gracilis 


لذ 

سیبی ۴۸1 

سلاکوفتش 
إجرآءات سلاکوفتش 
إجراءات سلاکوفتش للقدم 
الروحاء السطحة 

انتقَاء 


اء صقیحة 
ا 

ا 
بضع الجذر حلفي الانتقائى 


ی ا 


الالتحام الصدر ي الانتقائي 
انار الصدري الاشقائی 
اء ها الك . ٠“‏ 


الاسفين الأروّح الأفحج الذاتي 
الالتصاق 
استیدال الو ر كو القخذ الذاتي 


کک سە 3 


٠ التمقصل‎ 


ررك الخرفية الذاتية احمل 


بدكة الورك بُونيفر سال الذاتية 


o 3 


التمرگز 
مكثور ذاتي الشقَاء 
إصابة محرضة ذاتاً 
o27‏ 


جح ناري من د بندقية ة ذاتية 
التسديد 


مسار ذاتي الانحباس 
جج ذاتي 
2 سي ادو لب الذاتي الدع 
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Seidel bone-holding clamp 
Seinsheimer classification 
of femoral fracture 
Seipi FAL 
seizure 
oxygen sS. 
Selakovich 
S. procedure 
S. procedure for pes valgo 
planus 
selection 
bone plate s. 
Edwards modular system 
construct S. 
selective 
s. posterior rhizotomy 
(SPR) 
s. thoracic fusion 
s. thoracic spine fusion 
Select shoulder system 
self-adhering varus/valgus 


wedge 


self-articulating femoral hip 


replacement (SAF, SAF 
hip replacement) 
self-bearing ceramic hip 
prosthesis 
self-broaching 
sS.-b. nail 
S.-b. pin 
self-centering Universal 
hip prosthesis 
self-curing polymer 
self-induced injury 
self-inflicted gunshot 
wound 
self-locking nail 
self-mutilation 
self-propelling wheelchair 


self-retaining 


کامن الفعلَ العصبي | خسو 


وه س 


سرعة التوصيل العصبي الحسي 


الكمون الأعظّمى الحسى 
اعتلال الأعصاب الحسية 
کامن حسي 


sense 

joint position s. (JPS) 

position sS. 
sensibility 

s. recovery sequence 
sensitometer 


Poppen ridge s. 


sensor 
Richmond subarachnoid 
SCrEW S. 


Servo Pro force s. 


Sensorcaine 
sensorineural (var. of 

sensory/neural) 

s. abnormality 
sensory 

s. awareness 

sS. component 

s. deficit 

s. delay 

s. evoked potential 

s. examination 

s. fascicle 

s. function 

s. impairment 

s. integration 

s. latency 

S. loss 

s. or motor deficit 

s. nerve 

s. nerve action potential 

(SNAP) 
s. nerve conduction 
velocity 

s. peak latency 

s. polyneuropathy 

s. potential 


s. registration 


3o8 


أنبوبى النصف 

ا 

صفيحة الالضعاط الأنبوبية 
الصف ٠‏ 

صفيحة ألبوبية النصْف 

الط الاحادی بحسب سيمين 

اختبار ضغط الَبْط الأحادي 
ب سیمیس - ف ين 

اختبار حيط الأحادي بحسب 


یں 2 یں 
ے ٤‏ وور ې اوو 
تحرير رباعية الرؤوس بحسب 
سنجوبتا 
الأبهم الأروّح الشيخوخي 
4 
مجو حى 
داء الماصل الشيخوخى 
سین 
صفيحَة سين 
مبعاد ا 
چ ور س 
احساس آسر 


آلدورآن والاحساس العضلى 
احساس مََاقص 

احساس الاستقبال اخارجی 
احساس الآمس الخقيف 
احساس حول الشَرَج 


عودة الاحساس 


graft 
semitubular 
s. blade plate 


s. compression plate 


sS. plate 
Semmes- Weinstein 


S.-W. monofilament 


S.-W. monofilament 
pressure test 


S.-W. monofilament test 


senescence 
senescent cell 
Sengupta quadriceps 
release 
senile hallux valgus 
senilis 
malum coxae s. 
Senn 
S. plate 
S. retractor 
sensation 
altered s. 
catching sS. 
circulation, muscle sS. 
(CMS) 
diminished s. 
exteroceptive sS. 
light touch s. 
perianal s. 
perineal s. 
phantom s. 
pinprick s. 
return Of S. 
sharp s. 
shocklike s. 
touch sS. 


vibration sS. 


تتا « تسلسلی 
سوقّاء الاأضخاط الهوائي 


التتابُعی 


بسط » دورآن خارجی 


ر 


الت سال 
القالب الإسفينى التسلسل 


و ر م 


e 
٠ ةالصل‎ 
اهاب القصل الإجابي الصْل‎ 
الی تتو ا‎ 
العصبونًات السيروتونينية العول‎ 
سیروتونين (5- هيدر وکسي‎ 
نربتوفان)‎ 


ور ر 


CES 


sequential‏ استجابة حسية 
s. pneumatic compression‏ حب حر رک 
boot‏ 
s. sectioning‏ حسی عصبی 


sequestered disk 


sequestra (pl. of 


sequestrum)‏ إيتاق الصل الثلائى بحسب 
sequestrated disk‏ سو فرت 1 


sequestration‏ [مختصرا] 
sequestrectomy‏ 
sequestrum, pl. sequestra‏ 
avascular sS.‏ 
kissing sS.‏ 
SER‏ 
supination-external rotation‏ 


AC فصل القصل‎ Serafin technique 


اه القصل الأخرمى الترفوي 
٥‏ رە م" 


فصل كتلة ا فصل 


serendipity view in 


shoulder radiography‏ درجة الفصل 
serial‏ فصل صفَاحی 
s. casting‏ فصل خلكل الشاشة 


s. wedge cast 


series‏ فاصل العصب 
Davis s.‏ فاصل الحصَب بحسب ساش 
lumbosacral s.‏ اتان 


Valpar component work 


1 إتانی‎ sample s. 
التهّاب الفصل الإلتَ نی‎ “¬ Series-Il humeral head 
التھاب الجراب الانتاتی‎ SER-V fracture 
صب 0 ەر‎ 
مفصل الإصبع الإنتاني‎ 
a. 7 

seroma‏ الركبة الإنتانية 

seronegative‏ التخر الانتانى 

و س £ س 
s. arthritis‏ سبحة سبتوبال 
seronegativity‏ حاجز 


seropositive arthritis 
serosanguineous 
serotonergic neuron 


serotonin (5-HT)‏ عقبو ل » عقابيل 


serpentine 
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S. TFESPONSE 
sensory motor, 

sensorimotor 
sensory/neural, 

sensorineural 
sentinel fracture 


Seoffert triple arthrodesis 


SEP 
somatosensory evoked 
potential long-latency 
microneurography 


midlatency SEP 


separation 

AC joint s. 

acromioclavicular sS. 

articular mass sS. 

degree of s. 

lamellar s. 

transepiphyseal s. 
separator 

nerve sS. 

Sach nerve s. 
sepsis 
Septacin implant 
septic 

s. arthritis 

sS. bursitis 

s. finger joint 

s. knee 

sS. necrosis 
Septobal beads 
septum 

intermuscular sS. 
Sequeira-Khanuja 

modification 
sequela, pl. sequelae 
sequence 


sensibility recovery sS. 


للاطۍ 
ې o‏ و ك ت oo‏ 
منزعه » شتل يجېر ؛ نجیر 
طاتّم »رتل 
طاقم تجريبي حقي 
طاقّم المرٴصاف الكفافى 
و م 
الألومنيومي 
زاوية الالْحرآاف 
زاوية الحرآف إصبع القدم 
مجموعة الشدقة الصغيرة وت 
مجموعة تصليح الکتف بحسب 
بانکارٌت 


مجموعة مثْقّب العظم 


مجموعة خزعة الفَقار بحسب 
کرات 
E‏ 


ر 


ا 


کی ورك 


E 


ستاد الورك بحسب ستون 


ضابط » منضد 
ضابط حشوة الع 
2 
داء سیفر 
تعديل سيفر لطريقة فيربانك 


sessile 


set 


acetabular trial s. 

aluminum contouring 
template s. 

s. angle 

s. angle of toes 

AO minifragment s. 

Bankart shoulder 
repair sS. 

bone drill s. 


Craig vertebral biopsy sS. 


Entrex small joint 


arthroscopy instrument sS. 


Henning instrument s. 


Hollywood bed extension 
hook s. 

LIDO lift and work s. 

nail s. 


Rousek extraction sS. 


S. SCIEW 


Stille bone drill s. 


Stille-pattern trephine and 
bone drill s. 
volumeter sS. 
set-hold adjustment 
Seton hip brace 
setter 
bone plug s. 
Sever 


S. disease 


S. modification of Fairbank 


technique 
severance 


SEeVEre S. 


طوق الرغوة ال 


الفعل المنشاري 
السكبنة الدقيقة لطع النشارية ية 


زر 


مقص منشازتي 
السراتيه ابل (جرثومة) 


0 
8“ 


تشرشر 

سراتو 

دوس الساعد بحسب سراتو 
نبوت الساعد ب بحست سراتو 


ی 


نبوت سراتو ٠‏ 
رھ ٣‏ 0 


مشرشر › منشاري 

السديلة المنشارية ا 

العضلة المنشارية الأمامية 
TT‏ 

٠ ٠ السرترالين‎ 

ا 

التركيز اليد للجراثيم الصنلي 


کالسيو م اصل 
جهاز الإحساس القوي بحسب 
سیرفو برو 


التهاب العظام السمْسماتية 
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s. foam collar 
sS. foot 
sS. incision 
sS. plate 
serpiginosum 
angioma sS. 
serrated 
s. action potential 
s. fine-cutting knife 
S. SCISSOFS 
Serratia marcescens 
serration 
Serrato 
S. forearm pin 
S. forearm rod 
S. rod 
serratus 
s. anterior flap 
s. anterior muscle 
s. anterior paralysis 
sertraline 
serum 
sS. bactericidal 
concentration 
s. calcium 


Servo Pro force sensor 


sesamoid 
accessory S. 
bipartite s. 
bipartite tibial s. 
sS. bone 
fibular s. 
hallucal s. 
s. injury 
tibial s. 
sesamoidectomy 
fibular s. 
lateral s. 


sesamoiditis 


ساق 

المقوار المستدق ا القاس 
کا E‏ 
مع ساق زمر -هدسون 
شذابة المهمازمع ساق زر 
و 3o‏ 2 


هدسون 


قور المبشري التَمَط مع ساق 


الشكل العائلى 


مشاركة تحميل الحهاز المعدل 


بحسب إدواردز 


الشضن دو اة الاد 
ف ار ٠‏ 
سا اد الا 
شارارد 
التقل املف بحسب شارارد 
بم ا د شارارد 
بدلة شارارد-ترينتاني 


استئصال الحداب من دَمط 
شارارد 

شبكة استيضاع القَدّم بحسب 
شار -تك 


shank 
Bi-Metric tapered reamer 
with Zimmer-Hudson s. 
calcar trimmer with 
Zimmer-Hudson s. 
grater-type reamer with 
Zimmer-Hudson s. 
steel s. 
taper with Zimmer s. 
Zimmer-Hudson s. 
Shanz 
S. dressing 
S. pin 
shape 
Erlenmeyer-flask s. 
familial s. 
Sharbaro driver 
sharing 
Edwards modular system 
load s. 
sharp 
sS. dissection 
S. retractor 
s. sensation 
S. t(rOCar 
s. worm hook 
Sharpey fiber 
sharp-pointed wire 
Sharrard 
S. posterior transfer 
S. transfer technique 
Sharrard-Trentani 
prosthesis 
Sharrard-type 
kyphectomy 
Shar-Tek foot positioning 
grid 
shave biopsy 
shaver 


automated s. 


severe وح‎ 


داء القرص السکسی الوخيم s. degenerative disk disease‏ 
حتف الخدابي الوّحيم ٠‏ 


s. kyphoscoliosis 


النْحتى الصدّري الصَلّب الوّحيم 


s. rigid thoracic curve 
s. severance 
Severin classification 
Sever-L’Episcopo 
S.-L. repair 
S.-L. repair of shoulder 


[مختصر] SEWHO‏ 
مقوآم الكتف والمرفق و العصم shoulder-elbow-wrist-hand‏ 
والید orthosis‏ 
هرمو ن خن sex hormone‏ 
حتل العذ ارط با لجنس sex-linked muscular‏ 

dystrophy 
SFEMG [مختَصر]‎ 
single fiber طط کھربة اللّف العضلى‎ 
electromyography ٤ 
SFI [مختَصر]‎ 


مسب الوظيفة الإسكية sciatic function index‏ 
ا 
شق السديلة بالشكل 5S‏ 


غرسة إصبع القدم بحسب 


S-flap incision 


Sgarlato toe implant 


سجارلانو 

shadow ظر‎ 

elliptical overlap s. ظلٴإهلیلجی متشابك‎ 
s. shield َ درْع ظلّي‎ 

shaft ّ جدل‎ 
Cloward drill s. اف بحسب كلو وارد‎ 0 
distal third of s. الث القاصى للجدل‎ 
femoral s. 1 جسم الخد‎ 
s. fracture کسر الجذل‎ 
middle third of s. المغلّث الاَوْسط للجدذل‎ 
ministem sS. جسم الجذع الصعّر‎ 
neck s. جسم الرقبة‎ 
patellar reamer s. جسم مقوار الرضفة‎ 


proximal s. الجسم آلداني‎ 


اثلث الداتى للجدل 


proximal third of s. 


° و مور 
أ ة radial s.‏ 
لكعبرة 
مفك شالکروس Shallcross screwdriver‏ 


التهاب الزليل ميدي الصطبغ 


لغمد الور 

عمد اسيم 

المد الرليلى 

غمد الور 

المد الوتّري الزليلي 
السكينة الْغْمَدَةَ ٠‏ 
بد الرکبة بحسب شیهان 
ملاءة 


ملاءة الطرف السقلى بحسب 


بریر 
2 ےه ا 
ملاءة فت البطن 
ر 
ملاءة ارتولين 
PPT öe‏ 

ص 


ملاءة معقمة 


کسوة 
كسلوة السيل5سنيك 


a 


رآب الح والرفً 
رف ومر 

و ا 

الرف ا 
الرف الرذ ضفو 


جم 


محارة » صدفة قشرة 


طم سوي محري 

مخارة الرداة 

مادة الغرسة الحارية 
ما ا 

محارة صف اة 

محَارَة القخذ 

محارة الححون تحمنت أو 
تشر الغضروف ˆ٠‏ 

شلتون 

لوب العَظم بحسب شلتون 
لضفت کسر المخد تحت 


pigmented nodular 
synovitis of tendon s. 
rectus S. 
synovial s. 
tendon s. 
tenosynovial s. 
sheathed knife 
Sheehan knee prosthesis 


sheet 


Barrier lower extremity sS. 


laparotomy sS. 

Ortholen s. 

PPTs. 

sterile s. 
Sheeting 

Silastic s. 

sterile s. 
Sheffield 

S. hand elevator 

S. support 
shelf 

s. acetabuloplasty 

Blumer s. 

s. flexion 

lateral s. 

medial s. 

patellar s. 
shell 

s. allograft 

calf s. 

s. implant material 

protrusiO S. 

semirigid sS. 

thigh s. 

Unna paste s. 
shelling off of cartilage 
Shelton 

S. bone screw 


S. femoral fracture 


ت 


غمد وتر مثنية الأصابع 


المد اللفافي 
الغمد الليفي العظمي 
غتمداالوتر 


ا 


قد العضلة 
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cutting sS. 
Dyonics s. 
motorized meniscal s. 
motorized suction sS. 
synovial s. 
shaving 
arthroscopic sS. 
femoral condylar s. 
sS. system 
Shea 
S. drill 
S. prosthesis placement 
instrument 
shear 
anterior S. 
s. fracture 
lateral s. 
s. strain 
S. stress 
sS. test 
s. testing 
vertical s. (VS) 


shearing injuy 


Shearing posterior chamber 


implant material 
shears 

Brunn plaster s. 

Esmarch plaster s. 

Hercules plaster s. 

Sauerbruch rib s. 

Stille plaster s. 
sheath 

arthroscope sS. 

carotid sS. 

digital s. 

digital flexor tendon s. 

fascia sS. 

fibroosseous sS. 

flexor tendon s. 


muscle sS. 


رَيّحَان وحشي للحَوض 
رَيحان الأخمَص 
رَيّحان حَجم البلازما 
عکس الرَيَحَان الصائر 
علامة الزيحان 

اختبار الرَيحَان 


رر کک رە 


زیحان مدوري 


الإصابة بالهربس النطاقي 
خد الوت 
طريقة ق ان کباب 


ې 


صدمة 
امتصاص الصدمة 


کو سر 


صدمة خادعة 
كم مة قلبية انشا 


کی و 


MS 


صدمة طو ر الوقفة ففة البدلية 
صدمة تُخاعية 


شال الصدمة 
کک و عائية انشا 


ہ٥‎ 


و0 


منتعل 
منتعل اطي 
حذاء 
خلا بیباکس 


لا تفن 


وسادة مهّماز العقبي في الحذاء 


كعكة الحذاء 


ا دو قاعدة عريضة 
سط الحذاء 

حشوة الحذاء 

وسادة عقب الحذاء 


لاب مرتفع | لعقّب 


pelvic lateral s. 
plantar s. 
plasma volume s. 
reverse pivot S. 
sS. sign 
sS. test 
trochanteric sS. 
Shifter 
AliMed Conductive 
Patient S. 
shifting 
vessel s. 
shingling 
shin splint 
shish kebab technique 
shock 
s. absorption 
s. artifact 
cardiogenic sS. 
hypovolemic s. 


neurogenic sS. 


prosthetic stance phase s. 


spinal s. 

s. treatment 

vasogenic sS. 
shocklike sensation 
shod 

rubber s. 
shoe 

Bebax s. 

Bevin s. 

calcaneal spur pad in s. 

s. cookie 

cut-out S. 

Darco s. 

extended-counter sS. 

s. extension 

s. filler 

s. heel pad 

high heel s. 


اختبار الاحصار بحسب شیرمان 


س e‏ شیرمان 


classification 
shelving 
Shenton line 
Shepherd fracture 
shepherd’s crook deformity 
Sherfee prosthesis 
Sherk-Probst 


S.-P. percutaneous pinning 


S.-P. technique 
Sherman 

S. block test 
S. bone plate 
S. bone screw 
S. plate 
S. screw 

S. screwdriver 
Sherman-Pierce 

screwdriver 
Sherman-Stille drill 
Sherrington law 
shiatsu 
shield 

arthroscopic sS. 


contact S. 


دع التماس احمول ليزاء جهاز Nolan system collimator‏ 


نولان 
دع الظل 
دع التماس الحمول مير اء 
جهاز موري 
بدلة ال ركبة بحسب شير 
فَافة السك بحسب شيفرين 
رَيّحان ٠َ‏ 
عدم استقرار الرباط التصالب 
الأمامي مع الزيحان الصائر 
ريحان المحمظة السقلية 


الرَيَحان الصائر الوحشي 
انال ار 
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mounted contact S. 
shadow s. 
Sportelli system collimator 
mounted contact sS. 
Shier knee prosthesis 
Shifrin wire twister 
shift 
anterior cruciate instability 
with pivot s. 
inferior capsular s. (ICS) 
lateral s. 
lateral lumbar s. 
lateral pivot s. 


lateral trunk s. 


حذاء خشبي 
الحذاء ذو التعل الخشبى 
حشوة الحذاء 
حشوة الحذاء 8٥0ا‏ 
الستاد القصير للذراع 
القألب القصير للذراع 
قالبٌ الألياف ال جاجية جية القصير 
الذراع 
القالب القفاز ي القصير الذراع 
القالّب الزورقي القصير الذراع 


9 ا a‏ القصير 


المكشطة القَصيرة 

الدورة ا لحار جية القصيرَة 

الرأس القصيرة لذات الرأسين 
الاق القَصيرة 
ا 

الب قصیر للساق 

ستاد قصیر مزدوج القوائم 
ساق 

و شاح قصیر الساق 

متلازمة الساق القصيرة 

ستاد المشى القصير السّاق 
الب اشي القصير الساق 
طريقّة الحركة الإضصافية للرافعة 
القَصيرة 

إجراءات التَماس التَوّعى للرافعة 

‌ القصيرة 2 ‌ 
طريقة الرأفعة القصيرَة 

الكسر الائ القصير 

مقوام العضلة القصيرة المَابلة 
لهام ا 
حدآب قصير القطر 

دمج القطعة القصيرة 

دمج فقري للقطع القصيرة 


wide toebox s. 
wooden s. 
wooden-soled s. 
shoe insert 
UCB s.i. 
short 


. arm brace 


n 


s. arm cast (SAC) 


n 


. arm fiberglass cast 


s. arm gauntlet cast 
s. arm navicular cast 
(SANC) 

. arm splint (SAS) 


n 


s. arm sugar-tong splint 


s. bone 

s. curette 

s. external rotator 
s. head of biceps 
s. leg 

s. leg brace 


s. leg cast (SLC) 


s. leg double upright brace 


s. leg splint 
s. leg syndrome 


. leg walking brace 


n 


s. leg walking cast (SLWC) 


. lever aCCESSOrY 


n 


movement technique 
s. lever specific contact 
procedure 


. lever technique 


ص 


. oblique fracture 


n 


. opponens orthosis 


n 


. radius kyphosis 


n 


. segment fusion 


n 


. segment spinal fusion 


n 
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حتاء القالب الطفلي القاسي 


رفع الحذاء 

ذا بلاکر ذو الربع الْحَفض 
حذاء مو ن بوت 

بخذاء صندوق الأصابع الضبق 
الكعكة الزورقية فى الحذاء 
الحذاء الأحير آلعادي : 

حلاء أصابع القدم المفتوح 
حَذاء اکسفورد لتقويم العظًام 


یر د 


موم الحذاء 
نخذاء الاتتام اُرثوويدج 
حذاء أصابع القدم الدب 

اعدم الج 
حذاء حسب الطلب 
حذاء ريبوك 
احذاء الأحير الآحكوس 
الحذاء الهراز 
حداء القدم الروحاء الْقَوسة 
الكَعكة الزورقية في الحذاء 
الحذاء اللين المقدمة ٠‏ 
حاء الحيز 
الحذاء الأحير الستقيم 
حذاء كابة الرصغ ٠‏ 
حذاء العقب الطوقى 
الحڌاء الروحاء الْقَوسة 
ا لفيا 


حڌاء واش 


infant clown cast sS. 

s. insert 

Kunzli orthopaedic 
SPOIrtS S. 

sS. lift 

low quarter Blucher s. 

Moon Boot s. 

narrow toebox sS. 

navicular cookie in s. 

normal last s. 

open-toe sS. 

orthopaedic oxford s. 

s. orthotic 

OrthoWedge healing s. 

pointed toe s. 

PRN s. 

Reebok s. 

reverse last s. 

rocker s. 

rockerbottom sS. 

scaphoid cookie in s. 

soft-vamp sS. 

space s. 

straight last s. 

tarsal pronator sS. 


torque heel s. 


Vibram rockerbottom sS. 


Vivas. 


WACH s. 


حذاء العقب المو ا الاسفينى wedge adjustable cushioned‏ 


میں ای ار 


القابل یل 


لقعب الموسد الإسفيني لقال 


ا 


ارتداء الحذاء 


حذاء القدم الروحاء الْقَوسة 


بحسب ویفر 


heel shoe 


WACH orthopaedic s. 


S. wear 


Weaver rockerbottom sS. 


لاء العقب المو د الاسفينى wedge adjustable cushioned‏ 


آلقابل للتعديل 


heel s. (WACH shoe) 


بنك العظَام لحلع الكتف 
قمة الکثْف 


لل وضع الكتف 
كتف سائبة 


كتف می مسَجَمَدة (التهاب المحفظة 


ا 


القالب السنبلى للكتف 
الوشاح الستبلي ا 


ورد 


ستاد متبط املع ا جني 


مقوام الكتف _ المرقق - المعصّم 
ET‏ 
۴٥‏ الکتف 


[ مخ کک 


ر 


ى الأثقي العجزي 
وش شزرا 

ا 

مكمش الج e‏ 


apprehension sS. 
archer’s S. 

s. arthrodesis 

s. arthroplasty 

sS. brace 

s. clock 

s. complex 

s. depression test 

s. disarticulation (SD) 
s. dislocation 

s. dislocation bone bank 
sS. dome 

sS. dystopia 

flail s. 


frozen sS. 


s. girdle 

s. holder 

s. immobilizer 

s. instability 

little leaguer's s. 

s. pointer 

s. prosthesis 

s. radiography 

s. reduction 

s. repair 

Sever-L’Episcopo repair 

of sS. 

sS. spica cast 

s. spica splint 

s. subluxation inhibitor 

brace 

shoulder-elbow-wrist-hand 

orthosis (SEWHO) 
shoulderRAP 
SHPL 
sacral horizontal plane line 
Shriners pin 
shrinker 


stump sS. 


قامة قصيرة 

إنهام قصير 

قالب الشي القصير 
تقصير العرقوب 


sS. stature 

s. thumb 

s. walking cast (SLWC) 
shortening 


Achilles tendon s. 


تفص جدل البو أ Broughton-Olney-Menelaus wz‏ 


وو 


بروتون -أولني -مينیوس 


تقصير الإصبّع 
تقصير كردوس الفَخذ بحسب 
قاجنر القاصی 


۳ وهيو 


و3 
تقصیر الکردوس بحسب فَاجنر 
الداني 


ار ال ي 

و3 
تقصير الكردُوس القخذي 
نحشت فان 

رەو 


تقصیر الکردوس بحسب فَاجنر 
تقصير ا لجل القخذي اعلق َ 


ابر الکمون . ن 


الاصابة بالبندقية »إصابة نارية 
جرح بالبندقية » جرح ناري 
حشوة الطَلقةَ 
كتف 
اختبار تَبْعید الکتف 
بترالکنف ٠‏ 
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tibial diaphyseal s. 
closed femoral 
diaphyseal s. 
s. contraction 
digital s. 
distal Wagner femoral 
metaphyseal s. 
femoral metaphyseal s. 
legs. 
metaphyseal s. 
proximal femoral 
metaphyseal s. 
proximal Wagner 
metaphyseal s. 
tibial diaphyseal s. 
Wagner femoral 
metaphyseal s. 
Wagner metaphyseal s. 
Winquist-Hansen-Pearson 
closed femoral 
diaphyseal s. 
short-latency 
somatosensory evoked 
potential (SSEP) 
short-wave diathermy 
(SWD) 
shotgun 
s. injury 
s. wound 
shot wadding 
shoulder 
s. abduction test 
s. amputation 


s. ankylosis 


ا جانيي 


ار کر 


اختبار انضعَاط کک فة في أثناء 


| لاضطجاع الجا 


کے 


side-bent 
side-cutting 
S.-c. basket forceps 
s.-c. blade 
side-lying 


s.-1. iliac compression test 


side-opening laminar hook دو ى الجانبية‎ NE شص‎ 


EE E 
صفيحة جانبية‎ 


الصفيحة آل حشية البرميلية 


التحويل الجانبي للحوض 
ادا رر 


ضربة عرضية جانبية 
سر المرقق بضربة عرضية 
جانبية 
الكسر بضربة عرضية جانبية 
إصابة بضربة عرضية جانبية 


ر 


مفاغرة الجانب با جاتب 
الاتط اا 


ES 
حول یمان‎ 


ياق الصل بحسب سيفرت - 


sideplate 


barreled s. 


compression sS. 


Richards s. 


side-shift 
pelvic s.-s. 
sideswipe 


s. elbow fracture 


s. fracture 
s. injury 
side-to-side anastomosis 
sidewall 
Siegel hip release 
Sielke instrumentation 
Sieman table 
Siffert-Forster-Nachamie 
arthrodesis 
Siffert intraepiphyseal 
osteotomy 
Siffert-storen 
intraepiphyseal osteotomy 
sigma receptor 
sigmoid notch 
sign 
Adam s. 
Adson s. 
Allen s. 
Allis s. 


Amoss sS. 


إیتاق القصل بين السلاميّات 


ق 


بحسب رر وون 


التحويلة البطينية الصفاقة 
كيف العضلى القَلْبى بحسب 
شوثلي 


اء الكرية الجلة 
شاكلة داء الانحشًار 


م ت 


[مختَصر] 
E‏ الضورة ادر 


حك باي ا لجانبي 
قاطع جانبي 

تصل قَاطٌع جانبي 
اختبار القغز ا جانبي 
اضطجاع جانبي 
الصفيحة الجانبية 


سر و 


الدوران الخلفي للجهة اليسرَّى 


ار 


الدورآن الخلفي للجهة انى 


رد د الوضعة ا لجانبي 
حني جانيي 
حائل لني الحانبي 
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Shriver-Johnson 
interphalangeal 
arthrodesis 

shucking 

shuck test 

shuffling gait 

shunt 
s. muscle 
Sundt s. 
ventriculoperitoneal s. 
Shuttle cardio-muscular 

conditioner 

SI 
sacroiliac 

sibilants 

Sibson fascia 

SiCCQ 
Neisseria sS. 

sickle-cell 
S.-c. anemia 
S.-c. disease 

Sickness Impact Profile 
(SIP) 

SID 
source image distance 

side 
sS. bending 
s. bending mobility 
sS. cutter 
s.-cutting blade 
s. jump test 
s. lying 
S. plate 
posterior rotation on the 

left s. 
posterior rotation on the 
right s. 
s. posture reduction 
side-bending 


sS.-b. barrier 


علاّمة دسُولْت 

علامة دستوت 

علامة ستم ال حمل الُزدوّج 

علامة الدرّج 

عَلاّمة الذراع المخدلية 

علامة دوبويتران (في الخلع 
الخلقي للورك) 

علاّمة إيرل 

علامة إًجاوا 

علامة إریکسين 

علامة العين 

علامة فابير (في مفاصل 
الحرض) 

علامة فادیر 

علامة فايرستاين 


LE CE ےو‎ 


العلامة الور كية التصالبية 
لفایرستاين (فى النسى) 

علامة الشدكَة الساقطة 

علامة الوركة الساقطة 

علامة المروّحة (في الشلل 
النصفى الطفلى) 

علاَمة الوسادة ا 

علاَمة تارجح اليل ٠‏ 

علامة الراية 

علامة السّائل 

علامة فرانكل 

علامة فريدرايخ 

علامة ورفة فرومنْت 

علامة جازلن ˆ 

علاَمة جاج 

علاَمة جالاْت 

علامة جاليازي 

علاّمة جولدتویت (فى أمراض 
قاض الال فة 
والقطنية) 

علامة جاورز (في التابس 
الظهري) 

علاّمة السك 


علاّمة غيّان (في التهيج 


Desault s. 

Destot s. 

double camelback s. 
drawer s. 

drop arm s. 


Dupuytren s. 


Earle s. 
Egawas. 
Erichsen s. 
eyes. 


fabere s. 


fadir s. 

Fajersztajn s. 

Fajersztajn crossed 
sciatic S. 

fallen-fragment s. 

fallen-leaf s. 


fan s. 


fat pad s. 
fishtail s. 
flag s. 

Fleck s. 
fluid s. 
Frankel s. 
Friedreich s. 
Froment paper s. 
Gaenslen s. 
Gage s. 
Galant s. 
Galeazzi s. 


Goldthwait s. 


Gowers sS. 


grab s. 
Guilland s. 


علامة انجلسكو 
علامة أف آكل التَمّل 
علامة سابقة َ 

علامة الدرّج الأمامي 
علامة الظنْبوب الأمَامى 
عَلامة عَم ا 
علامة ابل 

علامة الوس 

علامة السداد الشريّان 
علامة بابتسكي 

علامة بارّلو َ 

علامة الحرية 


علامة تشآدوك (في إصابة 
السبيل الهرمى) 

علامة الط الأْحْمّر الصينى 

علامة البحر اائج ۰ 

علامة كاكرك 

علاَمة كليمّان 

علامة کودمان 

علامة الدولكب الْسّن (في داء 
بارکنسون) ˆ 

علامة تذكارية (أية علامة مرض 
انق “ 

اة مولي 

عامة با جانب الآخر 

اانه کربرابل 

عَلامة الهاككّة 


Anghelescu s. 
anteater nose sS. 
antecedent sS. 
anterior drawer sS. 
anterior tibial s. 
anvil s. 

Apley s. 
apprehension sS. 
arterial occlusion sS. 
Babinski s. 
Barlow s. 
bayonet s. 
Beevor s. 
bowstring sS. 
Bragard s. 
Brudzinski s. 
Bryant s. 

Burton s. 
camelback s. 
Cantelli s. 


Chaddock s. 


Chinese red line s. 
choppy sea s. 
Chvostek s. 

Clark s. 

Cleeman s. 
Codman s. 


cogwheel s. 


commemorative sS. 


Comolli s. 
contralateral s. 
Coopernail s. 
crescent S. 
Darier s. 
Dawbarn s. 
Déjérine s. 


Demianoff s. 


علامة ليندر 

علاّمة السبيل الطويل 
علامة ورز ٠‏ 
علامة لودينجتون 
علامة لود لوف 
علاَمة ميزونيوف 
علامة مندل - بختريف 
علامة ماري فويکس 
علامة مارتل 

علاَمة ماتيف 

علامة مندل - بختريف 


علامة مريون 

علامة موركيو 

علامة مورتّون 

علامة التعابر العصبي بحسب 
مورڻون-هورفيتر ˆ 

علامة الشريط السينمائي 

ا 

علامة قبعة نابليون 


علاَمة نلسون 
علامة آلورم | لعصبي 


علاّمة آورتولانى 


علامة واصمة 


اانه یوت روفسکي (في مرا 
ا لجهازالعصبيٴالمركزي) 

علامة الريحان الصائر 

علامة الضَعْط المأبضى 

علامة الارتطًام الابجاي 

علامة الحافة الإيجابية 

علامة الدرج الفي 

علامة التدلّي ا حلفي 


Mandel-Bekhterev s. 


Mendel-Bekhterev s. 


Morton-Horwitz nerve 


Linder s. 
long tract sS. 
Lorenz s. 
Ludington s. 
Ludloff s. 


Maisonneuve s. 


Marie-Foix s. 
Martel s. 
Matev s. 


McMurray s. 


Mennell s. 
Meryon s. 
Minor s. 

Morquio s. 


Morton sS. 


cross-OVer S8. 
movie s. 

Mulder s. 
Napolean hat s. 
Nelson s. 
neuroma sS. 
Oppenheim s. 
Ortolani s. 
pathognomonic sS. 
Patrick s. 

Payrs. 

Pelken s. 


Piotrowski s. 


piriformis sS. 
piston s. 
pivot-shift s. 


popliteal pressure s. 


positive impingement sS. 


positive rim sS. 
posterior drawer s. 


posterior sag s. 
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السحائى) 
علامة ا انة البندقية 
علامة الهالة (في موت الجنين 
داخل الرحم) 
علامة العقب الُعلَّق 
علامة هاو كيز 
علامة الرأس الختطر 


ڪه 


علامة العقب الأفحج 


ا لجمعة الحزيتة الساختة 
علامة هويتر (في الكسور المفشة) 
علامة هنتنجتون (في شلل 
العصبون الحرك العلوي) 
علامة الات الحرقفى 
علامة الارتطام 


عَلاَمة لانجوريا 

علامة لأزيج 

علامة المحفظة الو حشية 

علامة لوجييه (فى كسر الكعبرة) 
علامة لایختینشتير ن (في التهاب 


السحايا) 
علامة ليري 
علاّمة لازر-ترلات 
علامة لهرميت 
علامة لات V‏ 


gun barrel s. 


halo s. 


hanging heel s. 
Hawkins s. 
head-at-risk sS. 
heel varus s. 
Helbing s. 
Hill-Sachs s. 
Hirschberg s. 
Hoffmann s. 
Homans s. 


Hoover s. 


hot-cross-bun skull s. 


Hueter s. 


Huntington s. 


iliac apophysis s. 


impingement s. 
Jenet s. 
jerks. 
jump s. 
Kanavel s. 
Keen s. 
Kellgren s. 
Kernig s. 
Kerr s. 
Lachman s. 
Langoria s. 


Lasêgue s. 


lateral capsular s. 


Laugier sS. 


Leichtenstern sS. 


Leri sS. 
Leser-Trelat s. 
Lhermitte s. 


Light Vs. 


علامة الراية بحسب ثورستون - 
هولاند 

علامة الظنبوب 

علامة تينيل -هوفْمّان 

ا 

علامة الوصلة الفصلية 

علاّمة أصابع القدم آلعديدة 

علاَمَة تورين 

علامة الشكل ۷ 


علامة ا لقان الشاغر 


سے 
ےر کے 


اعتداد » أهمة 


اعتداد إحصائی 
ا و 
انزریاح معتد 
جوارب سیجفاریس 


رأب القصل السيلاستيكي 
مرح سیلاستیکي 
غرسة الإصبع السيلاستيكية 
ضماد هلامة السیلاستیک 
غرسة السيلاستيك ٠‏ 

رب الَفصل الهاي 
السيلاستيكي 

بده راس آلكعبرة السيل5ستيكية 
بدلة اللبهام السيلاستيكية 


e 


ر 


5 


صمت 
ره ەور 


Thurston-Holland s. 


Thurston-Holland flag s. 


tibialis s. 

Tinel s. 
Tinel-Hoffmann s. 
toe sS. 

toe spread s. 
toggle s. 
too-many-toes sS. 
Turyn sS. 

Vs. 

vacant glenoid s. 
Vanzetti S. 
Voshell s. 


Wartenberg s. 


Werenskiold s. 
Winberger sS. 
wink s. 
winking owl s. 
Yergason sS. 
significance 
statistical sS. 
significant displacement 
Sigvaris stockings 
Silastic 
S. arthroplasty 
. drain 
. finger implant 


S 

S 

S. gel dressing 
S. implant 

S 


. lunate arthroplasty 


S. radial head prosthesis 

S. sheeting 

S. thumb prosthesis 

S. toe implant 
silence 


electrical s. 


علامة الدج ا تلفي الوحشي 
علامة الدرج ا تلفي الإلسي 
علاّمة الانكباب 

علامة بابنسكى الكاذبة 
علامة التخصن 

علاّمة کویکنستیدت 

علامة السنحة الرخدية 
علامة الكعبرية 

علامة ريست 

عکس علاَمة هيل - ساكس 
علامة الشريط ََ 
علامة الحافة 

علامة ريو ردان 


ا 


علامة ريسر 

علامة رو 

علامة راست 

علاَمة ساربو 

عَلاَمة شلزينجر (في التكرز) 

علامة اتور الإسكي 

علامة الكلب الأسكتلندي 

علامة الريحان 

علامة سوتو- هال 

علامة سبيد 

علامة الوب اراق 

علامة سيسائية (في التهاب 
اة التخاع) 

علامة المهماز 

علامة الَسلّم (في التابس 
الظهري) 

علامة السيبة (السلّم النقّال) 


علامة التَلَّم 

علامة الوسادة الشحمية الباسطة 
ت افاس ا e.‏ # 
علامة تيري -توماس 


علامة ارح 
علامة الرضفة السّميكة 
علامة تومَاس 


posterolateral drawer s. 
posteromedial drawer s. 
pronation sS. 
pseudo-Babinski s. 
pucker s. 
Queckenstedt sS. 
rachitic rosary sS. 
radialis s. 

Raimiste s. 

reverse Hill-Sachs s. 
ribbon s. 

rim sS. 

Riordan s. 

Risser s. 

Roux s. 

Rust s. 

Sarbo s. 

Schlesinger s. 
sciatic tension sS. 
Scotty dog s. 

shift s. 

Soto-Hall s. 

Speed s. 

spilled cup s. 


spine s. 


Spur sS. 


stairs S. 


stepladder s. 
Strümpell s. 
Strunsky s. 

sulcus s. 

supinator fat pad s. 
Terry Thomas s. 
theater s. 

thick patella s. 
Thomas s. 
Thompson sS. 


thorn s. 


سیموندس-منلوس 
تع عظم السلامًى الدانية 
و منوس 


@ 


5 نز 

دمج الفقار الرّقبي بحسب 
سيمولز ٠‏ 
إزمیل سیمونز 


عو ےن 
مموج سیموئز 
ت فقري مزدوج الشقّب 


e 


بحسب سیمونز 
سرير جراحة تقويم العظًام 


إيتاق الفاصل الفقرية بحسب 
سیموتز | 


لوب سیمونز- مارتین 
سيط »ادي 
حياطة بسيطة 


8 


ارتفاق الأصابع البسط 
سيط 
مس 


ورم غدي عرقي بُسيط 


ا بسيط 


مشباه عمل التجهيرآت العلاَجية 


بحسب بالتيمور 


S.-M. proximal phalangeal 


osteotomy 


Simmonds test 


Simmons 


S. cervical spine fusion 


S. chisel 
S. crimper 


S. double-hole spinal screw 


S. Multi-Matic orthopaedic 
bed 

S. osteotome 

S. osteotomy 

S. plating system 

S. screw 

S. and Segil classification 
system 


S. spinal arthrodesis 


S. Vari-Hite orthopaedic 
bed 


immons-Martin screw 


simple 


S. Suture 


s. syndactyly 


simplex 


S. cement adhesive 
herpes s. 
hidroacanthoma s. 
S. P bone cement 


impson sugar-tong splint 


Sims‏ نترات الفضة 
S. position‏ إجراءات سيلفر 
S. retractor‏ سلفادیازین الفضة 
simulator‏ ال2 يل نحشت سيهر -سیمون 


Baltimore Therapeutic 


Equipment work s. (BTE) 


صامت 
الرمة الصامتة 
مرحلة الورك الصامتة 
صامت عضلیاً کهربائاً 


ا وو 2 


دور الخفوت 
سیلزیان 
دعام لدي لعصابة 
سيلزيان َ 
حزاًم سیلزیّان 
سیلفرسکیولد 
إجراءات سيلفرسكيولد 
طريقة سيلفرسكيولد 
اختبار سیلفرسکیولد 
سیلیکون 
التهاب القصل السيليكوني 
هلامة السيليكون 
عرز سنخ هلامة السیلیکو ن 
الخغرسة السيليكونية 


رأب لقصل بالغرسة السيليكونية 


ماد السيليكونَ 
الغرسة السيليكونية MP‏ 


رات الفضل بالطاط الس كرت 


8> التهاب الزليل السيليكوتي 


برآب مقصل المعصم بالسیلیگون 


silent 
s. fascicle 
s. hip stage 
myoelectrically s. 
s. period 
Silesian 
S. bandage 
S. bandage prosthetic 
Support 
S. belt 
Silfverskiold 
S. procedure 
S. technique 
S. test 
silicone 
s.arthritis 
s. gel 
s. gel socket insert 
s. implant 
s. implant arthroplasty 
s. material 
s. MP implant 
s. rubber arthroplasty 
S. SYnOovitis 


s. wrist arthroplasty 


نبوت الور السیلیکو: نية ة الداك Sرqigة silicone-dacron tendon 0d‏ 


حریر » خیط حریر 


حریر آوینز 
خیط حریر 


ت 
و 
دصه 


ر 


اافتضال الو عة تحت سفن 


S‏ ريقة الدولار الفضى 


تشو الشو كة الفضة 


E‏ الحريري 


silk 

s. mesh gauze dressing 

Owens sS. 

sS. suture 
silver 

S. bunionectomy 

s. dollar technique 

s. fork deformity 

s. nitrate 

S. procedure 

s. sulfadiazine 
Silver-Simon lengthening 
Simmonds-Menelaus 


S.-M. metatarsal osteotomy 


مقصل الكاحل الأحادي المحور 


مقصل أحادي المحورَ 

وحدة الركبة الأحادية المحور 
مقار أحادي التصل ˆ 
جهاز أحادي القتبة 


طم أحادی اللقمة 
اللفاكَة الأَحَادى الشق 
القالب السنبلى الأَحَادى الساق 


طْعّم الور الأحادي الور 
َل التسيج الأحادي الطور 


غرسة إصبع القدم الأحادية الجذع 


البدلة الغرسية التلدة 


تلد 


کروم 
تلبيد فدرة الكوبالت- كروم 


ر 
فلز غرسة سينترلوك 
جيب التهاب العظم والتقي 


کان 
ات 

E 
| اسيل اجيي‎ 


ب ا 


جيباني 

العضتب الى الفارى 

ا 
مقوام عجزي حرقفي 

سیزومیسین (مضاد حيوي) 

مقص سیسترون 


تبید طلاء م ق الکو بات — s. of cobalt-chrome powder‏ 


s.-a. ankle joint‏ مشباه عمل إرجوس 
s.-a. joint‏ مشباه عمل لیدو ورکسیت 


sS.-a. knee unit 


طَريفة الْداخلة الْتواقتة 
single-blade saw‏ 


single-cannula system‏ سيندينك - لارسین -يوهانسون 


- اء سيندينك - لارسین‎ single-condylar graft 


single-incision fasciotomy‏ يوهانسون 
single-leg spica cast‏ آفة سيندينك - لارسين- 


single-level spinal fusion‏ يوهانسون 


لسر صر س 
single-limb stance‏ متلازمة سيندينك - لارسين - 


single-point cane‏ يوهانسون 
single-rod construct‏ سینکوان 
single-slot screwdriver‏ سینج 


single-stage 
s.-s. tendon graft 


s.-s. tissue transfer 


ےه 2 ر و 2 
single-stemmed toe implant‏ منسب تخلخل العظًام بحست 
sink‏ سینج َ 
oT‏ 
counter S.‏ فردی »احادی 
sinogram‏ قَرَاضة أحادية الفعل 
sinography‏ حور اح دی 

sintered implant prosthesis‏ دم أحادية المحور 

sintering‏ مفك أحادى الشق متصالب 


تخبط كر الف العفلي 
coating‏ 1 


3ے 0 ت 


NE GS 


cobalt-chrome power s. 


Sinterlock implant metal 


sinus‏ الليف 
osteomyelitic sS.‏ طم عَظمي قشر ي راصعي 
pilonidal s.‏ أحادي 
talar s.‏ طم راصع وحيد 
S. tarsi‏ التصويرا و اموم 


s. tarsi syndrome‏ باضدار الفوتون الآحادي 
S. tract‏ 

sinusoidal‏ الطريقة البابية الدانية الأحادية 
أداة النقطة ار جعية الأحادية 


sinuvertebral nerve 


SIO 


ر 


sacroiliac orthosis 
طراز الوحدة الأحادية‎ 
١ الملحور الأحادى‎ 
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sisomicin 


Sistron scissors 


ERGOS work s. 

LIDO WorkSET work s. 
Simultaneous Interview 

Technique (SIT) 
Sinding-Larsen-Johansson 


S.-L.-J. disease 


S.-L.-J. lesion 


S.-L.-J. syndrome 


Sinequan 
Singh 
S. index of osteoporosis 
S. osteoporosis 
classification 


S. osteoporosis index 


single 

s. action rongeur 

S. axis 

sS. axis foot 

s. cross-slot screwdriver 

s. fiber electromyography 
(SFEMG) 

s. fiber EMG 


السرّی الکهربی الابر ی الأحَّادى s. fiber needle electrode‏ 


s. onlay cortical bone graft 


s. onlay graft 
s. photon emission 
computed tomography 


(SPECT) 


s. proximal portal technique 


s. reference point 
instrument (SRP 
instrument) 

s. unit pattern 


single-axis 


سفود » سیخ 
إدخال سفود » تسفید 
القَدم امتجانفة فة 
كامحة 

كامحة العَظم 


كامَحة الورك 


مبعاد را س العضد الكامح 
كامحة العظم بحسب مورفي - 
لگن 


کسر اتراق 
لهام | ترحلق 


روس 


منظر وثبة التزحلق 
الكرسي الْدوکب لني للخلف 


مهارة العطًاء و الترع 


یر ر 


ا ا 


مهارات الحياة اليومية ة الطبيعية 


کسر سکیلرن 
مشار سکیل 


جلد جلدي 
ان ° کر مک 


s. hypoplasia 
s. hypoplasia disease 
idiopathic sS. 
s. limb deficiency 
s. maturation 
s. maturity 
s. muscle 
sS. pin 
S. tissue 
s. traction 
s. tuberculosis 
skeletal-extraskeletal 
angiomatosis 
skeleton 
bony s. 
skeletonize 
skewer 
skewering 
skewfoot 
skid 
bone s. 
hip s. 
s. humeral-head retractor 


Murphy-Lane bone s. 


skier’s 
s. fracture 
s. thumb 

skijump view 

Skil-Care reclining 
wheelchair 

skill 
donning-doffing s. 
palpatory s. 
physical daily living s.’s 

(PDLS) 
Skillern fracture 
Skil Saw 


skin 


ة2 
0 


ا 
طريقة المقابلة المتزامنة 


ا لجلوس والوصول 


وه و 


صندوق الوس والوصول 
اختبًار الجلوس والوصول 


اارالووف 

بدلّة الورك بحسب 
مقياس الَرّوآيا الكَهُربي لست 
درجات من الحريةً 

اختبار الشي في ست دقائق 


9 


رين مقبَض الصندوق السداسي 
استقصالٌ الزليل ذي الستة مداخل 


ق حجم ¢ مقاس 
مقاس الصفيحة الْتصالبة 


وور 


متلازمة شوغرن (جفاف 
الملتحمة والصلة) 
لوحة اتلج 
سکیلاکسین 


o 


العمرالهیکل 
العيب اله ليکل 


Sistrunk scissors 
SIT 
Simultaneous Interview 
Technique 
sit-and-reach 
S.-a.-r. box 
S.-a.-r. test 
site 
donor sS. 
fracture sS. 
hook s. 
nonunion of fracture S. 
operative sS. 
pin s. 
recipient sS. 
sitting 
s. flexion 
s. flexion test 
sS. position 
S. rOOt test 
s.side bend 
sit-to-stand 
sit-up test 
Sivash hip prosthesis 
six-degrees-of-freedom 
electrogoniometer 


six-minute walk test 


“six-pack hand” exercise 


six-portal synovectomy 
size 

crosslink plate s. 
sizer 


Sjogren syndrome 


skateboard 
Skelaxin 
skeletal 

S. age 


s. defect 


s. hyperostosis syndrome 


s. blood flow determination‏ متلاز مه رط التعظّم الهيکلي 
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إجراءات کوج لتحرير نقَقع مه 


وه وس 


مقوام ذٍ تثبيت الحمحمة والقذال 
٣‏ اللا الق 


ر 
٠‏ 


الوهط الََْدم لوقي والهاكلة 


رخو » رطء 


E EE 


الآفة الأمامية والكفية للشفا 
العلويّة ٠َ‏ 
رة الآطمة 
إطار كسور الحوض بحسب 
جبيرة اللّني الديتاميكية بحسب 
سلاتري مَك کراوثر 
[مختصَر] 
القالب القصير الساق 


3 ت 


[مختصر] 
م و ره ى 


ذئبة حمامية مجموعية 
جلبة » کم 
الُم الرباطي الكفافي 


کم اولي إثبلین بحسب إدواردز 


و 


کا 


S. procedure for release of 
Dupuytren contracture 
S. technique 
skull 


hot-cross-bun s. 


s. plate screwdriver 
S. tongs 
skull-occiput-mandibular 
immobilization orthosis 
(SOMI orthosis) 
skyline view 
SLAC 
scaphoid-lunate advanced 
collapse 
slack 
motion sS. 
tissue S. 
SLAPL 
superior labrum anterior 
and posterior lesion 
slap hammer 


Slatis pelvic frature frame 


Slattery-McGrouther 
dynamic flexion splint 
SLC 
short leg cast 
SLE 
systemic lupus 
erythematosus 
sleeve 
circumferential 
ligamentous sS. 
cylindrical s. 
drill s. 
Edwards polyethylene s. 
s. fracture 
knees. 


neoprene knee s. 


|5 الجلدي العظمي ۹ 


وان ت 


قياس التاق ا جلأدي 


اختبار انزلآق الحلد 


کس ا 


اختبار مقاومة ة لمحد 
تقييدالجلّد ٠‏ 
دحرجة ا لجلد 
خشارة جلدية 


وس ہے" ضز شر مر ف و 


مسبار مرافبة درجة حرارة ا جلد 


اختبار جلدي 
ا 8 e‏ 


e 


استعّمال آدوات التمَاس الجلدي 


فرجار الطية ا لجدية 
و 
سکوج 
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s. bone free graft 

s. breakdown 

s. closure 

s. coverage 

sS. crease 

dorsal s. 

s. flap 

s. fluorescence 

measurement 

s. gliding test 

s. glue 

s. graft 

s. hook 

s. incision 

s. lesion 

s. marker 

sS. necrosis 

s. pencil 

perianal s. 

sS. plasty 

s. preparation 

s. resistance test 

s. restriction 

s. rolling 

s. slough 

s. staple 

s. stroker 

S. tags 

s. tape 

s. temperature monitoring 

probe 

sS. test 

undermined sS. 
skin-contact 

instrumentation 
skinfold calipers 
skin-tight cast 
skive 
Skoog 


S.fasciotomy 


معلاق کودیل 
معلاق الركبة بحسب كوديل 
معلكق الساق َ 
معْلاق لیج بیرٹ 
معاکق الودمة اللمفية 
معااق مرستلان 
اعلق آلفي الحمول بحسب 
a‏ 
معلاق بافليك 
معلاق الحوّض 
معلاق ٻوزي 
معلاق جَيّبى التَمّط 
إجراءات املاق 
معلاق روشفاس 
ية التعليق والطي 
معلاق مَاطي 
معلاق المعلاق والعصابة 
E‏ 


معلاق العلاف السلنجري الطراز 


معلاق تلميم التسيج الرخو 


معلاق من القماش القطني 


معلاق وماس کودل 
اعلق لمشي ٠‏ 

معلاق الذراع الي 

معَلاق يوني - فیرساتیل 
معلاق فيلو 

معلاق الذرآع ب تحسشت فوج 
معلکق فایل 

معلاق ال حوّْض بحسب فایل 
معلاق الغلاف من غط 


Haacker s. 
hanging cast s. 
Harris splint s. 

s. immobilization 


Jacksonville s. 


Kenny-Howard shoulder s. 


Kodel s. 

Kodel knee s. 

legs. 

Legg-Perthes s. 

lymphedema s. 

Mersilene s. 

Nada-Chair Back-Up 
portable back s. 

Pavlik s. 

pelvic s. 

Posey s. 

pouch type s. 

s. procedure 

Rauchfuss s. 

s. and reef technique 

rubber s. 

sling-and-swathe s. 

Slingers arm s. 

slinger-style envelope s. 

soft tissue coaptation sS. 

stockinette sS. 

s. suture 

swathe and s. 

Teare s. 

Thomas Kodel s. 

triangular s. 

triangular arm s. 

Uni-Versatil s. 

Velpeau s. 

Vogue arm sS. 

Weil s. 


Weil pelvic s. 


Westfield-style envelope s. 


ک السدادة 
کا 
تریح مرل 


الشريحة الشية الكابّة 


2o م‎ 


شريحة الّدور بحسب 


لوب الورك الالضاطي انرق 


جهيزة التشبيت المنزكقة 
کر 

رة منرلقة 
طْعم عظمي دَرصيعي ازلاقي 


طعم تَرصيعي انزلاقي 
ا 

جهيزة المسمار انرق 
صفيحة المسمار الَنرلقة 
ولق 

بض بضع الوتر النرلق 

طن لمم اغوي اراق 


a 


السوقاء القالبية بحسب سلیم لاين 


سے ال 
مبحث التقويم بحسب 


معلاق 
معلاق آمبوکسین 
معلاق الذر ع 
معلاق رقع الذراع 
معلاق بارتون 


معلا ق الباق دجست ارون 


معلاق الطوق والكمة 
معلاق الَقَفَّص 

ضتماد معلاقي 

معلاق آلذراع الغلافي الَمط 
معلاق لوان 
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obturator sS. 
polyethylene s. 
s. type 
slide 
flexor pronator sS. 
Glassman-Engh-Bobyn 
trochanteric sS. 
muscle s. 
sS. plate 
trochanteric sS. 
sliding 
s. abdominal hernia 


s. bone graft 


s. compression hip screw 


s. fixation device 

s. flap 

s. graft 

s. hammer 

s. inlay bone graft 

s. inlay graft 

s. nail 

s. nail device 

s. nail plate 

S. Screw 

sS. tenotomy 
s. tibial bone graft 
SlimLine cast boot 


Slimthetics orthotic 


sling 
Ampoxen sS. 
arm s. 
arm elevator s. 
Barton s. 
Bohler-Braun leg s. 
collar-and-cuff s. 
cradle arm s. 
sS. dressing 
envelope-type arm sS. 


Glisson sS. 


S. splint 


يقة سلو کوم S. technique‏ 
اختبار سلو کو م S. test‏ 
شقب » شق slot‏ 
الش الحقّى acetabular s.‏ 
الش“ الحقانی glenoid s.‏ 
طاولة شقية s. table‏ 
الع الشقى slot-graft‏ 
ق slotted ٠‏ 


s.acetabular augmentation 


صفيحة الفخذ المشقوقة 


s. femur plate 


المطركة المشقوفة s. mallet‏ 
ا مار مشقوق s. nail‏ 
خسار هة slough‏ 
خشار ةالجلد skin s.‏ 


بطىء slow‏ 
الافتراق البطىء 
مديد البطىء 
2 
الام بطيء ٠‏ 


رر و ر8 ا ه0 
دوآء مضاد للرومانیز م بط« llفعJ slow-acting antirheumatic‏ 


s. distraction 
s. stretch 
s. stretch reflex 


s. union 


drug (SAARD) 

[مختصر] SLR‏ 
رفع السّاق المستقيمة straight leg raising‏ 
رفع الساق الستقيمة مع اختبار SLR with Bragard test‏ 

براجارد 
اختبار رفع الساق المستقيمة SLR with external rotation ga‏ 
الدوران الارجی test‏ 
رفع السّاق ال مع اختبار SLR with Kernig test‏ 
کر ر 

SLRT [مختصر]‎ 
straight leg raising test اختبار رفع السّاق المستقيمة‎ 

SL-Stem ستیم‎ “SL 

کسل › بطء sluggishness‏ 

SLURPIE procedure SLURPIE ٽ|efz|‎ 

آ مخت صر ] SLWC‏ 


قالب الشى القصير السّاق 
قالب الشى القصير 
ور ےر 


short leg walking cast 
short walking cast 


Sly syndrome 


ویستفیلد 
المعلاق والعصابة sling-and-swathe s.‏ 
اظ المعلاق والعصابة s.-a.-s. bandage‏ 
عة اعلق والعصابة S.-a.-s. sling‏ 
ضماد معلاقی sling-dressing‏ 
ضماد معلاقي ټحسبت فیليو Velpeau s.-d.‏ 


Slingers arm sling 


معلاق الذراع بحسب سلينجر 
معلاق الغلاف السلنحى الطْراز 


کە س 
۰ 


slinger-style envelope sling 


slip منزلق‎ 
s. angle spondylolisthesis الاق الفقار بزاوية مرلمَّة‎ 
central s. ثرَلکق مر کزي‎ 
flexor digitorum s. ثرَلاق مثنية الأصابع‎ 
lateral s. ثرَلاق وحشي‎ 
s. of tendon 0 نرَلاق‎ 


Slip-N-Snip scissors 


مقص القص السريع والنرلق 


منرکق slipped‏ 
ارّلاق مشاشة را آس القخذ s. capital femoral epiphysis‏ 
(SCFE)‏ 
الزلاق القَرْص (الفقري) s. disk‏ 
انرلاق المرقَق َ s. elbow‏ 


4 AK 
انزلاق التاتى الفقاري‎ 
قاب منرل ق الَمَط‎ 


s. vertebral apophysis 


slipper-type cast 


هھ 0 
ضلع منزلقة slipping rib‏ 
ا ر 
يقة القثطار الشقى slit catheter technique‏ 
شظية | لعظم sliver of bone‏ 
E‏ 
سلو کو م Slocum‏ 
اختبار ۸1۴1 بحسب سل وگوم S. ALRI test‏ 


اختبار الدرج المَامي بحسب S. anterior drawer test‏ 
ا اض 
سلوکوم 
اختبار الدرج الدوار الآمَامى 
ی ب کو ۴ test‏ 
قا الت با سروم 


اختبار الرَيَحَان الصائر الوحشى 
بحسب سلو كوم 


S. anterior rotary drawer 


S. fusion technique 


S. lateral pivot-shift test 


متاورة شك کو م S. maneuver‏ 
مقاط الهلالّة بحسب سلوکوم S. meniscal clamp‏ 
مسنمار سلو كوم S. nail‏ 
َعَم ر جل الو زات S. pes anserinus transplant‏ 


S. rotary instability test اختبار عدم الاستقرار الدوار‎ 
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بترسن 
N‏ 
مر 
سمیث -بترسن 
ا 2 ا ت 
سمیث -بترسن 
دوس الکمتر تحت ميف د 
بترسن 
رأب الفصل النصفي بحسب 
سمیث -بترسن 
بدلّة لجف الورك بحسب 
سمیت -بترسن 


لجرب الُستقيم بحسب 

ب 4 

سمیث -بترسن 

لجرب الُستقيم بحسب 
سمیث -بترسن 

مح العظم اقيم بحسب 
سمیث -بترسن 

استع٘صال الْرلیلی بحسب سمیٹ 
-بترسن 


سے 


S. technique 
Smith-Davis Converta-Hite 
orthopaedic bed 
Smith-Petersen 

S.-P. approach 

S.-P. cup 

S.-P. cup arthroplasty 

S.-P.curved gouge 

S.-P. curved osteotome 

S.-P. fracture pin 

S.-P. hemiarthroplasty 

S.-P. hip cup prosthesis 

S.-P. nail with Lloyd 
adapter 

S.-P. osteotome 

S.-P. osteotomy 

S.-P. pin 

S.-P. plate 

S.-P. prosthesis 

S.-P. reamer 

S.-P. rongeur 

S.-P. sacroiliac joint fusion 

S.-P. straight gouge 

S.-P. straight gouge 


S.-P. straight osteotome 


S.-P. synovectomy 


[مختَصر] 
بدلة ضمور العضلات الشوكية 


ع التوسيع الصغيرة القاعدة 
سار كومة عظمية انشا صغيرة 
اللایا 


سميلي 
E‏ 
إزميل الخضروف بحسب سميلي 


رأب العضلة الشنية الطَويلة 
والمبعدة لإبهام اليد بحسب 


SMA 
spinal muscular atrophy 
SMA prosthesis 
small-base quad cane 
small cell osteogenic 
sarcoma 
small-fragment 
small-joint stiffness 
Smedberg 
S. brace 
S. drill 
SMIC sternal drill 
smile 
inverted sS. 
Smillie 
S. cartilage chisel 
. knife 
. meniscal knife 


S 

S 

S. meniscal scissors 
S. nail 

S 


. pin 
S. retractor 
Smillie-Beaver 
S.-B. blade 
S.-B. knife 
Smith 
S. ankle prosthesis 
S. bone clamp 
S. clamp 
S. dislocation 
S. drill 
S. flexor pollicis longus 


abductor-plasty 


S. fracture 

S. physical capacities 
evaluation 

S. prosthesis 

S. scissors 


S. STA-peg 


[مختَصر] 
المنابلة العلاجية الشوكية 


کا ق ا ا ا 


[مختصر] 


کامن الفعل الع لعصبي ۱ سي 


ملائم للإطباق 
جهاز ملائم للإطباق 
جُهيرَة ملئمة للإطباق 
ساد علق الإًطباق 
مطقطق » طَقَطفَة » اصطكاك 


اصطكال الكتف 
مارم اصطكال الكتف 


متلارمة الاصطكاك ˆ 
الوتر الطقطق َ 


ساراج ا 
ا زمر 


r a 


رر ودار 
[مختصر] 


الجهاز العصبي الود 
علبة السَعوط ٴَ 


پت ° 


السعط التشريح 


2 


a 


جمعية الصداع الدولية 


جورت 
جورب قالبي 


کی اھ ر 


جورب الحدعة اللاي الرفائق 
پجینټ سباندکس لیکرا 


SMT 

spinal manipulative therapy 
SNAP 

sensory nerve action 

potential 

snap 
snap-fit 

s.-f. apparatus 

S.-f. device 
snap-lock brace 
snapping 

s. scapula 

s. scapula syndrome 

s. syndrome 

s. tendon 
snare 

Zimmer sS. 
Snow-Littler release 
SNS 

sympathetic nervous system 
snuffbox 


anatomic sS. 


snug 
S. seat 
s. traction 
SO 
spinal orthosis 
soak 
Betadine s. 
Epson salt s. 
soap 
Betadine s. 
Society 
International Headache S. 
(IHS) 
sock 
cast sS. 
Spandex Lycra three-ply 


stump sS. 


طريقة سميث _بترسن 
المسمار خلال القصل بحسب 


سمیث -بترسن 


مأتى مامي وحشي بحسب 


جوردر 
e‏ 

سمیبت - روبس ول 

استتصال الْقرص الرقبي الأمامي 
ت و 


] 


سمیث بترن کاف -ئان- 


م 


و 
بحسب سمیث -روبنسون 
د مج مامي بحسب سميٹ - 
ا 7 # 


روبنسون 
مأتى القَرْص الرقبي بحسب 


و ەو 


سمیث -روبنسول 


e. 


دمج رقي بحسب سميث - 


روون 


و 
روبنسون 
دمج بين أجسام الفقَرَآات 


o ۾‎ 


تخب سمت -روبنسون 


طريقة سمیث -روبنسون 

مختَصر ا 

الفولاذ لاوم للصداً 
والوليبدينوم 

دبوس مور من الصلّب المتين 
والْوليبدينوم 

بدلة الصلب المتين والوليبدينوم 


og 


امل ما 


oe 


مقاب أملّس 
کر 
البدلة الداخلية الملساء 
دوس امس 

دوش ستینمان الأملَس 
السك النقوب الامكّس 


و 


e 


و رك ك 
مملس جور 


SM0 صفيحة‎ 


] 


2 


مختصر] 


S.-P. technique 


S.-P. transarticular nail 


Smith-Petersen-Cave-Van 
Gorder anterolateral 
approach 

Smith-Robinson 
S.-R. anterior cervical 

diskectomy 


S.-R. anterior fusion 


S.-R. cervical disk 
approach 


S.-R. cervical fusion 


S.-R. interbody arthrodesis 


S.-R. interbody fusion 


S.-R. technique 
SMo 
stainless steel and 
molybdenum 


SMo Moore pin 


SMo prosthesis 
smooth 
s. broach 
s. cobalt-chromium 
s. endoprosthesis 
sS. pin 
s. Steinmann pin 
s. transfixion wire 
smoother 
Gore sS. 
SMO plate 
SMPS 


sympathetic maintained pain رمnتkl متلازمة 1 لام الودى‎ 
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syndrome 


الطوق اللين 
مقوام الرقبة الطوقي اللين 
قرن لين 
ضا 
ورم ليفي لين 
إصابة أنْرلاق الكرة الرخوة 
التسيج الرخو 
یو میکانيكية النسیح ال 
بيوميكانيكية اسيج الرخو 
معلاق م اح الرخو 
ق ي 2 خ 
سديلة النسيج الرخو 
التنام التسيج الرخو 
ر التسيج الرخو 
إصابة اسيج الرخو 
سلامة اسيج الرخو 
وجِبْهة النسيج الرخو 
وضيع بيني اسيج الرخو 
ا ج التسيج الرخو 
آفة النسيج آلرخو 
تدليك التسيج الرخو 
تحر يك النسيج الرخو 
ودم مخاطي بالتسيج الرخو 
طي التتح الخو 
تحرير النسيج الرخو 
تقييد التسيج الرخو 
ساركومة النسيج الرخو 
مديد التسيج الرخو 
مقوام سبورت سوبر للنسیج 
الرخو 
ورم النسيج الرخو 
تة النسيج الرخو 
حذاء لن المقدمة 
برامج الحاسوب 
برامج العروض البيانية الحاسوبية 
ضما سوفت -وايكَ 
سولڭورانس 
جهاز التقّل الڌاتي ب يحت 


o0 چ‎ 


سولگو راق 


s. collar 

s. collar cervical orthosis 

sS. corn 

S. corset 

s. dressing 

s. fibroma 
softball sliding injury 
soft tissue 

s. t. biomechanics 

s. t. coaptation sling 


sS. t. contracture 


س 


s. t. envelope 
s. t. flap 

s.-t. healing 
s. t. hinge 

sS. t. injury 

s. t. integrity 


s. t. interface 


s. t. interposition 


ص 
ج 


. irritability 

sS. t. lesion 

S. t. massage 

s. t. mobilization 
S. t. myxoma 

s. t. plication 

s. t. release 

s. t. restriction 

S. t. sarcoma 

s. t. stretching 


S. t. Super Sport orthotic 


S. t. tumor 
soft-tissue mass 
soft-vamp shoe 
software 

Stat Graphics s. 
Soft- Wick dressing 
Solcotrans 


S. autotransfusion system 


سنخ 
سنخ البولي إثيلين بالکامل 
سنخ u ۸ M1‏ 


السنخ السميم أرثرويور 11 


عالتستل هكي 


السنخ المعرز بالفلرً 
دوس السخ 

سنخ البولي ديال 

سنخ البولي إيثيلين 
السنخ البدلي 

2 څ رباعي الأضااح 
معيّاري 

السنخ م قوق اللقمة 
السنخ من مط التعليق 
السخ الكامل اماس 


ستخ ۲8 التعليق بالكفة 
بجامعة كاليفورنيا 
استمالة السخ 
و و ت 
صوديوم 


صوديوم السيفازولين 
إتيدروتات الصوديوم 
صوديوم الثيوبنتالً 
صودیوم الوارکارین 
سوفیلد 


ا 


0 
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socket 
all-polyethylene s. 
AMLs. 


Arthropor II porous s. 


concave loading s. 
flexible s. 
sS. gauge 


hard s. 


ischial containment sS. 


ischial-gluteal 
weightbearing s. 
metal-backed s. 
sS. pin 
Poly-Dial s. 
polyethylene s. 
prosthetic s. 
quadrilateral s. 
standard s. 
supracondylar s. 
suspension-type sS. 


total contact sS. 


University of California 


cuff suspension PTB s. 


s. wrench 
socket’s purchase 
sodium 

cefazolin sS. 

s. etidronate 

thiopental s. 

warfarin sS. 


Sofield 


S. femoral deficiency 


technique 
S. osteotomy 
S. pinning 
S. retractor 
S. technique 
soft 
s. bulky dressing 


s. callus stage 


والدکستروز 
مَحَلول المضاد الحيوي والملح 


ملول البوفيدون اليودي 
لإ واء النابض ا الحرارة 
و 


e 


حرام ليت العجزي الحرقفي 
خی ا 

استصال الجسد 

استفصال الجسد تحت التام 

ا لحل الوظيفي الجسَدي 

de تحسید‎ 

جسدي مسنتقلّي (وتونومي) 


ہک 


مراقة الکامن الحرّض الجسدي 
الس 


اختبار ا ی ن 
ےک ت ر 3 2 


antibiotic and saline s. 
bacitracin sS. 
Betadine scrub s. 
Bunnell s. 
colloid s. 
crystalloid s. 
Dakin s. 
dextrose sS. 
extravasation irrigation S. 
heparinized Ringer 
lactate s. 
Hibiclens s. 
iodophor s. 
irrigating S. 
irrigation sS. 
povidone-iodine s. 
pulsatile hypothermic 
perfusion with University 
of Wisconsin sS. 
saline s. 
sterile saline s. 
Soma 
S. Gonio system 
S. pulley system 
S. sacroiliac stabilization 
belt 
somatectomy 
subtotal s. 
somatic dysfunction 
somatization 
somatoautonomic 
somatomedin-C 
somatosensory 
s. evoked potential 
(SEP, S-SEP) 
s. evoked potential 
monitoring 
S. test 


somatosomatic reflex 


جهاز الّز رح وإعادة الدع للدورَان 


وضع البورو بين الأحمَّص 
أخمص الهراز 
أخحمَص تکسون 
e‏ 
الكاحل ا والعقب 
الوس سد 
دما الْصمَت والعقب 
| 
مبْحث تقويم الکاحل اأصْمّت 
و ات الوسد 
بدلة الکاحل الست والعقب 
لوسك 


بدلة الكاحل صمت والعقب 
الموسد 
مادة الغرسة الصمتة اللتوية 


المسمار الوب السداسي 


الهيكل الداخلي القابل للثني 
للکاحل الت 
مقصل آالكاحل الْصْمَت 


نا و را ر 
وحید »مفرد » معزول 

ر ي 30 

ورم غضروفي باطن مفرد 


رګ ا 


S. orthopaedic 


drainage-refusion system 


sole 
s. of foot 
s. insert 
Poro-in-between s. 
rocker s. 
Texon sS. 
Solganal 
solid 
s. ankle, cushioned heel 
(SACB) 
s. ankle, cushioned heel 
foot 
s. ankle, cushioned heel 
orthotic 
s. ankle, cushioned heel 
prosthesis (SACH foot 
prosthesis) 
s. ankle, cushioned heel 


prosthesis 


s. buckling implant material 


s. hex bolt 


s. silicone exoplant implant 


materiel 


s. silicone implant material 


solid-ankle 


s.-a. flexible endoskeletal 


(SAFE) 

S.-a. joint 
solitary 

s. enchondroma 

s. myeloma 
Solu-Cortef 
Solu-Medrol 
solution 


acid-citrate-dextrose sS. 


الفك السفلي 


سوتو-هال 

طْعّم العظم بحسب سوتو هال 

علاَمة سوتو هال 

کک هال 

ون الڌاتي بحسب سودر 

2 

مسار مرن 

مسار صل 

مسبار مرق 


مَصدر الضَوء الأليافى 
A‏ 
مصدر الضوء 


ا ي 


مصدر وولف الضيائي 
سوتر 
جهاز المرقق الکامل ب بحسب 
سوتر ستراٹکلید 
بدلة المرقق غير اليد بحسب 


e 


سوتر 

ساوثويك 

قطع العظم الشائي الستوى 
ا 


ا مستخرجة اللَوّب بحسب 
ساوثويك 


2 ءات لش نخ رقة 


معاد ناتو ئي الشوگة بحسب 
راف 


ساوثويك -روبنسون 

مأتى العثق الأَمَامي بحسب 
ساوئويك -روينستون 
ما العئی يحمت ساو ثويك- 
کے ا ا 


روبنسول 


mandibular 

immobilization orthosis 
Soto-Hall 

S.-H. bone graft 

S.-H. sign 

S.-H. test 
Soudre autogéné 
sound 

flexible s. 

rigid s. 

tearing sS. 
source 

fiberoptic light s. 

s. image distance (SID) 

light s. 

Wolf light s. 
Souter 

S. Strathclyde total elbow 

system 
S. unconstrained elbow 
prosthesis 

Southwick 


S. biplane osteotomy 


S. biplane trochanteric 
osteotomy 

S. Clamp 

S. pin-holding apparatus 


S. screw extractor 


S. slide procedure 


S. two-tined retractor 


Southwick-Robinson 


S.-R. anterior cervical 


approach 


S.-R. cervical approach 


ى حشوي 

سومرفیل 
امأی ا بحسب سومرفیل 
ارات سومرفل 


تثبيت القص » القذال » الفك 
السقلى 


ستاد بيت الق ص القذال » 
کک 
E‏ 
ال اللي 
کبل سوجر 
سونیکتو ر 
فاتق الصوت سونیکتور بلاس 
فاق الصوت سونیکتور 720 
سورباثین 
تصنيف سوربي لكر العقّبي 


Ea 


سوربوتان 
و العقب بحسب سوربوئان 
جهيزة المقوآم بحسب سوربوتان 
سوريسان ٠‏ 


سمات الفَرحة 
راښ 
القرحة اأضغطية 
سورن 
دمج الكاحل بحسب سرون 


و اق س 


إيتاق القصل بحسب سورن 
تجسید سوتٌوی -روبنسون 


3 
ےے ت 
e‏ 


شس 
مّرح العضَل المتأخر البداية 


ا » القذال » 
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somatovisceral 
Somerville 
S. anterior approach 
S. procedure 
S. technique 
SOMI 
sternal-occipital- 
mandibular 
immobilization 


SOMI brace 


SOMI orthosis 


Songer cable 
Sonicator 
S. Plus ultrasound 
S. 720 ultrasound 
Sorbathene 
Sorbie classification of 
calcaneal fracture 
Sorbothane 
S. heel cushion 
S.orthotic device 
Sorbsan 
SORE 
sore 
S. notes 
plaster s. 
pressure sS. 
Soren 
S. ankle fusion 
S. arthrodesis 
somatization 
Southwick-Robinson 
soreness 
delayed-onset muscle s. 
(DOMS) 
Sorondo-Ferré hindquarter 
amputation 


sternal-occipital- 


جورب ال حدعة اللاي الطَيات 
بحسب سبند کس -لیکرا 
O OO‏ 


سبارین 
استبقاء 

الحَافظة على الحذور العصبية 

الحجزية َ 

ر 

شنج رسغي دمي 

و عضلي 

ف مجاور للفَقار 


شنج العضَلات الجاورة للفقًار 
تشتج العضل الجاور للفقار 


القدم المتأحرة الفحجاء التشنجية 
و۶ 
ت 
ملوق 
ملوق ملاطي 
اختبار الصيف الرتبي بحسب 


passive s. 
prosthetic s. 
spacer-tensor jig 
Spahr metaphyseal 
dyostosis 
Spalteholz preparation 
Spandex Lycra three-ply 
stump sock 
Spanko shoe insert 
Sparine 
sparing 


sacral nerve root s. 


spasm 
arterial sS. 
carpal pedal s. 
muscle s. 
paraspinal s. 
paraspinal muscle s. 
paravertebral muscle s. 
peroneal muscle s. 
spasmodic torticollis 
spastic 
s. cerebral palsy 
s. contracture 
s. disorder 
equinovalgus 
s. equinus 
s. flatfoot 
s. hemiplegia 
s. instrinsic contracture 
s. paralysis 
s. paraplegia 
s. thumb-in-palm 
deformity 
s. varus hindfoot 
spasticity 
spatula 
cement s. 


Spearman rank-order test 


الحيز الضلعي الترفُوي 

٠ الحيزالهامد‎ 

اروا مافية كوف قوق 
الحافية) 


حيز إنسي صافي 
الحيز الراحى التصفى 
لاحي 
رو و 0 ۰ 
حيز بارونا (في المرفق) 


حیز بوارییه 
ا 
وض آي 
ار لفت الضفاق 
ايرالم لعومي: لني 
حذاء فر اغ 


قاعدة ستيل للمثلثات في حيز 
الحبل سركي الحر 

الحيز تحت الأخرم 

الحيز تحت النّاتى الغرابي 

ايزقرق الق ٠‏ 


ركو ت 


حيز الرانفة 
م ,304 $ 5 
ا لحيز الظنبوبي الشظوي الصافي 
اة 
المفسًاح 


مقساح الى 

عارضة امساح 

مساح الربة 

مساح العَظم 

امساح الفقاري ا رفي 
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SP 
suprapatellar 
space 
s. available for the cord 
(SAC) 
costoclavicular s. 
dead s. 


epidural s. 


fascial sS. 

first web s. 

increased lateral joint s. 

intercondylar sS. 

intercostal s. (ICS) 

lateral joint s. 

medial clear s. 

midpalmar s. 

palm s. 

Parona s. 

s. of Poirier 

popliteal s. 

position in sS. 

retroperitoneal s. 

retropharyngeal s. 

s. shoe 

Steel rule of thirds for 
spinal cord free s. 

subacromial s. 

subcoracoid sS. 

suprasternal s. 

thenar sS. 

tibiofibular clear s. 

web s. 

spacer 

acetabular s. 

sS. bar 

bayonet s. 

bones. 

ceramic vertebral s. 


joints. 


اختبار سبید 
راب العضل بالشکل ۷-۷ 
بحسب سبید 


ج 


وه 
سبید - بويد 


ارد الوح بحسب سبيد تبون 


و ور 


N 


جهیرة انوم بحسب سيكو 
ضماد ا لحد لاني ٻ سیت 
یکو ٠‏ 

اتی حال الفم الأمامي 


بحسب سبتزلر 


منباه الدمج الشوكي 
منباه الدمج الشوكي 


كرَة لاط السیلیکوني نية 
كروي 

مبدأالالزلاق الكُروي 

الوب ذو الرأس الَكُروي 


ے د 


كروي مرکزي 


ر 


بدكة الركبة الثُلاّية الأحياز 
الكاملة الميدة الكروية ار كز 


بدلة الركبة الكروية ال ركزية 
جهاز الرکبة الکروي المرکزي 
مقیاس ةط الم 
سان 
ا لي 
الورك الستتلى 
الرباًط الي بحسب شمیسر 


0 و 


عنكبية الأصابع 
لیر الد رة اروب بب 


S. test 


S. V-Y muscle-plasty 


Speed-Boyd 


S.-B. open reduction 


S.-B. radial-ulnar technique 


Spelcast car seat 
Spenco 
S. arch support 
S. liner 
S. orthotic device 


S. Second Skin dressing 


Spetzler anterior transoral 
approach 
SPF 
spinal fusion stimulator 
SpF spinal fusion 
stimulator 
sphere 
silicone rubber s. 
spherical 
s. gliding principle 
s. headed screw 
spherocentric 
s. fully constrained 
tricompartmental knee 
prosthesis 
s. knee prosthesis 
s. knee system 
sphygmomanometer 
spica 
S. cast 
hips. 
Schmeisser sS. 
s. splint 
spicule 
spider finger 


Spiegleman 


منحنی نوعي 

منابلة الدسرة النوعية 
[مختَصر] 

ا 

بإصدار الفوتون المغرد 
سکوی ا وی 
سیکترون 

جار الورك الکافا ب 

e 


بدلّة الورك بحسب سبكترون 
كط الط" 


تشالت ال جف 


الحمراء المتحولة بحسب فورييه 


سید 


e» 


ې 


سرعة سرع 

رب ا لقصل بحسب سبید 
السرعة اة 

جبيرة اليد بحسب سبيد 


اطا السريع 


بدا اسر الک َب 
u‏ 
علامة سبيد 
جبيرة سبيد 


ەو 
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spear tackler’s spine 
special 

s. Colles splint 

S. Seat 
specialized 

s. cell 

s. nail 
specific 

s. adjustment 

sS. curve 

s. thrust manipulation 
SPECT 

single photon emission 

computed tomography 

spectinomycin 
Spectric EF stem 
Spectron 


S. EF total hip system 


S. hip prosthesis 
spectroscopy 
Fourier transform 
infrared s. 
Speed 
speed 
S. arthroplasty 
free s. 
S. hand splint 
s. lock clamp 
S. open reduction 
S. prosthesis 
S. radial head fracture 
classification 


S. radius cap prosthesis 


S. sign 
S. splint 


S. stermoclavicular repair 


ا 2 


متلازمة الخاع (ا بل الشوّكي) 
شوه بالْستَوی الشوکي 
الإكليلي 


4 Rr 


فقري 
تشو 2 استقرار فقري 
افتراق فقري 


و 
رتة نخاعية 


خلل الرفاء الفقري 

الکامن احرص التخاعي 

تحر ريز اللفافة الوك ك 

بيت فقري 

صمل التنبيت الفقري 

رتایت الفقري 

کسر فقري 

الميكانيكا الَرضية للدمج الفقر ي 

رضعية الدمج ا الفقري 

منْبّاه الج الفقري 
e‏ الفقري 

فقرية مفاجعة 
تصميم الغرسة الشركة 

تحمیل الغرسة ة الشوك کیة 

بسبب الأخفاق 

عدوّی نخاعة 

خزعة من عدوّی تاع 

إصابة فقرية 

التبيت الجراحي للإصابة 

الفقريّة َ 
استقرار افغري ي 


ر 


تحرږ ريك الغاصل الفقربة َة 


لر باط الشركى 

إجرآءات الالحبَاس الشو کي 
ألابكة الشوكية 

العا لحة بالتابلة الشوكية 


ضور العضلات الفقرية 


s. cord syndrome 


s. coronal plane deformity 


s. deformity 

s. deformity/instability 

s. distraction 

s. dysarthria 

s. dysraphism 

s. evoked potential 

s. fascial release 

s. fixation 

s. fixation rigidity 

s. fixation rod 

s. fracture 

s. fusion pathomechanics 
s. fusion position 

s. fusion stimulator (SPF) 
s. fusion technique 

s. hitch 

s. implant design 


s. implant load to failure 


s. infection 

s. infection biopsy 

s. injury 

s. injury operative 
stabilization 

s. instability 

s. instrumentation 

s. joint mobilization 

s. learning 

s. level 

s. ligament 

s. locking procedure 

s. manipulation 

s. manipulative therapy 
(SMT) 

s. metastasis 


s. mobilization technique 


s. muscular artrophy (SMA) 


سبیغلمان 


ا فم ا 
ر ا 2 رہ 


تخسكة کرو ية الذروة 
حسكة الصفيحة الانتهائة 


کت کا 
عاكمة الكوب الراق 


ا الحمود الفقري 

شو کي » ُخاعي 

راح سيسائي (في النخاع أو 
القناة الشوكية) 

العصّب الإضافي الشوكي 
إصابة العحَصَب الإضآفي الشوكي 


آلتحلیل الشوٴ كى 
حدر تخاعي» 
الشريّان الخاعي 
تهاب الفاصل الفقرية 
إيتاق الفاصل الفقرية 
اللوح الخشبي ٠‏ 
داء البروسیلات الشوٴكى 
القتاة الشركة (التفق اشر ي) 
الحمود الفقري 
الكفاف الفقَّري 
الحبّل الشوكي (الشخاع) 
إحصار الحبل الشوّكى 
مراقبة وظيفة الحبل لشو کي 
في أثناء الحراحة 
إصابة الحبل الشوكي 
إصابة ا لحل الشوٴکي من دون 
شذوذات فى الصورة 
الإشعاعية ۰ 
المتلدزمة التخاعكة السسحائة 


تَخدير ٺخاعي 
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acromioclavicular splint 
Spier elbow arthrodesis 
spike 

ball-tip s. 

sS. of bone 

endplate s. 

Glissane s. 

metaphyseal s. 
spilled cup sign 
spina 

s. bifida 

s. bifida occulta (SBO) 
spinae 

erector S. 
spinal 


sS. abscess 


s. accessory nerve 
s. accessory nerve injury 
s. analysis 

s. anesthesia 

s. artery 

s. arthritis 

s. arthrodesis 

s. board 

s. brucellosis 

s. canal 

s. canal stenosis (SCS) 
s. column 

S. cOntour 

sS. cord 

s. crod block 


s. cord function 


intraoperative monitoring 


s. cord injury 


s. cord injury without 


radiographic abnormalities 


(SCIWORA) 
s. cord-meningeal 


complex 


NR 
` الصدري القطني‎ 

ینام شار کوت 

العمود الفقري العصعصى 

ا العمود الفقري 

شوه العمود الفقَرّي 

العمود الفقري آلظَهُري 

فصو ر العمود الفقري القطني 


العمود الفقري 

إطًار العمود الفقّري 

التشوه الحدبى للعمود الفقري 

الشركة الرفية ٠‏ 

الشوكة الإسكية 

الشوكة المتلانمة (الشوكة 
التلاصقة) 

العمود الفقري الْستأصَل 
الصفائح 

العمود الفقري الرقبي السقلي 

العمود الفقري القطني السمَلي 

العمود الفقري الصدري السقلى 

العمود الفقري القطنى ۰ 

العمود الفقري لطي العجزي 

شوكة الفك السقلى  ٠‏ 

شو كة الك العلوي 

الشوكة الألفية ٠‏ 

العمود الفقري التَحَلخل 

جر ا 
العلوية - 

جس الشوكة الحرقفية اخلفية 
العلوية ګګ 

سيْساءٌ لاعبي البوكر (التهاب 
الفقار ار وساتۇيدى)»: 

الشوكة الكلفية 

الشوكة الحلفية السقلية 

الشوكة الحركفية الحلمية العلوية 


حرام تثبیت الحوض بحسب 
سباین باور 


دورن العمود الفقري 


Chance fracture 

thoracolumbar s. 
Charcot s. 
coccygeal s. 
convexity of the s. 
s. deformity 


dorsal s. (D-spine) 


fixation dysfunction of the 


lumbar s. 
s. flexion 
s. frame 
gibbus deformity of the s. 
iliac s. 
ischial s. 


kissing s. 


laminectomized s. 


lower cervical s. 
lower lumbar s. 
lower thoracic s. 
lumbar s. (L-spine) 
lumbosacral s. (LS) 
mandibular s. 
maxillary s. 
nasal s. 
osteoporotic sS. 
palpation of anterior 
superior iliac s. 
palpation of posterior 
superior iliac s. 


poker s. 


posterior sS. 

posterior-inferior S. 

posterosuperior iliac s. 
(PSIS) 

S. Power pelvic stabilizer 
belt 


s. rotation 


إبرة البرل القطنى 


الفدت لشاف 
مقوام فقري 


ورم بيات التظم الففرية 
التهاب العظم والنقي الفقري 
السار كومة العظمية الفقرية 
قطع العظم الفقري 
تیت فطع العظام الفقرية 
الرباط الكتلفي الشوكي 
الكتاف صالب للنبوت 
الشوكي 
تضق القناة الفقرية 
الرباط الستعرض الشوكى 
التخاع 
ر ت 
ورم النخاع 
إطار الدورآن الفقري 
شريط الور السو كي 
o‏ 
مغزل 
التلية المخرلية 


شوكة شو کي »فقار 
تعديل العمود الفقري الرقبي 
تعديل العمود الفقري القطنى 
وا و ی 
الشوكة القذالية العنقية الآمامية 
الشوكة الحرقفية الأمامية العوية 


الشوٴكة الأمامية العلوية 
الشوكة الحرقفية الأمامية العوية 


التحميل المحوري للفقار 

السيساء التيزرانية 

الحمود الفقرى الرقي السيتاء 
الرقيية ٠‏ 1 
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s. needle 

sS. nerve 

s. orthosis (SO) 

s. osteoblastoma 

s. osteomyelitis 

sS. osteosarcoma 

sS. osteotomy 

s. osteotomy stabilization 
s. posterior ligament 

sS. rod 


s. rod cross-bracing 


s. segment 
s. shock 
S. stenosis 
s. transverse ligament 
s. tuberculosis 
S. tumor 
s. turning frame 
“spinal-tension-band’” 
spindle 
s. cell 
s. effect 
muscle s. 
s. neuroma 
Spine 
Spine 
adjustment of cervical s. 
adjustment of lumbar s. 
adjustment of thoracic s. 
anterior occipitocervical sS. 
anterior superior iliac s. 
(ASIS) 
anterior upper S. 
anterosuperior iliac sS. 
(ASIS) 
axial loading of s. 
bamboo s. 


cervical s. (C-spine) 


متلازمة اكم الخحلزوني 
الكسرالمائل الحلزوني 
رباط القيد المائل الحلزوني 


جييرة ناء رباط القيْد الائل 


الحلزوني 


يقة حلزونية 
مقوار الدور الحلزوني 
المقَّب الحلزونى أو الفتلى 
إجراءات سبيرا 
مثْقّب سبیرا 
مقياس التتفس 
إجراءات سبثلر 
مادة الغرسة الضمامية بحسب 


جبيرة تبعيد الإبهام 


جبيرة آبونا 
جبيرة القلنسوة الأكريليكية 
جبيرة الصاف الأكريلى 


تخر حزام الضلع بحسب آدم 


واف 
ت سر وه 


جبيرة آدامز 
جير مر 


2 


جبيرة شبيهة بالطًائرة 


sS. groove 
s. groove syndrome 
s. oblique fracture 
s. oblique retinacular 
ligament 
s. oblique retincular 
ligament reconstruction 
splint 
s. technique 
s. trochanteric reamer 
s. or twist drill 
Spira procedure 
Spira drill 
spirometer 
Spittler procedure 
Spitz-Holter valve implant 
material 
Spitz nevus 
SPLATT procedure 
splayfoot 
splayfoot deformity 
splaying 
forefoot sS. 
s. of toe 
spleen injury 
splint 
Abbott s. 
abduction s. 
abduction finger sS. 
aduction humeral s. 
abduction pillow cover s. 
abduction thumb s. 
Abouna s. 
acrylic cap s. 
acrlylic template s. 


Adam and Eve rib belt s. 


Adams s. 
adjustable s. 


aeroplane s. 


العمود الفقري العجزي 

علامة سيسائية (في الّتهاب 
تدتجاينة التخاع) 

سيساء رافع الرمح 

العمود الفقري الصدري 

العمود الفقري الصدري 
(T10 T12)‏ ˆ 

العمود الفقري الصدري القطني 
العمود الفقري الصدري القطتى 
شو كة َة الأعمدة 

شوک داور 

النقائل الورمية إلى العمود الفقري 
العمود الفقري الصدري الَعلوي 
جهاز موقت اللولب لير 
العمود الفقري القطني المنابل 
بالاآدواتَ 

صورة صدی النخاع 


الثلمة الشو كية الحقانية 
ا a‏ 


الط الش و كى الصفيح 


التاتى القاريَ 

کسر التاتۍ َلفقًَاري 
صفيحة آلتاتى الفَقَّاري 
سلک التاتى الفقاري 
تسليك التاتى الفقَاري 


بزو راو 

الحبل الحلزوني 

7o 0‏ 3 
المقوار القشري الخحلزوني 


ل ر 2 
ak‏ ۰ 8 
بعت ولي 
ا ا 


کسر حلزوني 
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sacral sS. 


sS. sign 


spear tackler's s. 
thoracic s. (T-spine) 


thoracic s. (T1 to T12) 


thoracolumbar s. 


thoracolumbosacral s. 


three-column s. 
trochanteric S. 
tumor metastatic tO S. 


upper thoracic sS. 


variable screw placement 


system-instrumented 
lumbar s. 

spin-echo image 
spinocerebellar 

sS. ataxia 

sS. degeneration 
spinoglenoid notch 
spinography 
spinolaminar line 
Spinoscope 
spinothalamic tract 
spinous 

sS. plane 

sS. process 

s. process fracture 

s. process plate 

sS. process wire 

s. process wiring 

s. pull 

sS. push 
spiral 

sS. cord 

s. cortical reamer 

s. drill 


s. fracture 


Fo g3 ر‎ 


جبيرة بوسوورث 
ر ر 0 ٥ے sS:‏ 
جبيرة بشكل زهرة العروة 


رة متمفصلة 
جو ای ارات جت 
برّآدی 
رة الاق بحسب برآدی 
کک م کو 
ا لجبيرة الألومنيومية بحسب 
برات ˆ 
جبيرة المستشفى العسكري 
بج دروك 
جبیرة برآون 
ا و . 
یر بوك 
جبيرة الط بحسب بوك 
جبيرة الجر بحسب بوك 
جبيرة الرفيق 


ERT 


جره بونل 
جبيرة ميزابيّة بحسب بونّل 


جبيرة حاني البرجمة بحسب 
وك ی س 
بونل 


جبيرة مدادة بحسب ونل 
جبيرة الإصبع بحسب بورنهام 
جبيرة الإبهام بحسب بورنهام 
جبيرة كابوت 

خبيرة الاق تنب كابوت 
جبيرة خلفية بحسب كابوت 
جبيرة حتف اَقَدَم الُعايرة 
جبيرة الجر بحسب کامّبل 


Bavarian s. 
Baylor s. 


Baylor adjustable cross s. 


Baylor metatarsal s. 

Bloom s. 

Blount s. 

board s. 

Bohler s. 

Bohler Braun s. 

Bohler wire s. 

Bond arm s. 

Bosworth s. 

boutonniêre s. 

Bowlby arm s. 

bracketed s. 

Brady balanced sus 
pension sS. 

Brady leg s. 


Brant aluminum s. 


Brooke Army Hospital s. 


Browne s. 

Buck s. 

Buck extension sS. 
Buck traction s. 
buddy s. 

Bunnell s. 
Bunnell gutter s. 


Bunnell knuckle-bender s. 


Bunnell outrigger s. 
Burnham finger s. 
Burnham thumb s. 
Cabot s. 

Cabot leg s. 

Cabot posterior s. 
calibrated clubfoot s. 


Campbell traction s. 
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جبيرة إيرفوم 

جبيرة ية بالطًائرة 
جبيرة ضط الهواء 

ا لجبيرة الليْلية للداء السكري 


و ر 
جبيرة الومفوم 


الجبيرة آلومنيومية 

0 0 
جبيرة الجسر الألومنيومي 

2 ي ا وت 2 
جبيرة غمد الإصب الألومنيومي 
ج ا EE‏ 2 
جبيرة السياج الاألومنيومي 
جبيرة الرغوة الاألومتيومية 

ا 0 g3‏ 
جبيرة | لسك الألومنيومي 
جبيرة مثبنة » جبيرة إرسائية 
جبيرة أندرسون (ذات صفيحة 
خحارجية) 

ر چچ 


جبيرة أنجل (لكسور الفك 
الف 


0 r م‎ 


جبيرة أمامىة 
جبيرة ا مرق ذات الكني الأمامي 
الحاد 


جبيرة الروايا الختلفة 
جبيرة اکوابلاَسّت 


ت 
* 


جبيرة آش 


ر م م0 ه٥‏ 
جبيرة اشهورستس 
ك ر و 
مرتکز ال جبيرة 
جبيرة متوازدة 
جبيرة کسر بَالْدان 
جير الَخذ بحسب اكان 
جبيرة الكرة والمطركة 

د ر ی و کک ر کو ی ا 
جبيرة البانجو » جبيرة ربابية 


3 


جبيرة بارلو 

جبيرة الرضع الصليبية بحسب 
بارلو 

جبيرة كرة القاعدة الإصبعية 


ا ر ر ف 


Agnew s. 


Ainslie acrylic s. 


air s. 
Airfoam s. 
airplane s. 

air pressure sS. 


AliMed Diabetic night s. 


Alumafoam s. 
aluminum s. 
aluminum bridge s. 
aluminum fence s. 
aluminum finger cot s. 
aluminum foam s. 
aluminum wire s. 
anchor sS. 


Anderson sS. 


Angle’s s. 


ankle-foot orthotic sS. 

anterior S. 

anterior acute flexion 
elbow s. 

any-angle s. 

Aquaplast s. 

Asch s. 

Ashhurst leg s. 

s. attachment 

balanced s. 

Baldan fracture s. 

Balkan femoral s. 

ball-peen s. 

banjo s. 

Barlow s. 


Barlow cruciform infant sS. 


baseball finger s. 


Basswood s. 


جیرة حف القذم بحسب 
دنیس براون 

رة الورك تحت دنيس راون 

جبيرة القدم التتماء العرجاء 


بحسب دنیس برآون 


¥ E 

جبيرة دي بوي 

جبيرة شبيهة بالطائرة بحسب 

دي بوي 

جير روا للف بسب 

دي بوي 

جبيرة مقرب للحَوافی بحسب 
دي بوي 

جبيرة المغرل امفتوح بحسب 

دي بوي 

جبيرة الكشتبان الفتوح بحسب 
دي بوي 


ا ج و و‌ 
جبيرة دي بوي - بوت 
جبيرة السّاق امار جحة بحسب 
E 1‏ 
دي بوي 
52 
دي بوي 


يرة دیجیت ايد 
جبيرة ظهرية 
جبيرة الإحصار الظَهّري 
جبيرة إحصار البسلط الظَهري 
جبيرة الشني الظّهراني للقدم 
الجبيرة مزدوَجة الإطباق 
جبيرة القدم المخدلية 
ا ادا 


جبیرة دوبویتران 


A‏ 2 وم 


ا لجبيرة الديتاميكية 
مر ھر ر و کک r‏ 


جبيرة مردودة للأعلى بحسب 


م اک ب 


- 


جبيرة بنط المرفق 


Denis Browne clubfoot s. 


Denis Browne hip s. 

Denis Browne talipes 
hobble s. 

DePuy s. 


DePuy aeroplane s. 


DePuy any-angle s. 


DePuy coaptation s. 


DePuy open-spindle s. 


DePuy open-thimble s. 


DePuy-Pott s. 
DePuy rocking leg s. 


DePuy rolled Colles s. 


Digit Aid s. 

dorsal s. 

dorsal block s. 

dorsal extension block s. 
dorsiflexion foot s. 
double-occlusal s. 

drop foot s. 

drop wrist sS. 

Dupuytren s. 


Duran-Houser wrist sS. 


Dyna knee s. 
dynamic s. 


Easton cock-up s. 


Eaton s. 
Eggers s. 
Eggers contact sS. 


elbow extension sS. 
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ر ره و 0 


جبيرة الجر بحسب کارل جوذّز 
جبرة مرق بحسب گاریل لوك 


E E 


جبيرة کارتر 

EN SLE E 
جبيرة الرضفة الغضروفية المرَة‎ 
ابلوفرية ڪڪ‎ 


جبيرة الطوق اللَبّادي بحسب 


E 

جبيرة ترفوية 

ا 
کلایتون  ٠‏ 

2 حتف القدم 

دة مردودة للأعلى 

جبيرة الذراع الردودة للأعلى 

جبيرة اليد الردودة للأعلى 

جبيرة تبْعيد الورك ٥0۴8‏ 


و ا 
جبيرة کولس 


i‏ ر 
جبيرة كوممورفوم 

الجبيرة المركبة الرفازية الرئة 
ا ۶ .2 8 
جبيرة کونفيرس 


جبیرة الكَسّر بحسب کور دون _ 
کولس 
اش ا ای رر 


جبيرة معَاكسة للدوران 


ET 
لداکرو‎ 


ف ااي ار 


جبيرة دافيز 
جبيرة السنع بحسب دافيز 
دنت 


cap sS. 

Capner s. 

Carl P. Jones traction s. 

Carpal Lock wrist sS. 

Carter sS. 

cartilage elastic pullover 
kneecap s. 


Chandler felt collar s. 


Chatfield-Girdlestone s. 
clavicular sS. 
clavicular cross sS. 


Clayton greenstick s. 


clubfoot s. 

cock-up s. 

cock-up arm sS. 
cock-up hand s. 

COH hip abduction s. 
Colles s. 


Comforfoam s. 


composite spring elastic s. 


Converse sS. 


Cordon-Colles fracture s. 


counterrotational sS. 
countertraction S. 
Craig s. 

Craig abduction s. 
Cramer sS. 

Cramer wire sS. 
Culley s. 

Culley ulnar s. 
Curry S. 

Curry walking s. 


Darco toe alignment s. 


Davis s. 
Davis metacarpal s. 


Delbet s. 


جبيرة جوش 
جبيرة جوردون 
E 2‏ 
جبيرة ت کونیتج 
ی ة ميزابية 
جبيرة ولضفت محارية 
ا لحبيرة اللبْلية لإبهام القدم الأروّح 
جبيرة هاموند 
جبيرة اليد 
جبيرة اليد الردودة للأعلى 
الجبيرة اللجلية بحسب هانًا 
جبيرة الجر ا کتنز بحسب هاري 


ET‏ ر سە و 


SS 


هاینس - جریفین 
جبیرة هکسلایْت 
ملاع ا 


جبيرة الورك بحسب هودجن 
جبيرة الاق بحسب هود جن 
جبيرة التبعيد لكسر العضدَ 


جبیرة 53۷0 


Gagnon s.‏ چ رفوي أذن الفيل 


gait lock s. (GLS)‏ جبيرة ة القخذ بحسب إجلمان 
Gallows s.‏ س إنجلمان 
Galveston sS.‏ تخیر ةا يک 
Ganley s.‏ رة احضار البَسّط 
Gibson s.‏ لحد از دم 
Gilchrist s.‏ جبيرة الطوق اللبّادي 
٣ Gilmer s.‏ سساح َ 
Gooch s.‏ دة قمَّة إصبع القدم بحسب 
Gordon s.‏ فر کيوت 
Granberry s.‏ البيرة اللّيلية بحسب فلاو ر 
Gunning s.‏ خب الإصبعً 
gutter sS.‏ رة غل الا ن 
half-shell s.‏ رة رفا بس الإ 
hallux valgus night s.‏ 
Hammond s.‏ جبيرة EERE‏ 
hand s.‏ جبیرة الررّة الْننية 
hand cock-up s.‏ رة ة إصبعية مطراة من جانب 
Hanna night s.‏ ار َ 
Hare compact traction sS.‏ جبيرة الساعد 
Harrington outrigger s.‏ ر الفك السقلى بحسب 
Harris s.‏ فورمتراي 
Hart s.‏ جبيرة فو زس 
Hart extension finger sS.‏ جبیرة فو ستر 
جبیر الا الربَ e‏ الو که 
Haynes-Griffin s.‏ س 
Haynes-Griffin‏ جبیرة رفوي ټحشب فو کس 
mandibular s.‏ جبيرة رة فراك-سور 
Hexcelite s.‏ 2 فراکتومد 
Hexcelite sheet s.‏ رة الكسر 
hinged cylinder s.‏ ية فریجکا 
hinged Thomas s.‏ ا الوسادة بحسب فريجكا 
Hirschtick s.‏ ج ساف اأخساعة 
Hirschtick utility‏ جبیرة فر مسون 
shoulder s.‏ جبيرة فر وهفالد 
Hodgen hip s.‏ جبيرة اليد الكاملة 
Hodgen leg s.‏ ًة الإطباق الکامل 
humeral fracture‏ 2 ة فونستين 
abduction s.‏ تجنر رة الط بحسب فونستین 
HVOs.‏ رة فوترزو 
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elephant-ear clavicular s. 


Engelmann thigh s. 
Englemann s. 
Erich s. 

extension block s. 
Ezeform sS. 

felt collar s. 

fence s. 


Ferciot tiptoe s. 


Fillauer night s. 

finger sS. 

finger cot sS. 

finger extension 
clockspring s. 

flat s. 

flexor hinge s. 


fold-over finger sS. 


forearm sS. 


Formatray mandibular s. 


Forrester sS. 

Foster sS. 
four-prong finger sS. 
Fox s. 

Fox clavicular s. 
Frac-Sur s. 
Fractomed s. 
fracture sS. 

Frejka s. 

Frejka pillow s. 
frog-leg s. 
Froimson s. 
Fruehevald s. 
full-hand s. 
full-occlusal s. 
Funsten sS. 

Funsten supination sS. 


Futuro sS. 


جر الإا بحب لوین - 

ستیرل 

بطانة اجبيرة 

جبيرة لیستون 

جبيرة حي 

جبيرة الذراع الطويلة 

جبيرة الساق الطويلة 

خر مردودة للأعلى ذات 
مغلاق عروي 

لوف 

جر لیتل 

جییرة ا : e‏ لیتل 

ن a‏ التبعيدية ب نقحت 
ماجنسو ن 

ر ة الإصيع ال | 

و رة مسون 

رة ال دات ماسو ن-آلين 

E 
1 ماسو نآل‎ 

ا 
ماسون ال ° > 

جبيرة ماير 

جبيرة مَك جي 

جبيرة مك لويد 

جبيرة رفوي موسّدة بحسب 
مك لويد 

جبيرة فلزية 

جبیرة میدلدوریف 

ر موبیرج 

جبيرة موهر 

جبيرة ةالإصبع بحسب موهر 

اتر ة اة الحلفية الْقولبة 


ر 


جبيرة مورفي 


و 


ر ة موراي - جونز 


molded posterior plaster s. 


Lewin finger sS. 
Lewin-Stern sS. 


Lewin-Stern finger sS. 


Lewin-Stern thumb s. 


s. liner 

Liston s. 

lives. 

long arm s. 

long leg s. (LLS) 


loop-lock cock-up s. 


Loves. 

Lytle s. 

Lytle metacarpal s. 

Magnuson s. 

Magnuson abduction 
humeral s. 

mallet finger abouna s. 

Mason s. 

Mason-Allen hand s. 


Mason-Allen Universal s. 


Mason-Allen Universal 
hand s. 

Mayer s. 

McGee s. 

McIntire s. 

McLeod s. 

McLeod padded 


clavicular s. 
metal s. 
Middeldorpf s. 
Moberg s. 
Mohr s. 


Mohr finger s. 


Murphy s. 


Murray-Jones sS. 


- 657 - 


اير الابلة لامح 

رة يرة الوكعة بحسب جاكوبي 

جییر ة اعقب بحسب جاكوبي 

جيمس 

جبیرة جلانکو 

جبيرة الإصبَع بحسب جوينت - 
جاك 

جو 

جبیر م تإصبعية للجرَالْعَاکس 
بحسب جونل 

جبیرة الإبهام ‏ بحسب جونل 

جبيرة جونز 

جبيرة الذراع بحسب جونز 

رة الشاعل تخ جور 


e 

جبیرة جوزیفٌ 

رة مردودة للأعلى بحسب 
a‏ 

جبیرّة کارفویل 

جبیرة کزانجیان 

جبپرة کپلر = بلاك 


ا م 


ج كلا القاقة ال رة 
جبيرة ال كبة 

جبيرة ساد الركبة 

الجبيرة اة للركبة 


جبيرة ة حاني البرجمة 
جبيرة رة لامبرنودي 


د 


جبيرة ليفيس 


جبيرة الذرآع بحسب ليفيس 


Ifeld s. 
Ilfeld-Gustafson s. 
infant abduction s. 
inflatable s. 
Jacoby bunion s. 
Jacoby heel s. 
James s. 

Jelanko s. 


Joint-Jack finger s. 


Jonell s. 

Jonell countertraction 
finger sS. 

Jonell thumb s. 

Jones s. 

Jones arm sS. 

Jones forearm sS. 

Jones metacarpal s. 

Joseph s. 


Kanavel cock-up s. 


Karfoil s. 
Kazanjian s. 


Keller-Blake s. 


Keller-Blake half-ring s. 


Keller-Blake leg s. 
Kenny-Howard s. 
Kerr s. 

Kerr abduction s. 
Keystone s. 


Kleinert s. 


Klenzak double-upright s. 


knee s. 

knee brace s. 

knee immobilizer s. 
knuckle-bender s. 
Lambrinudi s. 
Levis sS. 


Levis arm sS. 


ا لجبيرّة ذات الطّرف البصلى 


جبيرة مضبوطة بحسب بوند 
جبيرة بونستي َ 

جبيرة بوروبلاستيك 

جبيرة بورزیت 

جبيرة الإصبَع بحسب بوستالوم 


جبیرة روبرت - جوز 
جبيرة روجر أندرسون 
جبيرة روسن 

جبیرة راولاند -هاکیس 
جبيرة الجر الألومنيومي 


- جبيرة الذراع بحسب مو رائ‎ Plastalume bulb-ended s. 


و 


جور 
Plastalume straight s.‏ جبيرة ر راي ت ماس 
plaster s.‏ رة الك ES‏ مورا به 
plaster-of-Paris s.‏ ت ماس 
pneumatic sS.‏ جبيرة نوبیسر 
Polyform s.‏ ا الساعد اأضبوطة جنب 
polyvinyl alcohol s.‏ پیسر 
Pond adjustable s.‏ الحبيرة الليلية 
Ponseti s.‏ إطباقية 
poroplastic s.‏ خر الركبة بحسب آودونو چو 
Porzett s.‏ ية الر کاب بحسب 
Postalume finger s.‏ أ دو لحد 
posterior sS.‏ جبيرة کسر الفك بحسب أوّمالى 
Potts s.‏ ر السك الرفأزي بحسب 
Pro-glide s.‏ او بنهيمر َ 
Protecto s.‏ جبيرة التقابلتين (من أصابع اليد) 
Puth abduction s.‏ ا آر رتو لاست 
Putti s.‏ ا او ر و اد 
Quik splint s.‏ رة ترو i‏ إسارية للتقو یم 
radial slab s.‏ الَعَظّمى 
radiolucent s.‏ جبيرة ا بلست 
Redi-Around finger s.‏ رة آيز وبرین او زف لاست 
جبيرة مدادة 
reverse knuckle-bender s.‏ ا أ لألو مش م الوسدة 
Robert Jones s.‏ ا اللَوّحا ل 
Roger Anderson sS.‏ لح الخشب الرقائقى الموسد 
Rosen s.‏ ا نصّل اللسان الود 
Rowland-Hughes s.‏ و الحبيرة 
Rumel aluminum‏ جبيرة الرآحة 
bridge s.‏ رة رأحية مردودة للأعلى 
Russell s.‏ رة بافليك 
safety pin sS.‏ ا العدة بحست بافليك 
SAMs.‏ ب بيبو دي َ 
Sayre s.‏ ر ك سۇ بير وناشن 
Scott sS.‏ 
Scott humeral s.‏ جبيرة الحوض 
Scottish Rite s.‏ تخيرة فلس 
shin s.‏ ت فیلییس 
short arm s. (SAS)‏ خير ة اة 
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Murray-Jones arm s. 


Murray-Thomas s. 


Murray-Thomas arm s. 


Neubeiser s. 


Neubeiser adjustable 
forearm sS. 

night s. 

occlusal s. 

O’Donoghue knee s. 


O’Donoghue stirrup sS. 


O’Malley jaw fracture s. 

Oppenheimer spring 
wire sS. 

opponens sS. 

Ortho-last s. 

Ortho-Mold s. 

orthopaedic strap 
clavicular s. 

Orthoplast s. 

Orthoplast isoprene s. 

outrigger S. 

padded aluminum s. 

padded board s. 

padded plywood s. 

padded tongue blade s. 

sS. padding 

palmar s. 

palmar cock-up s. 

Pavlik s. 

Pavlik harness s. 

Peabody s. 

Pearson attachment to 
Thomas s. 

pelvic s. 

Phelps s. 

Phillips s. 


pillow s. 


e 
جبيرة حركة المعصَم المؤازرة‎ 
جبيرة سينر جي‎ 

جبيرة تورانغا 

I I 


جبيرة تایلور 
جبيرة الذرآع بحسب تير 

ر ا 
جبيرة مرفق لاعبي التنس 
جبيرة الإصبّع بالشكا T‏ 
جبيرة علاجية 
ا لجبيرة التامة ا َة بحسب 
ور 

توماس 
ا لجبيرة الررية بحسب تومَاس 
نجير الركبة بحسب توماش 
جبيرة الساق بحسب تومَاس 
ا لجبيرة الَلفية بحسب تومَاس 


ر ° ج و 


جبيرة الرّند الميزابة 
جبيرة يونیفرسال 
جبيرة ميزابية پونیفرسال 
جبيرة ادعام يونيفر سال 
جبيرة الضغط بحسب ايرياس 
جبيرة فالنتين ٠‏ 

فان آرسدآل َ 


جبيرة فان روزین 


Swanson hand s. 
synergistic wrist motion sS. 
Synergy sS. 

Tauranga s. 

Taylor s. 

Teare arm s. 

tennis elbow s. 

T-finger s. 

therapeutic s. 


Thomas full-ring s. 


Thomas hinged s. 

Thomas knee s. 

Thomas leg s. 

Thomas posterior sS. 

Thomas suspension sS. 

Thompson sS. 

Thompson modification of 
Denis Browne s. 

thumb web s. 

Ticonium s. 

Titus forearm sS. 

Titus wrist S. 

Toad finger s. 

Tobruk s. 

Tomberlin-Alemdaroglu s. 

Toronto sS. 

torsion bar s. 

traction S. 

triangular pillow s. 

turnbuckle s. 

ulnar gutter s. 

Universal s. 

Universal gutter s. 

Universal support s. 

Urias pressure s. 

Valentine s. 


Van Arsdale triangular s. 


Van Rosen s. 
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جبيرة ممساك السگر للذراع 
القَصيرة 

جبيرة الساق القَصيرة 

جبيرة الكتف السنبلية 

TS 
١ سیمبشون‎ 

جبيرة لني الديتاميكية بحسب 
سلاتري مَك جروثرَ 

جبيرة سلوکوم 


کر 0 ھ2 
IS‏ 
م E‏ ي 0 ت 


جبيرة ناء رياط القيْد الئل 
ES‏ 
الحلزوني 

جبيرة اليد الفارشة 

ا ا ر 


جبيرة مردودة للأعلى رفازية 

جبيرة دوس الأمان السلكي 
الرًازي ٤‏ 

جبيرة ستاك 

جبيرة ستادر (لجمع شظايا 


عظم) 


جبيرة اليد بحسب ستوارت 
ر 0و 


دوردول 

الجبيرة الجبسية بشكل ممسًاك 
2 

دة نداضت اله 
E‏ 
الديناميكية بحسب سوانسون 


ب 


short arm sugar-tong sS. 


short leg s. 
shoulder spica s. 


Simpson sugar-tong sS. 


Slattery-McGrouther 
dynamic flexion s. 

Slocum s. 

special Colles s. 

Speed s. 

Speed hand s. 

spica s. 

Spiegleman 
acromioclavicular s. 


spiral oblique retincular 


ligament reconstruction sS. 


spreading hand s. 
spring cock-up sS. 


spring wire safety pin s. 


Stack s. 


Stader s. 


static S. 

Stax s. 

Stax finger s. 
Stax fingertip sS. 
stirrup plaster s. 


Stock finger splint s. 


Strampelli s. 
strap clavicular s. 
Stromeyer sS. 


Stuart Gordon hand s. 


sugar-tong plaster s. 


Swanson dynamic toe 


splint s. 


ا 


ا 
۰ تهیزة ابي 8 ۰ 


ارت ار ياتاي 
الشطور 

إجر راءات تقل الوتر الظنبوبي 
الأمامي الشطور 


کسر انشطاري 

شق شاطر َ 

امأتى الرضفي الشاطر 

شطر الشظوية القَصيرة 

الجرالهیکلي بحسب روسل 
الشاطر 


ما العقب الشطور 

E 

شلق العقب الشاطر 
تشه الظْفر الشاطر 
مشطور الثخادة 

طم لدي مور 

طم جلدي مشطور 


کسر انشطاري 

کَْ الفقار 

اهاب القاصل الفقارية ية 
استقصال الفقار 


3 


حلع الفقرة 


التهاب الفقار 


َ اتاب الفقار الَمَسط (التهابُ 


ر 3 


الفقًار الروماتويدي) 
التهاب الفقار بحسب ماري - 
سترامبل 
التهاب الفقَار ا 
@و 
تهدم الفقار 
اعتلا الفقار 


block s. 
SplintsRite stabilization 
device 
split 
s. anterior tibialis tendon 
transfer 
s. anterior tibial tendon 
procedure (SPLATT 
procedure) 
s. fracture 
s. incision 
s. ptellar approach 
peroneus brevis s. (PBS) 


s. Russel skeletal traction 


s. screen 

s. thin graft 

s. transfer 
split-hand deformity 
split-heel 

s.-h. approach 

s.-h. fracture 

s.-h. incision 
split-nail deformity 
split-thickness 

s.-t. graft 

s.-t. skin graft (STSG) 
splitting fracture 
spondylalagia 
spondylarthritis 
spondylectomy 
spondylexarthrosis 
spondylitis 


ankylosing s. 


Marie-Strümpell s. 


tuberculosis sS. 


spondylizema 


spondyloarthropathy 


جبيرة فيلکرو 
جبيرة الباسطات بحسب 
فیلکرو 
جبيرة فلسلي - ستريت 
الجبيرة الجبسية 

ير ا 
الراحية/ الأخمصية 
حير ةفولكمان> ˆ 
ا 
جبیرة دول روسین 
جبيرة صليبية بحسب فون 


روسین 
جبيرة وایل 
تخر الاق السلمة 
جبيرة وار ٹیم 
جبیرة ويلسون 
جبيرة وینتر 
ا لجبيرة السلكية 

ية جبیرة بشکل الاز زار 


*# 


ا 

3 رة حخشب اليكة 
ر زعفوم 

جبيرة زیر 

الجبيرة الشبيهة بالطائرة 
بحسب زیر 

اير التصالبة التر ف ية 
بحسب زکر 


جبيرة الجر بحسب زیم -تراك 
جبيرة حزام الأضلاع بحسب 


زیم -زیب 
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Velcro sS. 


Velcro extenders sS. 


Vesely-Street s. 


volar plaster s. 


Volkmann s. 
von Rosen sS. 


von Rosen cruciform sS. 


Weil s. 
well-leg s. 
Wertheim sS. 
Wilson s. 
Winter sS. 
wire S. 
wraparound sS. 


WristJack wrist S. 


yucca wood s. 
Zimfoam s. 
Zimmer sS. 


Zimmer airplane s. 


Zimmer clavicular cross sS. 


Zim-Trac traction sS. 


Zim-Zip rib belt s. 


Zollinger sS. 
Zucker s. 
splintage 
splinted in position of 
function 
splinter 
splinting 
dynamic s. 
night s. 
pelvic s. 


Strong dorsal extension 


و‌ 


انحاکل الفقار الربی cervical s.‏ 
مقیاس الفقار spondylometer‏ 
نابتة فقارد spondylophyte‏ 
انر لاق الفقَار spondyloptosis‏ 
سط الفقار spondylosis‏ 


central spine s. 


سط الفقار ال ر كزي 
سط المَقًار التَنكّ 


degenerative s. 


thoracolumbar s. 


معالحة الفقار spondylotherapy‏ 
مهماز قار ی spondylotic spur‏ 
بضع الفقار (بضع السيساء ( spondylotomy‏ 


sponge إسفنج‎ 


bone wax gelatin s. 


gauze s. 


laparotomy sS. 


Mikulicz s. 

اسف ي Ray-Tecs.‏ 
عصا إسفنجية s. stick‏ 
اختبار الإسفنج s. test‏ 
اسفن فستا Vistec S.‏ 


سنج فيستك القابل للاكتشاف 
باأشعة السينية 


Vistec x-ray detectable s. 


اللو لٻ الإسفنجى spongiosa screw‏ 
إسفتحى اشک spongoide‏ 
ا مطرز couche s.‏ 
ا spongy‏ 
ال الاي s. appearance‏ 
العظم الا s. bone‏ 
قطع العظب الئل بحسب Sponsel oblique osteotomy‏ 
ا ا 
عقو ي“ تلْقّائی spontaneous‏ 
شاط لقا sS. activity‏ 


الخلع اغى التلقّائى s. hyperemic dislocation‏ 
اعتلل العصب المتو سط التلقّائى 


سک 
2 


s. median neuropathy 


spoon 1 
meniscal s. ا الهلاكة‎ 
s. plate اگ ق‎ 1 


الشعرية البوعة الشنكية 


Sporothrix schenckii 


o og‏ ب ہے 
داء الشعريات البوغة 


4 


sporotrichosis 


إيثاق الفقَارً 


اق قرفي رغ عَم 


الدوران الآمَامي 
التهاب القَرْص الفقاري 
ا 


وجع الفقار 
و د 2 
خلل التتسج الشاشي 


قاری انشا 


و 


ازاق غضروفي 

انزلاق غضروفي مامي سقلي 

الاق غضروفي ولادي ٤‏ 

الاق عغضروفي تكسي 

َلاق عضرو ي تکس (من 
الدرجة الثالثة) 

الاثزلاق الغضرُوفي بخلل 
التنسج 


التصانيف الخمسة للاتزلكق 


TT 

انزلاق غضروفي شديد 
ر 
انزلاق غضروفي برڙخي 
2 

انزلاق غضروفي برزخي من 
الَمَط 1 


و 


نرَلاق غضروفي مرضي 

الرلاق عضروفي ٿتائي المستوى 
بدا ال اة 
الالْرلگق الغضروفي 

رد وتنبيت الاثرلكق الغضروفي 
الاثزلاق الغضروفى الليفى ˆ 
ال 
الالزلاق العضرُوفي براوية التَرلّق 
اتزلگق غضروفي عرضي 


و 
انزلاق غضروفي رضحي 
ی E‏ 
A KK‏ 
الاثزلاق الغضروفي مع انْزياح 
هام 
انزلاق الفقار 
انحلا الفقار 
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spondyloarthrosis 
Spondylo construct 
spondylodesis 
ventral derotation sS. 
(VDS) 
spondylodiscitis 
spondylodynia 
spondyloepiphyseal 
dysplasia 
spondylogenic 
spondylolisthesis 
anteroinferior S. 
congenital s. 
degenerative s. 


degenerative s. (type 3) 


dysplastic s. 


five classifications of sS. 


high-grade s. 
isthmic s. 


isthmic s.(type 1) 


lumbosacral s. 

pathologic s. 

postlaminectomy two- 
levels. 

s. reduction 

s. reduction/fixation 


sagittal roll s. 


slip angle s. 

symptomatic sS. 

traumatic sS. 

Winter sS. 

s. with significant 

displacement 

spondyloloptosis 
spondylolysis 


ا 


e 


َارشة الأضلاع بحسب فوشيتي 


ا ا 


فارشة هارنغتون 
فارشة القالب بحسب هوفُر- 


رفَاز » ارتداد 

جبيرة مردودة للأعلى ارتدادية 
الرقّاز الاأضعَاطى ٠ ٠َ‏ 
بیت الرگاز ‏ 

رقٌاز کروکا-وایس 

رقّاز داخلي 

اال الداحلى 

اللرن الا ى 
الصفيحة الارتدادية 

انام المرود الارتدأدي 

اختبا ر الرقاز 

راز وایس 

مقو م الکاحل والقدم السلكي 


الارتدادي 


ر کر س 


جبيرة ةدوس الأَمان السلكي 


الارتدادي 
بدلة الطَرف السقلى بحسب 
سبرینغلایت 
ور 2 


اة الْحَمّلة بالر از 
اقرا م الْحَمَل بالرقاز 
کسر العداء 

شطاً 

شطاً محواري 
مهماز ٠‏ 
مهّماز أخرمي 
ماز عظمي 


مهماز غضروفي 


Blount s. 
Blount bone s. 
bone s. 
Feochetti rib s. 
Harrington s. 


Hoffer-Daimler cast s. 


laminar s. 


TSRH eyebolt s. 


spreading hand splint 
Sprengel deformity 
spring 
s. cock-up splint 
compression sS. 
s.fixation 
Gruca-WeissS S8. 
internal s. 
internal fixation sS. 
sS. pin 
s. plate 
s. swivel thumb 
S. test 
Weiss S. 


s. wire ankle-foot orthosis 


s. wire safety pin splint 


Springlite lower limb 
prosthesis 
spring-loaded 
s.-1. knee lock 
s.-1. lock orthosis 
sprinter’s fracture 
sprout 
axon s8. 
spur 
acromial s. 
bone s. 


cartilaginous S. 


ا التمَاس الإرسائي میراء 


الأحزمة الرياضية 

الإصابة الرياضية 

الطب الريأضي 

علم التفس الرياضي 

ا لجهيرة الرياضية النهائية 
الشريط الرياضي 

الشريط الرياضي ليوكوتاب 

الشريط الرياضي ليوكوتاب ۲ 


ا 


بقعة » قوري 


و 


ا الین 


منظر وري ر 
۶ ي 


ا 
[مختصر] 
بضع الجذر الخلفي الانتقائي 


القَيْد الشظلوي العلوي 


و ي الكاحل الَاكس 
وي الربَاطَّ ٠‏ 
رذ » رذاة 
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Sportelli system collimator 
mounted contact shield 
Sporthotics orthotic 
sports 
S. Braces 
s. injury 
S. medicine 
s. psychology 
s. terminal device 
sportstape 
Leukotape s. 
Leukotape P s. 
spot 
café-au-lait s. 
De Morgan s. 
s. face reamer 
s. film 
s. radiograph 
S. view 
Spotorno hip prosthesis 
spot-weld 
SPR 
selective posterior 
rhizotomy 
superior peroneal 
retinaculum 
Sprague arthroscopic 
technique 
sprain 
postacute S. 
relapsing ankle s. 
syndesmotic sS. 
spray 
s. and stretch 
s. and stretch technique 
spread 
Fowler s. 
s. hand 
spreader 


Beeson cast sS. 


الكامن الحرّض الجسّدي 
الحسّي القصير الكمون 


[مختصر] 
الكامن الْحرض الجسدي الحسي 


بالشکل $ 
التشوه بالشکّل 8 
الشی بالشکل 5 
استعمال آدوات القطع الشو كية 
دمج آمامي حلفي مع استعمًال 
أدوات القطع آلشو كيه ˆ 


ستاد استعمال آدوات القع 


الشرة 


استقرار القصل الخحقّاني العضدي 
ا 
استقّرار جانبي 


استقرار دورأني للفقار القطني 
استقرار خ خلفي 


استقرار دور 

راغلي قبي 
تيت »إفرأر ٠‏ 

يت آتامي 

الشْبيت القطم القصيرة الأمامي 
مأتى التبيت 


تثبيت اوصل الرقبي الصدري 


تثبيت نوعي 


تذبيت المصل الكعبري الرندي 


short-latency 
somatosensory evoked 
potential 
S-SEP 
somatosensory evoked 
potential 
S-shaped 
S.-s. deformity 
S.-s. incision 
SSI 
segmental spinal 
instrumentation 
anterior-posterior fusion 
with SSI 
SSI brace 


stab 
s. incision 
s. wound 
stability 
elbow s. 
s. of fracture 
glenohumeral joint s. 
knees. 
lateral s. 
ligamentous sS. 
lumbar spine rotational s. 
posterior sS. 
rotary S. 
tibiotalar s. 
stabilization 
anterior sS. 
anterior short-segment sS. 
s. approach 
atlantoaxial s. 
cervical s. 
cervical spine s. 
cervicothoracic junction s. 
definitive s. 


distal radioulnar joint s. 


مربع › تربيعي 
المثقَب ذو الثقّب الربّعة 


ت 


الإزميل اربع الْجوّف 


نبوت الافتراق الربّع النهاية 


2 ا 


اختبار القرقصاء (في البري بري) 


2 


يجهر عجر 


SRP sf 
[مختصر]‎ 
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chondroosseous sS. 

fibrous sS. 

s. formation 

heel s. 

osteophytic sS. 

sS. pad 

painful s. 

sS. sign 

spondylotic s. 

subacromial s. 

traction sS. 

uncovertebral s. 
spur-crushing clamp 
Spurling 

S. maneuver 

S. rongeur 

S. test 
spurring 

anterior sS. 

inferior sS. 
spurt muscle 
squamous 

s. cell 
square 

s. hole broach 

sS. hollow chisel 
square-ended 

s.e. distraction rod 

sS.-e. hook 
square-shaped awl 
squat test 
squatting 

s. ability 

S. test 
squeeze 

Schaffer s. 
SR 

stabilizing reversal 
SRP instrument 


SSEP 


مستقر بال رکة 


رد مستقر 

0 
ستاك ا ٠١‏ َ 

جبيرة لينك ستاك سبليت 

إجراءات الكتف بحسب ستاك 


دور الدشبذ الصلّد 

دور الغرسة 

رویسر 

دور الور ك الصامت 

دورالدشبذ الرخو 
طراز ستاج لإعادة التأهيل 


الاصطتاعية 
اختبار الاستيقَاظ بحسب 
ستاکنارا َ 


ستاهلی 

إجراءات الرف بحسب ستاهلي 
طريقة ستاهلي 
اختبار ستاهلی 

نظام تحدیر الرحلة بحسب 


فُولاذي مقاوم للصداً 

خليطة فولاذية مقّاومة للصداً 
مقاط فولاذي مقاوم للصداً 
معدات فولاذية مقَاومة للصداً 
البدلة الغرسية الفلزية المولاذية 
آلْقّاومة للصداً 
شبكة فُولاذية مقّاومة للصداً 
المولاذ الْمَاوم للصداً 


s. to motion 
s. reduction 
s. vertebra 
Stablecut sawblade 
Stack 
Link S. Split Splint 
S. shoulder procedure 
S. splint 
Stader 
S. pin 
S. pin guide 
S. splint 
stage 
hard callus s. 
implant s. 
Risser s. 
silent hip s. 
soft callus s. 
Stage model of industrial 
rehabilitation 


Stagnara wake-up test 


Staheli 
S. shelf procedure 
S. technique 
S. test 


Stahl staging system 


stain 
Gram sS. 
port-wine s. 
stainless 
s. steel 
s. steel alloy 
s. steel clamp 
s. steel equipment 
s. steel implant metal 
prosthesis 
s. steel mesh 


s. steel and molybdenum 


تبيت الإصابة الفقرية 


آلاضعاطية بالتّنى 
:0 1 0 
یت جروکا 


تثبيت َعم عظم العف ا حرفي 


شيت الفقار الرقبى السقل 
التبيت الكَلفى للفقار الرقبى 


بيت احتياطي ٠‏ 
ا ا 
تيت اللو ٠‏ 


و ا ا ۴ 


بیت )18R84(‏ ˆ 
تبيت الربَاط التصالبي بحسب 
(TSRHJ‏ 


التثبيت السلكى 


ا ا ا 


ا ت القاوی 


إقرار » ثبت 


عارضة التْبيت 


ا 


رزة التثبيت 


التثبيت الحكوس 
ابت « ا مستقر 


a 


إصابة الفقار الرقبى المستقرة 


۶ 0ے ت 


dynamic lumbar s. 

flexion compression spine 
injury S. 

fracture sS. 

Gruca s. 

iliac crest bone graft s. 

lower cervical spine s. 

lower cervical spine 
posterior sS. 

myoplastic muscle s. 

occipitocervical sS. 

odontoid fracture sS. 

posterior sS. 

posterior lower cervical 
spine s. 

prophylactic operative s. 

provisional s. 

rhythmic s. 

sacral spine s. 

Screw S. 

spinal injury operative s. 

spinal osteotomy sS. 

subluxation s. 

thoracolumbar spine s. 

s. training 

TSRH s. 
TSRH crosslink s. 


wire S. 
stabilizer 

secondary s. 
stabilizing 

sS. bar 

s. hinge 

s. reversal (SR) 
stable 

sS. burst fracture 

s. cervical spine injury 


sS. gait 


اختبار اني الوقوفي 

قرام الإطار القوي 

الحتبار جيلت الوقوفي 

ماس ۲58 ليل الركبة الواقفة 

ماس العجز ٥818‏ لميل الركبة 
الواقفة 

مر جانبي ائم 


ء 


فيل انی دام 


منظر مستد الوزن القائم 
و u‏ 6 ۴ 
الميزآن السريري التنويعي بحسب 


رر“ 


ستانفورد 
طريقة ستانہ ا : فيل 
o‏ 5 
ستانمور 


3 


بدلة امرف الكاملة اميد 


س ي 


ر8 


بحسب ستانمور 
وتدًS1۸‏ 


بالعنقوديات 

التهاب اقصل بالعنقوديات 
التهاب العضل القبْحىَ 
الحقوديانت ‏ 

العنقودية ˆ 

العتقودية الذهبية 
العتقودية البشروية 

الررة ٠‏ 
رابك 

الرزة الأوتوماتيكية 


رزة بوستيك 

بلك العم لرفو اة الزود 
بالرزة 

رأة رو الح 

رفو المحفظة المزود بالررة 


s. flexion test 

s. frame orthosis 

s. Gillet test 

s. knee bend PSIS contact 

s. knee bend PSIS-sacrum 

contact 

s. lateral view 

s. side bend 

s. weightbearing view 
Stanford Hypnotic Clinical 

Scale 
Stanisavljevic technique 
Stanmore 


S. shoulder arthroplasty 


S. shoulder prosthesis 
S. totally constrained 
elbow prosthesis 

STA-peg 

Smith S.-p. 
Staph-Chek pad 
staphylococcal 

s. arthritis 


sS. pyomyositis 


Staphylococcus 
S. aureus 
S. epidermidis 
staple 
ASP clip s. 
automatic sS. 
barbed s. 
Blount s. 
Blount fracture s. 
Bostick s. 
s. capsulorraphy bone 
bank 
capsulorrhaphy s. 
s. capsulorrhaphy 
Coventry sS. 


علامة السلّم (في التابس 
الظهري) 
کسر بشک| درجات السلّم 


ستام 
قطع عَظم الط بحسب ستام 


إجراءات ستام 


إجراءات ستام لدم الورك داخل 


الفصل 


محهفه 
کک RK‏ 
e‏ 
وفعه 
وقفة آجلة 


انحرف معياري 

ستاندرد اي زد قيسنت 
القاس الراوي المعيّاري 
المسمار النقوي المعياري 

شی الطاصرة نحل الصفاف 
المعياريَ 


لسنخ المعياري 
بضع الصدر المعيّارى 
E N‏ 
واقف » وفوف »قائم 
RO‏ 0 
منظر أخمصي خلفي قائم 
e‏ کے رہ TT‏ 
الثني الوقوفي 
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(SMo) 
s. steel plate 
s. steel screw 
s. steel wire 


staircase phenomenon 


stair-climbing 
StairMaster exercise system 
stair-running test 
stairs 
s. hopple test 


sS. sign 


stairstep fracture 
Stamm 
S. metatarsal osteotomy 
S. procedure 
S. procedure for 
intra-articular hip fusion 
stamp 
Gelfoam s. 
stance 
late s. 
sS. phase 
sS. phase of gait 
single-limb s. 
stand 
heel s. 
standard 
sS. deviation 
S. E-Z-On Vest 
s. goniometric measure 
s. medullary nail 
s. retroperitoneal flank 
incision 
s. socket 
s. thoracotomy 
standing 
s. dorsoplantar view 


s. flexion 


Dwyer spinal mechanical s. 


المشك الدبوسي الميكانيكي 
مشک الدبو سي الفقر ي ادوج Hall double-hole spinal s.‏ 
الثقّب بحسب هال 
المشك الدبوسي الكردوسي 
و 8 28 کي ەر 
اوزویستري -اوبراین 
امشك الدبوسي الكردوسي الي 
مشك الكسر بحسب ويبرج 


metaphyseal s. 


Oswestry-O’ Brien spinal s. 


powered metaphyseal s. 
Wiberg fracture s. 
Staples 


S. elbow arthrodesis 


S. repair 
کا‎ 
- تصاليح الربَاط بحسب ستاب لس‎ 


S. technique 


Staples-Black-Brostrom 


باك ب ر سترو م ligament repair‏ 

2 0 

وضع الرزة stapling‏ 
وضع الرزة ببحسب بلونت Blount s.‏ 
وضع ر ر الشاشة ˆ epiphyseal s.‏ 


percutaneous S. 


وضع الررّة خلال الجلد 


starch 3 
s. bandage عصابة الغا‎ 
s. test احتبار التشغا‎ 

ستارک Stark‏ 
إيتاق القصل بحسب ستاك S. arthrodesis‏ 


S. graft 
Stark-Moore-Ashworth- 


طعم ستار 
ا 0 و‌ ¢ Ao‏ 0 
طّريقة ستارك -مور -آشوورث - 


°3 


بویز Boyes technique‏ 
ملرمة ال س بحسب ستارت Starrett pin vise‏ 
يقة ستار STAR technique‏ 
مد ئ starter‏ 

nail s. مبدئۍ الاد‎ 


Ritchie nail s. 


منعكس الإجفال (عند الوليد) 


قرحة الركود 


startle reflex 


stasis ulcer 


ستاتاك Statak‏ 
جهاز المرَساة بحسب ستاتاك S. anchor system‏ 
ج مركز التسيج الرخو S. soft tissue attachment‏ 

ا اتاك device‏ 
حال state‏ 


رزة دي 
زره التثبيت جت دي 
رزة دي 0 


رزة داونینغ 
سواقة الررة 

رَه دي تويْت 

زه اكتف بحسب دي توت 
رزة الشيت بحسب إلسرن 
رة المشاشة َ 

الررَة القابكة للعَرْس بحسب 


رَرَّة النصّل 110 بحسب 
کراگوف ˆ 

رر ا کایاما 

رة أوبراین 

رة تور تاقضات العَظّم 

ررَة ورن 

رة الشبت بحسب ريتشاردز 

١ ٠ رة لجل‎ 


رة النهابات الأربعة بحسب 


الررة الفلرية 71۸ 
الررة برميوم 30 1۸ 
الررة برميوم 55 1۸ 
الررة برمیوم 90 1۸ 
و و 
کک 


رزة کسر ویبرج 
ت ا ی 


زاوي 
المشك الدبوسي 
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Days. 

Day fixation s. 
DePalma s. 
Downing s. 

s. driver 

duToit s. 

DuToit shoulder s. 
Ellison fixation s. 
epiphyseal s. 

S. extractor 


Fastlok implantable s. 


s. fixation 
GIA s. 
s. gun 


s. holder 


Howmedica Vitallium s. 


s. inserter 
s. introducer 
Johannesberg s. 


Krackow HTO blade s. 


Nakayama s. 
O’Brien s. 
osteoclast tension sS. 
Owestry S. 
Richards fixation s. 
skin sS. 


Stone four-point sS. 


sS. suture 

tabletop Stone s. 
TA metallic s. 

TA Premium 30 s. 
TA Premium 55 s. 
TA Premium 90 s. 
Vitallium s. 
Wiberg fracture sS. 
Zimaloy s. 


stapler 


الحالة التخذوية 


رة در ةالإصبّع بیت 
ستاکس 
مبعاد ستادي (با یط آو ا حبل) 
المبعاد الستادي لفریبودي 


3 o م‎ 


معد الترحال ذو 900 تسلسل 


STC 
S15 بدلة الورك‎ 
S10 بدلة الورك الكاملة من‎ 


والتيتانيوم 
سرقة (تحويل مجری الدم) 


و ا 


قاعدة 2 لالات 1 الحر 
بابل الشوكکي 

الساق الصلبة 

فُولاذي مقاوم للصداً 


فطع العَظّم اللاسمّى الثلاڻي 


استعمال ادوآات ستيفي 


يقة استعمًال در ات ستيفي 
وره 


ا السويقي 


تیت ستيقي 
جهاز اللَولَبَ السويقي , بحسب 
فت که تة ٍ 


nutritional s. 

sS. post 
Stauffer modification 
Stax 

S. finger splint 

S. fingertip splint 


S. splint 
stay-retractor 
Freebody s.-r. 
STC 900 series travel 
chair 
STD hip prosthesis 
STD + Titanium total hip 
prosthesis 
steal 
s. effect 
s. syndrome 
steel 
S. correction 
S. maneuver 
S. osteotomy 
S. rule of thirds for spinal 
cord free space 
s. shank 
stainless sS. 
S. triple innominate 
osteotomy 
Steffee 
S. instrument 
S. instrumentation 
S. instrumentation 
technique 
S. pedicle screw and plate 
system 
S. pedicle screw-plate 
system 


S. pedicle screw system 


S. plate 


حَالة ميكانيكية مَرَضية 
شاكلة الحالة المزاجية 


مج العَرْض البياني الحاسوبية 
ا 
ا 
الضعَاط ساکن 

صفيحة الالْضعَاط السًاكة 
ا 
ت سکوی 
الحدولة الساكتة 
َسمية الحدولة الساكتة 


ن 


المشية والوقفة 


المتکل الداخلي لر ن للکاحل 
المستتب 


الهيكل الداخلى الرن ذو الرتكز 
n‏ 


مقوام الیل الداخلي الَرن ڏو 
1 تکز الستتب 


الحالة العصبية الوعائية السليمة 
تحميل الحالّة 
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pathomechanical s. 
Profile of Mood S.'s 
(POMS) 
Stat Graphics software 
Static 
s. alignment 
s. compression 
s. compression plate 
s. evaluation 
s. fixation 
sS. listing 
s. listing nomenclature 
s. locking nail 
s. lock nailing 
sS. palpation 
s. splint 
s. stretch 
s. tendon transfer 
s. traction 
statically 
station 
gait and s. 
sS. and gait 
S. test 
stationary 
S. Ankle Flexible 
Endoskeleton (SAFE) 
s. attachment flexible 
endoskeletal (SAFE) 
s. attachment flexible 
endoskeletal orthotic 
statistical significance 
Stat-Tablet 
stature 
short sS. 
status 
ambulatory s. 
intact neurovascular sS. 
s. loading 


neurovascular sS. 


جع الورك ۸۲۴ 
جذع الفضذ 1 APR‏ 
جلع أوفرآلك -تيرنر 
صفيحة قاعدة الجن 
جلع الماع 


کک 


جاع الورك e‏ العَلّق 


باب هارشن د جالانت 
الدع الَْطّى بالهیدرو کسي 


ر ر ٥‏ 


آباتایت 
جذع الغرسة 
جذع داحل النقي 
2 معدل 


جذع الورك بحسب أبتي -فيكس 
جنع الورك ۲٥۸‏ 
جاع الورك P۴٥‏ 


ا لجع لعل بحسب ريتشاردز 


block 
stem 
APR hips. 
APR I femoral s. 
Aufranc-Turner sS. 
s. base plate 
brain s. 
collarless s. 
CRM s. 
s. deformation 


Deon s. 


Engh-Glassman femoral s. 


S. extractor 

s. failure 
fenestrated sS. 
Harris-Galante s. 


H-G multilock hip s. 


hydroxyapatite-coated s. 


implant s. 
intramedullary s. 
modular s. 


modular Moniflex hip s. 


Moniflex hip s. 


Moore s. 


Natural-Hip titanium hip s. 


nonfenestrated sS. 
Opti-Fix hip s. 
PCA hips. 

PFC hip s. 
Precision hip s. 
Press-Fit s. 
Profile hip s. 
regular s. 

s. removal 


Richards modular s. 


ا 
اولب ستيفي 
استطمال الأدرات الفقرية 


بحسب ستيفي ˆ 


السديلة العصبية الوعائية ية اة 


رأب العضلات الثنية بحسب 
تيندلر ا 

ا 
E‏ 


إجرآءات ستيندلر 


2 


دبُوس شتاینمان مع حامل الكُرَة 


دبوس شتاینمان مع قط 
الاسترشاد تحسشت كروي 

دوس شتاینمان ي 
الدبوش 

اختبار شتاینمان 


و ر 


إحصار العقدة التجمية الودية 
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S. plates and screws for 
lumbar fusion 
S. screw 


S. spinal instrumentation 


S. thumb arthroplasty 


S. variable spine plating 


system 


Steichen neurovascular free 


flap 


Steinberg infiltration block 


Steindler 
S. effect 


S. elbow arthrodesis 


S. flexorplasty 


S. matrixectomy 


S. procedure 
S. stripping 
Steinmann 

S. fixation pin 

S. pin 

S. pin fixation 

S. pin with ball bearing 

S. pin with Crowe pilot 
point 


S. pin with pin chuck 


S. test 
S. traction 
Stelazine 
stellate 
s. fracture 
s. ganglion block 
s. laceration 


s. sympathetic ganglion 


إطالة بالقطع المتعدد الراحل 
قطع العظم التعدد الراحل 
مقوار متعدد اراحل ˆ 
الفط بالقطع التعدّد الراحل 
مقّب خافض 


ستیفن 

مقَص ستيفن 

عارضة الفارشة بحسب فن 
علامة الدرّج َ َ 


مشبية الوجيف 


الراقص 
راقص | استلقاء المد الكامل 


بحسب نوستب 
o‏ ا r‏ ° 
ا 
ستيري - - كلامب 
[میختصر ] 
ری دمب لل کجات 
اة الیک 
ر كلامب للمتتَجَات 
الطبية المبتكرة 
و 
ستيري - كوف 
كم العاصبة اللَبوذة بحسب 
CT‏ 
ستيري - كوف 


ري درف بلاس 


محقم ٠‏ عقيم 
حالة عقيمة 
ضماد عقیم 
ا 
تخفيف عقيم 
مطرس عقيم 


مرسام عقیم 
ا 
ا e‏ 

فيم بأوسيد الإثيلين 
ستیري - ستریس 


e‏ 2 ې 
القص-القذال الك السقلى 


s.-c. lengthening 
S.-C. osteotomy 
s.-c. reamer 
s.-c. transection 
step-down drill 
Stephen 
S. scissors 
S. spreader bar 
stepladder sign 
steppage 
stepper 
NuStep total body 
recumbent sS. 
stereognOosis 
stereophotogrammetry 
Steri-Clamp 
IMP S.-C. 
Innovative Medical Products 
Steri-Clamp 
Innovative Medical Products 
S.-C. (IMP Steri-Clamp) 
Steri-Cuff 
S.-C. disposable tourniquet 
cuff 
S.-C. Plus 
sterile 
s. condition 
s. dressing 
s. dry dressing (SDD) 
s. loosening 
s. matrix 
s. pencil 
s. saline solution 
s. sheet 
s. sheeting 
s. towel 
sterilization 
ethylene oxide s. 
Steri-Strips 


sternal-occipital- 


رر 


جلع الدوران الحلفي 


قطْع شتینر - جونتربیرج 


تضبق الرّدب الوحشى 
ر َضية شوك الرذت الوحشي 


وہ س ك 


تضق الفقار متعدد القطع ‏ 


تضيق الفقار 
تضيق القَنَاة الفقارية 
واقية الطْعم » إستنت 


E 
مص الطوة‎ 

قَطع العَظّم الخافض 

طول الغطوة ˆ 

وسع ا ك 
القَطّع التدريجي 


هة 
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roundback s. 

Spectric EF s. 

S-ROM modular s. 

straight s. 

straight femoral s. 

trial s. 

Zimmer bone s. 
stemmed prosthesis 
Stener-Gunterberg 

resection 
Stener lesion 
stenosed 
stenosing tenosynovitis 
stenosis 

ankylosing spinal s. 

aortic sS. (AS) 

central canal s. 

foraminal s. 

lateral recess s. (LRS) 


lateral recess spinal s. 


multisegmental spinal s. 


spinal s. 

spinal canal s. (SCS) 
stent 

Carcon sS. 

Dacron s. 

sS. dressing 

Omnifit HA hip s. 

synthetic sS. 
stenting 
Stenzel 

S. rod 

S. rod prosthesis 
step 

s. defect 

sS. down osteotomy 

s. length 

s. time 

s. width 


step-cut 


ا 


e 


و 


ا 
اشتفصال الترقوة القاصية 
ی 
استتصال الات الإبري ب بحسب 


ستی وات 
إيتاق مقصل الكاحل عبر الكَعّب 
بحسب ستیوارت -هارلي 
ور سے س 


متلازمة ستیوارت -مورل 
إجراءات ستیتلر تان دیروالت 


°« و ° 
بدلّة ستيتلر جورج 
الورك 2 S1۴‏ 


ا 
پس 
س محوري 


مبعاد الشّريط القاسي 
رى الكهْرّي السموي 


S.-S. elbow prosthesis 
template 
Stewart 
S. distal clavicular 
excision 


S. styloidectomy 


Stewart-Harley 
transmalleolar ankle 
arthrodesis 

Stewart-Morel syndrome 

Steytler-Van Der Walt 
procedure 

St. George prosthesis 

STH-2 hip prosthesis 

stick 
sponge s. 
switching sS. 

Stieda fracture 

stiff-knee gait 

stiffness 
axial s. 
fusion sS. 
joint s. 
small-joint s. 
torsional sS. 

stiff ribbon retractor 

stigmatic electrode 

Stiles-Bunnell transfer 
technique 

Still disease 

Stille 
S. bone drill 
S. bone drill set 


S. brace 
S. drill 
S. hand drill 


S. plaster shears 


تثبيت القص -القذال الك 
السقلي 
مقوام تثبيت القَص الال _ 
الك السقلي 
کک 
فصي ترقوي 
حلع قصي رفوي 
لقصل القصي رفوي 
حالصل القصتي رفوي 
إصابة اغقصل القصي التَرقوي 


3 


أستبتاء القصل القصي الترفوي 
ردالفصل القصي الترقوي ٠‏ 
الرباط صي التَرفُوي 


قَصي ترقوي خشًائيٴَ 
العضلة القَصية الترفوية الخشائية 
الورام الليفي للعضلة القصية 
ا ب الششائة 

العضلة الَقَصية اللامية 

العضلة القصية الخشاتية 

ستاد منت القَّصٌ والقذال 


والفك السقل 


العضلَة القصية الدرقية 
4 بضع لقص 
متوی الصي الرهابي 

5 

القص الزدوّج 
a‏ ا 
ماتی شاطرٌ للقص 

0 ۶ 

ستیروید 

نتر وای ابتنائی 

ستیروید د فوق الافبة 

وهيچ الروك 

حفر الستيرويد 

اعتلال العضل الستيرويدي 

تر وید بجر عات متناقصة 

الْعالحة بالستيرويدات ˆ 
س E e‏ 
متلازمة ستيفنز - جونسون 

ر 
تیفتز -ستریت 
دة ارق بحسب ستیفٹز - 
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mandibular 
s.-0.-m. immobilization 
(SOMD) 
s.-0.-m. immobilization 
orthosis (SOS) 
sternal rib 
sternoclavicular (SC) 
s. dislocation 
s. joint 
s. joint dislocation 
s. joint injury 
s. joint reconstruction 
s. joint reduction 
s. ligament 
sternocleidomastoid 
s. muscle 


s. muscle fibromatosis 


sternohyoid muscle 
sternomastoid muscle 
sterno-occipital-mandibular 

immobilizer brace (SOMI 

brace) 
sternothyroid muscle 
sternotomy 
sternoxiphoid plane 
sternum 

duplicate s. 
sternum-splitting approach 
steroid 

anabolic s. 

epidural s. 

s. flare 

s. injection 

s. myopathy 

tapering dose s. 

s. therapy 
Stevens-Johnson syndrome 
Stevens-Street 


S.-S. elbow prosthesis 


تبیه السطح الکهربائي الو حشي lateral electrical surface s.‏ 


(LESS) 
magnetic sS. شس مغتاطيسي‎ 
microamperage electrical التثبيه العصبي ي الکهربائي اکر و‎ 
nerve s. (MENS) مير ي‎ 
microamperage neural s. التنبيه العصبي اکرو آمبير ي‎ 
(MNS) 
repetitive nerve sS. تبیه الحَصَب التکرر‎ 
transcutaneous electrical تبيه الحَصَب الکهربائي خلال‎ 
nerve s. (TENS) E 
stimulator منباه‎ 
Baltimore Therapeutic مناه عمل الْعدّات العلاَجية‎ 
Equipment work s. َ بالتيمو ر‎ 
battery-pack s. ا مزز بالبطارية‎ 
battery-pack Osteo-Stim ماه | و آوسو: -ستیم المعرّز‎ 
bone s. ٠ بالبطًارہ ية‎ 
bone growth s. العظم‎ 
constant direct current S. منباه التيار الا شر المستمر‎ 
dorsal column s. (DCS) مناه العمود الخلفي‎ 
EBI bone s. EB | ماه‎ 
EBI Medical OsteoGen مناه کک بحسب‎ 
bone growth s. EBI وسو جين الطبي‎ 
electrical bone-growth sS. تم لظم الكهربائي‎ 
EMS neuromuscular s. EMS منباه عصبي عضلي‎ 
implanted bone growth s. نھ العَظم | رشن‎ 
Intelect 600MP مشاه التيار الصغير انتليكت‎ 
microcurrent S. ¬ MP60O 
Orthofuse implantable منباه الم القابل للعر س‎ 
growth s. ا أرئۇقوز‎ 
OrthoGen bone growth s. منْبّاه و ور بحسب‎ 
اوروجين‎ 
OrthoPak II bone growth s. 2 منْبّاه نموا وار ثوباك‎ 
OsteoGen bone growth sS. مناه نو العظم اوستيو چان‎ 
Osteo-Stim bone s. آوستيو ست‎ l٥ 
Osteo-Stim implantable مناه کک الیل عرس‎ 
bone growth s. خسنت اوستو ے ا‎ 
PGS-3000 pulsed المنباه الجلفانر النابض‎ 
galvanic s. PGS 3000 
Physio-Stim bone growth s. E منْبّاه نه العظم فیزيو‎ 
REACT muscle s. منباه العضلة رأکت‎ 


S. rongeur قَراضة ستبلئ‎ 


مط الضلع بحسب ستیلی Stille-Horsley rib forceps‏ 
a‏ غ 

هورسلي 
قَراضة ستيلى -لوير Stille-Leur rongeur‏ 


المأمَط القاطع للعظم بحسب Stille-Liston bone-cutting‏ 
ستیلی -لیستون forceps‏ 


تَراضة العظّم بحسب تيا -lيgر Stille-Luer bone rongeur‏ 


محمو عّمثقَب العظم انقب Stille-pattern trephine‏ 
من طراز ستیلّی and bone drill set‏ 
ستیلی- شیر ا Stille-Sherman‏ 
ا العظم بحسب ستيلي - S.-S. bone drill‏ 

2 2 ر 
ملقب ستیلی -شیرمان S.-S. drill‏ 
ماد الغرسة سیفر Stimoceiver implant‏ 
material‏ 
ستیمسون Stimson‏ 
طرر ية رد الكتف الأمَامي S. anterior shoulder‏ 
بیت امسو ن reduction technique‏ 
يقة ا لجاذيية تست ستیمسون gravity method of S.‏ 
طريقّة الجاذبية بحسب ستیمسون S. gravity method‏ 
تاورة شىقمننون S. maneuver‏ 
مته stimulating‏ 
السرى الكهر بي لته s. electrode‏ 
تدليك مه s. massage‏ 
تبیه stimulation‏ 
تیه م کس للمستزة antidromic sS.‏ 
تنه لصت الکهربائي الباشر direct electrical nerve s.‏ 
(DENS)‏ 
تنبیه کھربائی electrical s.‏ 
ت ا الکھربائی electrical nerve s.‏ 


electrical surface s. تبیه السطح الكهربائي‎ 
electronic bone s. (EBD) تنبيه العَظم الالكتر وني‎ 


external-coil electrical s. اتبيه الکھربائی بوشيعة‎ 
functional electrical s. تنبيه کھربائی وظیفی‎ 
(FES) 
functional neuromuscular sS. تنبیه عصبی عضلی وظیفی‎ 
galvanic s. ت ا ا‎ 
high-voltage pulse galvanic ا ابض عالی‎ e 
s. (HVPGS) a آلفو لاج‎ 
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0 
3 0 
جبیره جبیره 1 حستب‎ 
۰ EC £ n  * 


2 ا ر 
قماش قطني سلي 
فماش فطتی منحاز_ا لقَطع 
wl TF el‏ 
ك 
معاكق الماش الَمطني 
ي ي e‏ 
e‏ 
فماش قطني فيلبو 
جوارب 
جوازت مضادة 6 لأضية 
جوارب جوبسٰت 
جوارب الساق الطويلة 
جورب ضاغطة بحسب ميدي 
بلآسش ٠١‏ 
جوارب مضادة للصمة ازاون 
جوارب بلانوستریتش 
جوارب ضاغطة هوائية 


إيتاق المَصل |- ېس 
E‏ 
الحصاة 


o 


علق الملْقَاط بحسب 


ستون 
الررّة ذات الأربّع نهايات بحسب 
ستول 
إجرآءات ستون 
منعکس ستو کي 
ساعة التوقيت 
ساق اللقَلق 


Stock finger splint splint 


Stockholm HA VS staging 
system 

stockinette 
s. bandage 
basket s. 
bias-cut sS. 
orthopaedic s. 
s. sling 
s. tube 
tubular s. 
velpeau s. 

stockings 
antiembolic s. 
Jobst s. 


long leg s. 


MEDI Plus compression s. 


orthawear antiembolic sS. 


Planostreth sS. 


pneumatic compression S.s 


SCD s. 
sigvaris S8. 
TED s. 


zimmer antiembolism sS. 


stone 
s. arthrodesis 
s. basket screw mounted 
handle 


S. clamp loking device 


S. four-point staple 


S. procedure 
stookey reflex 
stopwatch 
storiform pattern 


stork leg 


4 


منباه العضلة دو الاستجابة التانية 
متباه الدمج الشوّكي 8۲۴ ٠‏ 
منباه الدج الشوكي 

متاه العضلة سيسستيم 

منباه ثیراتاتش 4.7 


ورا 


مه قوت الاعظمي 
ورد ا 


ع 


ركابيات الجر 
و 
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Respond II muscle s. 

SpF spinal fusion s. 

spinal fusion s. (SPF) 

SysStim muscle s. 

Theratouch 4.7 s. 
stimulus 

s. artifact 

conditioned s. (CS) 

conditioning sS. 

maximal s. 

paired s. 

submaximal s. 

subthreshold s. 

supramaximal s. 

test S. 

threshold s. 

unconditional s. (US) 


stippled epiphysis 


stippling 
stirrup 

Bohler s. 

sS. brace 

sS. plaster splint 


Swivel-Strap ankle s. 


traction S.S 
stitch 

Allgower s. 

Bunnell s. 

intracuticular sS. 


Pulvertaft fish-mouth s. 


roll s. 
Stiwer hand drill 
STJ 

subtalar joint 
stock 

bones. 


poor bone s. 


رە ”ر 


]1 
سار الرکبة بحسب کُو_بات 
جبيرة الترفوة الإاسارية 


ی 
e‏ 
f‏ 8 


سار وتر الرضفَة بحسب ليفين 
o‏ 2 


سار الترقوة بحسب ميك 


کم ا کم ا کم )ا کم )| 


شيار راط ا جورب 
اتسار لاودي 
إستراتجية 
إستراتجية التلميح 
استراتجية التشخيص 
مقوآم ستراتوس 
الطبة المقرنة 
طريقة ستروب 
سترایر 
اج عضتل التاق بحسب 
سترایر 
إجراءات ستراير 
طريقة الوتر بحسب ستراير 
کامن ا لجریّان 
سريت 
مسا الساعد بحسب ستريت 


فة الامساك المحورية 
قوة الحني 


وت و 


فوة وجيهة العَظم الوب 


strap 

capsular s. 

Cho-Pat knee s. 

s. clavicular splint 

crotch sS. 

external elastic s. 

Levine patellar tendon s. 

Meek clavicular s. 

s. muscle 

suspension sS. 

Velcro s. 
strapping 

adhesive s. 

garter sS. 

LowDye s. 
strategy 

cuing sS. 

diagnostic sS. 
Stratos orthotic 
stratum corneum 
Straub technique 
Strayer 


S. gastrocnemius recession 


S. lengthening 

S. procedure 

S. tendon technique 
streaming potential 
Street 

S. forearm nail 

S.medullary pin 

S. pin 
Street-Stevens humeral 

prostesis 
strenght 

5/5 8. 

s. against resistance 

axial gripping sS. 

bending s. 


bone-screw interface sS. 


رفع الساق المستقيمة ٠َ‏ 
تمرین رفع الساق المستقيمة 


فرأضة الَثحامة الستقيمة 
ادحل الخلفي الستقيم 
المقوار الآلي الُستقيم 


4 e 
a 
o 


ەر وص ٣‏ بے 
إجهاد »وني » ذرية »صمي 
0 ص 


إجهاد متقصلي 


ية معاكسة الإجهاد 


منْحتى الإجُهاد والضغط 
جبيرة سترامبلي 
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Storz 
S. arthroscope 


S. oblique arthroscope 


straddle facture 
straight 

sS. basket forceps 

sS. bone rongeur 

s. femoral stem 

s. gouge 

sS. hex screwdriver 

S. last shoe 

s. lateral instability 

s. leg raising (SLR) 

S. leg raising exercise 

s. leg raising test (SLRT) 

sS. osteotome 

s. periosteal elevator 

s. pituitary rongeur 

s. posterior portal 

sS. power reamer 

S. SCİSSOIS 

sS. stem 

s. threaded rod 
strain 

articular s. 

back s. 

compression sS. 

elastic sS. 

s. energy 

sS. gauge 

muscle s. 

plastic s. 

postural s. 

shear s. 

tensile s. 
strain/counterstrain 

technique 
strain-stress curve 


Strampelli splint 


إصابة الكَرْب 

لكب انیس 

إجهاد إنسي وحشي 

صورة إشعاعية إجهادية 
تصويرإجهادي بالاأشعة السينية 


کسیر اکال بالإجهاد 
کسرالکرب ٠‏ 
کارب 
کرب -ارتخاء 
كرب - ارتخاء في أثناء الجراحة 
ملح منحتی الكَرّب والإجهاد ٠‏ 
مقیاس روایا حرکات الفصل 
باختباري الإجهاد ٠‏ 
تمن 
مديد قطري 
مدید مرن 


مديد المحفظة العام 


E 
تمدن الحَصَب‎ 


s. injury 

measured sS. 

mediolateral s. 

s. radiograph 

s. roentgenography 

sS. rupture 

shear s. 

tensile sS. 

sS. test 

s. testing 

torsional sS. 

s. transfer 

valgus s. 

S. View 

VonMises sS. 
stress-corrosion cracking 
stress fracture 
stressor 
stress-relaxation 

intraoperative S.-r. 
stress-strain curve 


stress-testing arthrometer 


stretch 

diagonal s. 

elastic sS. 

general capsular s. 

heel cord s. 

s. injury 

passive s. 

quick s. 

s. reflex 

repeated quik s. (RQS) 

slow s. 

spray and s. 

static S. 

S. test 

Vapo coolant spray and s. 
stretching 


nerve sS. 


4 0 و 


قوة ن ا آدوات ٥-4‏ 


وت وو 
فوة العتق 
o‏ 


فوة سط العثق 


فة العضلة الباسطة الطَّويكة 
الا القدم 


ي 


وة العضلة الخارجية 
وة الطعم . 
فة مسكة اليد 
وة قبضة اليد 


ار 


و رة العضلة الداخلية 


فة البَسط العنقّ السوي 
المقاسات 
فة ةالحركة 


وه 


وة ن الوب السويقي 


I, 2 


اخار ات القَوّة 
فة السك الفتلية 
دريب على القوة 
منحتى القوة والزمن 
قطع العَظم داخل الَشَاشة 
e‏ 
التهاب العضل بالعقّديّات 
العقدية (جنس م نال جرائيم) 
العقدية | الثرازية 


ر ې 


العقدية | الرئوية 
ستربتوکیناز 
ستربتومیسین (مضاد حیوي) 
کرب » ضط » إجهاد 
کرب ال حني 
لتوزيع الكربي 
بروز الشني الظّهراني الضعَطي 
فلم إجهادي 
کسر گربي 
کرب فرط التَمدید 
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C-D instrumentation 
fixation sS. 

cervical sS. 

cervical extension sS. 

Cotrel pedicle screw 
fixation sS. 


S. CUIVE 


extensor hallucis longus s. 


extrinsic muscle s. 

graft s. 

hand grasp s. 

hand grip s. 

intrinsic muscle s. 

isometric cervical 

extension sS. 

motor S. 

pedicle screw pull-out s. 

pinsh s. 

pull-out s. 

tensile s. 

s. testing 

torsional gripping sS. 

s. training 
strength-duration curve 
Stren intraepiphyseal 

osteotomy 
streptococcal myositis 
Streptococcus 

S. faecalis 

S. pneumoniae 
streptokinase 
streptomycin 
stress 

beding s. 

s. distribution 

s. dorsiflexion projection 

s. film 

s. fracture 


hyperextension sS. 


البنية الشبيهة بالحبل 


اة الغصل 

a بنية‎ 

n‏ الوعائية 
لبنية العظمية 

ال اة الوحش حشية 

به ة حلقة 


س 4 س ت 


بنبة أحادية لحور 
کون السا ا 
تكن السلعة الُعامد 
علامة بث شترومبل 
علامة سترونکسي 1 
دعامة 
يقة الدمج الدعامي 


Ls: 


طعم دعامی 

بيت الصفيحة الدعامة 
واا روو 

رباط ستروثرز 
دبوس من الَمط الدعامي 
سترایکر 

کامیر ا سترایکر 

مبشار سترایکر 

مفب سترایکر 

إطار الكَسر بحسب سترایکر 
ب ا بحسب ا 


جهاز السوقة 3 بحسب 


ر 


سترایکر 


منضدة اليد ا لجراحية بحسب 


ا ر ١‏ ي 


سترایکر 
إطار الّدوير بحسب سترایکر 
منظار القصل التبصرى ي ب بحسب 
سترایکر ا 
مَنظر سترآکر- نوتش 


cordlike s. 

extraarticular sS. 

graft s. 

intraarticular sS. 

keystone s. 

neurovascular sS. 

osSeOuS S. 

posterolateral s. 

ring sS. 

uniaxial s. 
strumming 

perpendicular s. 
strumpell sign 
strunsky sign 
strut 

s. fusion technique 

s. graft 

s. plate fixation 
Struthers 

arcade of S. 

ligament of S. 
strut-type pin 
Stryker 

S. camera 

. dermatome 
. drill 


S 

S 

S. fracture frame 
S. lag screw 

S 


. power instrumentation 


n 


. SCrEW 
S. screwdriver 
S. SE3 drive system 


S. surgical hand table 


S. turning frame. 


S. viewing arthroscope 


Stryker-Notch view 


دالا لخر 
خطوط » سطور 
خوط الاعتلال العظمي 


ا 


یرتطم ‏ ارتطام 
ارتطام العقب 


الخيطية 


لت »يرح 
سلت فاس -تراك 


ed 


سلّت لفافة عضلة الساق 
والعضلة التعللة 


2 


إرالة 
إزالة الوب 


مسّلات 
مسلات الور بحسب براند 
اسلات الحرا اي لور ریم العظًام 


التحبير بإحصار البَسط الخلفى 
بحسب سترونج 


بنيوي » بنياني 


الطروق البنيوي الألومتيو 


مکو بوي 
اعتاکل العضَل الولادي البنيوي 


9ہ چے ت 


٠‏ بنية فقارية مجاورة 
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soft tissue S. 
striata 

osteopathia sS. 
Strickland 

S. modification 

s. technique 

s. tendon repair 
stride time 
strike 

heel s. 
stringiness 
strip 

Fas-Trac s. 

gastrocnemius-soleus 

fascial sS. 

stripout 

Screw S. 
stripper 

Brand tendon s. 

orthopaedic surgical s. 

tendon s. 
stripping 

Steindler s. 
stroker 

skin sS. 
stroke test 
Stromeyer splint 


Stromqvist hook pin system 


Strong dorsal extension 
block splinting 
structural 
s. aluminum malleable 
(SAM) 
s. component 
s. congenital myopathy 
S. CUrVE 
s. scoliosis 
structure 


contiguous vertebral s. 


راب ب المصل ب بحسب ب سواف ت Suave-Kapanje‏ [مختصر [ STSG‏ 


کابنجی arthroplasty‏ َعم جلدي مشطو ر split-thickness skin graft‏ 
تحت الحرم subacromial‏ ستوار ت Stuart‏ 
الحرآب تحت الآخرم sS. bursa‏ جبيرة اليد قبنب ستوارت S. Gordon hand splint‏ 
و پر الحرآب تخت الآخرم s. bursography‏ ردو ن 
تخفيف الَانْضعَاط تحت الأخرم s. decompression‏ اختبّار ا اختبار ستیودنت Student’s t-test‏ 
متلازم مة ا تام تخت الأخر م s. impingement syndrome‏ دراسة study‏ 
ادحل د تحت “الآخرم s. portal‏ ا الأثراب (دراسة استبًاة ق( cohort s.‏ 
الحيز تحت الأخرم s. space‏ دراسة يفاو ق الصوّت Doppler s.‏ 
المهماز تحت ال S. spur‏ دراسة مزدوجة التباين double contrast s.‏ 
التهاب العَظم و النقي د تحت الاد subacute hematogenous‏ در راسة الكامن الح ض evoked potential s.‏ 
الدمو ي انشا osteomyelitis‏ دراسة بالفلو رسين fluorescein s.‏ 
إحصار تحت العنْكبوتية subarachnoid block‏ دراسة باحق َ injection sS.‏ 
آلخلح تحت الكاحل ِ subastragalar dislocation‏ الدراسة الكينماتية kinematic s.‏ 
تحت محو ري subaxial‏ درا راس التو صیل العصبي nerve conduction s. (NCS)‏ 
الحلم الجر ثي تحت المحو ري s. subluxation‏ دراسة معرقة sudomotor S.‏ 
تحت عت الرس subcapital‏ در راسة فى الأحياء in vivo sS.‏ 
کسر تحت الرس ا s. fracture‏ شتو لبرج Stulberg‏ 
1 تحت الرس [ s. osteotomy‏ ميضعة الورك بحسب ستولبر- S.hip positioner‏ 
کک ف subchondral‏ عة الساًق تخت ستولبر S.Mark II leg positioner‏ 
عَظم تحت الغضروف sS. bone‏ ن مارك 1 
شفافية تحت فت الغضرو ف s. lucency‏ جدعة stump‏ 
ا تحت الغضر وف s. plate‏ جدعة البتر amputation sS.‏ 
ة subclavian‏ ودمة الجدعة s. edema‏ 
الشرب يان تحت لترو ة s. artery‏ جدعة موّلة painful s.‏ 
إصابة الشریان د تحت حت التر فة s. artery injury‏ تنقی الحلعة s. revision‏ 
متلاز م سر E‏ تحت التر ف قوة s. steal syndrome‏ الکماش الجدعة s. shrinker‏ 
الورید د حت الترقوة s. vein‏ اة الحدعة s. wrapping‏ 
إصابة الوريد تحت حت التر وة s. vein injury‏ تلاز مه ستیرج -ویبر (و حمة مع Sturge-weber syndrome‏ 
ماتّی تحت الترفوة subclavicular approach‏ أعر راض عينية وعصبية) 
طم الود تر تحت الترفوة subclavius tendon graft‏ مرود stylet‏ 
تحت اللقّمة subcondylar‏ مرود گلیل blunt s.‏ 
شوه تحت اللقمة s. deformity‏ استئصال الات الإبري styloidectomy‏ 
قطع العظم تحت تحت اللْقَمة s.osteotomy‏ استنصال التاتۍ الإبْري ب بحسب Stewart sS.‏ 
تحت التاتئ الغر ابی subcoracoid‏ و رارت 
العظم تح الات الخر ابي sS. bone‏ العظم الاير ي styloidium‏ 
حلع الكتف تحت الات الغر ابي s. shoulder dislocation‏ عظم الزند الابر ي os ulnar s.‏ 
حيّز تحت الّاتى الغرابي s. space‏ ليم َ stylus‏ 
عيب تحت القشرة ة subcortical defect‏ ق فليم الظنبو ب tibial s.‏ 
الستوی د تحت الأضلاع subcostal plane‏ إحصار بحشوة ستیر فو م Styrofoam filler block‏ 
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خَلع جڙئي تدويري فَهقي 
محوري ٣١ ٣‏ 

الخلع الجرئي الولادي للورك 

الم ابثزي بالشييت ˆ 

التعدّي على الحلع ا لجڙئي الثقّبي 

ا لحلع الجزئي للمقصل ا لقني 

ا لحلع التي للورك 

الحلع الجزكي للرضقة 

الحم الجزتی ×۶1 

ا ا لجڙي PIIn‏ 

ا لحلع الجزتي الظنبوبي الشظوي 
الداني 

ا لحلع الجزئي لرأس الكعبرة 

لحلع ا لجڙئي الكعبري الرندي 

الخلع الجزقي الدوار ٠َ‏ 

الحلع ا لجزئي العجز ي الحرقفي 

لحلع ا لجڙئي تحت المحوري 

الخلع ا لجڙئي الظنبو ۶ الشظوي 

ا لحلع ا لجڙئي الفقاري ` 

اختبار يرجاسون لحلع الجزئي 


الكتفى 


الرضفة الخلوعة جرا 


ا 


سے هټ ِء 
تحت الا 
ویو ہے ١‏ ےا جر 


0 ھە 


خراج تحت الحجاب 

خراج تحت العضلة الجلدية للعثق 
إصابة الشريّان تحت الكثف 
إصابة العصب تحت الكّف 


atlantoaxial rotatory sS. 


atlantooccipital s. 
congenital hip s. 


fixation sS. 


foraminal encroachment s. 


glenohumeral joint s. 


hip s. 
patellar s. 
PIEx s. 
PIIn S8. 


proximal tibiofibular s. 


radial head s. 

radioulnar sS. 

rotary S. 

sacroiliac sS. 

s. stabilization 

subaxial s. 

tibiofibular s. 

vertebral sS. 

Yergason test of 

shoulder s. 

subluxing patella 
submaximal 

s. stimulus 
subperiosteal 

sS. abscess 

s. cortical defect 

sS. dissection 

sS. exposure 

s. fracture 
subphrenic abscess 
subplatysmal abscess 
subsartorial tunnel 
subscapular 

s. artery injury 

s. nerve injury 


subscapularis 


رر و 2 


E 
ساركومة التسيج الرخو داحل‎ 


الحيز تحت آالجاد 

و ا ا 3 

ورام ليفي سارکومي کاذب 
تحت ال جلد 

ساركومة التّسيج الرخو حت 
الجلد ˆ 

36 e TE 

بضع الوتر الظنبوبي ال حلفي 
تحت الجلد 


التسيج تحت ا لحد 
ر 

خياطة تحت البشرة 
لیے o‏ ے 


ا لجرا ب تحت الدالية 


تحت الالو ي 
تهاب الراب تحت الألوي 


ورم دموي تحت الألويّة ٠‏ 


تسلیخ تحت الاربطة 
سطحی 


العضلة الüثنية‏ | لسطحية للأصابع 


7 


وتر 

خياطة الور السطلحي 
ا لحلع الجزئي 

ا لحلع ا جڙئي ۸8 

الحلع ارتي ×ظ۸ 

ا حلع ا لحري ۸51٨‏ 
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subcutaneous 


sS. abscess 


s. drain 

sS. fasciotomy 

s. granuloma annulare 

s. intracompartmental 
soft-tissue sarcoma 

s. pseudosarcomatous 
fibromatosis 


s. soft-tissue sarcoma 


s. tibialis posterior 
tenotomy 

S. tissue 
subcuticular suture 
subdeltoid bursa 
subdermal plexus 
subfascial transposition 
subglenoid shoulder 

dislocation 
subgluteal 

sS. bursitis 

s. hematoma 
subjacent 
sublaminar 

s. fixation 

sS. wire 

sS. wiring 
sublesional ulceration 
subligamentous dissection 
sublimis 

flexor digitorum s.(FDS) 

s. tendon 

s. tenodesis 
subluxation 

AS s. 

ASEx s. 

ASIn s. 

atlantoaxial s. (AAS) 


کسر تحت الدوري 

قطع العظم تت الدوري 
تحت الظفر 

خراج تحت الظفر 


A 

ورم دموي تحت الظفر 
سوکر 

کي إم یه سوبر سوکر 


سه 


جهاز اص والإرواء 
طريقّة اص والإرواء 
سودك 
ضمورسودك 
داء سودك 
ور 
معرق 
شاط معرق 
اختبار التَشاط الْعرق 


قطع العم خلال دري 


بحسب ساجیوکا 


فطع العَظم الدوار خاک الدوري 


تحت وکا 


s. femoral fracture 

s. fracture 

sS. osteotomy 
subungual 

sS. abscess 

S. EXOStOSİS 

s. fibroma 

s.granuloma 

s. hematoma 
Sucker 

KAM super S. 
suction 

s. drainage 

irrigation sS. 

s. punch 

s. suspension 

s. tube 
suction-irrigation 

S.-1. system 

s.-i. technique 
Sudeck 

S. atrophy 

S. disease 
sudomotor 

sS. activity 

s. activity test 

s. function 

s. study 
sufentanil citrate 
sugar-tong 

S.-t. cast 

s.-t. plaster splint 

s.-t. traction 
suggestion 

indirect hypnotic s. 
Sugioka 

S. transtrochanteric 

osteotomy 
S. transtrochanteric 


rotational osteotomy 


التهاب ال جرآب تحت الكتف 
العضلة تحت الكتف ٠‏ 


a 


الور تحت الكتف 


التطويل الحفظي تحت الكتف 


مادة 

مادة عظمبة 

مادة مخاطانية متَعَيرة اللَوّن 
ماده ٠‏ 
الادة الهلامة 


بدلة الركبة الاستعاضية 


استبدال » استعاضة » بديل 


الاستبدال الَرّاحف 

استبدال الباسطة 

استبدال وتر الرضقة ورباعية 
الرؤوس بحسب مارشال 

استبدال وتر الرضقة ورباعية 
الرؤوس 


oo 


استبدال الوتر 


ره 3 


لقصل تحت الكاحل ˆ 


ا یو ی کر چ 


الرباط بين 


e 


م 


استئصال الهلالة الو حشية تحت 


اتام 
استقصال الك العلوي تحت 
اتام 


استتصال الهادلة تحت التام 


الاستفصال ا لجحسدي تحت التام 


تحت الدوري 
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sS. bursitis 

s. muscle 

s. tendon 
subscapularis-capsular 

lengthening 
substance 

bones. 

metachromatic mucoid s. 
substance P 
substantia gelatinosa 
Substituting knee prosthesis 
Substitution 

creeping sS. 

extensor S. 

Marshall patelloquadriceps 

tendon s. 


patelloquadriceps tendon s. 


tendon s. 
subtalar 

s. arthrodesis 

s. arthroereisis 

s. articulation 

s. dislocation 

s. instability 


s. interosseous ligament 


s. joint (STJ) 

s. motion 
subthreshold 

s. force 

s. stimulus 

subtotal 


s. lateral meniscectomy 


s. maxillectomy 


s. meniscectomy 


sS. somatectomy 


subtrochanteric 


ET 
العصب الكعبري السطحي‎ 
الشريان الصدغي السطحي‎ 
الوريد الصدغى السطحى‎ 
الرباط الستَعرّض السطحي‎ 
EES دوالی‎ 
َ الوريد السطحي‎ 
القَوس الراحية السطحية‎ 
القوس الأخحمصية السطحية‎ 


E N 
الح ا د‎ 

الضفيرة الخثلية العلوية 
آفة الشفا العلوية الأمآمية 


o‏ ت 


E 
الشريان الحنجري العلوي‎ 


تی د ا کو 


العصب الحنجري العلوي 
a‏ اد lG‏ 
رھ ا کو 
الجنجري العلوي 
الوركة العلوية 
متلازمة الشريّان المساريقى 
و 
العلوي 
القيد اللوي العلوي 


اللو السراي الشاري 
N‏ 
الشريان الدرقي العُلوي 
الوريد الدرقي العو 0 


s. posterior compartment 
s. radial nerve 
s. temporal artery 
s. temporal vein 
s. transverse ligament 
s. varicosities 
sS. vein 
superficialis 
arcus palmaris sS. 
arcus volaris sS. 
flexor digitorum s. (FDS) 
s. tendon 
Superglue adhesive 
superincumbent 
superior (Sup) 
s. border 
s. dislocation 
s. glide 
s. gluteal nerve 
s. gluteal neurovascular 
bundle 
s. hypogastric plexus 
s. labrum anterior and 
posterior lesion (SLAP) 
s. laryngeal artery 
s. laryngeal nerve 
s. laryngeal nerve external 
branch 
s. leaf 
s. mesenteric artery 
syndrome 
s. peroneal retinaculum 
(SPR) 
s. portal 
sS. process 
s. sulcus tumor 


s. thoracic pedicle screw 


s. thyroid artery 


s. thyroid vein 


بذلة إنهاك الجسم 


suit بذلة‎ 
body-exhaust s. 
Gs. 6 بذلةڌ‎ 


a 


sulcus تلم‎ 


ا س ر 


زاوية ال s. angle‏ 
اوية اتلم 
علامة التلم s. sign‏ 
اختبار الت s. test‏ 
2 ۰ 0 0 
سلفاديازين (مضاد للحرا ایم ( sulfadiazine‏ 
سلفادیازین الفضة silver s.‏ 
سلفاميثو کسازوک (مطهر sulfamethoxazole‏ 


للمجاري البولية) 
سلفامیثوکسازول التریمیشوبريم 


سلفامیلون 
سلفات » کبریتات 


وور 


سلفات الخنيزيوم 


trimethoprim s. 
Sulfamylon 
sulfate 

ferrous s. (FeSO4) 


magnesium sS. 


عديد السكارد ید الخاطى الْسلّمّت sulfated‏ 
mucopolysaccharide‏ 

سلفينبيرازون (فى معالحة النقرس) sulfinpyrazone‏ 

سلفو کسید اکا sulfoxide‏ 
سلفو کسید تائ الميثيل dimethyl s. (DMSO)‏ 

سولينداك ا sulindac‏ 

محمل » خلاصة summary‏ 


خلاصة التفريغ 


تتن سر د لاا 


discharge s. 


Sunderland classification 


of nerve injury العصّب‎ 
Sundt shunt تحور يلة سوندت‎ 


sunrise view 


sunset view 


sup [مختصر]‎ 
superior علوي‎ 

سوبر » متاز super‏ 
مارد ین الست بر سفن S. Seven exercises‏ 
فالورین سوبر Valorin S.‏ 

superficial سطحی‎ 


ارياد الحركفي السطلحي 
العدوى السطحية ١‏ 
الرباط الإْسي السطحي 
القوس الراحية السطحة 


العصَب الشظلوي السطحي 


s. circumflex iliac artery 
s. infection 

s. medial ligament 

s. palmar arch 


S. peroneal nerve 
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ار 


العضلة الباسطة 
الباسطة 
باسطة الأمشاط 


مستلق « وضع الاستلقاء 
احتبار فغر الحرففة المستلقية 


م و 


اختبار الحلوس الطّويل والاستلقاء 
وضعية الاستلمًاء 
وضعية الاستلقاء 

ختبار رفع الساق الستقيمة في 


0 ° 


الاستلقمًاء 
[مختَصر ] 
ا لجمعية الدولية لامدادات 
التجهير ات الطبية 
بم إمدأد 
الإامداد بالدم 
الّمداد بالدم الطولاني 
دعامة » يدعم 


دعامة التهاب القصل ألي 


هوستول 
ت الجن ب بحسب کر -لاجن 


s. muscle 
supinatus 

metatarsus S. 
supine 

s. iliac gapping test 

s. long sitting test 

sS. position 

s. position driver 


s. straight leg raising test 


NAMES 
National Association of 
Medical Equipment s. 
supply 
blood s. 
longitudinal blood s. 


support 


AliMed-Freedom arthritis S. 


arch s. 

Arizona leg s. 

base of s. 

Castech extremity sS. 
cervical s. 

DePuy s. 


Epitrain active elbow s. 


external s. 
fork strap prosthetic sS. 
Friedman s. 


Genutrain P3 knee s. 


Houston halo cervical s. 


Kerr-Lagen abdominal s. 


Morton toe s. 


OEC wrist/forearm sS. 
Parham s. 


Philadelphia collar 


الور يد الأجوف العلوي 
سریر جراحة تقویم العظام 
سوېریور سلیبرایت > هي - - لو 
مرق المتجر ٠‏ 
رائد 

عظم زائد 

إصبع زأئدة 

اهام زائد 

إصبع القدم الرائد 
الاب العُلوي الوحشي 
علوي إلسي 

الاب العَلّوي الإلسي 
التاحة العلوية الإنسية 


و 
س ر س ED‏ 


َحسس إضآافي 
E CE‏ 


کسر البَسط والتَقریب 
إصابة البسط والتقريب 
الط والشتف ٠‏ 
كسر البسط والشتف 
إصابة البسط والشتف 
لبط التارجي 
اناا خي ا 
إصابة الدورأن تار چ والبَسط 
کسر الدوران الکار۔ جي والبَسّط 
من النمّط4 ١‏ 
البَسط والاتقلآب للداخل 
إصابة الط والائقلابً للداخل 


ی ا ع ر 


إصابة دورن البْسط والانْقلآب 
للداخل 
إصابة البسلط وكَني الخمَص 


علامة الوسادة الشحمة الباسطة 
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S. vena cava 


Superior Sleeprite Hi-Lo 


orthopaedic bed 
supermarket elbow 
supernumerary 

sS. bone 

S. digit 

s. thumb 

sS. toe 
superolateral portal 
superomedial 

s. portal 

s. region 
supersensitivity 

denervation sS. 
supinated 
supination 

s. contracture 

sS. deformity 

s. of the foot 

s. injury 

pronation and s. 
supination-adduction 

s.-a. fracture 

S.-a. injury 
supination-eversion 

s.-e. fracture 

S.-e. injury 
supination-external 

s.-e. rotation (SER) 


s.e. rotation injury 


s.-e. rotation IV fracture 


(SER-IV fracture) 
supination-inversion 
S.-i. injury 


s.-i. rotation injury 


supination-plantarflexion 


injury supinator 


s. fat pad sign 


کی 


تليق قوق اللقَمة 


قطع العَظّم ا قوق اللقمة 
کسر بالشکل Y‏ قوق اللقمة 
قوق اللْقّمة وفَوق الرضفة 


کر اص چ ی 


إصابة وق العفد 


قطع الحظم مع إزالة الدترران 


م 


فوق الكعب 
السديلة فوق ق الكعب 
قطع العظم قوق الكَعْب 
قطع العَظم مع عکس الدورآن 


ی 


الأفحج قوق الكَعب 


ورا پ دوه 
منبه قوق اعظمي 


قوق ق الزورقي 
قوق ى الرورقي 
ر ق 1 ضفة 


ية قوق الرضفة 
اب E‏ 


نمس قوق رخست 
قوق الكتف 
الحصب قوق الكتف 


2 


اختبار اتفحاخ احص فوق 
اكتف 
إصابة العصب فوق الكتف 
قوق الشو كية 
الخرسة وق الشوكية 
العضلة قوق الشوكية 
الخرج د وق ق الشوكية 
المتلازمة قوق الشوكة 
وتر فوق الشوكيّة ٠‏ 
اختبًار قوق الشوكية 


ےس 


وق الشوكة 


s. suspension (SC 
suspension) 

sS. varus osteotomy 

s. Y-shaped fracture 
supracondylar- 

suprapatellar (SC-SP, 

SCSP) 
supraganglionic injury 
Supralen 

S. cradle orthotic 

S. Schaefer orthotic 
supramalleolar 


s. derotational osteotomy 


s. flap 

S. osteotomy 

s. varus derotation 

osteotomy 

supramaximal stimulus 
supranaviculare 

OSS. 
suprapatellar (SP) 

s. cannula 

sS. plica 

s. portal 

s. pouch 

s. reflex 
suprascapular 

s. nerve 


Ss. nerve entrapment test 


s. nerve injury 
supraspinatus 

s. implant 

s. muscle 

s. outlet 

s. syndrome 

s. tendon 

S. test 


supraspinous 


دعامة الوضعة ريلاكس -باك 


الدعامة القَطنية بحسب 


ساکرو-إز 
دعامة شیفیلد 
الدعامة البدلية لعصابة 


سيلزيان ٠‏ 
دعام اقوس سبنکو 
E OE‏ 
الدعامة الدانية لستاد کنر 


0 34, 


BONES‏ اة 
تمرين الط لدعم 


التهاب القصل القَيْحي 
اهاب الزليلً 
الاب العطلم لحي 
تهاب العَظم و الي ايحي 
تهاب السمحاق ليحي ٴَ 


و 


فوق الترقوة 


مات قوق الترفوة 
بنج بإحصار الضفيرة 
العضدية قوق الترفوة 
قوق اللقَمة 
بتر قوق اللَقَمة 


ر و په ر وهر 


كسر العضد فوق اللقمة 
المسمار النقوي فوق اللقمة 
السار وق اللَفمة 

عدم التتام قوق > اللقمة 
فطع العظم قوق اللْقمة 
وتر الرضفة الحامل -فوق 


وص 


اللقمة 
التاتئ قوق اللقمة 
متلزمة الات قوق اللَقَمة 


ہے ٥‏ م 


السنخ قوق اللْقَمة 
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لب لوتر ايحي 


cervical sS. 
ProFlex wrist s. 
prosthetic s. 
QualCraft short elastic 
wrist S. 
Relax-A-Bac posture s. 


Sacro-Eze lumbar s. 


Sheffield s. 
Silesian bandage 
prosthetic s. 
Spenco arch s. 
Taylor clavicle s. 
tibial fracture brace 
proximal s. (TFB-PS) 
well-leg s. 
supported extension 
exercise 
suppurative 
s. arthritis 
s. flexor tenosynovitis 
s. osteitis 
s. osteomyelitis 
sS. periostitis 
supraclavicular 
s. approach 
s. brachial block 
anesthesia 
supracondylar (SC) 
s. amputation 
s. humeral fracture 
s. medullary nail 
s. nail 
s. nonunion 


sS. osteotomy 


patellar tendon-bearing-s. 


(PTB-SC) 
S. process 
sS. process syndrome 


s. socket 


سورجیرتوم 
ممسك الستاق الجراحي سيرج 
اسيسّت SS‏ 


نم جرح 
کک 


جراحة ان e‏ 
جراحة العثق الأمَآمي ٠‏ 
جر اح ۳ الأمامي 


آلآمامي 


جراحة الؤصل العنقي الصذري 


ص 


الآمَامي 
جراحة الفقار العثقي السقلي 
آلاآمَامي 


جراحة ة التنظير القصلي 


جراحة التنظير القصلي باستخدام 


آللازر 
جراحة المجازة 


جراحة القرص العثقي 


جراحة الوصل العنقي الصذري 


جراحة اليوم الواحد 

جراحة تَقَص الضغط 

جراحة الورّم داخل ا جافية 

جراحة انْقَاذ الطَرف 

جراحة قاذ الطَرف 

جراحة الفقار القطني الكَلفي 
اللي والتجر ٠‏ 

جواسة القرص الفتوح 

جراحة الأوعية الحيطة 

جر احة الفقار العثقي ا حلفي 

جراحة الفقار العثقي السفلي 
حلفي 

جراحة المج بين الأجسام 


roughen the s. 

volar s. 

weightbearing s. 
Surfit adhesive 


Surgairtome air drill 


SurgAssist surgical leg 
holder 
surgeon's thumb 
surgery 
ablative s. 
adult scoliosis 8. 
anterior cervical sS. 
anterior cervical spine s. 


anterior cervicothoracic S. 


anterior cervicothoracic 
junction sS. 

anterior lower cervical 
spine s. 

arthroscopic sS. 


arthroscopic laser s. 


bypass s. 

cervical disk s. 

cervicothoracic junction sS. 

failed s. 

first ray sS. 

hypotensive sS. 

intradural tumor s. 

limb-salvage s. 

lower extremity sS. 

lower posterior lumbar 
spine and sacrum s. 

open disk s. 

peripheral vascular s. (PVS) 

posterior cervical spine sS. 

posterior lower cervical 
spine s. 


posterior lumbar interbody 


وق القَصٌ 
الثلمة قوق القَص ٌ 
المستوى قوق القَصٌ 
ا لحيز قوق القَص“ُ 
قوق الکاحل 
لظم وق الكاحل 


و 


ورم العصَبٌ ار 
اعتلل العَصَب بلي 


سوردالود 


جهاز تَْطبْط ا جلد بحسب 


شوو کلوزر 


دم م شوور-فلکس 


سورتاك 


suprasternal 

s. notch 

sS. plane 

S. space 
supratalare 

OS S. 
suprofen 
Suprol 
sural 

S. Nerve 

S. neuroma 

s. neuropathy 
Surdalud 
Sure-Closure skin 

stretching system 
Sure-Flex foot 


Suretac 


جھیز ة رة التثبيت القابلة للامتصاص S. bioabsorbable fixation‏ 


اشیوي یح سور ال : 


کے ٠‏ شا مھ ۴ ر ر ا 


6 
سورتاك 
جهيرة التفبيت المتصة حيوياً 
تخستاسورتاك 


سطح المَصّل ال القاصي 
السرى الكهربي السَطحي 
السطح الظمي 

تآكل سطح القصل 

إْعاش السَطح ٠‏ 

إنضآار سح العظم ب تسب 
یکرو ایږ 

استبدال السطح 

راب القصل باستبدال السسطح 
رب القصل باستبدال السطح 
الورکيٴَ 
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device 
S. bioabsorbable shoulder 


fixation device 


S. bioabsorble fixation 

device 
surface 

apposing articular sS. 

articular sS. 

concave articular sS. 

contiguous articular sS. 

distal concave articular sS. 

S. electrode 

endosteal s. 

erosion of articular sS. 

freshen the s. 

Micro-Aire debridement 
of bone s. 

S. replacement 

s. replacement arthroplasty 

s. replacement hip 


arthroplasty 


اختبارات الاستعداد » اختبارات 


اللساسة 


E PT 


التعليق قوق اللقمة 


الجر المعلق 
نخ معلق اللَّمَط 
موارر 
التحميل الُوازر 
طريقة الضغط لوار 
معلاق الكاحل 
معلاق ٠‏ 
٤‏ عَظم ا معلاق 
التَقل الوحشي بحسب سوثرلاند 


E A E 


سوتر 

جهاز ركبة الح ركة الَنفعلة 
الستفرة بحسب سوتر 

درز ا خباطة عررَّة 
اة غر 

ية مرساة الغررَة 


ي 


خياطة دفيتة 


الدرز البصلي 
و 


خياطة بونل 

a 
اخاطة بالش کل 8 بحسب بونٌّل‎ 
٠ خياطة زرية‎ 


susceptibility testing 


suspension 
corset S. 
cuff s. 
fingertrap sS. 
flexible hinge s. 
SCs. 


supracondylar suspension 


sS. strap 

suction S. 

supracondylar s. 

(SC suspension) 

s. traction 
suspension-type socket 
sustained 

s. loading 

s. pressure technique 
sustentaculum tali 
sustentaculum 

OSS. 
Sutherland-Greenfield 


osteotomy 


Sutherland lateral transfer 


Sutherland-Rowe incision 


Sutter 
S. implant 
S. MCP finger joint 
prosthesis 
Sutter-CPM knee 
apparatus 
suture 
s. anchor 
s. anchor technique 
braided s. 
bulb s. 
Bunnell s. 
Bunnell crisscross sS. 
Bunnell figure-eight s. 


button s. 


القطنية الحلفية 


fusion sS. 


جرا احة الفقار آل قطن وال لعج posterior lumbar spine and‏ 


جراحة الفقار العنقى العلوي 
آخلفی ّ 

ا 

جراحة الفقار الصدذري 
والصدري والقطني 

جهاز يونيلينك لجراحة اليد 

جراحة الأوعية ˆ 

۴ و‌‎ 7F 


سورجیبون 


بوبلات سورٌجیبون 
غرسة سورجيبون 
اجتثاث جرآحي 
ا جرايَ 
تمنيع ذاتي جرحي 
حجرة التضميد الجراحي 
عرض جراحي ٠‏ 
ماز جراحيٴَ 
مقَبَض الس کن ا لجرا حي 
TS‏ 
العثق الراحي 
کسر العثق الجراحي 
سواقة الدبوس الَراحي 


الرد الجراحي 


مل5ط الْعَظّم سارجيكال 
سّمبليکس ال جرحي 
ملاط ظليل للاأشعة جرحي 


ج 4 
بحسب سمبلیکسر 


sacrum sS. 
posterior upper cervical 
spine s. 
scoliosis S. 
thoracic and 
thoracolumbar spine s. 
Unilink system for hand s. 
vascular S. 
Surgibone 
Boplant s. 
S. implant 
surgical 
s. ablation 
s. approach 
s. autoimmunization 
s. dressing room (SDR) 
s. exposure 
S. glove 
s. knife handle 
s. loupe 
s. neck 
s. neck fracture 
sS. pin driver 
s. reduction 


S. Simplex P bone cement 


S. Simplex P radiopaque 
cement 

s. staple applier 

s. technique 
surgical-orthopaedic drill 
Surgicel 

S. implant 
Surgi-Med clamp 
Surgitek prosthesis 
Surmontil 
survivorship 


Kaplan-Meier s. 


تعديل مك لوخلن خياطة 
ار بحسب بول ٠‏ 

خياطة مرسيلان 

خياطة كسار الْعدّلة 

خياطة كسلر -تاجيما الْعدلة 

ي اأحَادي الفتيلة 

خياطة الظَمر 

خياطة نیکولادوني 

خياطة نورولون 

حيط يلون 

ممرار حيط 

الط الحریر بحسب برما۔ هاند 

الخياطة الدبوسية ٠‏ 

خَيّط البوليبوتستر 

خياطة بوليدك 

خبط البوليستر 

حيط البولي إثييلن 

خبط البولي جالاكتيك 

خبط البولي جالاکتين 

خط الول ارت 

حيط البولي جلیکونات 

حيط البولي بروبيلين 

خبط البرولين 

خياطة الجر 

خياطة الطَرّف إلى الطرف 
بحسب بالفرتفت 

تصليح الدرز 

خياطة حابسة 

خياطة رتا ج لمان 

مقص العْررّ 

خياطة المعلاق 

عباط رر 

خياطة كسار الْعدلة بحسب 


McLaughlin modification 
of Bunnell pull-out s. 
Mersilene s. 


modified Kessler s. 


modified Kessler-Tajima s. 


monofilament s. 
nail s. 

Nicoladoni s. 
Nurolon 

nylon s. 

S. passer 
Perma-Hand silk s. 
pins. 

polybutester s. 
Polydek s. 
polyester s. 
polyethylene s. 
polygalactic acid s. 
polyglactin s. 
polyglycolic acid s. 
polyglyconate s. 
polypropylene s. 
Prolene s. 

pull-out s. 

pull-out wire s. 


Pulvertaft end-to-end s. 


Pulvertaft interweave s. 


s. repair 
retention sS. 
running sS. 
safety-bolt s. 
S. SCİISSOFS 
silk s. 
simple s. 
sling sS. 
staple s. 


subcuticular sS. 


Tajima modified Kessler s. 
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0 0 


خياطة کابرولاکتام 

خياطة محبس الإصبّع الصينية 
خياطة ية ١‏ ا 
خیط داکرون 

ا 

خياطة دوناتي 


خياطة زرية قًائمة الراوية 
مثقّب الدرز 
خياطة من الطرف إلى الطرّف 


خباط غم د الور 


خبط إثيبوند 
خيط إثيفلكس 
خبط إثيلون 
خبط لفافي 


حياط شبيهة باّمانية 
خياطة محبس الإصبَع 
ك بشكل فم السمكة من 
الطرف إلى الطرف 


تشبیت الفط 


ا لبط غير القابل للامتصاص 
بحسب جور-تیکس 


م ا 


خباطة منقطعة 
خياطة داخل الحلّد 
خياطة کسر ٠‏ 
خياطة قابضة بحسب كسلر 
خياطة کسلر-تاجيما ˆ 
حياطة ابس الوخشي 
خياطة التنجيد الأفقية المحبسية 
(الاقتفالية) 
خياطة ماسون-آلين 
خياطة ماکسون 


Caprolactam s. 
Chinese fingertrap sS. 
core sS. 

cotton sS. 

Dacron s. 

Dexon s. 

Donati s. 

double right-angle s. 
s. drill 

end-to-end s. 
epitenon sS. 
Ethibond s. 

Ethiflex s. 

Ethilon s. 

fascial s. 
figure-of-eight sS. 
finger trap sS. 


fish-mouth end-to-end s. 


s. fixation 
Gillis s. 


Gore-Tex s. 


Gore-Tex nonabsorbable s. 


grasping sS. 

guy s. 

s. hole drill 

horizontal mattress sS. 

interrupted s. 

intradermal s. 

Kessler s. 

Kessler grasping s. 

Kessler-Tajima s. 

lateral trap s. 

linen s. 

locking horizontal 
mattress sS. 

Mason-Allen s. 

mattress S. 


Maxon s. 


ا 


ر 
E‏ 
e‏ 
€ 0 
غرسة سوانسون 
رأب القصل الغرسي بحسب 
RO E‏ 
سوانسون 


مْقّب الْشط بحسب سوانسون 
غرم راس الكعبرة بحسب 


سوانسون 


رأب الفصل الخغرسي لرس 
ا ره و 


e 


E 
ره و‎ 


استبتاء سوانسون 


بدلّة لصم السيلاستيكي 


ا 


2 Ko 2 


e 
راب مقصل العصّم السیلیکوني‎ 
E 
ا‎ 
2 سىة | ربعي ۾ بحسب‎ 
تحت سواون‎ T ۳ بالشکل‎ 
ي‎ EE 
سوانسون‎ 
بیت‎ ١ غرسة مفصل‎ 
e 
سواون‎ 
معلکق‎ 
العصابة والمعلاق‎ 
ترىح وضعي‎ 
ا‎ 
إنْمَاذ الحرارة القصيرة الوجة‎ 
عرق‎ 
اختبار العَرّق‎ 
ستاد الكاحل بحسب سويد او‎ 
سودیش‎ 
f 
بی سودیس‎ 


S. great toe prosthesis 


S. hand splint 
S. implant 


S. implant arthroplasty 


S. metatarsal broach 


S. radial head implant 


S. radial head implant 
arthroplasty 


S. radiocarpal implant 


S. reconstruction 


S. Silastic elbow prosthesis 


S. Silastic prosthesis 


S. silicone wrist 
arthroplasty 

S. technique 

S. trapezium implant 

S. T-shaped great toe 
silastic prosthesis 


S. ulnar head implant 


S. wrist joint implant 


swathe, swath 
s. and sling 
sway 
postural s. 
SWD 
short-wave diathermy 
sweating 
sweat test 
Swede-O ankle brace 
Swedish 
S. approach 


تاجیما 
حرط تفدك Tevdek s.‏ 
خباطة خاکل العَظم transosseus S.‏ 
ظط کر ون Tycron sS.‏ 
ظط غير مصبوغ undyed s.‏ 
خباطة التنجيد العمو دية vertical mattress S.‏ 
فیکریل Vicryl s.‏ 
خياطة 5ة wire S.‏ 
تحط َ suturing‏ 
تخبيط الهلالّة الإلسية بحسب Johnson medial meniscal s.‏ 
ا 
قسم سوفورد -لیشتمان Swafford-Lichtman‏ 
division‏ 
ور ه 
کک 
عق البجعة swan-neck‏ 
إزميل شه نعلق البجعة s.-n. chisel‏ 


ل و کا 


تشوه شبیه بعنق | البجعة 
رد التشوه الشبيه بعق البجعة 


ص٥‎ ° 


سحتة شبيهة بعت | البيجعة 
التشوه الأصبعي الشبيه بعنق 


s.-n.deformity 
s.-n. deformity reduction 
s.-n. facies 


s.-n. finger deformity 


اة 
3o 8‏ 2 
مجوب شه تعنى الجعة s.-n. gouge‏ 
ناسون Swanson‏ 
الخر سة ة ار نة ة الهلالية بحسب S. carpal lunate implant‏ 
وان ن 


هسي و کي ي 


S. carpal scaphoid implant غرسة رسغية زورفية تخست‎ 


~r‏ رەو ر ي 


2 انسون 
تصنیف سنو السو ن S. classification‏ 
رب اكقصل اللقّمي الْحَدّب S. Convex condylar‏ 
نخسا سوانسون arthroplasty‏ 
حر جبيرة اص القدم S. dynamic toe splint splint‏ 
الديتاميكية بحسب سوانسون 
غ مقصاّ الإصبع بحست S. finger joint implant‏ 
ms‏ 
بدلة مقصل الإصبع تحت S. finger joint prosthesis‏ 
واوق 
بدلّة الإبهام الأروّح الرنة ب S. flexible hallux valgus wz‏ 
ا ن prosthesis‏ 


S. great toe implant 


غرسة إبهام القدم بحسب 
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غرسة المرصاف بحسب سايد 
اليد في قصر والتصاق الأصابع 


الصفيحة العجزية الْسَنَاظرة 
ازدوآج الإنهام التتاظر 
دمج الفقار الْسَاظر 

بشکل مَاظر 

تناظر الصفيحة الفقارية الصدري ية 


متلاز مه تالم الودى السير 


العصب الودي 
ا لجهاز العصبي الودّي 
الجذع الودّي 

مة الألم المستمر الَْعَلّق 
بالودي 


Syed template implant 
symbrachytactylous hand 
Syme 

S. amputation 

S. amputation prosthesis 

S. ankle disarticulation 

amputation 

S. foot prosthesis 

S. procedure 

S. prosthesis 

S. prosthetic foot 
symmetric 

s. sacral plate 

s. thumb duplication 

s. vertebral fusion 
symmetrically 
symmetrical thoracic 

vertebral plate 
symmetry 

weightbearing s. 
sympathectomy 

chemical s. 

lumbar s. 

preganglionic s. 
sympathetic 

s. block 

s. chain 

s. component 

s. dystrophy 

s. maintained pain syndrome 

(SMPS) 

s. nerve 

s. nervous system (SNS) 

s. trunk 
sympathetically-maintained 

pain syndrome 
symphalangism 
symphyseal mobility 
symphysis 


pubic s. 


وه 3 


دوار » مايل E‏ 


و وه 3 


طور التأرجح (في دورة المشي) 


سرير السيارة بحسب سوينحر 
هھ o‏ 3 


تعجيل طور التأرجح 


ەو سوه و 


مشية اا جح ا 
جع احق 


ےو هه 


ا 


ر ی 


S. knee cage orthosis 


S. massage 
S. portal 
swelling 
boggy s. 
joints. 
SwimEx 


S. hydrotherapy system 


S. pool 
swimmer’s view 
swimming pool granuloma 
swing 

sS. phase 

sS. phase control 

s. time 
Swinger car bed 
swing-phase acceleration 
swing-through gait 
swing-to gait 
Swiss 

S. Balance orthotic 

S. ball 


S. cancellous screw 


S. MP joint implant 
switching stick 
swivel 

s. dislocation 

s. walker 
Swivel-Strap 

Aircast S.-S. 

S.-S. ankle stirrup 


swollen disk 
SX 
symptom 
Sydney line 
Syed-Neblett implant 


3 


کلیکیان - کادیتّون -لوسف 
اتاق الأصابع الصافي 
اماق رد الأصابع 
ارتفاق الأصابع البسيط 


راط الرتبط 
إجهاد الرتبط 
متلازمة 
تلاز مه التَلاَوّم العام 
اکت 
متلازمة 
متلازمة بطنبة 
معلارمة حتار التق 
متلازمة العوز امتاعى 
لتس 
متلزمة الظهر السقّلى الحادة 
مَلرَمة كظرية اسي 
متلازمة الضائقة المسية فى 
ف 


ے ص در 


متلازمة آیکاردي 


متلازمة ألْبرابت 

متلازمة ألْبرایت مك کون 
سترنبرج 

متلأزمة الانصمًام اشر 


23 و 


اولي 


متلارمة التخاع الرقبي المَامي 


0 


متلازمة الحيز الآمامي 


متلازمة الحبل الأمامى 

متلازمة الارتطًام او 

متلازمة بين العظمين ألأمَامي 

متَلارّمة الحَصَب بين العظام 
الآمامى 


متلازمة التق الرصغي الآمَامي 


التلازمة الظنبوية الأمامة ٠‏ 


surgical s. 
pure s. 
reduction sS. 
simlpe s. 
syndesmectomy 
syndesmophyte 
syndesmosis 
tibiofibular s. 
syndesmotic 
s. ligament 
s. sprain 
Syndrome 
General Adaption S. 
(GAS) 
syndrome 
abdominal s. 
acetabular rim s. 
acquired immunodeficiency 
s. (AIDS) 
acute low-back s. 
adrenogenital s. 
adult respiratory distress sS. 
(ARDS) 
Aicardi s. 
Albright s. 
Albright-McCune- 
Sternberg s. 


alcohol fat embolism s. 


algodystrophy s. 

anterior cervical cord s. 

anterior compartment sS. 
(ACS) 

anterior cord sS. 

anterior impingement sS. 

anterior interoSSeOUS S. 

anterior interosseoUus 
nerve sS. 

anterior tarsal tunnel s. 


anterior tibial s. 


الارتقاق العاني 
اتفرآق الافترآق العانى (الابتعاد) 


و ت 
۰ 


[مختصر] 
عرض 


عرض 
الأعَراض الُضعفة وظيفياً 
عرض التهييج 
متلازمة تضخيم الاعَرآاض 


ور ا ھ وه ګګ 


علق بالأعَراض » مصحوب 


بأعراض 
ية أعراضية 


الاثزلاق الخضروفى الأعراضى 
اة الرليلية الأعراضة ١‏ 
علم ْح الأغراض َ 
تأئمة التحقق للأعراض السَحَة 90 


و 


ا 


جر سیمس 

0٤ سینالکوس‎ 

موصل ليفي 

بدلة الر كب الكاملة سيناتوميك 


ر يھ 


ا و 
دوران کتفي ترفوي متزامن 


ارتفاق الأصابع 
کک 
ارتفا الأصابع الحرقي 
ارتفاق الأصابع الام 
ارتقاق الأصابع اركب 


ارتفاق الأصابع اللصحوب 
مضاعفات 


ارتقاق رَد الأصَابع بحسب 


دياھوند جولدً 
ارتقاق الأصابع الناقص 


S. pubis 
S. pubis diastasis 

sympt 
symptom 

symptom (sx, sympt) 
functionally debilitating s.’s 
irritable s. 
s. magnification syndrome 


symptomatic 


sS. plica 

s. spondylolisthesis 

s. synovial plica 
symptomatology 
Symptoms Checklist 90 

Revised (SCL-90R) 
Syms traction 
Synalgos-DC 
synarthrosis 
Synatomic total knee 

prosthesis 
synchondrosis 


neurocentral sS. 


synchondrotomy 
synchronized fibrillation 
synchronous 

scapuloclavicular rotation 
syndactylization 
syndactylized finger 
syndactyly 

burn s. 

complete s. 

complex s. 


complicated complex s. 


Diamond-Gould reduction sS. 


incomplete s. 


ارتقاق الأصابم ا لجراحى یی Kelikian-Clayton-Loseff‏ 
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ء 


الك 

متلازمة الشريط الولادي 
متلازمة الحلقة الولادية 
متلازمة مخروط الثْحَاعى 
لازم عرز النخاش ٠‏ 


کی ص ی 0 2 


متلازمة ارتطًام الغرآبي 


متلازمة کُورنليًا دي لالج 

التَلاَرّمة الضلعية الترفوية 

مارم کرس( الو 
ظاهرة رينو » عسر البلع » 

متلازمة التق المركقي 

متلارمة الرذي 

متلازمة الذرآع الميت 

متلارمة رول التَكّف 

متلازمة دیجیرین - سوتّاس 

ملاَرمة دي لج 

مَلازمة فرط التعظّم الهيكلي 
الخامض المنتشر 

متلازمة ديش 

رة دور 

مارم الهرس الَردوّج 

متَلاَرَمة داون 

متلاَرّمة الكتف المتدلة 

متلازمة وحمة خلل التسج 

متلازمة إيجل ٠‏ 

متلازمة إيجل بارت 

متلازمة إيتون - لمأت 

متلازمة إهلرس -دٌلوس 

متلازمة آلوعاء الفارغ 

متلازمة الأنفحَاخ 

متلازمة كثرة اليوزينيات والاّم 


متلازمة الحيّر الأمامى الإجهادي 


متلزمة احير الإجهادي 


compartment S. 
congenital band s. 
congenital ring sS. 

conus medullaris s. 
copper deficiency s. 
coracoid impingement sS. 
cord s. 

cord traction sS. 

Cornelia de Lange s. 
costoclavicular sS. 


CREST s. 


cubital tunnel s. 
cuboid s. 
Cushing s. 
dead arm s. 
deconditioning s. 
Déjérine-Sottas sS. 
de Lange s. 
diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis S. 
DISH s. 
DOOR s. 
double crush s. 
Down s. 
droopy shoulder s. 
dysplastic nevus s. 
Eagle s. 
Eagle-Barrett s. 
Eaton-Lambert s. 
Ehlers-Danlos s. (EDS) 
empty can sS. 
entrapment sS. 


eosinophilia-myalgia s. 


exertional anterior 
compartment s. (EACS) 


exertional compartment sS. 
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متلازمة الانقلكب الأمامي 
متلازمة آرت 
e‏ 


متلازمة آرنولد- خیاري (تطاول 
وتسطح البصلة والخیخ) 
متلازمة خلل التنسج القصلي 


متلازمة الطمل النتهك 
متَلارمة بهجتَ 
متَلاَرمة ذات الرأسين 


ی و و و 
الملارمة الحذرية الحادة الشتائة 


ا لجاب 
الملازمة الحدرية الرمنة الشائة 
ا 


لوس ر س 


متلازمة الرَحی 8K‏ 
متَلازمة العقب الأسود 


anteversion sS. 
Apert s. 
Arnold-Chiari s. 


arthroonychodysplasia s. 


Baastrupi s. 
Babinski-Frohlich s. 
Barre-Lieou s. 
Bart-Phumphery s. 
battered child s. 
Behcet s. 

bicipital s. 


bilateral acute radicular s. 


bilateral chronic radicular s. 


BK moles. 
black heel s. 


blue rubber bleb nevus s. متلارمة الوحمة الفقّاعية الطَاطية‎ 


الزرقاء 
متلازمة إصبع القدم الزرقاء 
متلازمة الإبهام العر يض وإصبع 
القدم الكبير 


متلازمة براون -سيكار (انقطاع 
نض النخاع) 
متلازمة المهماز العقبي 


رة التق ال رسي 

متلارمة القالب ٠‏ 

متلازمة ذَنَبَ الرس 

متلازمة ا بل ال ر کزي 

متلارمة وسادة العقب ار كزية 

التَلارّمة الخية العنقية (الشقيقة 
الرقيية) 

متلازمة الم اميد الحسير 
ارمق 

متلازمة الكرّم (تشتج العضلة 
ااضغة فى أناء الكَرٴب) 

متلارمة العَصَب الشظوي 


blue toe s. 


broad thumb-big toe s. 


Brown-Séquard s. 


calcaneal spur s. 
carpal tunnel s. (CTS) 
cast S. 

cauda equina s. 
central cord s. 

central heel pad s. 


cervicoencephalic s. 


chronic intractable benign 
pain s. (CIBPS) 


clenched-first s. 


Cobb s. 


common peroneal nerve S8. 


متلازمة هورنر 

مار ودر 

متلازمة هيرر (داء عديدات 
السّكاريد الْحَاطكَة) 

متلازمة فرط التعظّم 

متلازمة مطركة الضرّة 

متلازمة فرط التعظّم الهيكلي 
المجهول السبب 

الْتَلازمة الحرقفية الضلعية 

متلازمة الشريان ا لحر قفى 

متلازمة الارتطام 

متلازمة بين العظام 

متلازمة التقَاطع 

متلازمة جاکسُون -جورهام 

متلازمة جاداسون- 

متلازمة جارکو -لیفین 

متلازمة کَسباخ-میریت 

ملازمة کاست ماف و كسي 


یر ا 


متلازمة فرط الضَغط الوحشي 
ممَلاَرمة الالْضعَاط الرضفى 


متلازمة رافعة الكتف 

متلازمة لينبيرج 

متلازمة التلاؤم الموضي 

متلارمة الأكم القطني وعدم 
الاستقرار الميكانيكى 

متلزمة الظَهر ذو القطن السطَّح 

متلازمة ماف و کسی 

متَلاَرّمة مارفان 

متلارمة ماروتو- لامی 


Horner s. 
Hunter s. 


hurler’s s. 


hyperostosis S. 

hypothenar hammer s. 

idiopathic skeletal 
hyperostosis S. 


iliocostalis lumborum sS. 


iliotibial band s. 


impingement sS. 
interosSeOus S. 
intersection S. 
Jaccoud s. 
Jackson-Gorham s. 
Jaddassohn- 
Lewandowsky s. 
Jarcho-Levin s. 
Kasabach-Merritt s. 
Kast-Maffucci s. 
Klinefelter s. 
Klippel-Feil s. (KFS) 
Klippel-Trenaunay s. 
Larson sS. 
lateral hyperpressure sS. 
lateral patellar 
compression sS. 
leopard s. 
Leriche s. 
levator scapulae s. 
Linberg s. 
local adaptation s. (LAS) 
lumbago-mechanical 
instability sS. 
lumbar flat back s. 
Maffucci s. 
Marfan s. 


Maroteaux-Lamy sS. 
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متلازمة ا لير الكلفى العميق 
الإجهادي ٠‏ 
متلازمة الآكم حارج الصل 
متلازمة الوجله ٠َ‏ 
متَلارّمة الظهر الُخفق 
متلارمة جراحة الظَهر الُخفق 


متلازمة الحراحة الخفقة 

متلارمة فاتکوني (فرط سیستین 
الدم) 

متلازمة الخروج 

متلارمة الانصمام الشَحمي 

متَلارمة فلتى 

مارم ا نين الكُحولي 

مَلاَرّمة ا حط الانتها 

متلازمة الظهر ا 

متلازمة الشنية الرندية للرسغ 

متلازمة الخيز الساعدي 

متَلاَرمة فر ان شلّدون 

متَلاَرّمة فراي (في أمراض النكفة 
ا ااب الأذني 
الصدغي ( 

متلازمة فونستون 

متلازمة جار دنر 

متلازمة جولدنار 

مَلاَرّمة جود باستشار (نزوف 
صدرية وبولية مناعية المنشأً) 

متلازمة جورلین 

متلارمة جريسل 

متلازمة جيّان_باريه (التهاب 
ا جور والأعصاب الحاد المجهول 


السبب) 
متلازمة إصبع المطرقة 
متلازمة آلقلب واليد 


متلازمة المهماز العقبي 


exertional deep posterior 


compartment s. (EDPCS) 


extraarticular pain s. 

facet s. 

failed back s. (FBS) 

failed back surgery s. 
(FBSS) 

failed surgery s. 


Fanconi sS. 


far-out 8S. 

fat embolism sS. 

Felty s. 

fetal alcohol s. 

filum terminale s. 

flat back s. 

flexor carpi ulnaris sS. 
flexor origin sS. 

forearm compartment sS. 
Freeman-Sheldon s. 


Frey s. 


Funston sS. 
Gardner sS. 
Goldenhar s. 


Goodpasture sS. 


Gorlin s. 
Grisel s. 


Guillain-Barré s. 


hammer digit s. 
heart and hand s. 


heel spur s. 


متلارمة اماز العقبى و التهاب heel spur/plantar fasciitis sS.‏ 


جو 


اللفافة الأحمصية 
متلاأزمة مقصل الورك 
متلازمة هوف ١‏ 


hip joint s. 
Hoffa s. 


متلازمة بارسوناج -تيرنر 
متلازمة توء تر ضيف الرضفة 
متلازمة ازدواج الرضقة 
متلازمة الحيّز الشظوي 
مره ربمل الوز ˆ 
لر کم 

متلازمة اة ˆ٠‏ 

متلازمة بلومر- فنسون 
متلازمة بولالد ˆ 

معَلارمة الظفَرة الَأبضية 
متلاَرّمة الحبل الف 
لاز العصت بين الظام 


پک 


الخلفى 


Parsonage-Turner sS. 
patellar clunk s. 
patellar malalignment s. 
patellar pair s. 

peroneal compartment s. 
pes anserinus sS. 
piriformis sS. 

plica s. 
Plummer-Vinson s. 
Poland s. 

Popliteal pterygium s. 
Posterior cord s. 
Posterior interosseous 


nerve S8. 


n 2 کا‎ 
Posterior interosseous 1€Vê ù mصأأl متلازمة انضغاط‎ 


العظام الخلفي 
التلازمة التالية لالتهاب الرريد 
متلازمة ا لحتل اللي التالي ٠‏ 
متلازمة ا لحل الرمنة التالية 
متلازمة الكابة 
متلارمة الكابة الدورة 
رة لن ارقي 
رة لر لقي 
متلامة الحيز الرباعي ال جحوانب 
ملاَرَمة افحَاخ ا 
الكعبري الحسى 
متلازمة الق الكعير ي 
متلازمة تظير العَصب تلاي 
التوائم بحسب ریدر 
متلازمة ريفسوم (مرض اختزان 
حمض الفيتيك) 
منَلاَزمة رايتر (التهاب الملتحمة 
والأحليل والمفاصل) 
متلازمة الکرب التکرر 
متلزمة رايلي داي 


ا 


متلازمة اة 
متلازمة المدور ات 


کے 0 
متلازمة روتر -إرب 


compression sS. 
Postphlebitis s. 
Posttraumatic 
algodystrophic sS. 
Posttraumatic chronic 
cord s. 
Pronator s. 
Pronator teres sS. 
Prune belly s. 
Quadratus lumborum s. 
Quadrilateral space s. 
Radial sensory nerve 
entrapment sS. 
Radial tunnel s. 


Raeder paratrigeminal s. 


Refsum sS. 


Reiter s. 


Repetitive stress s. (RSS) 
Riley-Day s. 

ring sS. 

Rotatores sS. 


Rotter-Erb s. 
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متلازمة مك کون _ألْبرايت 
التَلارمة الظنْبوبية الإلْسية 
متلازمة الإجهاد الظتبوبى 


الإنسي 
ور ے ا ر 


متَلارَمة اللبن والقلوي 

متَلارمة ميلكمان (كسور متعددة 

مع تخلخل العظام) 

متلازمة الل الختَاط 

متلازمة الصداع الْحتاط 

مَلارّمة مورل 

متلازمة موركيو 

متلازمة موير-تور 

متلازمة متعدد الوح 

متلاز مة الظفرة التعددة 

مَلاَرّمة مونخهاوزن (الإلحاح 
على الاستشفاء) 


التلازمة العضلية اللفافية 
متلازمة الأكم الَعضلي اللفافي 


متلازمة نافزيجر (متلازمة العضلة 


الأخحمعية الأمامية) 
لاز الط وال ع 
ا ظفري و عظمو ( 
متلازمة الزورقي والرئيسي 


McCune-Albright s. 

medial tibial s. (MTS) 

medial tibial stress s. 
(MTSS) 

meningeal s. 

milk-alkali s. 


milkman’s s. 


Milwaukee shoulder s. 
Mixed cord s. 

mixed headache s. 
Morel s. 


Morquio s. 


Muir-Torre s. 
multifidus S. 
multiple pterygium s. 


Munchausen s. 


myofascial s. 


myofascial pain s. (MPF) 


Naffziger s. 


nail-patella s. 


naviculocapitate s. 


ور ےس رہ ١‏ ەس بر 
متلازمة كسر الزورقى والرئيسى naviculocapitate fr4cıre S$.‏ 


مارم انفخاخ العَصَبَ 
متلارمة نيف ر جلت -بيرلان 
ملارّمة الكَرْبّ المهني 


متلازمة الورم الدبقي الكاذب 


وال 6 2 ا َظ 
متلازمة الْكَلّث | لعظمر 


متلازمة فرط الاستعما 
متلازمة باجیت - شروتر 
متلارمة الم والقصور الوظيف 


وس س ص ا 


متلازمة بارکز-ويبر 


nerve entrapment sS. 
neurogenic sS. 
Nievergelt-Pearlman s. 
occupational stress sS. 
(OSS) 
osteoporosis 
pseudoglioma s. 
os trigonum sS. 
overuse S. 
Paget-Schrotter s. 
pain dysfunction sS. 
Parkes-Weber s. 
Parsonage-Aldren- 


Turner sS. 


] 


متلازمة الآم الودّي المستمر 


متلازمة تَضخيم الأعّراض 
متلازمة الكنية الرليلية 


ر کر 


مختصر] 
متلأزمة قلّة الصفيحات وغيّاب 


الكعبرة 
کے ی ج ن و و 
متلازمة النفق الرصغى 
متلازمة به الغصل الصداغ 
الان 
معازم مرتر 5 اللقاقة ال ية 


ورك 


tT 
متلازمة الحبل اليد‎ 
متلازمة مدخل الصدر‎ 

ے سو سے 0ص 


متلازمة محر الصدر 
متلازمة قلّة الصقيحات وياب 


الكعبرة 
E‏ 0 ا 


ور ا 
زمه توریس 
2 ا 


2 


زمة ا 


غي الفکي 


sympathetic maintained 


pain s. (SMPS) 


Symptom magnification sS. 


Synovial plica s. 


TARs. 


Thrombocytopenia-absent 


radius syndrome 
Tarsal tunnel s. 
Temporomandibular 
joints. 
Tensor fasciae latae s. 
Tensor fascia lata s. 
Tethered cord s. 


Thoracic inlet s. 


Thoracic outlet s. (TOS) 
Thrombocytopenia-absent 


radius s. (TAR syndrome) 


Tietze sS. 


Torres sS. 


Transversospinalis sS. 


Traumatic compartment sS. 


Turner sS. 


متلاز مة ر الحَصَب الزذ ندي Ulnar nerve entrapment s.‏ 


متلازمة الق الرٽدي 

متلازمة الجذرالحاد د الأحادي 
ا جاتب 

متلزمة ا لجذر امن الأحادي 
الجاتب 1 

متلازمة رط تحميل لبط 
الأريح 

۷A1 لازم‎ 

متلازمة الع التي للفقار 

متلازمة اليد الهزازة 

متلارمة ا لحز الأخمَصي 

متلازمة فُون هيبل -لينداو 

متلاَزمة فالنبرج (احتشاء البصلة 
بخترة الشريان القاعدي أو 
الخيخي السفلي) 

متلاز مة لوح الغسيل 


Ulnar tunnel s. 


Unilateral acute radicular sS. 


unilateral chronic 
radicular s. 

valgus extension 
overload s. 


VATERs. 


vertebral subluxation s. 


vibrator hand s. 
volar compartment sS. 
von Hippel-Lindau s. 
Wallenberg s. 


washboard s. 
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متلازمة روسي اي 
ملزمة روبنشتاين -تايسي 
متلارمة سانفلیبو 
SAPHO aja‏ 
متلازمة عجزية حرقَفية 
متلازمة الأخمعية الأمامية 
متلازمة الرَورقي -الكبير 
متلازمة كتفية شظوية 
متلازمة شه (داء عدیدات 
السكاريدات المخاطية) 
متلازمة شفاخمان 
متلازمة شوارتز-جمبل 
متلازمة شو كة الورك التَانَوية 
متلارمة الساق القصيرة ٠‏ 
متلارمة سیندځ لارسن- 
يو هانسون 
متلازمة اليب الرصغي 
متلازمة وجرن (جفاف اة 
والصلبة) 
متلازمة فرط التعظّم الهيکلي 
متلازمة سلای 
مار رة المصلطكة (المطالطةة ) 
الكتف الْصطك 
متلازمة الحبل الشوّكي 


رر 


متلأزمة الأخدود الخحلزوني 
متلارمة السرفة 


متلازمة ستفنز - جونسون 
(شکل شدید من الحمامی 
المتعددة الأشكال) 
متلازمة ستیوارت -مورل 
متلازمة ستيرج -ويبر (وحمة مع 
أعرأاض عينية وعصبية) 
متلازمة ارتطام تحت الأخرم 


بے ٥‏ ا ت و 


متلازمة سرقة تحت التر فة 
متاأزمة الشريان الساريقي 
العلّوي 

متلازمة التاتى موق اللَقَّمة 


التلازمة قوق الشو كئة 
متلازمة الأكم المستمر الو دي 


Roussy-Levy sS. 
Rubinstein-Taybi s. 
Sanfilippo s. 
SAPHO s. 
Sarcoiliac s. 
scalenus anticus sS. 
scaphocapitate sS. 
scapuloperoneal s. 


Scheie s. 


Schwachman s. 

Schwartz-Jampel!l s. 

secondary hip-spine s. 

short leg s. 

Sinding-Larsen- 
Johansson s. 

sinus tarsi S. 


Sjogren s. 


skeletal hyperostosis sS. 
Sly s. 

snapping sS. 

snapping scapula s. 
spinal cord s. 

spiral groove s. 

steal s. 


Stevens-Johnson sS. 


Stewart-Morel s. 


Sturge-Weber s. 


subacromial impingement sS. 


subclavian steal s. 
superior mesenteric 


artery sS. 


supracondylar process sS. 


supraspinatus sS. 
sympathetically- 


maintained pain s. 


بحسب إنجلز-راناوآات - 


ستروب 


استأّصال الغشاء الرگيلى الرحى 
استقّصال الغشاء الرَلَيلى بحسب 


و 


بورتر-ریتشاردسون -فاینیو 
استقصال آلخشاء الرليلى ذو الستّة 


سمیث -بترسن 
استتّصال العشاء الرّليلى 
الأخمصى ٠َ‏ 


اال الا اکل می 


ویلکینسونَ 
الأزلة (ف :الرّليل) 
رليلي 
أزعة الرليلية 
الجوف الزليلي 
الداء الزليلى 
الناسو ر آلزليلي 
السائل الزليلي 
زعب زليلي 
انفتاق زليلي 
الفصل الزليلي 
الغشاء الزليلى 
عدم الالتتام الزليلي 
ورام غضروفي عَظمي زليلي 
الكنبة الرليلية ۰ 
متلازمة ألكَنية الرليلية 
مقصل زليلي کاب 
اراي 
َراضة الرليلي 


elbow s. 


palmar s. 
Porter-Richardson- 
Vainio sS. 


six-portal s. 


Smith-Petersen s. 


volar s. 


Wilkinson sS. 


synovia (pI. of synovium) 
synovial 

sS. biopsy 

S. cavity 

S. cyst 

sS. disease 

s. fistula 

s. fluid 

s. fringe 

s. frond 

s. herniation 

s. joint 

s. menbrane 

s. nonunion 

s. osteochondromatosis 

s. plica 

s. plica syndrome 

s. pseudoarthrosis 

S. resector 

s. rongeur 

s. shaver 

s. sheath 

sS. tap 

S. tumor 
synoviochondromatosis 
synoviogram 


synoviorthesis 


سے م 


ور ُ8 ا 
متلازمة ويبر 


متَلازمة ويلك 
متلارمة صفعة اليد والوجه 
الاد 


متلازمة الظمر الأصفر (في 
الأمراض المزمنة والخبيغة) 


ر 


الولادي 
الظنبوب ّ 
الحَام عظمي الظنبوب والشظية 
الداني 
التحام عظمي الكعبرة والزند 
الدانی 


سحام عظمي الظنبوب ومقدم 
التحَام عظمي الظنبوب والشظية 
التحام عظمي الكعبرة ولرد من 


کے 


الط 2 
التحام عظمي الكعبرة والزنّد من 
الكَمَط 1 َ 
استفصال الغشاء الرليلى 


استتصال الخشاء الرآلی بحب 
e‏ 

استفصال الغشاء الرليلى 
e‏ 

استعصال الغشاء الرليلى الرسغى 

استقصال الحشاء الرَكَيى اللفى 

استقّصال الغشاء الرّ مركي 
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Weber s. 

Wilkie s. 

windblown hand, whistling 
face s. 


yellow nail s. 


synergist 
synergistic 

s. muscle 

s. wrist motion splint 
synergy 

limb s. 

S. splint 
Syngraft 
synostosis 

cervical s. 

congenital s. 


congenital radioulnar s. 


fibula protibial s. 


proximal tibiofibular s. 


radioulnar sS. 


tibial-profibular s. 


tibiofibular s. 


type II radioulnar s. 


type I radioulnar s. 


synovectomy 


Albright s. 


arthroscopic sS. 


carpal s. 


dorsal s. 


Inglis-Ranawat-Straub 


الا ا ت ت 


میک ار 


الصفيحة الآمامية الوأحدة 
بحسب سیراکاس 


2 سے 


محقتة املاط 


ورم غدي عرقي غضروفي 


الشکل 
حزول كيني 
تکهف النخاع 


کف اع الي ارمح 
تكهف النْحَاع اللَانوي التالي 


للرضح 
منباه العضلة سيس -ستيم 


ت 3 


جهاز 


جهاز الورك الملاطي الحر ۸86 
جهاز الترشيح المستدق بحسب 


اکيوفلو 


جهاز المسمار داخل النقي 


لخدي بحسب س 
جjl ACET‏ 


جهاز الستادة الكلفية للكرأسى 


لدوب آدجاستاباك 


جهاز الركبة الكامل ۸6٥‏ 


S. guide pin 

S. plate 

S. screw 

S. system 

S. wire guide 
synthesis 

activity S. 

proteoglycan s. 
synthetic 

s. augmentation 

sS. bone 

s. material 

s. prosthesis 

sS. stent 
syphilis 


Syracuse anterior I-plate 


syringe 

cement sS. 

sS. grip 
syringohydromyelia 
syringoma 


chondroid sS. 


syringometaplasia 
syringomyelia 
posttraumatic sS. 


secondary posttraumatic sS. 


SysStim muscle stimulator 
system 
ABG cement free hip s. 


Accuflo ultrafiltration sS. 


Ace intramedullary 
femoral nail s. 

ACET s. 

Adjustaback wheelchair 
backrest s. 


AGC Biomet total knee s. 


التهاب الزليل 
لهاب ليل الستتبي 
التهاب الزليل الْحرّض 

بالبلورات 
الالتهاب الزليلي الزغابي 
العميدي الصطبغ ال 
الالتهاب الزليلي الرغابي 


العقَيّدي الصطبغ خارج الصا 
علامة فنكلشتاين لالتهاب الرليل 
اختبار فنكلشتاين للهاب الزّيل 


التهاب الزليل الَرهر َ 
التهاب الزليل الضخامي 
التهاب الزليل بالرصاص 


التهاب الرليل الوحيد الصل 
ألتَهاب الرليل اجاور للرضفة 


اتاب الزيل الجسيمائي 


آلتهاب الزليل الزغابي العقَيّدي 


اأصطبغ 


ابا رليل التالي للجراحة 


تهاب الزليل التکاثريٴَ 
اهاب الزيل التفاعلي 
اهاب الزليل الراجع 


آلتهاب الزليل اللمصاحب لالتهاب 


لقصل الَروماتويدي 


التهاب الزليل السيليكوني 
التهاب الزليل الزغابي العقيّدي 


التهاب الزكيل الخحليمي 


التهاب الزليل - العد - داء 


synovitis 


boggy s. 


crystal-induced s. 


disseminated pigmented 
villonodular s. 

extraarticular pigmented 
villonodular s. 

Finkelstein sign for s. 

Finkelstein test for s. 

florid s. 

hypertrophic s. 

leads. 

monarticular sS. 

parapatellar s. 

particulate s. 


pigmented villonodular s. 


postoperative sS. 
proliferative s. 
reactive sS. 
recurrent S. 


rheumatoid arthritis sS. 


silicone sS. 
villonodular sS. 
villous sS. 


synovitis-ace-pustulosis- 


م 
التبثر - التهاب العظم illړقjJ hyperostosis osteomyelitis‏ 
و 9 


المغرط التعظَّم 


الغشاء الرليلي (ج . الأغشية 


الرَليليّة) 

الر رليلي المعتم 
سبكة الزليلي 
ارتقاق الأصابع 
ضما یدرم 


he 


من 
ولت الورك الالضعاطن 
مثقَب نة 
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(SAPHO) 


synovium, pl. synovia 


opaque sS. 

pannus of s. 
synpolydactyly 
Synthaderm dressing 
Synthes 


S. compression hip screw 


S. drill 


جهاز الورك 1 ۸۴۴ 
جهاز الورك الکامل APR‏ 
جھاز قياس الهيدروديتاميك 


E tt‏ ادوس ت بحت 


لا ۴۸ بحسب آکواسیزر 
جهاز قياس الهيدروديتاميك 


فحنت اکر اک ۰ 
و 3o‏ 

جهاز الليزر أرثروبروب 
جهاز آسیف 
جهاز الوب الدليل ارُنيس 
جهاز الوب الدکیل آزیس 2 
جهاز الوب انيس 
ا لجهاز العصبي المستقل 


ه2 


ڃھاز التنبيه آلکهربائي 


امت 
جهاز الرکبة بحسب ٻاتيمَان 
P۴ 1‏ الشتائی الفط 


جهاز الورك الکامل ا 

جهاز موضعة اللولب التعير 
الشتائی الجانب 

جهاز اتيت القابل للامتصَاص 
e‏ 

جهاز رصيف الکاحل 
آلبنومیگانیکي 

چ 
ا 

جهاز إيتاء الدوا اء القابل 
لامتصاص الحيوي 

جهاز الإرواء والتَرج بحسب 
بلجواس - شوارتز- 
مارسينگو ٠‏ 

جهاز التأهيل النطقي للجسد 

جهاز البكرة بب بودي 
ماسترز 510 ۷2 هي لو 

جهاز رشح الإسفيتي بحسب 
بولین ٣٣١‏ 

جهاز الوضعة بور Up‏ 

جهاز تعلیق الکبل بودن 

جھاز الهالة بحسب بریمر 


APR II hip s. 

APR total hip system s. 

Aquaciser hydrodynamic 
measurement sS. 

Aquaciser 100R 
underwater treadmill s. 

Aquanex hydrodynamic 
measurement sS. 

ArthroProbe laser s. 

ASIF s. 

Asnis guided screw s. 

Asnis 2 guided screw s. 

Asnis screw sS. 

autonomic nervous sS. (ANS) 

Bassett electrical 
stimulation sS. 

Bateman UPF II Bipolar 
knees. 

BIAS total hip s. 

bilateral variable screw 
placement s. 

Biofix absorbable 
fixation sS. 

Biomechanical Ankle 
Platform S. (BAPS) 

Bio-Modular total 
shoulder s. 

bioresorbable drug 
delivery s. 

Blajwas-Schwartz- 
Marcinko irrigation 
drainage s. 

body logic rehabilitation s. 

Body Masters MD 510 
hi-lo pulley s. 


Bolin wedge filter s. 


Bottoms-Up posture sS. 
Bowden cable suspension s. 


Bremer halo s. 


] 


2 و 
بحسب بیومت 


جهاز الركبة الكامل AGC‏ 

جهازر تحرير التق الرسغي 
پټ ا 

جهاز الاستدلال الكَسري 
جو ا ع 

جهاز لسر بحسب جي - 
وريست جاك 

تخا مسمار الفخذ ۸1١۷‏ 

جهاز شوک ك 

جهاز الرضح سح اعد ب بحت 
AITA‏ 

جهاز الخَلّق بحسب ألكُون 

جهاز الورك آلو-برو ٠‏ 


ج و 


جھاز معدل بحسب آلا 
جهاز الرضح الْعدّل بحسب ألا 
جهاز لوب الورك الأنضحَاطي 


AMBÎ 


جهاز الركبة الكامل 

ا 

جهاز الورك الام المحبسي 
آلنقوي التشريحي ` 

جهاز لمر ساء بحسب أمبلاثز 
جهاز الصفيحة المحبسية الأمامية 
ALPS‏ خست اسسا 


ەم 


ا اڭ 

جهاز الركبة الكامل الأنامتريك 

جهاز الورك التشريحي 

جهاز الورك الحبسي النقوي 
آلتشريحي 


ھا حال الورك بحسب 
آندرسون 


جهاز يونيفرسال 65K‏ 


جهاز الاشنراق كوستيوك- 


E 


هارنجتون الأمَامي 
جهاز مضاد للهجرة 


- 694 - 


AGC total knee s. 

Agee carpal tunnel 
release s. 

Agee-WristJack fracture 
deduction s. 

Agee-WristJack fracture 
reduction sS. 

AIM femoral nail s. 

Air-Back spinal s. 


AITA modular trauma s. 


Alcon Closure S. 
Alliance rehabilitation s. 
Allo-Pro hip s. 
Alta modular s. 
Alta modular trauma s. 
AMBI compression hip 
sSCreW S. 
AMK total knee s. 
AML Total Hip s. 
Anatomic Medullary 
Locking total hip system 
Amplatz anchor s. 
Amset ALPS anterior 
locking plate s. 
Anametric knee s. 
Anametric total knee s. 
Anatomic hip s. 


Anatomic Medullary 


Locking hip s. (AML Total 


Hip System ) 
Anderson sS. 


Andersson hip status s. 


Anspach 65K Universal 
instrument sS. 

anterior Kostiuk- 
Harrington distraction s. 


anti-migration s. (AMS) 


و۶ ° 


کومبز 

جهاز الورك ٣۲۲‏ 

جهاز الورك ٥۲۴۲‏ 

CRM jl 

جهاز الركبة اللَقّمية الصليبية 

جهاز مسلْمًار كونتشر الَنْحَني 

جهاز الَتذریب بحسب سیبکس 

جهاز الكل / لتطويق ب بحسب 
دول میلس 

جهاز مسا الكل بحسب 
دول میلس 

اجان 

جهاز حَالَة الورك ب بحسب دي 


کو ره 


او 

جهاز وقاية القدم بحسب دياب 

جهاز الورك بحسب دايمنشن 

جهاز مزدوج القنية 

جهاز مزدوج قنية ا لجريان 
آلداخلی 

DTî جهاز‎ 

جهاز صفيحة العضد القاصية 
دابوتَ 

جهاز الر کب بحسب دیوراگون 

جهاز الركة آلکامل ب بحسب 
دیوراکون 

جهاز لحف البق دورالوك 

جهاز السنبيه الكهربائي 
ویکهامً 

جهاز الوب السويقي 
دینا -لوك 

جهاز الصفيحة دينا- لوك 

جهاز النعل الباطن الست 
آلديتاميکي 

ااا العَظّم E81‏ 

جهاز اجبار العَظم لأنظمة 
ي بي آي الطبية 

جهاز التذْبیت اور ٹوفیگس 
لأنظمة إي بي أي الطبية 

جهاز تحرير الَف الرسخي 
التنظيري 


دوایر- 


CPT Hip S8. 

CPT hip s. 

CRM s. 

cruciate condylar knee s. 

curved Küntcher nail s. 

Cybex training sS. 

Dall-Miles Cable/Crimp 
Cerclage S. 

Dall-Miles cable grip s. 


DataHand s. 


d’Aubigne hip status s. 


Diab-A-Foot protection sS. 
Dimension hip s. 
double-cannula s. 


double inflow cannula s. 


DITs. 

Dupont distal humeral 
plate s. 

Duracon knee s. 


Duracon total knee s. 


Duraloc acetabular cup s. 

Dwyer-Wickham electrical 
stimulation s. 

Dyna-Lok pedicle 
screw sS. 

Dyna-Lok plate s. 

dynamic stabilizing 
innersole s. 

EBI bone healing s. 

EBI Medical Systems 
bone healing s. 

EBI Medical Systems 
Orthofix fixation sS. 

ECTRA s. endoscopic 


carpal tunnel release 
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ر ەور 


جهاز التنبيه الكَهربائي برايتون 


جهاز الورك 81×۷ 

جهاز القنية 

جهاز الوب الورك الديل 
اتی 

جهاز الوب الْمنّى 

کابین 

جهاز محمَظي ربَاطي 

ا جهاز العصبي الرگزي 

جهاز الورك الکامل ب بشت 
شارنلي 

ا لجهازالشو کي بحسب شیا 

جهاز الورك ٤-2‏ 

جهاز الركبة °8 

جهاز الترح الْعْلق 

جهاز الورك كا٣‏ 

جهاز الكتف الكامل بحسب 

جهاز الف الکامل بحسب 
کُوفیلدَ 

الجهازا ا للنظير اغصلي 


و و 


بقخست کو نبت 


ا شعن 


جھاز دیل راز ۸01 


Ss 


نخسا تت کونسنت 


کور 


جهاز تصليح الكفة الدورة 


بخینتا کو سنت 


جهاز الوب الْمَنّى الذاتي 


جهاز نير الفصلي ذي a‏ 


خي کک سترلینج 
جھاز! 4 َ ا الذاتي 
جهاز مولّد الليزر التَمَاسي 
جهاز خر العظ بحب 


Brighton electrical 
stimulation s. 

BTM hips. 

cable suspension sS. 

cannula s. 

cannulated guided hip 
SCrEeW S. 

cannulated screw s. 


CAPIS bone plate s. 


capsuloligamentous sS. 
central nervous s. (CNS) 


Charnley total hip s. 


Chiba spinal s. 

C-2 hip s. 

CKS knee s. 

closed drainage s. 

CLS hip s. 

Cofield total shoulder s. 


Cofield Total Shoulder S. 


Concept arthroscopy 
power s. 

Concept beach chair 
shoulder positioning s. 

Concept Precise ACL 
guide s. 

Concept rotator cuff 


repair sS. 


Concept self-compressing 


cannulated screw s. 
Concept Sterling 

arthroscopy blade s. 
concurrent force S. 
ConstaVac 

autoreinfusion sS. 
contact laser delivery s. 


Coombs bone biopsy s. 


چرانر ج traction sS.‏ 
جهاز الجر نجښتب جر انير ج Granberg traction s.‏ 
تھا آداة انقح ب تست ج>+ررa« Gray revision instrument S$.‏ 
جهاز التقييم ب بحسب جرین - 


Green-O'Brien evaluation s. 


آوبراین 

جهاز غر سة لفك السقلي Hall mandibular implant s.‏ 
بحسب هول 

خهاز مقو گر الحو العدل Hall modular acetabular wz‏ 
هو ل َ reamer s.‏ 
جهاز مبعاد الركبة الجر بحسب Hands Free knee‏ 
هاندڙ Retractor S.‏ 
جهاز الشصٌ و انوت ب ت Harrington rod and hook S$. mz‏ 


جهاز حالّة الورك بحسب 


ی اش 


Harris hip status s. 


ê j 
Hausmann Work-Well تقسية العمل ور ب - ور ل‎ 
work hardening s. کک هو شتمات‎ 
haversian sS. لحملة الهافير سبة‎ 


ور ۰ 


نظام تصنیف الکسو ر بحست Herbert and Fisher fracture‏ 


هربرت وفیشر classification sS.‏ 
نظام التصنيف الور کک Herndon hip‏ 
بحسب هرندو ن classification sS.‏ 


جھاز ارك المي الكامل 
بحسب هکسلٗ knee s.‏ 


Hexcel total condylar 


نظام التصنيف | الورکي ب تخت Heyman hip‏ 
هيمّان classification sS.‏ 
جهاز الاستيضاع الحوأضي hipGRIP pelvic‏ 


للورك هیب - جريب positioning sS.‏ 


جهاز ا رك الکامل HJD total hip s. HJD‏ 
حهاز هو مان Hoffmann s.‏ 
نظام تصنیف الكسو و Hohl fracture EE‏ 
هو ل classification sS.‏ 
جهاز هوت -أيس Hot-Ice S. IN‏ 


٥ےک‎ 


ENE 


Howmedica knee s. 


Howmedica total ankle s. 


ھا الورك الکامل هیبریدفیت HybridFit total hip s.‏ 
تخھاز الركبة الکامل ب بحست HybridFit total knee s.‏ 


جهاز الاختبار الهيدرولي 
جھاز تطویل الطرف بحسب 


hydraulic test s. 


Ilizarov limb- 
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system 
EDG s. E56 جھاز‎ 
جهاز معدل بحسب إدواردز‎ 
جهاز الورك بحسب إليت‎ 
جهاز تحرير التَفَق الرسغي‎ 
)۴٥1۸۸( التنظیري‎ 


Edwards modular s. 

Elite hip s. 

endoscopic carpal tunnel 
release s. (ECTRA 
system) 

Endotrac Blade S. 

E-Series Hip S. 


جهاز نصل الأثر الداخلى 
جهاز الورك من غط السلسلة ۴ 
جهاز إدخال الاسترادیول خاک 


Estraderm estradiol 


الجلد إستراديرم transdermal s.‏ 
جهاا صف رب مفصل Ewald elbow arthroplasty‏ 
مرق نتب إوالد rating sS.‏ 
جهاز استبدال الورك ۸1۴8 Exacta-Fit ATH hip‏ 
إکساکتاً دفیت replacement s.‏ 
٤‏ ق الكل بحسب بود دن felt apron Bowden cable‏ 
ق بالعزر اللباديِ suspension sS.‏ 


Fenlin total shoulder s. 


SA 


Ferno AquaCiser 


underwater treadmill s. 


الاي بحسب فرنو أکواسیزر 

جهاز الترشيح ٠‏ 

جهاز الركبة بحسب قاور 

ھا الركبة د بحست فرین- 
سواون 

جهاز تحلیل مشية وقوة القدم 
بحسب افریان۔ -سکان 


filtration sS. 
Fowler knee s. 


Freeman-Swanson knee s. 


F-Scan foot force and gait 


analysis sS. 


ا 


ی 


fusimotor S. 


Genesis total knee s. 


جنسیس 
ا لجهاز التتاسلى genital s.‏ 
ان چ 8 Geomedic s.‏ 
ناز رب مقصل الكتف الكامل Global total shoulder‏ 
کلو بال ا arthroplasty sS.‏ 
جهاز الاختبارات الوسطبة Golden mean testing s.‏ 
ولان 


Gonstead pelvic marking s. 


جهاز تو توسیم ا وض بحسب 
جونستید 


جهاز التثبيت جراف 
لاا ر وک ت 
جهاز الجر العنقي بحسب 


Graf stabilization sS. 


Granberg cervical 


جهاز کیرشنر 

جهاز اكتف کیرشنر 11-٥‏ 
جھاز الورك N٤‏ 

جھاز الورك MW‏ 

جهاز إمضاء الركبة 


م وه و 
کوستی وک ھا و 


0 


جهاز التبویب بحسب 
کنجنسکیولدَ 
جهاز حالة الورك بحسب 


لارسون 

جهاز تصنیف الراحل بحسب 
لیختمان 

جهاز الورك بحسب لوبینیس 
AP‏ 

جهاز التثبيت لور 

جهازالشضص والصفيحة ب نخست 
فاجرل 

جهاز الصفيحة واللولّب ب بحسب 
اجر 


جھاز ولب ال مکنا ×م 


جهاز اماز الْعَدل بحسب 
مالوري هید 

جهاز سناد الکسر مارآمد ميامي 
جهاز الهالّة من التّمط الثالث 
جهاز مبْعاد رب مقصل الور ك 
سورس من اللَّمط لگاني ‏ 


ماشو 
ەم 


جهاز الركبة الْعَدل ب بست 
ماک 

جهاز تحریز مقدم القّدم بحسب 
مایو ليك 

جهاز تصنیف الکاحل بحسب 
مازور ا 


جهاز ترميز الفحص الطبّي 


Maramed Miami fracture 


arthroplasty retractor s. 


Maxim Modular Knee S. 


Medical Examination and 


Kirschner s. 


Kirschner II-C shoulder s. 


KMC hip s. 

KMW hips. 

knee signature s. 

Kostiuk-Harrington 
distraction sS. 

Kyle fracture 
classification sS. 


Langenskiold grading s. 


Larson hip status s. 


Lichtman staging s. 


Lubinus AP hip s. 


Luhr fixation s. 


Magerl hook-plate s. 


Magerl plate-screw s. 


Magna-FX cannulated 
screw sS. 
Mallory-Head modular 


calcar s. 


brace s. 
Mark III halo s. 
Mark IH Sorrells hip 


Mason fracture 


classification sS. 


Mayo Clinic forefoot 
scoring sS. 


Mazur ankle rating s. 
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إليزاروف 

اهاز المتاعي 

جهاز الورك الکامل الْعدّل 
إُمباکتٗ 

جهاز الورك بحسب إِلفنتي 


جهاز تصنيف رآب متقصل الرقق 


تخس انحل -بيلکسي 
جهاز الركبة العدل بحسب 
آنسال- بر شتاین 11 

جهاز استعمًال الآدرات 
جهاز الورك إنتجرال 

جهاز الشکٰل والتصوير 
اتکاملین 


جهاز إدارة السوائل إنتليجيت 


جهاز التولب وصفيحة ابیت 


الداخلي 
E‏ الداخلى 
جهاز إنتردشیونال 20-10 


4 په 


نظام الحدوكة الدولية 


جهاز حَالّة الورك بحسب إيوو) 


جهاز دعام القوس إيبوس 
جهاز الإرواء 


جملة الغرسة الشوكية إيزول؟ 


ا لجهاز الممصلي الفعل 
0 


جهاز التزح اعلق جي فاك 


جهاز الدَفْع كندال إيه في 


جھاز کیتمد إکساکت -فیت ايه 


ا 

جهاز الركبة الكامل اللقّمي 
وات الكينماتي 2 

جهاز الركبة بالررًة الدوارة 
الکینماتی 2 

جهاز الركبة الكامل اللي 
E Al‏ 
u‏ 

جهاز الركبة الکامل ب بحسب 
کا کی ا 

جهاز الدليل الكينماتي 


lengthening s. 
immune s. 


Impact modular total hip s. 


Infinity hip s. 

Inglis-Pellicci elbow 
arthroplasty rating s. 

Insall-Burstein II modular 
knee s. 

instrumentation sS. 

Integral hip s. 

integrated shape and 
imaging s. (ISIS) 

InteliJet fluid 
management sS. 

internal fixation plate- 
SCreW S8. 

internal fixator s. 

International 10-20 s. 

International Listing S. 

Iowa hip status s. 

ipos arch support s. 

irrigation S. 

Isola spinal implant s. 

joint activated s. (JAS) 

Judet hip status s. 

J-Vac closed drainage s. 

Kendall A-V impulse s. 

Kinamed Exact-Fit 
ATH s. 

Kinematic II condylar and 
stabilizer total knee s. 

Kinematic II rotating hinge 
knee s. 

Kinemax modular condylar 


and stabilizer total knee s. 


Kinemax Plus total knee s. 


Kinemetric guide s. 


Neff femorotibial nail s. 


2 eo ° el 
بحسب نیف‎ 
جھاز مقعد آ سي الْدو کب‎ 


NervOuUS S. 
Nexus wheelchair 


seating sS. 


occupational rating sS. اف امهني‎ 

تظام ضف الكسور بحسب Ogden fracture‏ 

classification sS. َ أو جدن‎ َ 

جهاز اأصفيحة بحسب اوجدن Ogden plate s.‏ 
ر ھک رھ ر 


Olerud pedicle fixation s. 


کر 9 
جهاز لوب الورك الالضعَاطي 


Omega compression hip 


اوا Screw S.‏ 
جهاز الورك الانضعَاطى آومیجا Omega Plus compression‏ 
بلاس hips.‏ 
جهاز ال کة الکامل ب تخب Omnifit total knee s.‏ 

اسک 
جهاز العنق الشصي ادوج open double decked hook‏ 
آلدكة التو cervical s.‏ 


جهاز الورك الكامل أبتي - 
فیکس 
جهاز قياس الحركة أبتوتراك 


Opti-Fix total hip s. 


Optotrak motion 
measurement sS. 
Orth-erae 


جهاز اقل الذاتي أُورٴْث_ 


autotransfusion sS. َر راي‎ 


جهاز التقّل الذاتي أرث -إفاك 
9س 


جیا الركبة التتقيحي Ortholoc Advantim revision wz‏ 
أرثولوك آدفانتيّم ˆ 

ت 
رولوك آدفاتیم ٠‏ 

جهاز الركبة الكامل بحسب 
ارڈ ثومیتآ کسیود ن 

جهاز الورك الكامل أرثوميت 

hip s. بیرفکتاَ‎ 

OrthoPak bone growth 


م وا ې 4 
جھاز 2 نمو العظم أرثوباك 


Orth-evac autotransfusion sS. 


knee s. 

Ortholoc Advantim total 
knee s. 

Orthomet Axiom total 
knee s. 


Orthomet Perfecta total 


stimulator sS. 


جهاز القبضة النقالة ب بحسب Osada portable‏ 
سادا handpiece s.‏ 
جهاز الجدولة ب تتت بال Palmer-Gonstead-Firth‏ 
کونستد -فیرٹ listing s.‏ 
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والتشخيص 


جهاز مجلس الأبحاث الطبية 

جهاز الهلاة مندر]] ٠‏ 

الّظام المتري 

جهاز الركبة الكامل !1 ١6‏ 

جهاز الرکبة بحسب ميکر ولوك 

جهاز إعطاء الدواء بالأرحال 
ا میکروفور 

جهاز میداس رکس 

جهاز الركبة التلقيحي ب بحسب 
میلر- جالالْ ت 

جهاز الركبة الکامل بحسب 
میلر -جَالالْت ˆ 

نظام التصنيف مينار 


جهاز التَرَحَ مني فلاب 


جهاز المرساة ميتك 
جهاز مرساة اليَاطَة ميتك 611 


ج و ت 4 


جهاز معدل 
جهاز التنقح ا لحي الْعدّل 


جهاز الورك لينباخ الْعدّل 
جهاز الركبة الأحَادي ايز 
بجا مود 

جهاز مو 


ی 


جهاز التثبيت الد راني الخار جي Monticelli-Spinelli circular‏ 


الھی۔ کر 


ا 
جهاز البدلة الباطتية للورك 


ا کک ل رر 


پټ دور 

جھاز تَصنیف رب مفصل 
المرقق موراي 

جهاز الحلاقة الآلي 

جهاز التّبيت العضدي 


ا ا 


موردیانَ 
الجهاز العضلي الوتري 
جهاز الركبة الطبيعية 
جهاز الركبة الطبيعية 
جهاز الكثف نير 11 
جهاز الركبة الكامل بحسب 


نیر !1 


Medical Research Council s. 


Diagnostic Coding S. 
(MEDICS) 


Meniscus Mender II s. 
metric sS. 

MG II total knee s. 
Microloc knee s. 
MicroPhor iontophoretic 
drug delivery s. 

Midas Rex s. 
Miller-Galante revision 
knees. 

Miller-Galante total 
knees. 

Minaar classification s. 
Mini-Flap drain s. 

Mitek anchor s. 

Mitek GII suture anchor s. 


modular s. 


Modular Acetabular 

Revision s. (MARS) 
modular Lenbach hip s. 
MOD unicompartmental 
knees. 


Moe s. 


external fixation sS. 
Moore hip 


endoprosthesis S. 


Morrey elbow arthroplasty 
rating sS. 

motorized shaving sS. 

Mouradian humeral 
fixation sS. 

musculotendinous sS. 

Natural-Knee S. 

Natural-Knee s. 

Neer II shoulder s. 


Neer II total knee s. 


4g Soog 


اوستيولوك 

جهازآل ركب الأفمية الكامل 
بحسب بریس فت ˆ 

جهاز الث شح أمام الهدف 

جهاز بونو- وینتر -بیرد 

جهاز التنبيت الشوٴكي خلال 
السويقات W8‏ ° ˆ 

جهاز المحلاق کوادراکات ۸C1‏ 


E 


جهاز رانتشو کوب 


نظام التصنيف 

جهاز دليل قطع الحَظم بحسب 
جهاز الت بحسب ریتشاردز 
جهاز البدلة الباطنية للر ر ك 


کا ا ت ی 

جهاز النزح وإعادة التروية في 

و ا یی 
ەر ک0 2 


ریتشاردز سلکوترانس 
جهاز التنأسق الوم الآمني اليد 


ك 

ريسبروك -رادین 

جهاز الانضخاط روشستر 

ر ی 
o‏ 30 


جهاز ر روجر آندرسون 


ےہ و 


جهاز نبوت رو جوزنسکي 
جهاز لوب روجوزنسکي 


هان معد الآَطعّال نت 
روهو 
جهاز المسّمًار القَخذي المتناشب 


0 3o و‎ 


روسل -تیلور 
جهاز لر لصفي بحسب 


م ٥س‏ 


جهاز اوري -الررّة الصغيرة 


femoral component sS. 
Press-Fit total condylar 
knee s. 
pretarget filtration sS. 
Puno-Winter-Byrd s. 
PWB transpedicular spine 
fixation sS. 
Quadracut ACL shaver s. 
Rancho Cube S. 
rating sS. 


Reese osteotomy guide s. 


Richards fixator s. 
Richards hip 
endoprosthesis S. 


Richards modular hip s. 


Richards Solcotrans 
orthopaedic 
drainage-reinfusion sS. 

right-handed orthogonal 
coordinate s. (RHOCS) 

Riseborough-Radin 
fracture classification sS. 

Rochester compression sS. 

Rod TAG suture anchor s. 

Roger Anderson s. 

Rogozinski rod s. 

Rogozinski screw s. 

Rogozinski spinal 
fixation sS. 


Rogozinski spinal rod s. 

Roho pediatric seating s. 

Russell-Taylor femoral 
interlocking nail s. 


Savastano Hemi-Knee s. 


Scaphoid-Microstaple s. 


- 699 - 


ر 


جهاز تنظیر الغصل ا 
الجحهاز الدلیل برّماکس ۸٥1‏ 
ا لجهاز الحَصبي اللاودّي 


جهاز الركبة الكامل الأولي 
PCA‏ 

جهاز الركبة الکامل ۲٥۸‏ 

جهاز أداة الركبة الکامل PCA‏ 


پونیفرسال 
جهاز آلأَطمَال 


A 


جهاز السويقة واللَوّب 

جهاز برفیکسایشن 

جهاز لر که الْعدّل 

ا اک کبة الکامل فت 
برفورمانس 

جهاز الركبة الأحَادي ايز 
بحسب برفورمانس 

ا لجهاز العصبي الحيطي 

ا لجهاز الوعائي الحيطي 

جهاز الركبة الكامل الْعدّل 
PFC‏ 

المسّمار ارن ۲6۲ 

جهاز التَعْديل الملاًطى ۲6۸ 

جهاز إعطاء الدواء بالإرحال 
الايوني زرو 

نظام د تضفت السو رنت 
کان" 

جھاز قالب ا 2 ط 

0 ا و 

جهاز الركبة التعدد الراكز 
والمسع ا 

جهاز حالة الورك پوستل 

ا الركبة اللَقمية الصليبية 
التلفية 

مارا ت الحَلّفي 

جهاز باطن القَدّم ۲۲۲ 


ر ر 
جهاز مقوام النسیج الرخو ۲۴۲۶۲ 


جھاز مکون الفخذ برسيجن 


Panoview arthroscopic sS. 

Paramax ACL guide s. 

parasympathetic nervous sS. 
(PNS) 

PCA primary total knee s. 


PCA total knee s. 

PCA Universal total knee 
instrument S. 

pediatric sS. 

pedicle-screw s. 

PerFixation sS. 

Performance modular total 
knee s. 


Performance total knee s. 


Performance 
unicompartmental knee s. 
peripheral nervous s. (PNS) 
peripheral vascular s. (PVS) 
PFC modular total knee s. 


PGP flexible nail s. 

PGR cemented modular s. 

Phoresor I iontophoretic 
drug delivery s. 

Pipkin fracture 
classification sS. 

PlastiCast adjustable joint 
cast sS. 

plate-screw s. 

Polycentric and wide- 
Track knee s. 

Postel hip status s. 

posterior cruciate condylar 
knees. 

posterior rod s. 

PPT insole s. 

PPT soft tissue orthotic sS. 


Precision Osteolock 


جهاز مدید ا جلد سیر- 
کلوزر 

جهاز العامة المائية سويميكس 
Es‏ سے و 

الجهاز العصبي الودي 


جهاز سینشس 

جھاز إحصار ازد دياد الوب 
TAB‏ 

جهاز المرساة تاج 

جهاز الر که 1٤٥1۷‏ 

جهاز العاصبة الهوائية 1٤٥۲۲۷‏ 


جهاز العالىة او بحسب 


ا - باد 
جهاز تأهيل حركة الك 
تیرابایت 
جهاز التمرين الحفيف ثیرا- 
سایزر 
جهاز ارين العلاجي ثيرا- 
E‏ 
جار آلبدلة الداخلية للورك 
تومیضون 
جهاز الضغط بثلاث نقاط 
[مختصر] 
ارا ورک رک 
ر 


جهاز الورك الکامل تي -فيت 
جهاز الصفيحة واللَولّب الجوف 
آلتيتانيومي 
جھاز ار کبة لشرد 
توينلي 
جھاز الورك 6-۔1۲1 
جهاز لحف التق اللاي 
جهاز الغلاف الثلاي 
نظام تصنیف الكسو رب تحب 
ترانکي 
جjl (TSR}H)‏ 
جهاز الربط الصالب ب تضب 


(TSRHJ 


جهاز الغرسة الشوكيّة بحسب 


Sure-Closure skin 
stretching sS. 

SwimEx hydrotherapy s. 

sympathetic nervous sS. 
(SNS) 

Synthes s. 

TAB tibial augmentation 
block s. 

Tag anchor s. 

TCIV knee s. 

TCPM pneumatic 
tourniquet sS. 

Thera-Band resistive 
therapy s. 

Therabite jaw motion 
rehabilitation s. 

Thera-Ciser light 
exercice sS. 

Thera-Ciser therapeutic 
exercise sS. 

Thompson hip 
endoprosthesis S. 

three-point pressure sS. 

THSP s. 

titanium hollow screw 
plate system 

Ti-Fit total hip s. 

titanium hollow screw 


plate s. (THSP system) 


Townley anatomic knee s. 


TPL-6 hip s. 


Trilogy Acetabular Cup s. 


triple envelope s. 

Trunkey fracture 
classification sS. 

TSRH s. 

TSRH cross-link s. 


TSRH spinal implant s. 
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0ه 


جهاز الإرواء بحسب وار 
بلاجواس -مارسینکو 

جهاز تجبیر الطول سكوتش 
کاست 

جهاز الكتف سلكت 

جهاز الحلَق 

جهاز التصفيح ب بحسب سیمونز 

جهاز التصنيف ب بحسب سیمولز 
وسجیل ا 

جهاز القنية الوّحيدة 

جهاز التروية الذأتية بحسب 
سلکوترنس ٠‏ 

جهاز ارح والتروية في جراحة 
ويم العظام بحسب 

سلکوت راس 

جهاز سوما جونیو 

جھاز البکرة بحسب سوم 

جهاز المرقق الكامل سوتّر 


سترانکلید 
جهاز الورك الكامل سبيكترون 
EF‏ 
ەم 


جار ,الركبة الكُرّوي ك 
ستال ٠‏ 

جهاز التمرين ستيرماستر 

جهازالمرساة ستاتاك ٠‏ 

جهاز الوب السويقي بحسب 


جهاز اللولّب السويقي 

جهاز اللولّب السويقي 

جهاز التصفيح الشوكي الْتَعير 
بحسب ي 


ر 


ستو وکهر ولم HAVS‏ 
سترومکفیست 
کر وک کہ و کے ب 
جهاز مص وإرواء 


Schwartz-Blajwas- 
Marcinko irrigation s. 

Scotchcast length 
splinting s. 

Select shoulder s. 

shaving s. 

Simmons plating s. 

Simmons and Segil 
classification sS. 

single-cannula s. 

Solcotrans 
autotransfusion sS. 

Solcotrans orthopaedic 


drainage-refusion sS. 


Soma Gonio s. 

Soma pulley s. 

Souter Strathclyde total 
elbow s. 


Spectron EF total hip s. 


spherocentric knee s. 


Stahl staging s. 


StairMaster exercice sS. 
Statak anchor s. 


Steffee pedicle screw s. 


Steffee pedicle screw and 


plate s. 

Steffee pedicle screw- 
plate s. 

Steffee variable spine 
plating s. 

Stockholm HAVS s 
taging sS. 


Stromqvist hook pin s. 


Stryker SE3 drive s. 


suction-irrigation sS. 


TAG 
وتر‎ 
بيت اللولب السوقي‎ 
ا‎ 
جھاز الانضعَاط ویسکونسن‎ 


جهاز 18۸8 المعمول بحسب 
ر 

نظام تصنیف الكسو رحسب 
زیکل 

جهاز بدلة الورك التشريحي 


ا ن م 


بحسب زير 
جھاز استعُمال الآدوات التعابري ب 
بحسب زیر 


جهاز التدویر بحسب زیر هال 
E‏ 
TS 0‏ 
ا ٤‏ مجموعي 

آلذئبة الحمامية المجموعية 


الفطًار المجموعى 
التصأّب المجموعي 
ضغط الدم الانقباضي 


anchor s. 
Wiltse s. 
Wiltse pedicle screw 


fixation sS. 


Wisconsin Compression sS. 


(WCS) 
Wit portable TENS s. 


Zickel fracture 
classification S. 

Zimmer Anatomic hip 
prosthesis sS. 

Zimmer cross-over 
instrumentation sS. 

Zimmer-Hall drive s. 

ZMS intramedullary 
fixation S. 

Zuni exercise sS. 

systemic 

s. lupus erythematosus 
(SLE) 

s. mycosis 


sS. Sclerosis 


systolic blood pressure 


(SBP) 


(TSRH) 


جهاز استعمال آدوات يونیفرْسًال 


الفقرية بحسب )18R13(‏ 
جهاز رع ملاط العَظم ألترا - 
e‏ 
جهاز مقوام الورك آلترا - کورد 
جھاز الترا-إكس 
اا التنبيت ا لخارجي ا 
ا 
ل حيدة اللث ” ˆ 
جهاز التسمیر يونيقلاًکس 
جهاز موضعة الوب التغير 
آلأحادي الجانب 
ا لجهاز البولي التتاسلي 
N‏ 
جهاز موْضعة الوب المتغير 


و 


جھاز تثبیت ا 

فرمو نت 

جهاز ۷8۲ 

جهاز الورك التنقيحي ب بحسب 
کاجنر 

جهاز التصوير الجسامي 

جهاز التخطيط الجسم 

ا 

E‏ ر 

جهاز مرساة الخياطة ويدج 
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TSRH Universal spinal 
instrumentation S. 

Ultra-Drive bone cement 
removal sS. 

Ultra-Guard hip orthosis sS. 

Ultra-X s. 

Ultra-X external 
fixation sS. 

Unicondylar Geomedic 
hemi-knee s. 

Uniflex nailing s. 

unilateral variable screw 
placement s. 

urogenital s. 


variable axis knee s. 


variable screw placement s. 


Vermont pedicle fixation s. 


VSP s. 


Wagner revision hip s. 


WATSMART 

stereography s. 

Weber fracture 
classification sS. 


Wedge TAG suture 


وا 
طَاولّة الركبة -الصدر 
طَاوة ماركيت لتجبير الكسور 
الطَاولة المائكة بحسب ميدلاند 
الطاوكة الَتعددة العَلّق للعمليات 
على اليد 
طَاولّة جراحة تقويم العظًام 
طَاولة باريس للمعاة اليدوية 
طاولة التمرين الْمَاوم ١‏ 
طاولة روجر أندرسون 
طَاولّة سيمَان ˆ 
طاولة شقبة 
طَاولة اليد الجراحيّة بحسب 
سترایکر ٠‏ 
طاولة تيوس لتجبير الكسور 
طاوكة مائلة ˆ 
طاوکة َة ۷6 
طاوكة العألة ۷۸-5 
فرص (شکل صیدلاني) 
فرص مَسحوق العَظّم 


ره 2 ٍ و 
رزه معدن بحسب ستون 
تابس خزلي 

جهاز إحصار ازدياد الظنبوب 


imaging t. 
knee-chest t. 
Marquet fracture t. 
Midland tilt t. 
Multi-Lock hand 

operating t. 
orthopaedic t. 
Paris manual therapy t. 
resistive exercise t. 
Roger Anderson t. 
Sieman t. 
slot t. 


Stryker surgical hand t. 


Telos fracture t. 

tilt t. (TT) 

Tri W-Gt. 

VAX-D therapy t. 
tablet 

bonemeal t. 
tabletop Stone staple 
taboparesis 
TAB tibial augmentation 

block system 
Tachdjian 

T. classification 


T. fractional lengthening 


EE e 

ET 
٠ لتجبيرالسو ر‎ 
e 

ار 

طاولة لالب بحسب برشتايْن 

طاوة الصَّبٴَ 

طاولّة عَملبّات شيك لتجبير 
الكسور ٠‏ 

طَاولَة عَمَللَّات شيك ت لانجرن 
لجراحة تقويم الَعظام ٠‏ 

مرتگز کوب لطاولة عَملّات 
آلبي - كومبر لتجبير الكسور 

طاولّة الثنى والافترآق 

طًاولة التنْظير التألّقّى 

طاولة تجبير الكسور 

جدول جرين -آندرسون للنمو 

طَاولَة هي > لو 

الأو حة الباطتة 

طاولة جاكَسون لجراحة الثْحَاع 
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T28 
Trapezoidal-28 
tabes dorsalis 
tabetic 
t. foot 
t. gait 
table 


Albee-Compere fracture t. 


Albee orthopaedic t. 


Bell t. 
Berstein cast t. 
cast t. 


Chick fracture t. 


Chick-Langren 
orthopaedic t. 
Cobb attachment for 
Albee-Compere fracture t. 
flexion-distraction t. 
fluoroscopic t. 
fracture t. 
Green-Anderson growth t. 
hi-lo t. 
inner t. 


Jackson spinal surgery and 


النقق الكاحلى 
فة الكاحل 
کسرالکاحل 
سوء اتتام الكاحل 
عنق الكاحل 
کسر عنق آلکاحل 
كسرالعظم والغضروف 
الكاحلى 
التهابالعَظم والغضروف 
السّالخ الكاحلي 
اا 
التاتۍ الکاحلی 
ا 
ميل الكاحل ‏ 
لیاق المقصل اللاي للکاحل 
استقصال الکاحل 
استفصال الکاحل بحسب ترامبل 
تصلبح العظمين ١‏ ريي وا اللاي 


القصل الكاحلي الحقبي الرَورقي 


t. canal 

t. dislocation 
t. dome 

t. fracture 

t. malunion 
t. neck 


t. neck fracture 


ج 


. osteochondral fracture 


ج 


. osteochondritis dissecans 


talar 

t. process 

t. Sinus 

t. tilt 

t. triple arthrodesis 
talectomy 

Trumble t. 
Talesnick scapholunate 

repair 
tali 

sustentaculum t. 
talipes 

t. calcaneocavus 

t. calcaneovalgus 

t. calcaneus 

t. cavovalgus 

t. cavovarus 

t. cavus deformity 

t. equinovalgus 

t. equinovarus (TEV) 

flexible t. 

t. planovalgus 

t. planus 
talocalcaneal 

t. angle 

t. coalition 

t. fusion 
talocalcaneonavicular 


t. articulation 


تاکجیان 

تطوږ ويل ابض بسنب تاکجیان 
و س تاکجان 

إجرآءات كیان 


ور 


مسیمر 
امسر الجراحي القابل للتدرك 
البيولوجي 
اسار 
ملقط الُسيمر والدبوس 
ذراع رافعي الأثقال 
طاکرین 
و 
عجوم (اشكّل اليرقاني للبتراوات 
من a‏ 
وسم » قائف » طَعوة (ُوّلول) 
طغوَة جلدية 
حياط 
مخیط 
متعاق بايّاطین 
وة ا این 
استفصال وكعة ا لحيّاطين 
تاجیما 1 
رل ال بح اا 


طريقة تاجيما 


T. hamstring lengthening 


T. pin 
T. procedure 


tack 


biodegradable surgical t. 


t. breakage 


tack-and-pin forceps 


tackler’s arm 
Tacrine 
tactile 

t. anesthesia 

t. defensiveness 


tadpole 


Tag anchor system 
tags 
skin t. 
tailbone 
tailor 
tailored 
tailor’s 
t. bunion 
t. bunionectomy 


Tajima 


T'. metacarpal lengthening 


T'. method 


T. modified Kessler suture lnaجli‎ ja اظ کسشلر الْعدّلة‎ 


رة تأجيما فى استاطة 
لهاب الشرايین بحس تكاياسو 
کداءٌانعدام ال 
موب » منْطلق » إرالة 
قالعة تاك اوت 


3ر 


[مختصر] 
تطويل العرفُوب 
کاحلی 
کسر قلعي في الكاحل 
منقار الكاحل 
عدم انجبار جسم الكاحل 
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T. suture technique 


Takayasu arteritis 


takeoff 


Take-Out Extractor 


TAL 


tendon Achilles lengthening 


talar 
t. avulsion fracture 
t. beaking 


t. body nonunion 


رر # 
ترادقي 


س ہے کن 


وة ترادفية 

اخحتبار المشبة ة الترادقية 
َماسي » مُماس 

مر مسي 

منظر عاي مسي 

صهريج هوبارد (للمعالحة 

الفيزيائية تحت الماء) 
صهريج هوبارد للمعالجة 


الفيزيائية 
واصمة كر التانتالوم 
شبكة التانتالوم 
بزل ؛ يبزل » نقر ؛ ينقر » حنفية 


بزل ۸0 

مثقَب البزل 

مرل لولب اللْمّمة الديتاميكي 
برل باللولب 


مبرل سکرو -لوك 
مبزل الرليل 
شب 
شر يط قياس القياسات البشرية 
شريط منحاز-القطع ٠‏ 
شريط القالب 

شريط القوكبة دلا لآيت 
الشريط التدرج جور-تکس 
شريط القولّبة ماكس كاست 
شریط مرسیلین 

شريط جر من قرو الد 
شريط القوّبة سكوتشكاست 
شريط القولبة سکوتشکاست 2 
شریط جلدې 

جر ريطي 

شَريط القالب توفستاف 2 
شريط سري 

1 

مخرطة مورّس 
ا 


مقوار يدوي سدق , 


tandem 

t. connector 

t. gait test 
tangential 

t. view 

t. x-ray view 
tank 

Hubbard t. (HT) 


Hubbard physical therapy t. 


tantalum-ball marker 
tantalum mesh 
tap 
AOt. 
t. drill 
dynamic condylar screw t. 
screw t. 
Screw-Lok t. 
synovial t. 


tape 


anthropometric measuring t. 


bias-cut t. 
cast t. 
Delta-Lite casting t. 
graded Gore-Tex t. 
MaxCast casting t. 
Mersilene t. 
moleskin traction t. 
Scotchcast casting t. 
Scotchcast 2 casting t. 
skin t. 
t. traction 
TufStuf II cast t. 
umbilical t. 
taper 
Morse t. 
t. with Zimmer shank 
tapered hand reamer 


tapering dose steroid 


الْركب الكاحلي العقبي 
2 الكاحلي العقبي الزورقي 
کاحلي عقيي 

العظّم الكاحلي العقبي 
کي ساقي 

الزاوية الكاحاكة الساقية 
القصل الكاحلي السآقي 
کاحلي شفلويَ 

القصل الكأحلى الشَظّوي 
الر باط الكاحلّي الشظو ی 
الراوية الكاحاية المغلطية 


ي 


کاحلي رَورقي 
العظم الكاحلي الرَور رقي 


ەر 


دمج كاحلي زورقي 


القصل الكاحلي الزورقي 
العظيمة القعيية الزورقية بحسب 


بیري 
ارکب الكاحلي الرور رقي 
الإسفيني 


وو 


کی 
عر ي ظنبوبي 
الكاحل 

كاحل إضآفي 

ار راس آلکاحل 

الكاحل العَمودي الولادي 

کاحل حامل 

ضماد تریکودیور تالوس 
الضاغط 

کاحل عَمودي بإيتاق ا لقصل 
رصتني اطي الاي 
اربع النهایات ا 


کاحل عمّودی 
تالوین ×× 

اکل قف ي 
[مختصر] 

حركة فعًالة كلية 

EE 
مدكاك‎ 


E 
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t. complex 

t. joint 
talocalcaneus 

OS t. 
talocrural 

t. angle 

t. joint 
talofibular 

t. joint 

t. ligament 
talometatarsal angle 
talonavicular 

t. bone 

t. fusion 

t. joint 


t. ossicle of Pirie 


talonavicular-cuneiform 


complex 

talotibial 
t. exOStOSIİS 

talus 
t. accesSOrius 
beaking of head of t. 
congenital vertical t. 


flattop t. 


Tricodur T. compression 


dressing 
truncated-wedge 


tarsometatarsal 


arthrodesis vertical t. 


vertical t. 
Talwin NX 
TAM 

total active motion 
Tamae harvesting 
tamp 

bone t. 

tension band wire t. 


Tandearil 


م ٥س‏ 


التهاب اجرب الرأصخي الرَورقي 


ماارمة التفى الر صي 
قطع إسفيني لحظم الرصغ 


رو ر ر 


کسر خلعي رصغي مشطي 


رصغ 

اا 

الجيب الرصغي 
ال الرصي امثلطي 


لقصل ال صخي قطي 
إياق المقصل الرصغى المشطى 
إصابة القصل الرصغى المشطى 
إيتاق القصل الرصغي المشطي 
الإسفيني الربّم التهايات 
و £ 
رصغي زورقي 
الرصغ ال رت اد 
ريق العمل على معابير المعالحة 
الفيزيائية 
جبيرة توراجا 
شریط مشدود 
تافیرنیتي - تینانت 
بدلة الركبة بحسب تافيرنيتي 
بدلة تافيرنيتي تينانت 
رو 
تالور 
اوا ع ر 


دعام اترو بحسب ايور 


t. joint infection 


t. medullostomy 


ج 


. navicular 


ج 


. navicular bursitis 


t. osteotomy 


ج 


. plate 

t. pronator shoe 

t. sinus artery 

t. tunnel 

t. tunnel syndrome 

t. wedge osteotomy 
tarsalmetatarsal 

fracture-dislocation 
tarsi 

ossa t. 

sinus t. 
tarsometarsal joint 
tarsometatarsal (TMT) 

t. amputation 

t. articulation 

t. dislocation 

t. fracture-dislocation 

t. joint 

t. joint arthrodesis 

t. joint injury 

t. truncated-wedge 

arthrodesis 

tarsonavicular 


tarsus 


Task Force on Standards of 


Physical Therapy 
Tauranga splint 
taut band 
Tavernetti-Tennant 


T.-T. knee prosthesis 


T.-T. prosthesis 
Taylor 
T. back brace 


T. clavicle support 


o 


1 
برل الرقيق 
برل بحسب لوداي 
الستاد (حيوان من مفردات 
الأصابع) 
فم الستاد 
شمعة 
[مختصر] 


قلة الصفیحات مع غاب عد 
يحات مع غياب عظم 


ور 
متلازمة 
و۶ 2 اا 


[مختصر] 


رأب الفصل بالاستبدال الكامل 


رب ا التسطيح 


بدلة کامل الورك لرأب المصل 


٠‏ بإعادة التسنطيح الكامل 


تاراکتان 


E‏ س 


ور ۶ 


رصغي » متلق بالفضروف ال لقني 
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Taperloc femoral prosthesis 
taping 

buddy t. 

Gibney t. 

LowDye t. 
tapir 


bouche de t. 
tapotement 
tapper 
TAR 
Thrombocytopenia with 
absence of radius 
TAR syndrome 
TARA 
total articular replacement 
arthroplasty 
total articular resurfacing 
arthroplasty 
TARA prosthesis 


TARA total hip prosthesis 


Taractan 
taratologic dislocation 
Taratynov disease 


tardy ulnar palsy 


targeting 
t. bead 
distal t. 
tarsal 
t. amputation 
t. arthrodesis 
t. bone 
t. bone fracture 
t. canal 
t. coalition 
t. dislocation 


t. joint 


[مختصر] 
ك 
زمن الصدى 


فوت الشاي والخبز الْحمّص 


8 الآمامي للهلاكة 


مزقة أمامية مائلة تللهلاة 


: o9 


الافقة 


فة عة الا 
َة الحافية العلاجية انعا 


رکه لیک ا 


مزقة تامة انزياحية طولانية 


مزقة طولانية غير تامَة داخل 
لیا ا 
مزقة الهللة الطولانة 


TE 

echo time 
tea-and-toast diet 
teacup fracture 
team 

donor t. 

recipient t. 
tear 


anterior horn meniscal t. 


anterior oblique meniscal t. 


bucket-handle t. 
cleavage t. 
complex meniscal t. 
degenerative t. 
deltoid ligament t. 
flap t. 
flap meniscal t. 
full-thickness cuff t. 
horizontal t. 
horizontal meniscal t. 
iatrogenic t. 
iatrogenic dural t. 
incomplete t. 
interstitial t. 
interstitial meniscal t. 
intraoperative dural t. 
labral t. 
lateral t. 
longitudinal t. 
longitudinal displaced 
complete t. 
longitudinal incomplete 
intramenscal t. 
longitudinal meniscal t. 
meniscal t. 
meniscal lateral t. 
meniscal radial t. 
meniscal transverse t. 
meniscocapsular t. 


midsubstance t. 


إجراءات تايلور 

ا 

الإطار الفقري بحسب ايور 
سناد الصلّب تحت 5 ن ر 
رة ايلو 


e E 
طريقة تايل د‎ 


ممم عظم الف | ا رفي 


ل التاتَة ٠‏ 
0 3 

رمز التكنيشيوم 

جهاز الرکبة 1٤1۷‏ 


الرباط الجانبي الظنبوبي 
مقاط تائی ˆ 


مقاط برات التائي 


اطا لي الكمي الاي 


تك (رمز) التکنیشیوم 99 
ا 

تصوير تروية عضل القلب 
بالتکنيشيوم 

[مختَصر] 

مقوام التمَاس الكامل 

كسراللقّمة التائى ٠‏ 


3م 
ا 


[مختصر] 


عاصبة ۲۳۲۷ الهوائة 
جهاز عاصبة ۲۳۲M‏ الهوائة 


{BM‏ - کوپ 
ت ر 


فارق درجة الحرارة 
جهيزة انتهائية 
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T. procedue 

. retractor 

. spinal frame 
. spine brace 
. splint 


. technique 


یہ بر ب ي ي ب 


. thoracolumbosacral 
orthosis 
Taylor-Daniel-Weiland 
technique 
Taylor-Knight brace 
Taylor-Townsend-Corlett 
iliac crest bone graft 
T-bar guide 
T-broach 
Te 
TCIV knee system 
TCL 
tibial collateral ligament 
T-clamp 
Pratt T.-c. 
Presbyterian Hospital T.-c 
Tec 99m, 99mTc 
technetium-99m 
Tc 99m sestamibi 
myocardial perfusion 
imaging 
TCO 
total contact orthosis 
T-condylar fracture 
TCPM 
Tourniquet Cuff Pressure 
Monitor 
T'. pneumatic tourniquet 
T. pneumatic tourniquet 
system 
T-Cube 
TD 
temperature differential 


terminal device 


طريقة 

طريقة الجر بالتبعيد 
طريقة الحركة الإضافية 
طريقة إطار اس کولس 
طرية فَعَالة 


ية السديلة العضلكة الحلدية 
ت وي 


الأمامية لرباعية الرؤوس 
يف40 ˆ 


طريقة توسیع وتمزيق المحفظة 
بتصويرالقصل ٠َ‏ 
فة 51۴ (جمعية دراسة 
التشبيت الداحلى) 
طريقة ابیت باللولب ۸81۴ 


(جمعية دراسة التثبيت 


ريقة ۷-۷ بحسب آتازوي 
طريفة أفيلا َّ 


ES 


که 


ية بائش - سبتلر- مك قادن 
کک ا 


کے و ەه 
طريقة اور -توندراً-تروسلر 


technique 
abduction traction t. 
accessory movement t. 
Ace-Colles frame t. 
active t. 
adduction traction t. 
Alexander t. 
Amspacher-Messenbaugh t. 
Anderson-Hutchins t. 
Andrews t. 
anterior t. 
anterior quadriceps 

musculocutaneous flap t. 

AOt. 
Armistead t. 
Aronson-Prager t. 
arthrographic capsular 


distension and rupture t. 


ASIF t. (Association for the 


Study of Internal Fixation) 


ASIF screw fixation t. 


Asnis t. 

Atasoy V-Y t. 
Avila t. 

avulsion t. 

Badgley t. 
bag-of-bones t. 
Bailey-Badgley t. 
Bailey-Dubow t. 
Baker t. 
Balacescu-Golden t. 
Bandi t. 
Banks-Laufman t. 
Barbour t. 

Barsky t. 

basic t. 
Batch-Spittler-McFaddin t. 


Bauer-Tondra-Trusler t. 


مزفَة وسط الاد النظيفة النهاية 
رب الحرم بحسب نير لعلاج 
مزفة الكفة الدورة ٠‏ 


مزكة مائلة 
رة مائلة للهلاكة 


مرقة منقار الباء 

مزق الرباط الصليبي ا حلفي 
مزفة القَرّن التلفى للهاككة 
مركة الهادكة ا فة الائلة 


ر ەور ا 


مزفة الكعيرة 


جبيرة الذراع بحسب تير 
معلاق تیر 
مسبار التمزيق (الترّع) 
التكنيشيوم (العنصر 99) 


الموسوم 
بیروفسفات التكنيشيوم 
القصديرى 
میثیلین نئي فسفات التکنيشيوم 


التکنيشيو ۴ 99م 


ثَ د فسّفات التكنيشيوم 99m‏ 

تفريسة بشنائي فُسفات 
التکنیشيوم m99‏ 

فسّفات التكنيشيوم 99m‏ 

بیروفسفات التكنيشيوم 99m‏ 

تفريسة بيروفسقات 
التکنیشیوم ہ99 

تفريسة اکر مود 

تفريسة بالكبريت الغرواني 


والتکنیشی وم99 
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mop-end mid substance t. 

Neer acromioplasty for 
rotator cuff t. 

oblique t. 

oblique meniscal t. 


parrot-beak t. 


posterior cruciate ligament t. 


posterior horn meniscal t. 
posterior oblique meniscal t. 
radial t. 
radial meniscal t. 
rotator cuff t. 
transverse t. 
vertical longitudinal t. 
teardrop 
t. fracture 
t. line 
Teare 
T. arm splint 
T. sling 
tearing sound 
Technetium 
t. labeled methylene 
diphosphonate 
t. stannous pyrophosphate 
(TSPP) 
technetium-99 methylene 
diphosphonate 
technetium-99 m (Tc 99m, 
99m Tc) 
t. diphosphonate 


t. diphosphonate scan 


t. phosphate 
t. pyrophosphate 


t. pyrophosphate scan 


t. scan 


t. sulfur colloid scan 


ا 


يقة تقل العضلة العضدية 


ية برا کت -أوزڙجود - بوتي - 
ا 
طريقة بردي - جويت 
رة ثل الور سسب براند 
طريقة براون- ویکستروم 
طريقة وکین 
ريقة الدج الفهقي المحْوري 
بحسب برو کس جنکینز 
طريقة التَقّل بحسب بر وکس - 
سيدون ˆ 


E 


طريقة القن بحسب بروستروم 
طريقة براؤن 

طريقة بروزر 

طريقة بريان -مورآي 


کالدو ا کان 


ية الدمح بحسب الَا 


طريقة کابلو 
ريقة کارّنرال 
ري کار 
يقة استبدال الشظية ب فحتبت 
ل 


Boyes t. 

Boyes brachioradialis 
transfer t. 

Brackett-Osgood-Putti- 
Abbott t. 

Brady-Jewett t. 

Brand tendon transfer t. 

Brannon-Wickstrom t. 

Brooks t. 

Brooks-Jenkins 
atlantoaxial fusion t. 


Brooks-Seddon transfer t. 


Brostrom injection t. 

Brown t. 

Bruser t. 

Bryan-Morrey t. 

Buck-Gramcko t. 

Bugg-Boyd t. 

Buncke t. 

Bunnell t. 

Bunnell atraumatic t. 

Bunnell tendon transfer t. 

Burgess t. 

Burkhalter modification of 
Stiles-Bunnell t. 

Burkhalter transfer t. 

Burrows t. 

Caldwell-Coleman 
flatfoot t. 

Callahan fusion t. 

Camino catheter t. 

Camitz t. 

Campbell t. 

Canale t. 

Capello t. 

Carnesale t. 

Carrell t. 

Carrell fibular 


substitution t. 


Baumgard-Schwartz 
tennis elbow t. 


Beall-Webel-Bailey t. 


Beckenbaugh t. e يقة‎ 41 
Becker t. طريقّة ق ية بكر‎ 
Becton t. ق ا‎ ٤ 


Bellemore-Barrett- 
Middleton-Scougall- ا جل -وا ي‎ 
Whiteway t. 

Bell-Tawse open 
reduction t. 

Bevin-Aurglass t. 


Bircher-Weber t. 


a 
Black t. ريقة بلك‎ 
Black-Brostrom staple t. _ يقة الررَّة بحسب بلك‎ 
E 
Blackburn t. ُن‎ K٤ يقَة بل‎ 
Blair t. طريقة بلير‎ 
Bleck t. رة د ك‎ 
Bleck recession t. رة التراجع ب بحسب ب‎ 
Bloom-Raney modification َعدیل نل ۴ -د آي لطريف َة‎ 
of Smith-Robinson t. سمیث ر 9 تسو ن‎ 
Blount t. طر فة بو لُت‎ 
Blount tracing t. طريقّة الاقتفاء بحسب ن ت‎ 
Blundell-Jones t. يقة بندل- 2 ر‎ 
Bohlman cervical فة الدمج الرقبى بحسب‎ 
fusion t. َ انان‎ 
Bohlman triple-wire t. E ية الاسلاك اللاي ب‎ 
نان‎ 
bone t. ٣ ق‎ 


Bonfiglio-Bardenstein t. 


Bonfiglio modification of تف رط‎ ٠ بل‎ 
Phemister t. مس‎ 
Bonola t. طريقة و‎ 

Borat. 6 ن‎ i 

سو ۰ م 
يقة بورجرف هال Borggreve-Hall t.‏ 
ع کک Bowers t.‏ 


Boyd-Anderson t. 
Boyd-McLeod tennis 


elbow t. 


يقة جذع الفخذ ا مكسور 
بحسب کولیس 
ات 


E 


يفة توليفة إسويّات التوتّر 


الطريقة الغرابية الترفوية 
طريفة القطع الضلعي 
الستعرضي 
ا 
طريقة کوزن-بروکوي 
طريقة کراوفورد -مَارکسین - 
أوسترفلد 
يقة تقل الوتر بحسب كرجو 
یق لم الک بحسب 


و و ا 

دافي -رورابك فاولر 

ريق ال بحسب دايز 

يقة الكمة المدورة بحسب دې 


بيري-باتي - اليك 


ء 


ا 
٥ے‏ 


ريقة حلع الترفُوة بحسب 
ا 2 E‏ ا 
دوار-برینجتون 

طريقة الكتف بحسب دور - 


هاریس 


Collis broken femoral 
stem t. 

Coltart fracture t. 

combination of isotonics t. 

compression t. 

Connolly t. 

contoured anterior spinal 
plate t. 

contract relax t. 

conventional t. 

Conyers t. 

Coonse-Adams t. 

coracoclavicular t. 


costotransversectomy t. 


Cozen-Brockway t. 

Crawford-Marxen- 
Osterfeld t. 

Crego tendon transfer t. 

Cubbins shoulder 
dislocation t. 

Curtis t. 


Curtis-Fisher Knee t. 


Darrach-McLaughlin t. 
Darrach-McLaughlin 
shoulder t. 
Davey-Rorabeck-Fowler 
decompression t. 
Davis drainage t. 
Debeyre-Patte-Elmelik 
rotator cuff t. 
decompression t. 
decortication t. 
DePalma modified 
patellar t. 
Dewar-Barrington 
clavicular dislocation t. 


Dewar-Harris shoulder t. 
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طريقة کدرو 
گاف روي 

طريقة الط 

طريقة لاملاطية 
ر التذعيم في الانزلاق 
الرکزي 
يقة عرز لولب الرقبة 

طريقة الدمج في اعتلدک الثحَاع 
بداء الفقار الرة ت 


N a 


شيفز دراب 


په اسي 
ريقة الربَاط بحسب كلانسي 
طریقة الل بسب کار 


ەو 7 


ريقة کاايتون-قَاولر 


طريقة كُولّ 
طريفة القَدم الرَحَاء بحسب 
کوان 


Cave-Rowe t. 

Cave-Rowe shoulder 
dislocation t. 

cement t. 

cementless t. 


central slip sparing t. 


cervical screw insertion t. 

cervical spondylotic 
myelopathy fusion t. 

Chaves-Rapp muscle 
transfer t. 

chevron t. 

Chiari t. 

Childress t. 


Childress ankle fixation t. 


Cho t. 
Cho tendon t. 
Chow t. 


Chrisman-Snook ankle t. 


Cierny-Mader t. 

Cincinnati t. 

Clancy t. 

Clancy ligament t. 

Clark transfer t. 

Clayton-Fowler t. 

Cleveland-Bosworth- 
Thompson t. 

Cloward t. 

t. of Cobb 


Cobb scoliosis measuring t. 


Codivilla tendon 
lengthening t. 

Cofield t. 

Cole t. 


Coleman flatfoot t. 


لوتك-کلازر 
يقة جذع الفخذ ا مكسور 
تخس افتخار 


a 
جونز‎ - me 
يقة إليسون‎ 


ا ی ر 
طريقة الكسر بحسب إنْدر ٠َ‏ 
ريقة إریکسون-لیدر -براون 


ق ىنر 


ر ل 


س ر ° 


ES 


o» 


َة الا ستتصال والکشط 


ەس 


طريقة ڌاهي -أوبرآین 


reconstruction t. 
Eftekhar broken femoral 
stem t. 
Eggers tendon transfer t. 
Ellis t. 
Ellis-Jones t. 
Ellis-Jones peroneal 
tendon t. 
Ellison t. 
Ellis skin traction t. 
Ender femoral fracture t. 


Ender fracture t. 


Erickson-Leider-Brown t. 


Eriksson t. 


Eriksson brachial block t. 


Eriksson ligament t. 

Essex-Lopresti axial 
fixation t. 

Essex-Lopresti calcaneal 
fracture t. 

Evans ankle 
reconstruction t. 

excision-curettage t. 


extraarticular t. 


extremity imobilization t. 


facet excision t. 

Fahey t. 

Fahey-O’ Brien t. 

Fairbanks t. 

Farmer t. 

Ferkel torticollis t. 

Fielding modification of 
Gallie t. 

Fish cuneiform 
osteotomy t. 

fixation t. 

Flatt t. 

Flick-Gould t. 

Flynn t. 
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Dewar posterior cervical 


ية الدمج الرقبي الحَلّفي 


بحسب دیوار fusion t.‏ 
يقَة درل Deyerle t.‏ 
طريقّة کسر القخذ تست Deyerle femoral fracture t.‏ 
ا 
طريقة الكسر بحس دیاز- Dias-Giegerich fracture t.‏ 


ية التهاب الحرآب العقبى Dickinson calcaneal‏ 
طريقة العم بحسب ديكسون 
طريقة ا 
طريقة الافتراق 

ريفة إعادة الاتصال الدوري 


س 


بحسب دول 


bursitis t. 
Dickson transplant t. 
Dimon-Hughston t. 
distraction t. 
Doll trochanteric 


reattachment t. 


طريقّة دوبلر Doppler t.‏ 
رة ية الغشائة النصف المزدوجة double looped‏ 


E 


العروة 
َة ة القضيب الأزدوج 


semitendinosus t. 


double-rod t. 


ية الدسار dowel t.‏ 
طريقّة انزلکق الفقار الدسارية doweling‏ 


spondylolisthesis t. 


DREZ modification of لطريقة يقة إري ریکسو ن‎ DREZ تعدیل‎ 
Eriksson t. 

drilling t. طريقة التثقيب‎ 

طريقّة مَة الإسلاك لشو کي ڊ تسب Drummond spinous‏ 
درو م ند wiring t.‏ 

طَريقة الإسلاك بحسب دزو ن Drummond wire t.‏ 

Dunn t. ١ ية دان‎ 


8 ا 
يقة تثبيت القدم ب بحسب دان - Dunn-Brittain foot‏ 


د م 


ر ريتاين stabilization t.‏ 
ية استباء رياط الدالية DuVries deltoid ligament‏ 

reconstruction t. فر ی‎ a 
DuVries reconstruction (. jq طريقَة ما ستبتاء ب بحسب دو فر‎ 
Eastwood t. طرق يقة ت ستو و و‎ 
Eaton-Littler t. يقة یتو ال‎ 
Eaton-Malerich يقة الكسر اللي بحسب‎ 

اتو ن مالیریش fracture-dislocation t.‏ 


Eberle contracture 
release t. 


Ecker-Lotke-Glazer tendon 


طريقة استبتاء إکیر - 


gliding-hole-first t. 


Glynn-Neibauer t. 
Goldberg t. طريقة جولدبير ج‎ 
Goldner-Clippinger t. يقَة خا لدثْر کلبینجر‎ 
Goldstein t. طر يقَة جو لدشتاین‎ 
Goldstein spinal fusion t. يقَة دمج الصلّب بحس‎ 

٠ جولدشتاین‎ 


و ەر و 0و 


طريقة جوردون -بروستروم Gordon-Brostrom t.‏ 


Gordon joint injection t. 


طريقة جور دون -تايلور 
طريقة جرويليتش -بايل 


طريقة جريس - جرين 


2 E2 


Gordon-Taylor t. 
Green-Banks t. 
Greulich-Pyle t. 


Grice-Green t. 


ية الظنبوب بحسب جروسه Grosse-Kempf tibial t.‏ 
طر ية خرو فیس - دنر Groves-Goldner t.‏ 
ريقة جول َ Guhl t.‏ 
يقة کک تمان Guttmann t.‏ 
طريمًة التسمير الْشبّك كس .( Hackethal stacked nailing‏ 
هاکیتّال 
طريقَة هال Hall t.‏ 
رة هاماس Hamas t.‏ 
طريقة هارد ب Hardinge t.‏ 
ية ا Harmon t.‏ 
طر ية التقل بحس هارمو ن Harmon transfer t.‏ 
يقة هار يلوك Harriluque t.‏ 
يقة المرقّق بحسب هاسمان_ Hassmann-Brunn-Neer‏ 
زول نير elbow t. ٤‏ 


Hauser patellar t. 


طريقة إعادة ترصيف الرضفة 


ر و 


Hauser patellar 


بحسب هوسر realignment t.‏ 
ية الق الآحادي بحسب Hendler unitunnel t.‏ 
ر ل 

Henning t. طريقة د‎ 
Henning inside-to-outside t. ق مر الداخل إلى الخار‎ 
ESE SEE 

أ ية الأحرمبة الترقو ي Henry acromioclavicular t.‏ 
بحسب هري َ 


Hermodsson internal 


طريقة التَذوير الداخلي بحسب 
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تعدیل فوربیس لطريقة التطعيم 


پجببت مير 


3o 2 


دي -بيندال تاياور 
طريقة الخياطة الجراحية اليدوية 
لر 
طريقة الكَسر بحسب فردْش 


ريقة الور بحسب فريد -هندل 


طريقة الي 

رة الا الفهقي المحوري 
بحسب جالي 

لاساد بپ جال 


٥‏ ت 


طريقًة القَعة الردودة بحسب 
جیلیس -ميّارد 


ر 


ية ازلاق الفَقار بحسب جيل 


Forbes modification of 

Phemister graft t. 
Ford triangulation t. 
Forest-Hastings t. 
Fowler t. 


Fowles dislocation t. 


Freebody-Bendall-Taylor 


fusion t. 


free-hand suturing t. 


French fracture t. 
Fried-Hendel tendon t. 
Froimson t. 

functional t. 
Furnas-Haq-Somers t. 
fusion t. 

Gaenslen t. 


Gaenslen split-heel t. 


Gallie t. 


Gallie atlantoaxial fusion t. 


Gallie wiring t. 
Galveston t. 
Ganley t. 
Garceau tendon t. 
Ger t. 


Getty decompression t. 


Giannestras modification 


of Lapidus t. 


Gilbert-Tamai-Weiland t. 


Gill t. 

Gillies-Millard cocked- 
hat t. 

Gill-Manning- White 
spondylolisthesis t. 

Gill sliding graft t. 

Gledhill t. 


طريقة لولب التداخل 
طريقة استعمًال الأدوآات بين 
الأشواك للشدف النحَاعية 


ية العروة القالبة 

ريقة الإقفار بالعاصبة 
طريقّة متساوية المقاسّات 
طريقة النبوت الفقري بصَارة 


طريقة كابل ٠‏ 


طريقة الور بحسب كوفر 


ريقة كوفمان 
ریقة کلیکیان۔ کاایتون_ 


يقة الدمج بحسب كيلوك- 
سك 


ية كندريك -شارما- 
قاسلر ت هرندون 
طريقة الربَاط بحسب كينيدي 
ريقة خياطة الور شک ثب 
افتاحً 


interference screw t. 

interspinous segmental 
spinal instrumentation t. 
(ISSD 

inverting knot t. 

ischemic-tourniquet t. 

isometric t. 

Jacobs locking hook 
spinal rod t. 

Jansey t. 

Jeffery t. 


Johnson pelvic fracture t. 


Johnson staple t. 
Jones-Brackett t. 
Kapandji t. 
Kapel t. 


Kaplan t. 
Kashiwagi t. 
Kates-Kessel-Kay t. 
Kaufer tendon t. 
Kaufmann t. 


Kelikian-Clayton-Loseff t. 


Kelikian-Riashi-Gleason t. 


Kellogg-Speed fusion t. 


Kendrick-Sharma- 
Hassler-Herndon t. 

Kennedy ligament t. 

Kessler t. 

Kessler suture t. 


keyhole tenodesis t. 


King t. 
King-Richards 
dislocation t. 


King-Steelquist t. 
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0ھ 

ھرمدسول 

ية اللفاًة العريضة بحسب 
ر ا ر 


هي - جروفيس 
طريقة هي - جروفيس - كيرك 
يقة استبتاء الرباط بحسب هي 


e 
يقة هیمان هر ندون-‎ 
٠ ستروتج‎ 

طريقة هيل اهاي -فاسکونز - 
ا 


و ق 


کا ی ۶2 


يقة هوبنفلد - ديبور 
طريقة هوري ٠َ‏ 
طريقة هوت دوج 
ريقة هوتون-أکرويد 
ريقة الکسر بحسب هوتّون_ 
o‏ ° # 


ية من الداخل إلى الجارج 


rotation t. 


Hey-Groves fascia lata t. 


Hey-Groves-Kirk t. 
Hey-Groves ligament 


reconstruction t. 


Heyman-Herndon-Strong t. 


Hill-Nahai-Vasconez- 
Mathes t. 
Hitchcock t. 
Hitchcock tendon t. 
Hodgson t. 
Hohl-Moore t. 
Hoke-Kite t. 
hold relax t. 
hole-in-one t. (HIO) 
Hoppenfeld-Deboer t. 
Hori t. 
hot dog t. 
Houghton-Akroyd t. 
Houghton-Akroyd 
fracture t. 
Hovanian transfer t. 
Howard t. 
Hughston-Jacobson t. 
Hungerford t. 


Huntington tibial t. 


Ilizarov t. 


Ilizarov limb-lengthening t. 


Inglis-Cooper t. 

Inglis-Ranawat-Straub t. 

injection t. 

Insall-Hood 
reconstruction t. 

Insall ligament 
reconstruction t. 


inside-to-outside t. 


لوزي 
طريقة البَرّل لوداي 

ريقة دلوف 
طريقة الركة الطب الإضادئة 


رة رر 

طريقة التقعير باستعمًال الادوات 
بحسب لو کیو 

الطريقة التحديب باستعمًال 


الأدوات بحسب لو كيو 


LowDye taping t. 

Ludloff t. 

lumbar accessory 
movement t. 

Luque t. 

Luque instrumentation 
concave t. 

Luque instrumentation 


convex t. 


Luque sublaminar wiring t. يقَة الإسلاك حت الصفيحة‎ 


Ry‏ ۾ د 


چ ور 


r 4 


ريقة تبيت الوجيه باللولب عبر 
اأصفيحة بحسب ماجيرل 


SE 


طريقة الوتّر بحسب ماجسترو- 
رودا فروست 
طريقة الاستئصال بحسب ملاوير 
طريقة مالورّي ٠‏ 
طريقة مانکين 
طريقة مالسكي 
الطريقة اليدوية 
ية الدفع والسحب اليدوية 
طريفة مَاكيت َ 
ريقة دمج الكاحل بحسب 


چ £0 


مارکس-بالورداس -هیبل 


يقة تصليح الرباط بحسب 
مارشال 
طريقة مارشال ماكنتوش 
ريقة إسلاك الرضفة بحسب 
طريقة ماتي - روس 
طريقة مازيت 


Marshall ligament repair t. 


Lyden t. 
Lyden-Lehman t. 
Lynn t. 

MacIntosh t. 

Magerl translaminar 
facet screw fixation t. 
Magilligan measuring t. 
Magnuson t. 
Ma-Griffith t. 
Maitland t. 
Majestro-Ruda-Frost 
tendon t. 

Malawer excision t. 
Mallory t. 

Mankin t. 


Manske t. 

manual t. 

manual push-pull t. 
Maquet t. 
Marcus-Balourdas-Heiple 


ankle fusion t. 


Marshall-McIntosh t. 


Martin patellar wiring t. 


Matti-Russe t. 


Mazet t. 
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طريقة كليزيك -يانكوفيتش 
يقة کراوکوف - کون 
طريقة كراكوف -تومًَاس - 
چول 
يقة عدم انجبار الظنبوب 
بحسب کریبن کرایج سوتیلو 
يقة کومار- کول -رامزي 
طريفة القالب السنبلى الشكّل 
ا ي 


طريقة لأمبرينودي 


ية آلتخدير الاحتياطلى 
الموضعي 
ا | NS‏ 
تعديل لوزي لطريقة ماكنتوش 


طريقة ا معلاق والطويّة بحسب 


Kjolbe t. 

Klein t. 

Klisic-Jankovic t. 

Krawkow-Cohn t. 

Krawkow-Thomas- 
Jones t. 

Krempen-Craig-Sotelo 


tibial nonunion t. 


Kumar-Cowell-Ramsey t. 


Kumar spica cast t. 


Kuntscher t. 
Lamb-Marks-Bayne t. 
Lambrinudi t. 
Lapidus t. 


Lapidus hammertoe t. 


Larson t. 
Leadbetter t. 
Leet. 

Lehman t. 
Leibolt t. 
Lenart-Kullman t. 
Lewit stretch t. 
Lichtman t. 


Liebolt radioulnar t. 


Lindholm t. 
Lipscomb t. 
Lister t. 

Little t. 

Littler t. 
Littler-Cooley t. 


Lloyd-Roberts fracture t. 


local standby anesthesia t. 


Losee modification of 
MacIntosh t. 


Losee sling and reef t. 


Mueller t. يقة ميولر‎ 
E EEE 
muscle energy t. يقة الطَاقة العضلة‎ 
Nalebuff-Millender lateral الشر رل الجانبى‎ 
° ج‎ E ت‎ 


band mobilization t. 


neural arch resection t. 


يقة نيفيازر Neviaser t.‏ 
الطريقة الأخرمية الترفوية Neviaser‏ 
یحنتب از acromioclavicular t‏ 
طرق يقة نيفيازر- ور وياسو ن Neviaser-Wilson-‏ 
جا دنر Gardner t.‏ 


يقة نة الاستبتاء 5 فی 1 بحسب Nicholas five-in-one‏ 
کک 


reconstruction t. 
Nicholas ligament t. 


Niebauer-King t. 


Nirschl t. 


يقة غير باضعة noninvasive t.‏ 
طريقة عدم اللمس no-touch t.‏ 
ر أو بر Ober t.‏ 
طريقًة لتقل ب حتت أو ر -بار Ober-Barr transfer t.‏ 
طريقّة الوت ت بحس اون Ober tendon t.‏ 
يقة أو جات Ogata t.‏ 
ية أولييه Ollier t.‏ 
ريفة وم ج کابن Omer-Capen t.‏ 
يقَة الرآحة افتوحة open palm t.‏ 

O’ Phelan t. ريقة اوفيلان‎ 


° 3o 


يقة ا مرق بحسب أوسبورن - 
کوتیریل 
يقة أوز جود الْعدّلة 
طريقّة ونون كارك 
طريقة القططف بحسب أوسترآاب 
يقة تنظير العصل من الخارج 
إلى الخارج 


Osborne-Cotterill elbow t. 


Osgood modified t. 
Osmond-Clarke t. 
Ostrup harvesting t. 
outside-to-outside 


arthroscopy t. 


طريقة باك Packt.‏ 
طريقّة بالمر Palmer t.‏ 


طريقّة َة الكتف بحسب با لر - وıدù‏ . Palmer-Widen shoulder‏ 


کي ير ەر 


pants-over-vest t. طريقّة البنال فوق الصدرة‎ 
Papineau t. 
Parrish-Mann hammertoe t. 


يمه الحاذية بحسب بارفین Parvin gravity t.‏ 
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ية مك ونل 
ق ية مك إلفريش -دوبينز- 
o-0 8‏ 
اوبراین 
طريقة مك إلفيني 
0ھ 0 


يقة مك فار لاد او ورن 


رة مك فارلان 
ر المرفق بحسب مك كيفر- 
3 
بوك 

طريقة مَك لُوخلن هاي 
e‏ 
رولد 


يقَة التراكب القشري الإلسي 


طريقة كشط العقب الإنسي ٠‏ 


اس افم 


طريقّة میردینغ قان د يمارك 
î‏ 


طريقة احتف بحسب مو 


Meyerding-Van Demark t. 


Morgan-Casscells meniscus 


McConnell t. 
McElIfresh-Dobyns- 
O’Brien t. 
McElIvenny t. 
McFarland-Osborne t. 
McFarlane t. 


McKeever-Buck elbow t. 


McLaughlin-Hay t. 
McReynolds t. 


McReynolds open 
reduction t. 

medial cortical overlap t. 

medial heel skive t. 

Mehn-Quigley t. 


Mensor-Scheck t. 


Milch cuff resection of 
ulna t. 


Milch elbow t. 


Milford mallet finger t. 


mille pattes t. 
Millesi t. 

Millesi modified t. 
Mital elbow release t. 
miter t. 

Mizuno t. 
Mizuno-Hirohata- 
Kashiwagi t. 
Moet. 

Moe scoliosis t. 
Monticelli-Spinelli 
distraction t. 


Moore t. 


suturing t. 


Morrison t. 


Mubarak-Hargens 


decompression t. 


يقة الإسفين المقلوب 
ريقة الابتداء الَّظّمى 
طريقة ريدو 


چ ص ا E,‏ 
يقة نقل الوتر بحسب ريوردنİ‏ .| Riordan tendon (ran5fer‏ 


ر ٍِ ص 


reverse wedge t. 
rhythmic initiation t. 


Rideau t. 


طر يقَة ریسر Risser t.‏ 

8 0 
2 روبرتس Roberts t.‏ 
ية الدمج ب بحسب ر بلسو لے Robinson-Southwick‏ 


fusion t. شاۋتويڭ‎ 
ےکک‎ 


طريقة روكوود - جرين 
طريقة الدمج الرقبي بحسب 


Rockwood-Green t. 


Rogers cervical fusion t. 


روجرزر 
طرد ق رود Rood t.‏ 
طريقّة َة يقة لتقل ب نحشب رویل Royle-Thompson transfer t.‏ 
تومبسون 
طر ية 5 س Russe t.‏ 
e‏ رد e‏ ن Ryerson t.‏ 
طريقة القَضيب العجزى sacral bar t.‏ 
ية سا كارك َ Sage-Clark t.‏ 
طريقة التقل بحسب ساها Saha transfer t.‏ 
رة ساکیلارد يدس دیویز Sakellarides-Deweese t.‏ 
طريقّة سالر Salter t.‏ 


Sammarco-DiRaimondo 


تعديل سامار کو -دیريموندو 


لكربقة اللي 


modification of Elmslie t. 


ريقة سارمینتو Sarmiento t.‏ 
ية الکسر ادو ر ي بحسب Sarmiento trochanteric‏ 
E‏ 
سارمینتو fracture t.‏ 


يقة اعلق نجسب Scaglietti closed‏ 


reduction t. 


Schaberg-Harper-Allen t. 


Schauwecker t. 4 رت‎ 

Schauwecker patellar ية الرضقة بحس‎ 
wiring t. ف‎ 2 

ريق شن ال Schepsis-Leach t.‏ 


Schnute wedge resection ( wz ريقة الفط الإسفيني‎ 


کا چ ی ج 
ء 


سنوت 
طريفة َة شو Schober t.‏ 
N‏ ل الحقاني ب بخنتا Scott glenoplasty t.‏ 
ا 
فة عرز اللولب screw insertion t.‏ 


Scuderi t. 
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passive gliding t. 


يفة الالزلكق النقعل 


طرية يقة اتر سون Paterson t.‏ 
َة الر باط بحسب بولس Paulos ligament t.‏ 

يقَة باویلز َ Pauwels t.‏ 
طر يقَة التحوي بحس بیکو ك Peacock transposing t.‏ 
طريقة بيري Perry t.‏ 
طريقّة بيري نیکل Perry-Nickel t.‏ 


° 


يري -آوبراین ونون Perry-O’Brien-Hodgson t.‏ 


Perry-Robinson cervical t. 


Pheasant elbow t. 
Phemister t. 
Phemister-Bonfiglio t. 


Phemister onlay bone 


ريق آم م العظمي 5 اصعي 


بحسب فمیستر graft t.‏ 
ية الود تر زت بير وت - Pierrot-Murphy tendon t.‏ 
& 0 
موی 
مختَصر] PNF‏ 


التيسير الحضبي العضلي 
لاال ال الحم 


proprioceptive 


neuromuscular facilitation 


PNF t. PNF ãÃ, 
Porter-Richardson- طرف يقة بورتر چ يتشار دمو ن‎ 
Vainio t. فانیو‎ 
posterior t. طر َة خلفة‎ 


posterior flap t. 
posterolateral 
costotransversectomy t. 
Pratt t. طريقة برات‎ 
Puddu tendon t. يقَة الوتر تخت بودو‎ 
طريقة الحياكة بحسب بولفرتقت‎ 
طريقة رع الصفيحة الظفرية‎ 
يقَة الفصال الكاذب بختبت‎ 
ˆ رالستون-تومبسون‎ 


امي ف ا 


طريقة راتاوات -دیفیور- 


Pulvertaft weave t. 


Quénu nail plate removal t. 


Ralston-Thompson 
pseudoarthrosis t. 


Ranawat-DeFiore- 


س وب Straub t.‏ 
طريقة راي - کلانسی -لیمون Ray-Clancy-Lemon t.‏ 
يقة رايهاك Rayhack t.‏ 
رة الرد reduction t.‏ 


Reichenheim t. 


يقة ریتشنهایم 


E 
STAR ks, 
طريقة ستاك مو‎ 
آشوورث -بویز‎ 
طريقة استعمال الأدوات بحسب‎ 


رر ية نة الرد الآمَامي للكتف 


تخت مون 
ريقَة الشد/ لش المضاد 
طريقة ستروب 
يقة الور بحسب ستراير 
يقة ستريكلاند 
ا 
ية جراحية 
ريقة الضغط المستدام 
ية التفبيت بالخياطة الحراحبة 
طريقة سوأنسون 
طريقة ا لخباطة بحسب تاجيما 
RE‏ 
رر 
طريقة تالور -دانیال - ويلاند 
طريقة شريط الور 
ا 


ية ا لجراحيًة للقسط الفقري 
الصذري القطني 

طريقة الْتقّب الحلزن اول 

طريقة المداخل الثلاثة 


يقة الوتر بحسب توهن 


تورجیرسون -لیش 
طريقة العارضة بين الحرففية 
طريقة تریثووان-ستام - 


Staples t. 

STARt. 0 

Stark-Moore-Ashworth- 
Boyes t. 


Steffee instrumentation t. 


Stiles-Bunnell transfer t. 


Stimson anterior shoulder 
reduction t. 

strain/counterstrain t. 

Straub t. 

Strayer tendon t. 

Strickland t. 

strut fusion t. 

suction-irrigation t. 

surgical t. 

sustained pressure t. 

suture anchor t. 

Swanson t. 

Tajima suture t. 

Taylor t. 

Taylor-Daniel-Weiland t. 

tension band t. 

tension band wiring t. 


Teuffer t. 


Thomas-Thompson-Straub 


transfer t. 
Thompson-Henry t. 


Thompson-Loomer t. 


thoracolumbar spondylosis 


surgical t. 
threaded-hole-first t. 
three-portal t. 
Tohen tendon t. 
Torg t. 
Torgerson-Leach 

modified t. 
transiliac bar t. 


Trethowan-Stamm- 
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ا 
ا 
سيل -فرانك - جونسون 

طريقة الوترية النصف 
طريقة سيرافين 
دیل سيفير لطريقة فايربنك 


يقَة التَقّل بحسب شارارد 
طريقة شيرك-بروبست 
طريقًة الشيش كباب 
طريقة َة العتَلة القَصيرة 

يقة ا لحركة الثانوية للعتلة 
ا 

طريفة سلفيرسكيولد 

يقة الدولار الفضى 
ا ا 


يقة ادحل الداني المغرد 
يقة المعلاق والطوية 
يقة القغْطار الشقي (الخازع) 
سلوکوم 


سبراج 
طريقة الردٌ والتمديد 
ak‏ 
طريقة شتانیسافلییفتش 


Seddon t. 

Sell-Frank-Johnson 
extensor shift t. 

semitendinosus t. 

Serafin t. 

Sever modification of 
Fairbank t. 

Sharrard transfer t. 

Sherk-Probst t. 

shish kebab t. 

short lever t. 

short lever accessory 
movement t. 

Silfverskiold t. 


silver dollar t. 


Simultaneous Interview T.. 


(SID) 
single proximal portal t. 
Skoog t. 
sling and reef t. 
slit catheter t. 
Slocum t. 
Slocum fusion t. 
Smith t. 
Smith-Petersen t. 
Smith-Robinson t. 
Sofield t. 
Sofield femoral 
deficiency t. 


Somerville t. 


Speed-Boyd radial-ulnar t. 


spinal fusion t. 
spinal mobilization t. 
spiral t. 


Sprague arthroscopic t. 


spray and stretch t. 
Staheli t. 


Stanisavljevic t. 


Wertheim-Bohlman t. 


طريقة ورثيم -بالان 
ريفَة الرضفة بحسب ويستٽ _ . West-Soto-Hall patellar‏ 
سوتو- هال 


ية وایتسایدز 
الطريقة الرقبية بحسب 


a r € 


Whitesides t. 


Whitesides-Kelly cervical t. 


Wick catheter t. 
Williams-Haddad t. 


يقة ويلسون Wilson t.‏ 
فة شيت کار الظتبو تت Wilson-Jacobs tibial‏ 
بحسب وب يلسو نجا کو ر fracture fixation t.‏ 
طر م الكت بحب Wilson-McKeever‏ 
وو ر 


shoulder t. 


Windson-Insall- Vince 


ويندمن دانسال اف grafting t.‏ 
طريقة وینو جراد Winograd t.‏ 
ية اتراق الفقار بحسب Winter‏ 

spondylolisthesis t. ˆ وينتر‎ 


wire removal t. 


تزع السلك 


يقة إزالة الوتّر بحسب ویرث Wirth-Jager tendon t.‏ 


جاجر 
طر ية و دوارد Woodward t.‏ 
رة زنک ل Zancolli t.‏ 


طريقة إعادة المسلك بحسب 
rs‏ 
طريقة زاريكزني 


طريقة الربَاط بحسب زاريٽز- 


Zancolli rerouting t. 


Zariczny t. 


Zarins-Rowe ligament t. 


Zazepen-Gamidov t. 
Zeier transfer t. 
Zielke t. 
Zoellner-Clancy t. 
technology 


نكنولوجيا هة تقييم العمل 


work evaluation systems t. 


(WEST) 
tectora الساقف‎ 
membrane t. الاقف - = الغشاء السقفي‎ 
TED [مختصر]‎ 
thromboembolic disease داء الصمامي خثاري‎ 


جورب الداء الانصمامى الخثاري TED hose‏ 
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Simmonds-Menelaus- 


Haddad t. 
triangulation t. ية التثليث‎ 
triple-wire t. يقة السك الثلائی‎ 
Tullos t. رة 5 ل س‎ 
Turco clubfoot release t. طر يقَة تحر پر حتف القدم‎ 
two-portal t. طريقّة ادخلين‎ 


two-sleeve t. 
two-stage tendon 
grafting t. 
unitunnel t. يقة التفق الأحادي‎ 
ريقة حلزونية لامحبسية‎ 
طريقة فاستاماكي‎ 
- طريفة فيلينو -روزيانو‎ 


unlocking spiral t. 
Vastamaki t. 


Veleanu-Rosianu- 


Ionescu t. ا نیسکو‎ 
Verdan t. يقَة فیردان‎ 


طريقة الكسر بحسب فیدال - Vidal-Ardrey fracture t.‏ 
2 


وري 
يمَة إعادة الاتصال ب بحسب 
رار“ - تیرنر 
ر 24 2 
يقَة الود 5 بحسب فو لو — Vulpius-Compere tendon t.‏ 
ي ° 
کومبر 
طريقة وادسوورٌث 
ا ي Wagner open reduction t.‏ 


Volz-Turner reattachment t. 


Wadsworth t. 


Wagoner cervical t. 


Warner-Farber ankle م تثبيت الكاحل بحسب‎ 
fixation t. َ وارثر قازر‎ 
Watkins fusion t. تحشت واتکنز‎ a 


Watson t. 
ية واطسون -شاین‎ 
اربق الأغرمة اترو بحسب‎ 


Watson-Cheyne t. 


Weaver-Dunn 


ور د دان acromioclavicular t.‏ 
طريف يقَة ور ویبر- -برول نر - فر و 9 ت Weber-Brunner-Freuler-‏ 
بوتزی ي Boitzy t.‏ 
طر َد الإسلاك بالر Weber-Vasey‏ 
والامتصَاص بحسب ویبر - traction-absorption‏ 
قاري wiring t.‏ 


Weckesser t. 


يقة وكسر 


طريقة فینشاتین بونسیتی Weinstein-Ponseti t.‏ 


مرٴصاف لف الق 
مرصاف لَقَمة الفخذ 
مرصاف طروق 

مرصاف مور 

مرْصاف بدریال 

مرٴْصاف البدلة 

مرْصاف عصوي 

مرصاف بدلة امرف بحسب 


60 ال 
ظَاهرة ا جوف القت 
سلك التطويق الُوقّت 
إحكام البدلّة لوقت 
صدغي فكي 
القصل الفكي الصدغي 
خلع القصل الفکي الصدغي 
متلازمة مه لقصل الفکي الصذغي 
مشبات 
ايلام 
٠‏ يلام عظمي 
إيلام الزاوية الضلعية الفقارية 
ايلام خط لقصل a.‏ 
ايلام لفافي عضي 
الام بالقرع 
يلام العماد 
يلام نقطي 
يلام ارتدادي 


نقطة الام 


و 


التهاب الوتر 


acetabular cup t. 

femoral condylar t. 

malleable t. 

Moore t. 

Pedrialle t. 

prosthesis t. 

rod t. 

Stevens-Street elbow 

prosthesis t. 

templating t. 

tibial track t. 

transparent t. 
templating 

t. roentgenogram 

t. template 
Temple University 

T. U. nail 

T. U. plate 
temporal dispersion 
temporalis fascia flap 
temporary 

t. cavity phenomenon 

t. cerclage wire 

t. prosthetic fitting 
temporomandibular 

t. joint (TMJ) 

t. joint dislocation 

t. joint syndrome 
tenaculum 
tenderness 


bony t. 


costovertebral angle t. 


joint line t. 
myofascial t. 
percussion t. 
pillar t. 
point t. 
rebound t. 

tender point (TeP) 


tendinitis, tendonitis 


بنطال الداء الالصمامي الخثاري 


2 


تَخطيط صدى القلب عبر الّريء 


3۰ 
چ ٥‏ رن 


7 3° 


دل وة لي الورقات 
ضماد تيجادرم 
راف نمی 


ےے 2 


TTT کلاس‎ 


ےب س 


تصأّب الأصابع ٠‏ وس 
الشعیرآت (كرست) 


ا ب و 


ا 
سار كومة فظم چ متو E‏ 


اترات 
وے او 
مسر الرواميز تلي كابتشن 
جهيرة التنبيه | الگهرباتيٴَ 
تید تیلیکتر وتيك 
ر ەر 


جهاز التنيه الكهرباتي 


قضيب نقوي للتنظير عن بعد 
مسمار التنظير عن بعد 


رک ت 


طاولة عمليّات تيلوس لتجبير 
السور 


ا 


رغوة تيمبر 

درجة ت ارا 
درجة حرارة البدن 
فارق درجة الحرارة 


طمبر- فوم 


مرٴصاف (مراصیف) 
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TED stockings 
TEE 
transesophageal 
echocardiography 
Teflon 
T.cannula 
T.tri-leaflet prosthesis 
Tegaderm dressing 
Tegtmeier elevator 
telangiectasia 
calcinosis, Raynaud, 
esophageal, sclerodactyly, 
t. (CREST) 
telangiectasia-ataxia 


telangiectatic osteosarcoma 


TeleCaption decoder 
Telectronic electrical 

stimulation device 
Telectronics electrical 

stimulation apparatus 
telescopic rod 
telescoping 

t. medullary rod 

t. nail 
telethermography 
telethermometer 
Telfa 

T. dressing 

T. gauze 

T. gauze dressing 


Telos fracture table 


Temper 

T. foam 
temperature 

body t. 

t. differential (TD) 
Temper-Foam 


template 


وتر المشرة لإبهام اليد 
وتر القصيرة ةلقربة ة لإبهام الد 
وتر ا عمیق 
تقديم وتري 
وتر التلبيت 
وتر وتر الظنبوب الآمَامي 
وتر واي 
توهین الوتّر 
انسحال الوتّر 


وتر ذات الرأسين 


وتر ذات الرأسين العضدية 
وتر ذات الرأسين E‏ 


وتر ذات الرأسين 
وتر العضدية 


م کر 


وت الضفرة العضدية 
3o3‏ 


وترالعفدية الكمرية 
وآرالكعبربة القصيرة الباسطة 
للرسغ 


و20 ت 


وترالکعبریة الطويلة الباسطة 


وتر الباسطة المشترك 
الور النضّم (منجل الإربية) 
وتر باسطة الأصآبع 


وتر مغنية ة الأصآبع 
ور العضلة الباسطة للخ 
اضطرآب ور 


وتر الكعيرية الباسطة ارخ 


وتر الكعبري ية ة القصيرة الباسطة 
للرسغ 


ر الكعبري ية ة الود يلة الباسطة 
للرسغ 


adductor pollicis t. 


adductor pollicis brevis t. 


adherent profundus t. 
t. advancement 
anchoring t. 
anterior tibial t. 
aponeurotic t. 
attenuation of t. 
attrition of t. 
biceps t. 

biceps brachialis t. 
biceps brachii t. 
biceps femoris t. 
bicipital t. 
brachialis t. 
brachial plexus t. 
brachioradialis t. 
calcaneal t. 


carpi radialis brevis t. 


carpi radialis longus t. 


t. centralization 

common t. 

common extensor t. 

conjoined t. 

digital extensor t. 

digital flexor t. 

digiti quinti proprius t. 

t. disorder 

t. displacement 

EHLt. 

elbow extensor t. 

t. excursion 

extensor t. 

extensor carpi radialis t. 

extensor carpi radialis 
brevis t. 

extensor carpi radialis 


longus t. 


g2 


التهاب اچ 
التهاب وتر ذات الرأسين 
التهاب وتر ذات الرسين 


تهاب الور الكلسي 


چ ° 


لتهاب وتر الشنية للأصابع 
التهاب الوتر تحت الرضفة 
تهاب وتر الرضتلة 
تهاب وتر حول الرضقة 

| ك 2 u‏ 
التهاب وتر الكمة المدورة 
التهاب وتر الغشاتبّة الصف 


التهاب وتر باسطة المعصّم الرنديّة 


التهاب وتر باسطة لصم 


الوعائي 
ا 


ودر 


ص ت 


الواصل الوترية 


وتر (ج : آوتار) 


ميكانيكية ودر العرقوب 


وتر عقبي 


وتر 


وتر البعدة-وتر مبعد 

وتر اليل انمت 

وتر المبعدة لإصبع القدم 

وتر القصيرة البعدة لانهام الد 
وتر الطويلة البعدة لانهام الد 


وتر مول ثانوي 
العرقُوب 


goو‎ 


تطويل العرقوب 


وتر ار 
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Achilles t. 
biceps t. 
bicipital t. 
calcific t. 

de Quervain t. 
digital flexor t. 
infrapatellar t. 
patellar t. 
peripatellar t. 


radial wrist extensor t. 


rotator cuff t. 
semimembranosus t. 
ulnar wrist extensor t. 
wrist extensor t. 
wrist flexor t. 
tendinosis 
angiofibroblastic 
hyperplasia t. 
medial tennis elbow t. 
tendinous 
t. attachment 
t. fiber 
tendinum 
juncturae t. 
tendo 
t. Achillis mechanism 
t. calcaneus 
tendon 
abductor t. 
abductor digiti quinti t. 
abductor hallucis t. 
abductor pollicis brevis t. 


abductor pollicis longus t. 


accessory communicating t. 


Achilles t. 

t. Achilles lengthening 
(TAL) 

adductor t. 


adductor hallucis t. 


اا 
ل 


وت رآلرأس الطويل لذات الرأسيّن 


وتر ارم 
وتر منتصف الرضفة 

إبرة الوتر 

وتر الُسدة الغائرة 

رر الرسية الطريلة 

ممرار الوتّر ٠‏ 

رت رارک 

الرر سني راع اروس 


ےو ور ې اوو 
وتر رباعية الرؤوس 
رہ ۶ ن e Ken a‏ 


منْعکَس وٽّري 


وا ا 
ا ف 
غمد الوتر 
تلاق الور 
بے وه 4 
مسلات الور (أداة جراحية فى 
جراحة الأوعية) 


infraspinatus t. 


interosseOous t. 


t. interposition arthroplasty 


t. lengthening 
long head biceps t. 
lumbrical t. 
midpatellar t. 

t. needle 

obturator internus t. 
palmaris longus t. 
t. passer 

patellar t. 
patelloquadriceps t. 
peroneal t. 
peroneus brevis t. 
peroneus longus t. 
peroneus tertius t. 
plantaris t. 
popliteal t. 
popliteus t. 
posterior tibial t. 
profundus t. 
pronator teres t. 
proprius t. 

t. prosthesis 
quadriceps t. 
rectus femoris t. 

t. reflex 

t. release 

t. repair 

t. rod 

t. rupture 


sartorius t. 


semimembranosus t. 


semitendinosus t. 
t. sheath 

slip of t. 
snapping t. 


t. stripper 
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وتر الرندية الباسطة للرسغ extensor carpi ulnaris t.‏ 
ا 


وتر الباسطة لنم 


extensor digiti minimi t. 


extensor digiti quinti t. 


وتر الكعير ت القصيرة الباسطة extensor digitorum‏ 
للأصابع : brevis t.‏ 


extensor digitorum وتر الباسطة الأصلة للأصابع‎ 
communis t. 

extensor digitorum longus t. وتر الباسطة الطويلة للأصابع‎ 

وتر الباسطة الطويلة لإنهام 
القدم 

وتر الباسطة الخصو صة للسابة extensor indicis proprius t.‏ 

وتر الباسطة القصيرة لإبهام اليد 

وتر الباسطة الطويلة لإبهام الد 

وتر الباسطة الصيرة 

وتر الي 

وار اتی انکر لر 

SEE 

وتر الثنية الأصلية للأصابع 


extensor hallucis longus t. 


extensor pollicis brevis t. 

extensor pollicis longus t. 

extensor quinti t. 

flexor t. 

flexor carpi radialis t. 

flexor carpi ulnaris t. 

flexor digitorum 
communis t. 

وتر الشتية العميقة للأصابع 


flexor digitorum longus t. 

flexor digitorum 
profundus t. 

وتر الثتية السطحية للأصابع 


flexor digitorum sublimis t. 

flexor digitorum 
superficialis t. 

وتر الثنية لإبهام القدم 

وتر الثنية القصيرة لإبهام القَدم 

وتر التية الطويلة لهام القدم 

وتر اأشية القصيرة لهام الد 

وتر الشنية الطويلة لإبهام اليد 

وتر اة اة ˆ 

ور ية الست 


مرا 


رمتل الاق 


flexor hallucis t. 

flexor hallucis brevis t. 
flexor hallucis longus t. 
flexor pollicis brevis t. 
flexor pollicis longus t. 
flexor profundus t. 
flexor sublimis t. 


gastrocnemius t. 


Golgi t. وتر جولجی‎ 
gracilis t. وتر الناحلة‎ 
t. graft (TO) وی‎ 

hamstring t. وتر الأبض‎ 
hilus of t. نقير الوتّر‎ 
iliopsoas t. وتر حرقفي قطني‎ 


عقر اع 0 قر ر 


وتر تحت الر ضفة infrapatellar t.‏ 


إصبع قدم لاعبي التنس 
خياطة الوتر (بالعَظم) 
خحماطة الور بالشريط الركفي 
الظتبوبي بحسب آندرُوز َ 


خياطة وتر الربَاط القخذي 
الظتبوبی الأَمامى الو حش 
اطا التي" 
اير حياط الور بالعظلم 
خياطة الور بالعظم بحسب 
إیکجرر 

خباطة الور بالشربط ا لر 


آلظبوبي بحسب إليسون 


N 
خياطة الور بالربَاط القخذي‎ 


کی 
خياطة الوتر بالشريط الحرقفي 
خياطة الور بين السلاميات 
خياطة الور بشکّل مَس المفتاح 
خياطة الوتر بشكإ ثقب المفتاح 
خياطة الور بحسب ماكنتوش 
بحسب ماکنتوش ˆ 
با رر بالتررط 921 
الظنبوبي بحسب ماكنتوش 
خياطة الوتر بشكل مسكة المغتاح 
بحسب موبیرج 
خياطة الور بالراط القخذي 
الوت الهامي الوب 
بحسب میولر 
خياطة الور بحسب نوروود 
خياطة الوتر بالشريط الحرقفي 
الظنبوبي بحسب نوروود 
خماطة الور اللاي بحسب 
و 4 NE ٍ oro‏ 
بري -اوبراين - هو جسون 
خياطة وتر الوترية النصف 
خياطة الوتّر السطحى 


t. toe 
tenodesis 


Andrews iliotibial band t. 


Andrews lateral t. 


anterolateral femorotibial 
ligament t. 

calcaneal t. 

t. effect 


Eggers t. 


Ellison iliotibial band t. 


extensor t. 


femorotibial ligament t. 


Fowler t. 


iliotibial band t. 


interphalangeal t. 
key-grip t. 
keyhole t. 
MacIntosh t. 
MacIntosh 
extraarticular t. 


MacIntosh iliotibial band t. 


Moberg key-grip t. 


Mueller anterolateral 


femorotibial ligament t. 


Norwood t. 


Norwood iliotibial band t. 


Perry-O’ Brien-Hodgson 
triple t. 
semitendinosus t. 


sublimis t. 


وتر سطحي 

وتر تحت الكتف 
استبدال الور 
وار اللي 
وتر قوق الشوكية 
وتر باسطة الإبهام 


٥3 رہ‎ 


وتر مثنية الإبهام 


وار ولي 

ور الظوية الأنامية 

وترالظنويبة افيه 

a 


ك 

ثل الور 

إفحام الوتر 

کے کک وو 

وتر ثلائية الرؤوس 

روو ےت وو رو 
وتر تلائية الرؤوس العضدية 


وتر باسطة الخصم 


sublimis t. 
subscapularis t. 

t. substitution 
superficialis t. 
supraspinatus t. 
thumb extensor t. 
thumb flexor t. 
tibial t. 


tibialis anterior t. 


tibialis posterior t. 


toe extensor t. 

t. transfer 

t. transposition 
triceps t. 

triceps brachii t. 
t. tucker 

t. tunneler 


wrist extensor t. 


تطَوب تلوت ذآات الرأسين بشکل . Z-lengthening of biceps t‏ 


حرف Z‏ 
مستد الوتر 
المستد الرذ ضفو للوتر 


٥ے‏ و ر 


مستد قوق اللَقَمة 


امستدالرضفي للوتر قوق اللقمة 


طعم خيفي وري عَظمي 
مقط جل الوتّر 


تهاب الوتّر 


مُرتکزالوّر على العظم 


مقط تنفيق الوتر 

تعليق الور (في عمليّات الترميم) 
تعليق الور بحسب هيبْس 
تعلیق الور بحسب جونز 

التهاب الوتر والغمد 

تنس 

2 مرفق لاعبي التنس 
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tendon-bearing 


patellar t.-b. (PTB) 


tendon-bearing- 
supracondylar 


patella t.-b.-s. 


tendon-bone allograft 


tendon-braiding forceps 


tendonitis (var. of 


tendinitis) 


tendon-to-bone attachment 


tendon-tunneling forceps 


tendosuspension 

Hibbs t. 

Jones t. 
tendovaginitis 
tennis 

t. elbow splint 

t. elbow test 

t. heel 


t. leg 


ا 
فیلینو -روزیانو -أونسکو 
بضع الوتر الرأبي بشكل z‏ 


و 


التهاب الوتر والغمد 


التهاب الوتر والغمد الالتهابي 


ر 
2 


[مختصر] 
به مب كبري تبر 
آلحلد 


ص 


اختبار تانسيلون (في الوهن 
العضلي الوَحيّم) 


اختبار تانسيلون للوهن العضَلي 


وحم 


مدكاك شريط التوتر السلكي 
ية الإسلاك بشريط آلتوتّر 

الور الحفظي الرباطي 

قوة التوتير ٠َ‏ 


م ° 


وحدة تنبيه العصب الكهربائي 


Veleanu-Rosianu- 
Ionescu adductor t. 
Z-plasty t. 
tenovaginitis 
inflammatory t. 
tenoxicam 
TENS 
transcutaneous electrical 
nerve stimulation 


TENS unit 


tensile 
t. force 
t. strain 
t. strength 
t. StrESS 
Tensilon 


T. test 


T. test for myasthenia 
gravis 
tensing test 
tensiometry 
tension 
t. band 
t. band fixation 
t. band plate 
t. band plating 
t. band technique 
t. band wire 
t. band wire tamp 
t. band wiring technique 
capsular-ligamentous t. 
t. force 
t. fracture 
graft t. 
T'. Isometer 
t. loading 
neural t. 


oxygen t. 


خياطة الوتر اللاي 
حياطة الور بسب وسین 
صورةالوتر أ ١‏ 
إطلاق الوتر 
نقرس الوتر 
فيمة الوتر 
استبتاء برب الوتّر 
فطع غمد الوتر » بضع غمد الوتر 
قطع غمد الوتر الظهراني 
ا 
متعلق بزليل الوتّر 
ورم الخلايا العملاقة في زكيل الوتر 
الغمد الزليلي للوتّر ٠‏ 
اناباغ وتر 
التهاب غمد وتر ذات الرأسين 
التهاب عمد الور الي 
التهاب عمد وتر ية الطويلة 
لإبهام القدم ٠ ١‏ 
التهاب غمد الور اضبق 
التهاب عمد الوتر الشني القيحي 
التهاب عمد الوترالسلي ٠‏ 
لتهاب عد الور الشظوي 
1 


2 E A 
بضع وتر الكتف بحسب برون‎ 


بضع ورالاسطة 
بضع الوتر النزلق الركزي 
بحسب قاولر 


سکن بضع الور 

علاراتصل اللي 
السلا 

بضع الوتر عبرال جلد 

شح الرآر اراق صف اقرح 

بضع الوترالَنْرق ˆ 


0و ت 


بضع وتر الظنبوبية الخلفية عبر 
الجلد 


بضع الوتر الستعرّض 
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triple t. 
Westin t. 
tenography 

tenolysis 
tenontagra 


tenontophyma 


tenoplastic reconstruction 


tenosynovectomy 
dorsal t. 
flexor t. 
tenosynovial 
t. giant cell tumor 
t. sheath 
tenosynovitis 
bicipital t. 
flexor t. 


flexor hallucis longus t. 


stenosing t. 
suppurative flexor t. 
tuberculous t. 


tuberculous peroneal t. 


tenotomized 
tenotomy 
adductor t. 
Braun t. 
Braun shoulder t. 
extensor t. 


Fowler central slip t. 


t. knife 

t. of metatarsophalangeal 
joint 

percutaneous t. 

semiopen sliding t. 

sliding t. 

subcutaneous tibialis 
posterior t. 


transverse t. 


علامة تیر ي ۴ ماس Terry Thomas sign‏ 
مغناطیس تسلا Tesla magnet‏ 
اختبار test‏ 
احتبار التبعيد abduction t.‏ 
اختبار التبعيد مع الدورآن abduction external‏ 
للا ج rotation t.‏ 


abduction stress t. 


اختبار الإجهاد بالتنْعيد 
اختبارالاکوردیون ˆ 
اختبار عصر العرقُوب 
اختبار العرقُوب 

ومو 


زمن روي اسن الجڙئي 


thromboplastin time t. الف‎ 


accordion t. 
Achilles squeeze t. 
Achilles tendon t. 


activated partial 


(APTTD) 
active bending t. اختبار الحنی الفعّال‎ 
Adam t. اختبار آدم‎ 
Adams t. اختبار آدامز‎ 
Adams forward-bending |. wz اختبار الانحتاء ا‎ 
آدامز‎ 


اختبار ديس (إعطاء طعام دة 24 Addis t.‏ 
ساعة تم قياس كَافة البول) 

اختبار التقريب 

اختبار الإجهاد بالتقّريب 


adduction t. 


adduction stress t. 


اختبار أدسون (لتلازمة مخرج Adson t.‏ 
ال 

اختبار آلين (لكشف الغلوكوز في Allen t.‏ 
الول 

Alli t. اختبار الى‎ 

ALRIt. ALRÎ ر‎ 


ankle dorsiflexion t. 


الانثتاء الظهر اني للکاحل 
ختبار منعکس د فضة ة الكاحل 

اختبار الدرج الآمَامي 

اختبار الدج الأمَامي الدوار 

اختبار الإجهاد الآمامى احلفى 

اختبار الضد الاد للنواة ٠‏ 


ankle jerk reflex t. 
anterior drawer t. (ADT) 
anterior rotary drawer t. 
anteroposterior stress t. 


antinuclear antibody t. 


اختبار السندان (الطرق على anvil t.‏ 
متطفة من الجسم يسبب الام في 
لمنطقة المريضة) 

اختبار بلي (لتحدید شد إصابة Apley t.‏ 


الركبة) 
اختبار الاأضعَاط بحسب أبلى 


Apley compression t. 


س 


شداد 


شاد کبلی 
کک دیور 


a‏ الور : اوري 
عصبي لاٿوڌري بحسب 


العضلة الوترة للفافة 
سديلة العضلة الوت لأا 


متلازمة العضلة الموترة للّفا 
العريضة 
سديلة الموثرة للَمافة 


کی کی ی 


متلازمة ة السديلة الور للق رَه لف 
العريضة 
تانس باك 
إطار فتيلي 
مختصر ] 
نقطة عضة 


ور 


مدور 
الكابة المدورة الأمامحة 
4 باط الدور ٠‏ 

ل اة ال الكبيرة 

الكابة الدورة 

نهائي ۽ » مطرآفي 
جهيزة ة مطرافية 
راس نهائي 


دور الكمون النهائي 


منطقة الوحدة المحركة 
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residual t. 
tension-band wiring 
tensioner 

cable t. 

Dwyer t. 

Kirschner wire t. 
tension-free 


t.-f. Millesi nerve graft 


t.-f. nerve graft 
tensor 
t. fasciae latae (TFL) 


t. fasciae latae muscle flap 


t. fasciae latae syndrome 


t. fascia femoris flap 


t. fascia lata syndrome 


TENS-Pac 
tent frame 
TeP 
tender point 
teres 
anterior pronator t. 
ligamentum t. 
t. major muscle 
pronator t. (PT) 
terminal 
t. device (TD) 
t. head 
t. latency 
t. overgrowth 
t. Syme procedure 
terminale 
ossiculum t. 
terrae 
Mycobacterium t. 
territory 


motor unit t. 


اختبار الانزلآق الو حشى الرقبى 


اختبار شادوك 

اختبار شان (لتحرٌي کسر عنق 
القخن) 

اتن للصدر 


اختبار خي مربع (في الإحصاء 
الجيوي) 

اختبار الصقع 

اجار اروا ادي 

اختبار رفع الضغط بالّبرد 

اختبار الإحصار بحسب کوان 

a 
ّ کوان‎ 

اختبار مهمة کومبات 

اختبار الصَغط (الالضعَاط) 

اختبار سرعة التوصيل 

اختبار التخليط 

اختبار رفع الساق الستقيمة 
امَابلة 

الاختبار الضلعي الترفّوي 

اخحتبار الخلازمة الضالة 
الترفوية ٠١‏ 

اختبار السعال 

اختبار کوزن 

احتبار کرام 

اختبار ذراع التدوير 

اختبار البراعة بالقطع الصغيرة 
بحس ٤ a‏ 

اختبار العبور (التعابر) 

اختبار سیبکس 

اختبار دي کلين 

اختبار استجابة الإص 
یی ا اثيم للمضادات 
الحيوية) 

اختبار احير القرصي في التقبّل 
حى 

انار الافتراق 

اختبار الدوبلر الثنائي الاتجاه 


م کرای 


cervical sidegliding t. 
Chaddock t. 


Chiene t. 


chin-to-chest t. 


Chi-square t. 


clunk t. 
coccidioidin skin t. 
cold-pressor t. 
Coleman block t. 


Coleman lateral block t. 


Combat Task t. 

compression t. 

conduction velocity t. 

confusion t. 

contralateral straight leg 
raising t. 

costoclavicular t. 

costoclavicular 
syndrome t. 

cough t. 

Cozen t. 

Cram t. 

crank t. 

Crawford small parts 
dexterity t. 

CrOSSOVETY t. 

Cybex t. 

De Kleyn t. 

digital response t. 


disk diffusion t. 


disk space saline 
acceptance t. 

distraction t. 

Doppler bidirectional t. 


Downey object 
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اختبار الافتراق بحسب أبلي 

اختبار السحل بحسب آنلي 

اختبار الفهم (التَوَّجُس) 

اختبار التقويس 

اختبار الضغط المحوري 

اختبّار ا لحمل المحوري 

اختبار پانسشکي (لتحري وجود 
إصابة عصبية هرمية) 

اختبار النهز أمتاورة للشعور 


بعضو أو بكتلة نسيج في سائل) 


بار بیري سلدنا لبم رة 
ري 
اختبار بختريف (مد الساقين معاً 
N‏ 
اختبار المَصة 1 
اختبار ذات الرأسين 
اختبار منعكس النَضة ذات 
الرأسين 
اختبار بیودکس 
احتبار الاحصار 
اختبار الوثب النزلي 
اختبار وتر القَوس 
اختبار السوار (في التهاب 
الَقَصل آلروماتويدي) 
اختبار تور الضفيرة العضدية 
اختبار براجارد ˆ 1 
اختبار بريطاني 
اختبار تراص البروسيلة 

2 a E e 
اختبار برودزينسکي‎ 
اختبار الفرشاة‎ 


ت 


اختبار کالواي 
اختبار الالضعاط الرسغى 


Apley distraction t. 
Apley grinding t. 
apprehension t. 
arch-up t. 

axial compression t. 
axial load t. 


Babinski t. 


ballottement t. 


Barlow t. 
Barlow provacative t. 
Beals t. 


Bechterew t. 


Beery T. for Visual-Motor 


Integration 


Bekhterev t. 


bench t. 
biceps t. 


biceps jerk reflex t. 


Biodex t. 
block t. 
bounce home t. 
bowstring t. 


bracelet t. 


brachial plexus tension t. 
Braggard t. 

British t. 

Brucella agglutination t. 
Brudzinski t. 

brush t. 

Bunnell t. 
Bunnell-Littler t. 

Burn bench t. 

calf squeeze t. 
Callaway t. 


carpal compression t. 


اختبار فنکلشتاین 

اختبار فيش لدقّة الاحتمالات 

اختبار الدرّج -الدوران - التي 

اختبار الدج -الدوران التي 
في ثباتية الركبة 


تصوير النحَاع بوضعية الكَنْي 
اختبار التَقّر 

اختبار التموج 

اختبار بصبّغ الفلورسين 
اختبار الحربوز الأرجي التألقي 
اختبار موضعة القدم 

احتبار الضعَاط الثقبة 

احتبار اضعَاط الثقبة 

اختبار بسط الذراع 

اختبار فورنيه فحص الرَتح 
فى أثناء المشى) 

` FRD lal 

اختبار الُرتکز 

اختبار جائزلن 

احتبّار جَالّت 

اختبّار جالیازي 

اختبار جورزج 

اختبّار جیلت 

اختبار المشية بحسب جيلت 
اختبار توتير الألوية العظْمى 
اختبار مرق لاعب الجولف 


و 0و 


اخحتاز الحص رحسب جوردون 


اختبار الناحلة 

اختبار ا لجهد المدرج 
ختبار السحْب بال جاذبية 

اختبار الإجهاد با لجاذبية 

اختبار التكشيرة 

اختبار السحل (الطحن) 

اختبار مسطرة هاملتون (في 
حلع الكتف) ٠َ‏ 

اختبار هوتانت 

اخحتبار العقب _الأخْمَص 

اختبار العقب إلى الذقن 

اختبار هلقّت 


مز چ 


Finkelstein t. 

Fisher exact t. 
flexion-rotation-drawer t. 
flexion-rotation-drawer 


knee instability t. 


flexion spinal radiography t. 


flip t. 

fluctuation t. 

fluorescein dye t. 

fluoroallergosorbent t. 
(FAST) 

foot placement t. 

foramen compression t. 

foraminal compression t. 

forearm supination t. 


Fournier t. 


FRDt. 
fulcrum t. 
Gaenslen t. 
Galant t. 
Galeazzi t. 
George t. 
Gillet t. 


Gillet marching t. 


gluteus maximus tensing t. 


golfer’s elbow t. 

Gordon squeeze t. 
gracilis t. 

graded exercise t. (GXT) 
gravity drawer t. 

gravity stress t. 

grimace t. 

grinding t. 


Hamilton ruler t. 


Hautant t. 
heel-palm t. 
heel-to-shin t. 
Helfet t. 
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د ونی recognition t.‏ 
اختبار تمییز القوام بحسب داونی Downey texture‏ 


discrimination t. 


اختبار الدزج drawer t.‏ 
اختبار القطرة- الذراع drop-arm t.‏ 


dual photon densitometry t. 


اختبار قياس كناف الفوتون 


ادوج 
اختبارمشية البطّة duck waddle t.‏ 
اختبار دوجاشن Dugas t.‏ 
اختبار المستقيمة الکو به بحسب Duncan prone rectus t.‏ 
دنکان ٠‏ 
اختبار الاأضخَاط الرس Durkan carpal‏ 
لڏورکان compression t.‏ 
اخحتبار دفوراك Dvorak t.‏ 
اختبار إِدن Eden t.‏ 


elbow flexion t. 


اختبار كني المرقق 

اختبار منعكس نفضة المرقق 
احتبار إیلی َ Ely t.‏ 
اتبا الإجهاد بالشتف 
اختبار لبط والتدوير 
اختبار الإجهاد بالتبعيد مع 


ر 


elbow jerk reflex t. 


eversion stress t. 
extension-rotation t. 
external rotation-abduction 


stress t. (EAST) 


و 


مر 


اختبار احج مع الدورآن 
الخارجی 
اختبار الأتفحَاخ الخارجي 


external rotation- 
recurvatum t. 


extrinsic entrapment t. 


اختبار قابيري (في مفقاصل fabere t.‏ 
الحَوْض) 

fadir t. اختبار فادیر‎ 

Fairbanks apprehension |. 5il اختبار الفهم تحب‎ 

اختبار فافورت فیدر Favort-Feder t.‏ 

اختبار خلع الكتف بحسب Feagin shoulder‏ 
فیجین dislocation t.‏ 


femoral nerve stretch t. 


اختبار تمطيط العَصَب القخذي 

احتبار جَرالعَصّب القخذي َ 

اختباربشگل 8 ` 

اختبار بشکل 4 

اختبار ذری الأصابع «(لأنامل ( 
إلى الارض 

اختبار الإصبَّع -الأنف (لاختبار 


3 


فدرة تنسيق الح ركات) 


femoral nerve traction t. 
figure-of-eight t. 
figure-of-four t. 


fingertips-to-floor t. 


finger-to-nose t. 


اختبار الحركة بحسب 
ون -زك-وینکات 

اختبار جولي 

احتبار كابلان (لكشف الجلوبولين 
والاألبومين في السّائل الشْحَاعي) 


اختبار رخاوة الركبة 

اختبار کول وکوروف -سمیروف 
(لتحديد جودة الملاءمة 
للمعطيات الإحصاتة) 

اختبار کروسکال-والیز 

اختبار لاشمان 

اختبار لازيج 

احتبار الارتداد بحسب لازيج 

اختبار الريحان الصائر الوحشي 

اشتارالققر بوضعة الالحتاء 

اختبار لويس -بروزيك ˆ 

اختبار عدم استقرار الربَاط 

اختبار اللمس آلخفيف 

اختبًار لوزي 

اختبّار عدم استقرار الركبة 
بحسب لوزي 

اختبار لودینجتون 

اختبار التجعد بحسب لوكيثز 

اختبار البسط القطني 

اختبار التي القطنيّ 

اختبار اللي الوّحشي للقَطّن 

اا ا 


اختبار الدورآن القطتى 
اختبار ماکنتوش ˆ 
اختبار الريحان الصائر الوحشى 


o 


اختبار یو بحسب مان وايتني 


و 


اختبار العضلة اليّدوي 


Johnson-Zuck-Wingate 
motor t. 

Jolly t. 

Kaplan t. 


Kemp t. 

Kernig t. 

Kleiger t. 

knee jerk reflex t. 
knee laxity t. 


Kolmogorov-Smirov t. 


Kruskal-Wallis t. 
Lachman t. 

Lasêgue t. 

Lasêgue rebound t. 
lateral pivot shift t. 
leaning hop t. 
Lewis-Prusik t. 
ligamentous instability t. 
light touch t. 

Losee t. 


Losee knee instability t. 


Ludington t. 

Luekens wrinkle t. 

lumbar extension t. 

lumbar flexion t. 

lumbar lateral flexion t. 

lumbar protective 
mechanism t. 

lumbar rotation t. 

MacIntosh t. 

MacIntosh lateral pivot 

shift t. 

Maigne t. 

Mann-Whitney t. 


Mann-Whitney U t. 


manual muscle t. 
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E ەت‎ 


اختبار هوفمان (لکشف 
التیروزین) 

اختبار هومانس 

اختبار هوفر 

اختبار ا لحجّل (الوثب على قدم 
واحدة) 

اختبار هول 

اختبار هوستون 

اختبار التحجن مع الدورآن 
اتارجي بحسب هوستون 


NO, 


اختبار تقضة الركبة بحسب 


هوستون 


و ل 


اختبار التَفضة بحسب هوستون - 


4 

لوزي 
اختبار الثَنية بحسب هوستون 
احتبار الدرج الخَلفي الوحشي 


بحسب هوستون 
اختبار الدرج ا حلفي الإلْسي 
بحسب هوستون 


اختبار فرط التبعيد 

اختبار متلازمة فرط التبعيد 

اختبار فرط التمديد ١‏ 

اختبار الضعاط ال ففة 

اختبار الارتطام 

اختبار الحركة بحسب إجرام - 
ویشرز- سبیلتز 

احتبار التبيط 

اختبار داخلي 

اختبار الإجّهاد بالاثقلاًب 

اختبار اليود (لكشف النشا) 

اختبار سكن الجيب 

اختبّار جاکوب 

اختبار يانسين (لكشف المرض 
الَمصلي الور کي) 

اختبار یانسین ایور 

اختبار وظيفة اليد لياسين - 


ر3 


الور 


احتبار التفضة 
احتبار التذبذب (العدو) فى 
اکان 


Hoffmann t. 


Homans t. 
Hoover t. 


hop t. 


Houle t. 

Hughston t. 

Hughston external rotation 
recurvatum t. 


Hughston knee jerk t. 


Hughston-Losee jerk t. 


Hughston plica t. 

Hughston posterolateral 
drawer t. 

Hughston posteromedial 
drawer t. 

hyperabduction t. 

hyperabduction syndrome t. 

hyperextension t. 

iliac compression t. 

impingement t. 

Ingram-Withers-Speltz 
motor t. 

inhibition t. 

intrinsic t. 

inversion stress t. 

iodine starch t. 

jack-knife t. 

Jakob t. 


Jansen t. 


Jebsen-Taylor t. 

Jebsen-Taylor hand 
function t. 

jerk t. 

jogging in place t. 


اختبار مسك الرضفة 
اختبار انكماش الرضفة 
اختبار تقر الرضفة 
اختبار باتريك 

ختبار فالین 


ەگ س 


اختبار ني الرسغ لفالين 


اختبار الثهوض (الالتقاط) 
اختبار وخرة الديوس 

اختبار الزيَحان الصائر 
اختبار اة 

اختبار الدزج ا حلفي 

احتبار الدرج للقي الوحشي 
اختبار الريحان الصائر ا حلفي 
ا ES‏ 
اختبّا ر البَسط بالانكباب 
اختبار كني الركبة الكبوبة 
اختبار ني الركبة ا مكبوبة 
اشارا 
اختبار الوظيفة الرئوية 

اختبار النبض واهد 

اختبار الدفع 

اختبار رباعية الرؤوس 
اختبار تقأص رباعية الرؤوس 
اختبار التهاب الفصل 
الروماتويدي 

اختبار التحجن 

اختبار الرَيَحَان الصائر ا معكوس 
اختبار لأزيج العكسي 

اختبار الزيحان الصائر المعكوس 
اختبار رومبیرج (للتمییز بین 
را 
اختبار التمرين قوق الرس 
ا روس 

اختبار دوار 

اختبار الدزج الدوار 

اختبار عدم الاستقرار الدوار 
اختبار الدرج الدوار 

اختبار التحجن الدوار 

اختبار التقبّل المللحي 


patellar apprehension t. 
patellar retraction t. 
patellar tap t. 

Patrick t. 

Perkins t. 

Phalen t. 

Phalen wrist flexion t. 
pick-up t. 

pinprick t. 

pivot-shift t. 

plica t. 

posterior drawer t. 


posterolateral drawer t. 


posteromedial pivot-shift t. 


prone extension t. 

prone knee-bend t. 
prone knee flexion t. 
prone rectus t. 
pulmonary function t. 
pulse status-pull t. 
push-up t. 

quadriceps t. 

quadriceps contraction t. 


RAt. 


recurvatum t. 
reversed pivot-shift t. 
reverse Lasêègue t. 
reverse pivot shift t. 


Romberg t. 


Roos overhead exercise t. 


rotary t. 

rotary drawer t. 
rotary instability t. 
rotation drawer t. 
rotation recurvatum t. 


saline acceptance t. 
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اختبار عود الثقاب 

اختبار مك موراي (لتشخيص 
مرق الغضروف الهلدلي) 
اختبار مینیل . 

ختبار الإصبّع الوسطى 

اختبار الوضعية العسكريّة 
خحتبار ميلز (لمرقق لاعبي التتس) 
احتبار معدل آلتداول لمينيسوتا 


اختبار الضغط با لبط الأحادي 
احتبار مورتون (لآّم الأمْقَاط) 
اختبار نفزيجر (لاضعَاط جذر 


کو بے 


عصبی) 

تار لاو بش تر 
اختبار التوصيل العصبي 

رة رصل لصتي 

اختبار النينهيدرين (لكشف 
نتروجين الحموض الأمينية 
الألفائة) 

اختبار الدرج مع الدورآن والبّني 
و 


اختبار أوبر (لقياس الانكماش في 


اللفافة الفخذية العريضة) 
اختبار شد الرباط القيدي 
امائل ٠‏ 


اختبار التمرين قوق الرس 

اختبار الراحة للأعلى 

اختبار المظلة 

احتبار الحركة التانوية النمعلة 

اختبار انزلاق الرضفة لعل 

اختبار ميل الرضفة القع 

اختبار فيزيولوجي منفعل 
(لافاعل) ٠ ٠‏ 


matchstick t. 


McMurray t. 


Mennell t. 

middle-finger t. 

military posture t. 

Mills t. 

Minnesota Rate of 
Manipulation t. 

monofilament pressure t. 

Morton t. 


Naffziger t. 


Neer impingement t. 


nerve conduction t. (NCT) 


nerve conduction velocity t. 


neuropsychologic t. 


Ninhydrin print t. 


Noyes flexion rotation 
drawer t. 


Ober t. 


oblique retinacular 


ligament tightness t. 


O’Connor finger dexterity t. اختبار براعة الإصبع بحسب‎ 


O’Donoghue t. 
Oppenheim stroke t. 
opposition t. 

Ortolani t. 

overhead exercise t. 
palm-up t. 

parachute t. 

passive accessory motion t. 
passive patellar glide t. 
passive patellar tilt t. 


passive physiological t. 


بحسب سلوكوم 
اختبار رفع الاق الستقيمة 
ختبار رفع الساق الستقيمة مع 


مر ت 


ر ا لحارجي 


ختبار رفع الساق الُستقيمة 


ەر ا 


اختبار القرفصة 

اختبار القرفصاء (في البري بري) 
اختبار النهوض لستاجنارا 
اختبار ستاهيلي 

اختبار هرولة ا 

اختبار الدرْجات في السلم 
اختبار الي بوضعية الوقٌوف 
اختبار جیلت مع الوفُوف 
احتبار الشاء (لليود) 

اختبار المحطة 

اختبار شتاینْمّان 


ورا 


منبه اناري 
اختبارر رفع الساق الستقيمة 


اختبار الإجهاد (الجهد) 
(للوظيفة القلبية الو عاتية) 

اختبار الشد 

اختبار السكتة 

اختبار التشاط العرق 

اتبا 


ەه 0 


اا 
اختبا را لحلوس الطَور ريل بوضعية 
الاستلقاء 


اختبار رفع الساق الُستقيمة 


test t. 
SLR with Bragard t. 
(straight leg raising) 
SLR with external 
rotation t. 


SLR with Kernig t. 


somatosensory t. 


Soto-Hall t. 


Spearman rank-order t. 


Speed t. 

sponge t. 

spring t. 

Spurling t. 

squat t. 

squatting t. 

Stagnara wake-up t. 

Staheli t. 

stair-running t. 

stairs hopple t. 

standing flexion t. 

standing Gillet t. 

starch t. 

station t. 

Steinmann t. 

t. stimulus 

straight leg raising t. 
(SLRT) 


stress t. 


stretch t. 
stroke t. 
sudomotor activity t. 
sulcus t. 


supine iliac gapping t. 


supine long sitting t. 


supine straight leg raising t. 
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ر ٥م‏ 


اختبار الزورقي 

اختبار رفع الرَورَقي 

اختبار قريب الكتف 

اختبار شيرمر (في التهاب 
اال ا اف 

اختبار شوبیر 

اختبار الجذر بوضعيّة الجلوس 

اختبار الدرهم بحسب سدون 

اخحتبار الغيط الأحادي لسيميز - 
وينشتاين ٠‏ 

اختبار ضغط الخبط الأحادي 

بحسب یز د و نتاين 

اختبار شیر (للفیتامین د) 

اختبار الإحصار بحسب شيرمان 

اختبار الریحان ٠‏ 

اختبار تبعيد الكتف 

اختبار حقَض الكتف 

اختبار القشرة 

اختبار القفزة الجانية 

اختبار الضخط الحرقفي 
بالاستلقاء ا لاني 

اختبار سیلفسکوید 

اختبار سیموندز 

اختبار ا لجلوس والوصول 

اختبار الي بوضعية ا لجلوس 

اختبار ا لجذر بوضعيّة ا لجلوس 

اختبار ا لجلوس منتصباً 

احتبار اشّی ست دقائق 

اختبّار ان 

اختبار انزلاق الجلد 

اختبار مقاومة الحلد 


ر 


اختبار سلوكوم في مرق أربطة 
الركبة) 

اختبار الدزج الآمَآمي ب بحست 
سلوکوم 

ر الدرج الي الدوار 


scaphoid t. 
scaphoid lift t. 


scapular approximation t. 


Schirmer t. 


Schober t. 

seated root t. 

Seddon coin t. 

Semmes-Weinstein 
monofilament t. 


Semmes-Weinstein 


monofilament pressure t. 


shear t. 

Sherman block t. 

shift t. 

shoulder abduction t. 

shoulder depression t. 

shuck t. 

side jump t. 

side-lying iliac 
compression t. 

Silfverskiold t. 

Simmonds t. 

sit-and-reach t. 

sitting flexion t. 

sitting root t. 

sit-up t. 

six-minute walk t. 

skin t. 

skin gliding t. 

skin resistance t. 


Slocum t. 


Slocum anterior drawer t. 


Slocum anterior rotary 


drawer t. 


اعبار یخان ا الو حشي Slocum lateral pivot-shift t.‏ 


3 الاستقرار الدوار 


Slocum rotary instability 


اختبًار إجهاد الروّح 


اختبار مجال حركة کامل الجسم Valpar Whole Body Range‏ 


valgus stress t. 


بت فالبر of Motion T.‏ 
اختبار فالسالفا (لاسترواح Valsalva t.‏ 
الصدر) 


اختبار الفحح varus t.‏ 
اختبار إجهاد الفحج varus stress t.‏ 
اختبار آلشريان الفقري 
اختبار الضغط العمردي 
اختبار عتبة الاهتزاز ٠‏ 
اختبار مقياس الاهتزاز 
اختبار عمل العضلة الإرادية 


vertebral artery t. 
vertical compression t. 
vibration threshold t. 
vibrometer t. 


volitional muscle action t. 


اختبار الشعرة بحسب فون فري VonFrey hair t.‏ 
اختبار فوشل َ Voshell t.‏ 
اختبار الابقاظ wake-up t.‏ 
اختبار والكن ون Waldron t.‏ 
اختبار المشى walk t.‏ 
اختبار شا الماء water acceptance t.‏ 
اختبار واطسون Watson t.‏ 
اختبار ویبر Weber t.‏ 


اختبار رفع الساق السليمة 

اختبار البقعة الغربية 

اختبار الدرجات الْعلَّمة والازو اج Wilcoxon matched-pairs‏ 
التصالبة بحسب ولك وكسون 


well-leg raising t. 


Western blot t. 


signed-rank t. 


اختبار ولسنون Wilson t.‏ 
اختبار المسحة wipe t.‏ 
اختبار رایت (للتمنيع اللافاعل) Wright t.‏ 


اختبار رایت-آدسو ن Wright-Adson t.‏ 


wrinkle t. اختبار التجعد‎ 
wrist flexion t. اختبار الرسغ‎ 
Yeager t. اختبار پیجر‎ 
tester احص‎ 
Cybex t. احص یکین‎ 
grip t. احص القَبضة‎ 


احص القَبضة بحسب جامر 


Nicholas manual muscle t. احص العضلة البدوى بحسنت‎ 


نیکولاس 


Jamar grip t. 


اختبار ات testing‏ 


احتبارات الح ركة الفحًالة 


اختبارات الح ركة الفعًالة 


active motion t. (AMT) 


active movement t. 


سم ١ت‏ 


بوضعية الاستلقمًاء 
اختبار اتفحَاخ العَصَب قوق 
الكتف entrapment t.‏ 
اختبار قوق الشوكية 
اخحتبار العرق (للتف الکیسی) sweat t.‏ 
اختبارالمشية الترادفية ٤‏ 
اختبار مرفَق لاعبي التنس 


suprascapular nerve 


supraspinatus t. 


tandem gait t. 


tennis elbow t. 


اختبار تانسيلون (في آلوهن Tensilon t.‏ 
الَعَضَلي الوخيم) 

tensing t. اختبار الوتير‎ 

اختبار وماس (لكشف Thomas t. e:‏ 
حركة الورك) 

اختبار مسون (لمرض السيّلان) Thompson t.‏ 


اختبار ظفر الإبهام (لكشف کشر thumbnail t.‏ 
الرضقة) 

بار الرباط القيدي امسكم 

اختبار اليل (التمييل) tilt-up t.‏ 

اختبار الاضعاط النسيجى 

اار الا لكف مقا 
الشعيرات) 

اختبار الرباط العضدي 
1 ر 

اختبار المطحتة 

اختبار ترندلنبرج (لقصور 
الصمّامات الوريدية) 


tight retinacular ligament t. 


tissue compression t. 


tourniquet t. 


transverse humeral 
ligament t. 
treadmill t. 


Trendelenburg t. 


اختبار منعکس فة نة triceps jerk reflex t.‏ 
الرووس 

اختبار الطبّة الحلدية لثلاثة triceps skinfold t.‏ 
الرؤوس ٠‏ 

اختبار لای کیتوهیدرندین triketohydrindene hydrate t.‏ 
وك 

اختبار القفزة الثلاّة triple-jump t.‏ 

اختبّار تر ومنر Tromner t.‏ 


اختبار الالحتاء الداخلي للجذع 
اختبارالشوكة الرتانة الفحص 


a. 


السمع) 
اختبار مييز النقطتين 
اختبار أندربرجر 
اختبار الوفوف الأحادي الجانب 


اخار لر 


trunk incurvation t. 


tuning fork t. 


two-point discrimination t. 
Underburger t. 
unilateral standing t. 


valgus t. 
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اختبارات الإجهاد 
اختبار ات احيساسئة 
تستوستیرون [هرمون] 


الجلوبولين امناعي للکزاز 
اتقاء کزازي 
تکزز 
e‏ 
لازم ا لحل اليد 
النحَاع الشوكي اليد 
تتراکائین ٠‏ 
رباعي لفات الكالسيوم 
تتراسیکلین (مضاد حيوي) 


كامن الفعل الرباعى الأطوار 


رباعي الأقطاب تاي الجانب 


توقّر 
طريقة توفر 


stress t. 

susceptibility t. 
testosterone 
tetanic contraction 
tetanolysin 
tetanospasmin 
tetanus 

t. immune globulin 

t. prophylaxis 
tetany 
tethered 

t. cord syndrome 

t. spinal cord 
tetracaine 
tetracalcium phosphate 


tetracycline 


tetraphasic action potential 


tetraplegia 
Tetrapolar 
Electro Diagnostic 
Bilateral T. 
Teufel cervical brace 
Teuffer 


T. technique 


تَصلیح الوتر العقبي ب پحسب gîڌفر T. tendo calcaneus repair‏ 


gE 


ي مدي د ف 
خياطة تيفديك 


TEV 
talipes equinovarus 


Tevdek suture 


Texas Scottish Rite Hospital مستشفی تکساس سک تش‎ 


الزاوية الط بوبية القخذية 


[مختصَر] 
الدعام الداني لستاد كسر 


الظتبوبَ ٠‏ 
[مختَصر] 
اركب الليفي الغضروفي اللاي 


اض کرس 


الرَوَابا 
جبيرة الإصبّع بشکل 1 


(TSRB) 
Texon sole 
TFA 
tibiofemoral angle 
TFB-PS 
tibial fracture brace 
proximal support 
TFC 
triangular fibrocartilage 
complex 


T-finger splint 
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اختبارات التقييم القلبي المائي 


اختبارات قیاس روایا حر کات 


الَقصل ˆ 

اختبارآت بیومیکانيكيًة 
اختبارات الضعّطَ 
اختبارات تو كيدية 
اختبارات سیبکس 


اختبارات حسيّة بحسب 


بیسك- کرینتور 

اختبارات ضغط الدم القطعي 
بقاتق الصوت الدوبلري ٠‏ 

اختبارات ديتاميكة 

اختبارات العضلة اليدويّة 

اختبارات التحرك 

الاحتبار الميكانيكي السكوني 
الحور ي العلى العروة 
طراز 810 

اختبارات الح ركة 

اختبارات التصوير بالرّين 
الغناطیسی 

اختبّارات عضلية 

اختبارات اکتناف العَصَب 

اختبارات عصبة 

اختبارات الجهد بحسب أمنترون 

اختبارات ال 

اختبارات التحرك النفعل 

اختبارات الملقَط ٠١‏ 

احتبارات ال ركة بين الفقار 
المتفعلة 


اختبارآت نفسىة زه 
اختبارات المترالازجي 
الإشعاعي 


اس سے 


2 ات مجال کة 
التبادلة 

اختبارات التدوير 

اختبارات التَحرك القطعى 

اختبارات القص” ٠‏ ˆ 

اختبارات القَوّة 


aquatic cardiac evaluation 
and t. (ACET) 


arthrometer t. 


biomechanical t. 
compression t. 
confirmatory t. 
Cybex t. 


Disk-Criminator sensory t. 


Doppler ultrasound 


segmental blood pressure t. 


dynametric t. 

manual muscle t. (MMT) 

mobility t. 

Model 810 axial closed- 
loop hydraulic 
mechanical t. 

motion t. 


MRIt. 


muscle t. (MT) 

nerve involvement t. 

neurological t. 

Omnitron exercise t. 

palpation t. 

passive mobility t. 

pincer t. 

PIVM t. (passive 
intervertebral motion) 

psychologic t. 

radioallergosorbent t. 
(RAST) 

range-of-motion t. 


reciprocal isokinetic t. 


rotation t. 
segmental mobility t. 
shear t. 


strength t. 


تظرية الفقار اللاي ب فصب 
دنن راون 
َظرية الطَاقة ا کی 
نظرية ابيط بحسب مايسل 
نظريّة السيساء اة الأعمدة 
ٹیر -باك َ 
نیرا -باند 
ثیرا باد ماکس 
التمرين الْقَاوم بحسب 
ا 
جهاز المعالحة الَمَّاومة ٹیر انك 


را 
جهاز تأهيل حركة الك 


E 


رک 


تقالة ثیرابایت 
ٹیر -سایزر 
جھاز ٹیرا-سایزر للتمرین 
افيف ˆ 
جھاز ثیرا - سایزر للتمرین 
ا 
و ا 
مداو ¢ معالج 
معالج فيزياتي صناغي 
معالىة ¢ مداواة 


معالحة با لحر كة الساعدة الفعَالة 


علاج بطريقة التيّار التداخلي 
باکدی _والترا کم 


STE 

معالجة مضادة للاختلاج 

معالحة مضادة للخثار 

ي بحزمة الفوتون الذرويّة 
بحسب براج 


t. palmar crease (TPC) 
t. palsy 
t. space 
theory 
Denis Browne three- 
column spine t. 
kinetic energy t. 
Maisel suppression t. 
Neviaser t. 
three-column spine t. 
Thera-Back 
Thera-Band 
T.-B. Max 
T.-B. Max resistive 
exercise 
T.-B. resistive therapy 
system 
Therabite 
T. jaw motion 
rehabilitation system 
T. mobilizer 
Thera-Ciser 


T.-C. light exercise system 


T.-C. therapeutic exercise 
system 
Theragym ball 
therapeutic splint 
therapist 
industrial physical t. (IPT) 
therapy 
active assistive motion t. 
amplitude-summation 
interferential current t. 
(ASICT) 
anticoagulant t. 
anticonvulsant t. 
antithrombotic t. 
Bragg-peak photon- 


beam t. 


3م 
موثّرة اللفافة العريضة 
3ر 


[مختصر] 


طْعم وڌَري 


3م 
e‏ 


[مختصر] 
رأب مقصل الو ر ك ك التام 
ثالیدومید (دراء يسبب شوه 
الأجتَة) 
التاليوم (العنصر الحادي 
والثمانون) 
التاليوم 201 
الثاليوم اشع 201 
تفرد يسة بالتاليوم 
تا ئي القبض 
صَارَة تائة المقبض 
موی جوزي تائي المقبض 
مقوار تائی القَبَّض 
موی اولب تائو ئي المقبّض 


ک ر إعادة التسطيح المخذي 


بحسب اريس ِ 


2 ي 


مقوام الكاحل والقدم اللدين 


بالحرارة 
الرانفة 
ضور الرانقة 
طبه راحية ٤»‏ غضن راحي 
بارزة الرأنفة 
سديلة راحة 


ا 


عضلة الرانفة 
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TFL 

tensor fasciae latae 
TG 

tendon graft 
THA 

total hip arthroplasty 
thalidomide 


thallium 


201 t. 
201 radioisotope t. 
t. scan 
T-handled 
T.-h. hook 
T.-h. nut wrench 
T.-h. reamer 
T.-h. screw wrench 
T.-h. trocar 
T.-h. Zimmer chuck 
Tharies 
T. femoral resurfacing 
component 
T. hip replacement 
T. hip replacement 
prosthesis 
Thatcher 
T. nail 
T. screw 
Theater 
t. ache 


t. sign 


themoplastic ankle-foot 


orthosis 
thenar 

t. atrophy 

t. crease 

t. eminence 

t. flap 


t. muscle 


اختبار مجال الحركة 
e‏ ا اش الحركة 


ww بالمناورة‎ 


E 
لجحة بقل الدم‎ 
تة اللمعالحة الحافظة‎ 


ص ا 


a‏ ورمية 

سال قائ الوت 
منباه ثیراتاتش 7 
م و 
حراري » سحولي 

ر لاا بالخرارة 


ص ت 


إصابة حرارية (حرق) 
ثرٌماباد ٠‏ 
ترمو 
: مقوام روهادور هك ثرمو 
مقوام تبفوم هك د ثرمو 
مزدوجة َة حرارية 
أداة مزدوجة رار 
مزدوجة حرارية دات مانعة 
جهيزة درجة الحرارة الجلدية 


ذأت المزدوجة الحرارية 
مخطط الترارة » مخطط حرار ي 
متَعَلّق بمخطاط الرارة 
ف بتعخطيط الحرارة 
موٴجودات بتخطبط الجرارة 
تخطیط حراري ‏ 

ا 

تخطيط حراري بالبلّورات 

السائلة ٠ ٠‏ 
بلاستيك عطو ب ب بالحرارة 
البدلة الغرسية الفلزية الحرارية 


2 


آلميكانيكية 


لی ا 
لفافة ساخنة/ باردة بحسب 
aa‏ 


د تتخن الغشاء الزليلي 


range of motion t., 

ROM t. 

reflex t. 

spinal manipulative t. 

(SMT) 

steroid t. 

transfusion t. 

trial of conservative t. 

tumor t. 

ultrasound t. 
Theratouch 4.7 stimulator 
thermal 

t. anesthesia 

t. injury 
Thermapad 
Thermo 

T. HK\Rohadur orthotic 

T. HK\Tepefom orthotic 
thermocouple 

t. instrument 


low impedance t. 


t. skin temperature device 


thermogram 

thermographic 
t. examination 
t. finding 

thermography 


infrared t. 


liquid crystal t. (LCT) 


thermolabile plastic 

thermomechanical implant 
metal prosthesis 

thermoplastic 

Thermosport hot/cold 
wrap 


thickened synovial 
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معالئة بالتحطيم 


معالحة محافظة 

معا ة بالکورتیکوستیروید 
معالحة معأئة ˆ 

معا ة بالتنبيه الكهربي 
معالحة كهرببة تفريقبة 
معالجة بالحرمة الإلكترونية 
معالحة بالهواية 

معالحة بالتكميد 


معالحة بالتَيّار ا متداخل الختلف 


التواتر 
معالحة بالحرارة 
معابجة عالية الفولطاج 
معالجحة بالتكميد الحار 
ما بالأكسجين العالي 
الضغط 
فة استنتاجة 


رس 


عة بال رار الرطبة بحسب 


إن قر 
معالة بالأشعة تحت الحمراء 
معالجة تداخلية (بالتصادم) 
معالحة وريدية 


و‌ ا 


معالجة بالجهد اللاحملي 


عالت بالتداول ˆ 

معالحة بالتيّار المكروي 

معالجة حر حركية بال ركة) 

معالحة مهنية 

معالحة فيزيائية خارج المستشفى 

معالجة بالأكسجين 

معالحة بالمضادات الحيوية فى 
ا 

معالحة بالف بحسب بولار 

معابلتة بإطآاق الرضعة 

معالحة تالية للجراحة 

معالحة اتقائة بالضادات الحيوية 


brisement t. 

conservative t. 

corticosteroid t. (CS) 

deliberate t. 

electrical stimulation t. 

electric differential t. (EDIt) 

electron beam t. 

fad t. 

fomentation t. 

frequency-difference 
interferential current t. 
(FDICT) 

heat t. 

high-voltage t. (HVT) 

hot fomentation t. 

hyperbaric oxygen t. 
(HBO) 

inferential t. 


InFerno moist heat t. 


infrared t. 
interferential t. 
intravenous t. 
Kelsey unloading 

exercise t. 
Livingstone t. 
manipulative t. 
microcurrent t. 
motion t. 
occupational t. (OT) 
outpatient physical t. 
oxygen t. 


perioperative antibiotic t. 


physical t. (PT) 
Polar wrap t. 

pool t. 

positional release t. 
postoperative t. 


prophylactic antibiotic t. 


عقب وماس (حذاء خاص 
لاستاد العقب) 


کہ 


2 م 
جبیره رریه ِ توماس 
جبيرة الركبة بحسب توماس 


معلاق توماس کودل 


Ls 


کی ی اک ا 


جبیرة وماس مع مرتکز 


توماس تومبسون ستروب 
ّل بحسب توماس تَومبُسون 
ستروب 
طريقة التَقَّل بحسب تومَاس 
تومیسنون سترواب 
تومبسون 


a SE E 


بدلّة رأب مقصل الورك النصفى 
جهاز بدلّة الورك الداخلبة 


بحسب تومہسول 


T. extrapolated bar graft 


T'. frame 


T. full-ring splint 


T. heel 


. hinged splint 

. knee splint 

. Kodel sling 

. leg splint 

. posterior splint 
. procedure 


. sign 


یہ ی ب ب ب بی ب ب 


. splint with Pearson 
attachment 

T. suspension splint 

T. test 

T. walking brace 

T. walking calipers 
Thomas-Thompson-Straub 


T.-T.-S. transfer 


T.-T.-S. transfer technique 


Thompson 


T. anterolateral approach 


T. anteromedial approach 


T. approach 
T. excision 


T. femoral neck prosthesis 


T. frame 

T. hemiarthroplasty hip 
prosthesis 

T. hip endoprosthesis 


system 


ثخن › ثخانة 
تخانة قشرة الوصل القطنى 
ت دل بصي 
علامة الرضفة التّخينة 
داء ثیمان 


الراوية الفخذية القدمية 


ثينلاين 

ھر 8 
ثیومالات 

ذهب ثيومالات الصوديوم 


ور 


صوديوم الثيوبنتال (مخدر سريع) 


الثْلْث الداتي 


3م 
ا 


[مختصر] 
مقوام ا لجع والورك والركبة 
والقدم والكاحل 

م 

توماس 
ستاد توماس 


ر 


ا 


مقوآم الرقبة الطوقي بحسب 
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membrane 
thickness 
lumbosacral junction 
cortical t. 
thick patella sign 
Thiemann disease 
Thiersch 


T. medium split free graft 


T. thin split free graft 
T. wire 
thigh 
t. corset 
t. cuff 
t. holder 
t. shell 
thigh-foot angle 
Thinline uncovered 
orthotic 
thin osteotome 
thiomalate 
gold sodium t. 
thiopental sodium 
thioridazine 
third 
distal t. (D/3, distal/3) 
middle t. (M/3, middle/3) 
P/3 proximal t. 
proximal t. (proximal/3) 
t. toe 
THKAFO 
trunk-hip-knee-ankle-foot 
orthosis 
Thomas 
T. brace 


T'. cervical collar brace 


T'. classification 
T'. collar 


T'. collar cervical orthosis 


عَصَب صدري 
2 العَصَب الصدري 
متلازمة الخرّج الصدري 
صدرية 

سم السويفة الصدرية 
مر 
جف ندري 
دمج الفقرات الصدرية 
السيساء الصدرية 


خزعة السيساء الصدريّة 
تف اض عن ال ا ۴ 


الصدرية 

كز السيساءالصدرة 
شوه حدابي في السيساء 
الصدرية 

قحس السيساء الصدرية 
مقو کک السيستاء ٣‏ 
قطر سود ٤‏ لسيساء الصدرية 
ا 


شو كة صد ريّة (112 ۵ 11) 
استجدال التواتۍ الشوكية 
للفقرات الصدريّة ˆ 
جالح لاء الضدرة 
والسيساء الصدرية القطنبة 
الفقرات الصدرية 


قل ال يان a‏ ي القطني 
إصابة الْعَصَبِ الصدري القطني 


اء صذري طني ا 


. and thoracolumbar spine 


t. nerve 

t. nerve injury 

t. orthosis (TO) 

t. outlet syndrome (TOS) 
t. pedicle 

t. pedicle marker 

t. plane 

t. scoliosis 


t. spinal fusion 


ج 


. spine (T-spine) 


ج 


. spine biopsy 


t. spine decompression 


t. spine fracture 

t. spine kyphotic 
deformity 

t. spine lordosis 

t. spine orthosis 

t. spine pedicle diameter 

t. spine scoliotic 
deformity 

t. spine (T1 to T12) 


ص 


. spine vertebral 


osteosynthesis 


ج 


surgery 

t. vertebrae 
thoracoabdominal 

t. approach 

t. artery injury 

t. incision 
thoracodorsal 

t. artery transfer 

t. nerve injury 
thoracoepigastric flap 
thoracolumbar 

t. approach 

t. burst fracture 

t. curve 


t. degenerative disease 


0 


ا 


ا ەو 


تومبسول 


E CEE 
تعدیل تومبسون رة دنیس‎ 
براون‎ 
الائی ا فی للکعبرة بحسب‎ 
0 
ئومېسون‎ 
ر‎ E EE 
بدلّة تومبسون‎ 
ہو وو ت‎ 


راب رياعية الرووس بحسب 


ON ea 


طريفة يقة تومبسون لومر 


وو ه 
داء تومسن 
صدور(ف صدر) 


القَتَاة الصدرية 

إصابة القَاة الصدرية 
دمج الوجيه الصدري 
حداب صدري سقلي 


ر 


إصابة صدرية 
متلازمة ادحل الصدري 
سات صدري 


فعس صدري 


8 


ہے 


جر يدوي للصدر 
رضح مجهري للصدر 
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T. hip prosthesis 
T. hip prosthesis forceps 


T'. modification of Denis 
Browne splint 


T'. posterior radial approach 


T. prosthesis 


T. quadricepsplasty 


T. resection 

T. sign 

T. splint 

T'. telescoping V 

osteotomy 

T. test 
Thompson-Epstein 

T.-E. classificaion 

T.-E. classificaion of 

femoral fracture 

Thompson-Henry 

technique 
Thompson-Loomer 

technique 
Thomsen disease 
thoraces (pl. of thorax) 
thoracic 

t. approach 

t. curve 

t. curve scoliosis 


t. duct 


س 


. duct injury 


ج 


. facet fusion 

t. hypokyphosis 
t. injury 

t. inlet syndrome 
t. kyphosis 


t. lordosis 


س 


„ manual traction 


ج 


. microtrauma 


السيساء الصدرية القطنية العجزية 


إيتاق قصل الصدري الكتفي ١‏ 


رم 0 o‏ م ° o‏ 
بضع الصدر » بضع جدار الصدر 

E SEE 
بضع جدار الصدر على الجهة‎ 


20 2£ 


اليسرى 
بضع جدار الصدر على الجهة 
اليمنى 


علامة الشوكة 
8 2 
دورنتوں 

eS 
عارضة ثورنتون‎ 

0 4 8 
مسمار ثورنتون 
اأصفيحة المسمارية بحسب 

2 E 


نورنتول 


استبدال الورك الام 

لولب إسفنجي محلرن 

قفص آلدمج الْحَلرن 

دبوس الدليل الْحلرّن 

دوش محَلرن 

بدلة محَلرَنة 

عود مَحَلرَن 

ادوس الُحَلرّن بحسب 
شتاینمان ˆ 

بدلة احق التيتانيومية الحلرنة 


t. plate 

t. spine 
thoracoscapular 

arthrodesis 
thoracotomy 

t. approach 

left-sided t. 


right-sided t. 


standard t. 
thorax, pl. thoraces 
thorn sign 


Thornton 


ء 
ا 


T. bar 
T. nail 


T. nail plate 


T. plate 

T'. screw 

Thornwald 

T. antral drill 

T. drill 
THR 

total hip replacement 
threaded 

t. cancellous screw 

t. fusion cage 

t. guide pin 

t. pin 

t. prosthesis 

t. rod 


t. Steinmann pin 


t. titanium acetabular 
prosthesis (TTAP) 
t. wire 
threaded-hole-first 
technique 


three-beat clonus 
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کسر صدري قطني 

کسر خلعي صدري قطي 
السب 

الوصل الصدري القطني 

الكشف الجر اي ا 
الصدري القطني ‏ 

جف حدابي صدري قطني 

خذاب صندري قطي ٠‏ 

لولب السوية الصدرية القَطنية 

مأتى صدري قطني خلف َ 
الصفاقَ ٠‏ 

جف صدري قطي 

إصابة الثحَاعَ ال ي القطني 

السيساء الصدربة الفط ˆ 

كشف أمامى للسيساء الصدرية 
القَطة ا 

تخفيف الضخط عن السيساء 
الصدركة القطنة 


نتيجة الافتراق بالثني 
الت ال 
جف السيساء الصدرية القطبة 


ت 


بيت السيساء الصدرية الطب 

استجدال اللّواتى الشركة 
لكفقرات الصدرية القطنية 

تتكس الفقرات الصدرية القطنية 

الطريفة الجراحيّة للقسط الفقاري 
الصدري القطني 
e‏ 


سناد مقوام الوفرف الصدري 


e 
لني والبسط وا لحني الجانبي‎ 
والتدوير الْستَعرّض‎ 


E e.‏ 2 رو 
مقوآم صدري قطني عجزي 
ر 


مقوام صدري قطني عجڙي 


t. fracture 
t. fracture-dislocation 


t. idiopathic scoliosis 


t. junction 

t. junction surgical 
exposure 

t. kyphoscoliosis 

t. kyphosis 


t. pedicle screw 


ر 


. retroperitoneal approach 


t. scoliosis 


س 


. spinal injury 


t. spine 


ر 


. spine anterior exposure 


س 


. spine decompression 


t. spine flexion-distraction  ةıiطقaلl إصابة السيساء الصدردة‎ 


injury 


t. spine fracture-dislocation 


t. spine scoliosis 

t. spine stabilization 

t. spine vertebral 
osteosynthesis 

t. spondylosis 

t. spondylosis surgical 
technique 


t. standing orthosis brace 


t. trauma 
thoracolumbosacral 
t. orthoses-flexion, 
extension, lateral bending, 
and transverse rotation 
(TLSO-FELR) 
t. orthosis 


t. orthosis (TLSO) 


ر ەو ي ا 
مسحوق الثرومبين 


الجحلقاوم الْشبَع بالشرومبين 


Fu 
قلة الصفيحات‎ 
کا س ر‎ 


02 


الكعبرة 


انصمام خثاري 
کون ا لخثرات 
التهاب الوريد الخثاري 


2 
50 


مخثور 

خثار (خثارات) 
خثار الوريد العميق 
ا د 
خثار وريدي عمیق 
ا 
خثار حرقفي فخڏذي 
ا 
ك جو ١‏ 
خثار وریدي 

ثرومبوستات 

لولب ثرونتون 


کامل 
کش گال (بکل معنی الكلمة) 
فطع العظم الأفقي الكامل 
e‏ 
برعبر ارک 
کسر الرّماة 
إنتاج » تغطية » رمي 
وظيفة إنتاجية 
إصابة الرمي 
ساق 
سلاق معدل 
تداول السلاق 
طراز السلاق 
جjl THSP‏ 
ابام (الإصبع الآو) 
e‏ 
بام غائب 
إبهام مقرب 


کر 30 


کسر بینیت في البهام 


thrombin powder 
thrombin-soaked Gelfoam 
thrombocytopenia 
thrombocytopenia-absent 

radius syndrome (TAR 

syndrome) 
thromboembolic disease 

(TED) 
thromboembolism 
thromboembolus 
thrombogenesis 
thrombophlebitis 
thrombosed 
thrombosis 

deep vein t. 

deep venous t. (DVT) 

iliofemoral t. 

t. radial artery 

venous t. 
Thrombostat 
Thronton screw 
through-and-through 

t.-a.-t. fracture 

t.-a.-t. V-shaped horizontal 

osteotomy 

through-knee amputation 
thrower’s fracture 
throwing 

t. function 

t. injury 
thrust 

adjustive t. 

t. manipulation 

pattern of t. 
THSP system 
thumb (1st digit) 

abducted t. 

absent t. 

adducted t. 


Bennett fracture of t. 


ثوب دو ثلاث قطّع 

ساعد بثلاثة عظام 

مفهوم الألوان الثلائة لتصنيف 
الجروح َ 

الأعمدة الثلائة 
إصابة الأعمدة الثلاة فى 
AN‏ 
مفهوم الأعمدة الثلاكة 
السيساء ذات الأعمدة الثلائة 
نظرية الأعمدة الثلاكة 

ُلاڻي الاَبْعاد َ 
تحلیل ثلائی الاأبعاد 

مقط اطع ئي الحافة 

الب لي اي الأضلاع 

مقبّض لاني المَاصل 

مركب تائ قصل 

کسرلاش الأجزاءً 

رة َعَم ذات الأطوار التلاة 


ےت 


تشوه بثلائة مستو بات 
تَلاٹی النقاط 


لخظة الحتاء النقاط اللات 
مشية الارتكاز على النقاط 
اللاث َ 
الب الضَعْط ذو النقاط التلاث 
جهاز الضغط ذو النقاط التّلاث 
و من ثلاثة نقاط 
طَريعة الَدآخل الثلحة 
لای التو ءات 
ا الرأس الثلاثي النتوءات 


4 ° ‌ 


مبعاد مشطى الث 


عتبة اللاكتات 
عب الحماض اللاكتيكي 
منبه عتبي 


2oo 


استقصال الخثرة 


- 737 - 


three-body wear 
three-bone forearm 
Three Color Concept of 
wound classification 
three-column 


t.-c. cervical spine injury 


t.-c. concept 

t.-c. spine 

t.-c. spine theory 
three-dimensional (3-D) 

t.-d. analysis 
three-edge cutting forceps 
three-finger spica cast 
three-jaw chuck 
three-joint complex 
three-part fracture 
three-phase bone scan 
three-plane deformity 
three-point 


t.-p. bending moment 


t.-p. gait 


t.-p. pressure cast 

t.-p. pressure system 

t.-p. skeletal traction 
three-portal technique 
three-prong 

t.-p. headrest 


t.-p. rake retractor 


threshold 
anaerobic t. (AT) 
experimental t. 
lactate t. (LT) 
lactic acidosis t. (LAT) 
pressure t. 
reflex t. 
t. stimulus 


thrombectomy 


هولاند 
ا 
ثیموبنتیل 
الدرقة 
الغضروف الدرقي 
الغدة الدرقة 


الهرمون اطق للموجهة الدرقية 


الثير وكسين 
فلز الغرسة 1-6۸1-4۷" 
کون الحقَّی بحسب تيبّاك 


الظنبوب ج 5 : ظنابیب) 
ضع قشرة ا ب الداني 
الور ب القاصي المتكم 


للظتبوب بحسب 


° 


لأر E‏ الداني 

ربا 

ظتبوب أفْحَج 
ظنابیب 


داء عظمي غضروفي ظنبو ظنبو 


ت 


مشوه 


ر رو وهو 


تسارح ظنبوبي 
موجه ظنبوبي 
يان الظتبوبي 


ا 


و 9 
پہ و ت 


ا باط ال جانبی الظنبوبى 


نبوب کولت 


کی 


T.-H. flag sign 


T.-H. sign 
Thurst plate femoral 
prosthesis 
Thymopentil 
thyroid 
t. cartilage 
t. gland 
thyrotropin-releasing 
hormone 
thyroxine 
Ti-6A1-4V implant metal 
Tibac acetabular 
component 
tibia 
corticotomy of proximal t. 
distal t. 
groove distal t. 
Phemister medial 
approach to t. 
proximal t. 
t. valga 
t. vara 
tibiae 
osteochondrosis 
deformans t. 


tibial 


ج 


. acceleration 


ج 


. aimer 

t. artery 

t. bending fracture 

t. bolt 

t. bone defect regeneration 
t. bone graft 

t. bowing 


t. channel 


ج 


. collateral ligament (TCL) 
t. Collet 


ج 


. component 


عنین اللا ا دالا 
وتاد الإبهام 

استباءً الإنهام 

زت الام 

إبهام قصیر 

انام اتر جين 

الب سنبلي لهام 
اهام راز مرودي 
هام زائد 

اهام ا جرح 

ابام زنادي 

هام تلاي السااَمَيّات 


كوه لهام في الراحة 
اختبار فر الإنهام 
مقَبّض فرص الإبهام 
جهيرة ثومبر ٠‏ 
ثورستون-هولاند 
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bifid t. 

bowler’s t. 

breakdancer?s t. 

clasped t. 

congenital clasped t. 

t. deformity 

duplicate t. 

t. duplication 

t. extensor tendon 

t. flexor tendon 

floating t. 

Flotan t. 

t. forceps 

hypoplastic t. 

jeweler’s t. 

mallet t. 

t. metacarpal 

t. metacarpophalangeal 

joint approach 

t. opposition 

t. pinch power 

t. polydactyly 

t. post 

t. reconstruction 

t. ScreW 

short t. 

skier 's t. 

t. spica cast 

spring swivel t. 

supernumerary t. 

surgeon?s t. 

trigger t. 

triphalangeal t. 

t. web 

t. web splint 
thumb-in-palm deformity 
thumbnail test 
thumb-pinch grasp 
Thumper device 


Thurston-Holland 


ومو 


وتر خنبويې 

التواء الظنبور 

مسك الظنبوبي 
مر صاف السار الظنبوبي 


ا 2 
ا ب 


کنر رې لاي اتر 


ER چ‎ 


ا ا 

أحدوبة الظنبوب 

كس ر أخدوبة الظبُوب 
أحدوبة العظم الظنبوب 

ا 

eT 

ومو 

2 لحضلة لحف طنوبنة لک i‏ 

ارتر طشر ار 


وهو ج 
ظنبوبي عي 
إیتاق المفصل ا بي لعٍ 
,34 
ومو 
o‏ ا ر 
ترصيف ظنبوبي فخڏذي 


ومو ت 


الزاوية الظنبوبية الفخدية 

الفصل الظنبوبي الفحذّي 

القصل الظنبوبي القحَڏي 
ظنبوبي شفلوي ‏ َ 

القصل الظنبوبي الشظوي 

ا لحز الظنبو بي الشظوي الصافي 

اتفراق ي شظوي 

دمج ظنبوبي شظّوي 

القصل الط ا ٻي الشظوي 

حلع المقصل الظنبوبي الشظوي 

الرباط الظتبوبي الشظوي 


t. tendon 
t. torsion 
t. track holder 
t. track template 
t. tray 
t. triplane fracture 
t. tubercle 
t. tubercle avulsion 
t. tubercle prominence 
t. tuberosity 
t. tuberosity fracture 
t. tuberosity osteotomy 
t. tunnel 
t. vein 
tibialis 
t. anterior muscle 


t. anterior tendon 


ج 


. posterior dislocation 


ج 


. posterior function 
t. posterior muscle 
t. posterior tendon 
t. sign 
tibial-profibular 
synostosis 
tibiocalcaneal 

t. arthrodesis 

t. medullary nailing 
tibiofemoral 

t. alignment 

t. angle (TFA) 

t. articulation 

t. joint 
tibiofibular 

t. articulation 

t. clear space 

t. diastasis 

t. fusion 

t. joint 

t. joint dislocation 


t. ligament 


بدكة الظنْبوب الداخلية 

مشاشة الوب 

کسر الوب 

الدعام الداني لستاد کسر 
بوب 

طحم ظنبوبي 

دبوس دليل الظنبوب 

انعدام التصف الظنبوبي للطرف 

هزهزة (تقلقل) ظنبوبية 

تطويل الظنبوب 


کس ر ت 


ت ر 


العضلة الد 
العَصَب ا 


إصابة العصب الظنبوبي 
کر الظتوب الح 


قطع عَظم الظنبوب 
دبُوس الظنْبوب 
ظاوب مش 

کسر الظنبوب اش 
الصفيحة الظبوية 
الهضبة الظبوبة 
كسر الهضبة الظنبوبية 


ر 


. condyle 

. condyle fracture 

. cutting block 

. cutting guide 

. defect 

. diaphyseal fracture 
. diaphyseal shortening 
. driver 

. eminence 

. endoprosthesis 
. epiphysis 

. fracture 


. fracture brace proximal 


support (TFB-PS) 


. graft 
. guide pin 


hemimelia 
jig 
lengthening 


. metaphysis 


muscle 


nerve 


. nerve injury 

. open fracture 

. osteotomy 

. pin 

. plafond 

. plafond fracture 
. plate 

. plateau 

. plateau fracture 


. plateau 


fracture-dislocation 


. plateau prosthesis 
. pseudoarthrosis 

. punch 

.rim 

. sesamoid 

. shaft fracture 


. stylus 


س 


ر 


س 


ج 


t. 


t. 


t. 


t 


t. 


t. 


t 


ج 


س 


س 


ج 


س 


طم الحرم کي بحسب 
TT‏ 
فطع الکتف بحسب تیخوف - 
ا 
آجر » ابوب فخارى » رقاقة «(من 
الفلين أو المطاط» 
استبدال الوجيه بصفيحة آجرية 
خوارزمية تيل للإصابات المتعددة 
رت 
کسر تیل وکس - شابوت 
کسر تیل وکس - کلیجر 
بدلة تيلْمَان 
ميل 
ميل زاوي 
ميل الحوض الأمامي 
TT‏ 
ميل الحوض 
ميل الحوض الخلفي 
طَاولة مَانلة 
ميل الكاحل 
إمالة ١‏ 
إمالة إكليلية 
اختبار آلامالة 
تیلودرونات 
رمن » توقيت 
رمن امتلاء الشعيرآات 
رمن إعادة امتلاء الشعيرات 
رمن التوصيل 
رمن الدورة 
رمن الدعام المزدوج 
رمن الصّدى 
الرَمَن بين التوبات 


ومو 


ر 0 o3‏ 
زمن الثرمبوبلاستين الجزئي 


T.-L. shoulder girdle 
resection 


T.-L. shoulder resection 


tile 


T. classification 
t. plate facet replacement 
T. polytrauma algorithm 
T. view 
Tillaux-Chaput fracture 
Tillaux fracture 
Tillaux-Kleiger fracture 
Tillman prosthesis 
tilt 
angular t. 
anterior pelvic t. 
palmar t. 
pelvic t. 
pelvic lateral t. 
posterior pelvic t. 
sacral t. 
t. table (TT) 
talar t. 
tilting 
coronal t. 
tilt-up test 
tiludronate 
time 
capillary filling t. 
capillary refill t. 
conduction t. 
cycle t. 
double support t. 
echo t. (TE) 
intercritical t. 
loading t. 
operating t. 
partial thromboplastin t. 
(PTT) 


الخط الظنبوبى الشظوي 
تراکب ظنبوبي شظّوي 
۹ 2 ,34 2 
ا لحلع الجزئي الظنبوبي الشظوي 
سے وو 
الُرتبط الظنبوبي الشظّوي 
الالتحام العظمي الظنبوبي 


الات الظنبوبي الكاحلي 


إيثاق القصل الظنبوبي الكاحلي 
القصل الظنبوبي الكاحلي 
إيكاق القصل الظتبوبي الكاحلي 
E‏ 


تیکارسیلین (بنسلین نصف 
ف ر 

Ti/CoCr A بدلة ا‎ 

البدلّة تي کون 

ار ان 


٣‏ رر رلا 


وسادة مثبتة 


0 
۶ 


مېرر 


ور ہے ہو 


متلازمة تیتزه 


جهار تي فيت لکامل الورك 


و رك 


ال ارت اش 
ا ا“أبض (وتر اكأبض) 
اختبار رباط القيد الْحكم 


تيخوف - لينبرج 
ا 
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t. line 


t. overlap 


س 


. subluxation 


t. syndesmosis 


س 


. SYNnOstOSIS 


tibiotalar 

t. arthritis 

t. arthrodesis 

t. fusion 

t. joint 

t. stability 
tibiotalocalcaneal 


t. arthrodesis 


t. fusion 
Tibone posterior 
capsulorrhaphy 
tibular pseudoarthrosis 
tic 


ticarcillin 


Ti/CoCr hip prosthesis 
Ticonium splint 
Ti-Con prosthesis 
Tiemann nail 
tie-over bolster 
tier 
Harris wire t. 
Tietze syndrome 
Ti-Fit total hip system 
tightener 
wire t. 
tightness 
adductor hamstring t. 
hamstring t. 
tight retinacular ligament 
test 
Tikhoff-Linberg 
T.-L. procedure 


سيج غضروفي 
اختبار انضعاط التسيج 


سيج ضام متداخل 
سيج دعام الرباط 


مادة غرسة شياق (حامل) 


التسيج 


cartilaginous t. 

t. compression test 

connective t. 

devitalized t. 

fatty t. 

fibrous t. 

fibrous scar t. 

granulation t. 

hypertrophic granulation t. 

intervening connective t. 

ligamentous support t. 

t. mandrel implant 
material 

muscular t. 

necrotic t. 

neural t. 

t. nutrition 

osSeOuUS t. 

periarticular t. 

perineural t. 

periosteal t. 

pharyngeal t. 

t. pressure 

t. pressure measurement 

pressure-sensitive t. 

pressure-tolerant t. 

t. protector 

t. repair 

revascularized t. 

Scar t. 

skeletal t. 

t. slack 

soft t. 

subcutaneous t. 

t. texture abnormality 
(TTA) 

t. transfer 

t. transplant 

vascular t. 


viable t. 


رمن الإاجراءات 

رمن البروثرومبين 
رسن الال 

رمن التكرار (الإعادة) 
رَمّن الأستيقاظ َ 

رمن ا وة 

رسن الحطو 


التأرجح (التمايل) 
صبعة التوقيت 


رمن العاصبة الكلي 
ا 
رن لاتا اناف 
توقیت ˆ 
توقيت تخفيف الضغط 
توقيت من الأبمن إلى الأيسر 
تیمولول (دواء مضاد لاضطرابات 
النظم وخافض لضغط الدم 
والعین) 
صبْعة البلادونًا 
صبخة البنّزوين 
صبعة التوقيت 
سعفة القدم 
علامة تينل هوفْمَان 


س ص 


عامة تينل 


أله التب الرقيي بحسب 
و e o‏ 
کلووارد 

أسلَّة ماصة بحسب فرآزييه 

ذروة الكَعب الإنسي 

أسلة اللولب ˆ 


رہ 


. 
راس وودرف 
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procedure t. 

prothrombin t. (PT) 

reaction t. 

repetition t. (TR) 

rise t. 

step t. 

stride t. 

swing t. 

tincture of t. (TOT) 

total tourniquet t. 

tourniquet t. 

warm ischemic t. 
timing 

t. of decompression 

right-left t. 


timolol 


tincture 
t. of belladonna 
t. of benzoin 
t. of time (TOT) 
tinea pedis 
Tinel-Hoffmann sign 
Tinel sign 
tingle 
tingling 
tinzanidine 
Tiobi transfer 


tip 


Cloward cervical drill t. 


Frazier suction t. 


t. of medial malleolus 


screw t. 
Woodruff t. 
tissue 
adipose t. 
bursal t. 


capsular support t. 


راب فصل رة الكلي 
دور -الركبة -الكاحل 
بدلة الركبة ت ك أوبتمايزر 


ر 
n‏ 


[مختصر] 
استبدال الركبة الكلي 


وک ے 
۰ 


[مختصر] 
و ر و 
مقوام صدري قطني عجزي 
سناد المقوآم الصدري القطُن 
ا ا ر 


مقاويم صدرية فطنية عجزية 
لني والسط وا لحني 
ا لجانبي والتدوير الستعرّض 


م 
٠‏ 


total knee arthroplasty 
trochanter-knee-ankle 
TK Optimizer knee 
prosthesis 
TKR 
total knee replacement 
TLSO 
thoracolumbosacral orthosis 


TLSO brace 


TLSO-FELR 
thoracolumbosacral 
orthoses-flexion,extension, 
lateral bending, and 


transverse rotation 


TMJ 


لقصل الصدغى الفكى السقلى temporomandibular joint‏ 


8 ر 


[مختصر] 

ك 1 ° 
رصغي مشطي 
مسمار بشکل ۲ 
مسمار دليتالا التائي الشكّل 
[مختصر] 

رة الاضتع تحت تود 
جر لاص برب تو 
توبراميسين (مضاد حيوي) 


جبيرة توبروك 
کسر الدارجین 


تخدير إحصاري لإصبع القدم 


إجرآءات بولر لتصحيح 
أصابع القدم ار اک 

تعجر إصبع القدم 

إصبع القدم الردود للأعلى 
(المتطي) 


TMT 
trasometatarsal 
T-nail 
Delitala T.-n. 
TO 
thoracic orthosis 
Toad finger splint 
tobramycin 
Tobruk splint 
toddler?s fracture 
toe 
t. block anesthesia 
Butler procedure to correct 
overlapping t.’s 
claw t. 
clawtoe t. 
clubbed t. 
clubbing of t. 
cock-up t. 


crossover second t. 


curly t. 


downgoing t. 


تسیج لزج مَرن 
منَشط البلازميتو جين النسيجي 
التَمَط 


بدلة الورك الْملطة لتيتان 


ا TT‏ 
تیتانیوم » تیتان (العنصر الثاني 


مرسان كفافي تيتاني 


viscoelastic t. 
tissue-type plasminogen 
activator 
Titan cemented hip 
prosthesis 


titanium 


t. alloy 
t. cable 


t. circumferential grommet 


t. hollow screw plate system جهاز الصفيحة اللولبة الجوفة‎ 


غرسة تيتانية 

مادة الغرسة التيتانة 
بدلة الغرسة التيتانية 
بدلة الغرسة التيتانية 


بدلة تيتانية 

ولب تيتاني 

غرسة الخليطة التيتانيومية 
عیار 


عبار ض د الحالّة العقدكة 0 
بدلة تاي ثريد 
بدلة الورك بحسب تيتيّان 


Erd 


تیفانيوم 
لولب الادة الإاسفنجية العظمية 


بدلة الورك بحسب تيفانيوم 


تفضات ثلاثية الرؤوس 
[مختَصر] ˆ 

استبدال الفصل الكلي 
و ر 


- 742 - 


(THSP system) 
t. implant 
t. implant material 
t. implant prosthesis 
t. plate 
t. prosthesis 
t. SCTEeW 
titanium-alloy implant 
titer 
antistreptolysin-O t. 
(ASOT) 
Ti-Thread prosthesis 
Titian hip prosthesis 
Titus 
T. forearm splint 
T. wrist splint 
Tivanium 


T'. cancellous bone screw 


T. hip prosthesis 
T. implant metal 


T. implant metal prosthesis 


tizanidine 
T3J 
triceps jerks 
TJR 
total joint replacement 


TKA 


ستاد إصبع القدم المخدلى 
استمالة إصبع القدم من الأرض 
a‏ اصابع القدم 
ر القدم 
ظفر إصبع القدم الَاشب 
اترات إصبع القدم 
رآوية انحرف إصبع القدم 
لخا 
من أصابع القدم إلى الأربية 


قالب من أصابع القدم للاريية 


القدم للاربية 
قل من إصبع القدم إلى اليد 


الب من أصابع القدم إلى منتصف 


مشي على أصابع القدم 

التوفرانيل 

إحكام الارتداد الفصلي 

علامة الوصلة المصلية 

قل بحسب توهن - کرمونا- 
باریرا 

يقة الور بحسب توهن 


تولميتين (دواء مضاد للالتهاب 
ومسکن) 

ستاد تومَازيني 

جبيرة تومبیرلین - أليمداروجلو 


toe-drop brace 
toe-ground purchase 
toeing in 
toeing out 
toenail 
dystrophic t. 
ingrown t. 
onychomycotic t. 
toe-off 


toe-out angle 


toe-phalanx 
transplantation 
toe-to-groin 
t.-t.-g. cast 
t.-t.-g. modified Jones 
dressing 
toe-to-hand transfer 


toe-to-midthigh cast 


toe-walking 
Tofranil 
toggle-recoil adjustment 
toggle sign 
Tohen-Carmona-Barrera 
transfer 
Tohen tendon technique 
Toit 
tolazoline 
Tolectin 
T. DS 
tolerance 
fatigue t. 
host t. 
pressure t. 


tolmetin 


Tomasini brace 
Tomberlin-Alemdaroglu 


splint 


أصابع القدم 


العضلة الباسطة لأصابع القدم 
وتر الباسطة لأصابع القدم 


العضلة الشنية لأصابع القدم 


إصبع القدم السائب 
إصبع القدم الرخو 
إبهام القَدم 


غرسة أصابع القدم 


إصبع القدم الصغير 

إصبع القدم لعدًائي الماراثون 

إصبع القدم لورتون 

إصبع القدم الخامس الْترآكب 
إصبع القدم ا لخامس الْمتطي 


(الوكع) 
بَسط صفيحة إصبع القدم 
بدلّة إصبع القدم 


آندفاع بإصبع القدم الكبير 


إبهام القَدم الثاقب 


زاوية احرف أصابع القدم 
قالب ا الم 


ري 


ا 


إصبع القدم الرائد ائد 

إصبع القدم للاعبي التنّس 
إصبع القدم الثالتُ 

إصبع القدم السباقي (عشبي) 
إصبع القدم المركوب 

إصبع القدم ا مجه نحو الأعلى 


مشية أصابع القدم 
مشي على أصابع القدم 


إصبع القدم الج 
صبع القدم الْجتح 
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t. extensor 

t. extensor muscle 
t. extensor tendon 
extra t. 

fifth t. 

flail t. 

t. flexor muscle 
floating t. 

floppy t. 

great t. 

t. implant 

lesser t. 

mallet t. 
marathoner’s t 
Morton t. 
overlapping fifth t. 
overriding fifth t. 


t. plate extension 


t. prosthesis 


push-off by great t. 


t. reflex 
sausage t. 
searching big t. 
second t. 

set angle of t.?s 
t. sign 

t. spica cast 
splaying of t. 

t. spread sign 
supernumerary t. 
tennis t. 

third t. 

turf t. 
underlapping t. 
upgoing t. 

t. walk 

t. walking 
webbed t. 


چ و E‏ ت ترة 


أداة و 


و ر 


أداة مملسة صليبية بحسب جور 
علكمة أصابع القدم الكثيرة 


الصكَارة الصفائحية الدائرية 
بالقمة الْقابلة ٣‏ ˆ 


صتارة توح من الأعلى 


ور ر 


توفي ا بالتوفة) 
راسب توفي 
نرس توفي 
٤‏ ا (توف) 
طبغرًافيا و التضاريس) 
طبغرافيا داخلية 


ا 


ا لح راب بحسب تورّنفاڵلت 
0 ووو 0 

تصنیف تورود - زیچ 

3 2 ۶ 


تورونتو 


ر 


سناد تورونتو 


ر و و مو 


مغوام تورودتو 
تصنیف کسور الحوْض بحسب 


و 30 


تورونتو 


tonicity 
tonic neck reflex 
tonus 
myogenic t. 
tool 
Gore smoother crucial t. 
too-many-toes sign 
toothed 
t. cutter 
t. forceps 
t. tissue forceps 
t. washer 
top 
circular laminar hook with 
offset t. 
top-entry (open body) hook 
tophaceous 
t. deposit 
t. gout 
tophus, pl .tophi 
gouty t. 
topography 
internal t. 
Torg 
T. classification 
T. knee reconstruction 
T. technique 
Torgerson-Leach modified 
technique 
torn 
t. meniscotibial ligament 
t. meniscus 
tornado injury 
Tornwaldt bursitis 
Torode-Zieg classification 
Toronto 
T. brace 
T. orthosis 
T. pelvic fracture 


classification 


8 E 


جهازالتصنویر القَطَعي 


البوزيترون 


تَصویر ي EE‏ 


التصوير اقطعي الْحَوسَب 
بإصداز افرتر ن الأخادئ 
آصوبر فطعي نحي 
تصوير مقطعي لاي اللوال الب 
ل بحسب 


ممساك بارتون 
مساك بارتون ‏ کون 
مساك بالر 

مساك کسر الربة 
ممساك شر 
مساك القحف 

مساك کروگ فپلد رای 
مساك جاردنر-ویلز 


4 E, ا‎ 
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tomo 
tomogram 
tomogram (tomo) 
tomograph 
tomography 
computed t. (CT) 
computerized t. 
computerized axail t. 
(CAT) 
conventional t. 


positron emission t. (PET) 


preoperative t. 

quantitative computed t. 
(QCD) 

single photon emission 
computed t. (SPECT) 

transpiral t. 

trispiral t. 


Tom Smith arthritis 


tone 
muscle t. 

tongs 
Barton t. 
Barton-Cone t. 
Bohler t. 
cervical fracture t. 
Cherry t. 
cranial t. 
Crutchfield-Raney t. 
Gardner-Wells t. 
Raney-Crutchfield t. 
skull t. 
traction t. 
Trippi-Wells t. 
Trippi-Wells traction t. 
Vinke skull traction t. 


tongue fracture 


tongue-in-groove recession 


الكلّى 


ا لحركة الفعًالة الكلية 
هھ وه 


رب مفصل الكاحل الكلى 
رأب القصل بالاستبدال الكلى 


e RN 
7 الك‎ 
رأب القصل بإعادة التسطيح‎ 
٠ للمقصل الكامل‎ 
بدلة الركبة اللقمية الكلية‎ 
بدلة كامل اللقمة الثلاة‎ 
الأحياز نصف المَيّدة‎ 


مقوام بالتمَاس الكامل 

سنخ بالتماس الكلي 

رأب مقَصل المرقق الكلي 
E EE‏ 
قاعة الألعاب الرياضبة الكلية 
ا ي 
اسستندال الورك الكلى ٠‏ 
بدلة استبدال الور كالكلي 


استبدال الصل الكلي 
بدلّة استبدال لقصل الكلي 


الركبة الكلية 

رأب قصل الركبة الكلي 

استنال الافرات اشا 
لركبة الكلية 

استبدال الركبة الكلى 

بدلّة استندال الركبة الكلي 


قطع الهلاكة الكلي 

تغذية كامة با لحن 

الحركة الَنمَعلة الكلية 

استتصال الرضفة الكلي 

رأ الصل الرضتفي التخذي 
الکلّى ا چچ ر 


total 


. active motion (TAM) 


ج 


ج 


. ankle arthroplasty 


ج 


. articular replacement 


arthroplasty (TARA) 


ج 


. articular replacement 
arthroplasty prosthesis 
(TARA prosthesis) 


ج 


. articular resurfacing 


arthroplasty (TARA) 


ج 


. condylar knee 


ص 


. condylar knee prosthesis 


ج 


. condylar semiconstrained 
tricompartmental 
prosthesis 


. contact orthosis (TCO) 


ص 


t. contact socket 


t. elbow arthroplasty 


ص 


. eversion range of motion 


t. gym 
t. hip arthroplasty (THA) 


ج 


. hip replacement (THR) 


ص 


. hip replacement 
prosthesis 

t. joint replacement (TJR) 

t. joint replacement 
prosthesis 

t. knee 

t. knee arthroplasty (TKA) 


t. knee instrumentation 


ج 


. knee replacement (TKR) 


ص 


. knee replacement 
prosthesis 

t. meniscectomy 

t. parenteral nutrition 

t. passive motion (TPM) 
t. patellectomy 

t. patellofemoral joint 


arthroplasty 


جبيرة تورونتو 
عزم التدوير 
منحتی عزم التدوير 

وة عزم التدوير 

عزم التدوير الاحتكاكي 
حذاء العقب الطوقي 
تحمیل عزم التدوير 
إنتاج عزم التذويرً 
العرم التذويري 


مك عزم التدوير 

عزم التذوير اللولبي عير المرغوب 
ملوى عزم التذوير 

متازمة توریز 


عدم انجبار الكسر الإسفيني 
1 ا 


عدم انجبار الإسفين الْنْمتل 
التوائي 
کسر التوائي 
وة السك الالتوائي 
تحميل التوائي 
تحمیل مفرط التوائي 
یا 
إجهاد التوائي 
صعر (انفتال العثّى) 


حيد تجدّدي 

ی 

متلازمة المخرج الصدري 
[مختصر] 

رە و 
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T. splint 
torque 
t. curve 
t. force 
frictional t. 
t. heel shoe 
t. load 
t. production 
rotatory t. 
t. screwdriver 
unwanted screw t. 
t. wrench 
Torres syndrome 
torsion 
t. bar splint 
internal tibial t. (ITT) 
tibial t. 
t. wedge fracture 
nonunion 
t. wedge nonunion 
torsional 
t. fracture 
t. gripping strength 
t. load 
t. overload 
t. stiffness 
t. stress 
torticollis 
acquired t. 
congenital 
muscular t. 
nonspasmodic t. 
spasmodic t. 
torus 
t. fracture 
regeneration t. 
TOS 
thoracic outlet syndrome 
TOT 


tincture of time 


بدلّة 1۸4۸۸4 بحسب تاونلی 


بحسب تاونلي 


بدلة الركبة الكلية بحسب 
i‏ 
ستاد تاونسند 
تاونسند - جیلفیلان 
صفيحة َاولْسنّد - جيلفيلآن 
ولب ونس ند جبلفين 
انسمام الدم ET‏ 


سے 
و کے 


سمية 
سمية الألومنيوم 
[مختصر] 

الخضن الرآحي الرأنفي 
دبوس تائي ا 
دبوس ديليتال التائي الشکل 
مقبض آلدبوس التائي 


جھاز الورك 1۲1-6 
صفبحة تا 

ومر 

الحركة الكلية المنفعلة 

ەر ے ا 
تومبسون بارکریدج ریکاردس 


بدلّة الکاحل بحسب 1۲۴ 


م 
٠‏ 


و 


مرسّم ترسم رم » اقتفاء 
اقتفاء العصَب 
ورق الرسم 


مسار 


T. TARA prosthesis 
T. tibial plateau plate 


T. total knee prosthesis 


Townsend brace 
Townsend-Gilfillan 

T.-G. plate 

T.-G. screw 
toxemia 
toxicity 

aluminum t. 
Toygar angle 
TPC 

thenar palmar crease 
T-pin 

Delitala T.-p. 

T.-p. handle 
TPL-6 hip system 
T-plate 
TPM 


total passive motion 


TPR 

Thompson Parkridge 
Richards 

TPR ankle prosthesis 
prosthesis 

TR 


repetition time 
trabecula pl. trabeculae 
trabecular 

t. bone 

t. traction 
trachea 
tracheal injury 
tracheostomy 
tracing 

nerve t. 

t. paper 


track 


مقصل مستبدل بالکامل 
رأ ب مَقصل الكتف الكلي 
رمن العاصبة الكَلي 

التقل الكل ٠‏ 

رأب مقلصل المعصم الكلي 


م 0 


مستد الوزن لحظّة الهبوط 
بخ اللسن 


عاصبة الذراع العلوي 
رقّادة » غطاء منشفة فوطة 
رقَادة شارت 
رقًادة الأظة 
رقًادة هوك 
َة فوط 
رفادة عة 
ولي 
جهاز الركبة التشريحي 
بحسب تاونلي 
لولب الطعم العظمي بحسب 
تاونلي ر 
ا 


ولب تاونلي ٴَ 
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t. replacement joint 
t. shoulder arthroplasty 
t. tourniquet time 

t. transfer (TT) 

t. wrist arthroplasty 
TotalGym 
Totalift-II 
toto 
touchdown weightbearing 
touch sensation 
tourniquet 

t. control 

digital t. 

double t. 

Esmarch t. 

finger t. 

forearm t. 

t. gauge 

t. ischemia 

t. palsy 

t. paralysis 

pneumatic t. 

t. pressure 

TCPM pneumatic t. 

t. test 

t. time 

upper arm t. 
towel 

Charnley t. 

t. clamp 

Huck t. 

t. roll 

sterile t. 

Townley 


T. anatomic knee system 


T. bone graft screw 
T. femur calipers 


T'. screw 


جر رهبي يدوي 

ممساك الجر بحسب شيري 
ق 
جر کوترل 


جر کز چو مك کارول 
رالا ب کریل 
جهیزة الجر المستعرض 


جر دنلوب 
34 


جر مرن 
مشاشة الحر 


التهاب الشاشة ا لحري 
ا ا 
جر خارجي - سکوني 


E 


ویلز 


جر هالی يفرط التمديد 
جر هاي حرصي 
ل o73‏ 


2 بطريقة كرسي المقعدين 


ت 


جر رسني 


cervical manual t. 
Cherry tong t. 
Cotrel t. 
Crego-McCarroll t. 
Crile head t. 


Crutchfield skeletal tong t. 


device for transverse t. 
(DTT) 

Dunlop t. 

elastic t. 

t. epiphysis 

t. epiphysitis 

Exo-static t. 

fingertrap t. 

floating t. 

t. foot piece 

t. fracture 

Freiberg t. 

Frejka t. 

Gallo t. 

Gardner-Wells tong t. 


gentle t. 

Graham t. 
Granberry t. 
halo-dependent t. 
halo-extension t. 
halo-femoral t. 
halo-hyperextension t. 
halo-pelvic t. 
halo-wheelchair t. 
halter t. 

Hamilton t. 

t. handle 
Handy-Buck t. 
Hare t. 
head-halter t. 
Hoke-Martin t. 


Hoyer t. 


مقصل مرتبط بالْسّار 


ر دوي pin t.‏ 
ستاد ال رکب بحسب تراکر 


و 


t. bound joint 


ع أجلي 


Tracker knee brace 


ی سرلا 


مسیر »› نتع tracking‏ 
مسیر رضقي تتبع الرضفة patellar t.‏ 


طاحونة الدوس تراكماستر Trackmaster treadmill‏ 
تراکریوم 
سيل (ج : سبل) »مسك (ج : tract‏ 
مَسّالك) 
السّبيل العدي المعوي 
السبيل الحرقفي الظنبوبي 


Tracrium 


gastrointestinal t. 


iliotibial t. 


pyramidal t. اسيل الهرمي‎ 
sinus t. السبيل الجیبى‎ 


spinothalamic t. 


السبيل النخَاعي المهادي 


urinary t. السبيل البولى‎ 
traction (tx) ٤ ع‎ 
90-90 t. 90-90 جر‎ 
ambulatory t. ا ي‎ 
Anderson t. خر اندزسو ن‎ 
Apley t. ٤ ا‎ 


t. application 


autologous t. جر ذاتی انشا‎ 
axial t. ي‎ 0 
axis t. جر رر‎ 
Baker trabecular t. کز‎ Û چ بحس‎ 


balanced skeletal t. 


جر بشکل البانجو (آلة موسيقكة) 
E‏ 
a‏ 


ا و 


جر بلاکبرن 
E‏ 


banjo t. 


Barton-Cone tong t. 


Bendixen-Kirschner t. 
bipolar vertebral t. 
Blackburn t. 


Bohler tong t. 


ج و رش يفین Borchgrevin t.‏ 

t. bow 4 قوس ال‎ 

Bryant t. جر بر يات‎ 
sa 

Buck t. 5 جربو‎ 

t. cast الب ال‎ 
0 

جرر قبی cervical t.‏ 
ا 

cervical halter t. جرر قبی رسنی‎ 
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E 8 


جر هیکلی skeletal t.‏ جر إينجبرا اتسن Ingebrightsen t.‏ 
ج ب snug t.‏ ا inhibitive t.‏ 
جبيرة ال t. splint‏ قبي مقط intermittent cervical t.‏ 
® مشطو ر بحسب (ICT) split Russell skeletal t.‏ 
e,‏ جر الل یحست کد Jones suspension t.‏ 
مهماز ا لر t. spur‏ جر کس Kessler t.‏ 
static t. a‏ و کیز کشر Keys-Kirschner t.‏ 
2 شتایتمان Steinmann t.‏ ش کین King t.‏ 
رکابّات ال t. stIrTUPS‏ جر رقي بحسب کینج King cervical t.‏ 
و 2 ا ی ا ا رھ 
جر مساك السكر sugar-tong t.‏ جر هیکلی بحسب کیرشنر Kirschner skeletal t.‏ 
جر بالتعلیق suspension t.‏ کو لان - Kuhlman t.‏ 
ر سیمز Syms t.‏ لوجان Logan t.‏ 
ق یطی tape t.‏ ق لانی longitudinal t.‏ 
ا ي يدو ي thoracic manual t.‏ الهالّة الجانبى الْحَقض low-profile halo t.‏ 
2 من ثلاث نقاط three-point skeletal t.‏ 2 لیمَان_ Lyman-Smith t. e‏ 
ممساك t. tongs‏ ا manual t.‏ 
لو لب ممساك ال t. tongs screw‏ ود لای الساند تخب McBride tripod pin t.‏ 
جر تربيقي trabecular t.‏ مَك براید َ 
transverse t. na‏ @ و فلد Neufeld t.‏ 
2 ع دي ninety-ninety t. 900 2 vertical t.‏ 
ممساك ال بحسب فنکه Vinke tong t.‏ خر اور = ك Orr-Buck t.‏ 
واطسو ن جو ر Watson-Jones t.‏ را ت فت Ortho-Vent t.‏ 
جر الساق السلخة well-leg t.‏ و overhead t.‏ 
ت ور یاز Wells t.‏ جا الزجٌ قوق الرس overhead olecranon t.‏ 
ت وتمان Whitman t.‏ جر بیس -طومسون Pease-Thomson t.‏ 
ج زيفو م Zimfoam splint t.‏ جر حَوٴضي pelvic t.‏ 
yT‏ ج ر 
مخطاط الجر tractogragh‏ جر حوضى بفرط التمديد pelvic hyperextension t.‏ 
MOM t. MOM jz‏ ا Perkins t. ٤‏ 
تا کتو -هالتر Tracto-Halter‏ رو ن Peterson t.‏ 
مشية تراکتو -هالتر T.-H. gait‏ د ال t. pin‏ 
درتت تراکتو -هالتر T.-H. training‏ بوك Pugh t.‏ 
جرارة (أداة لتطبيق ال tractor‏ ا pulp t.‏ 
رار لولبية للج الحوٴضی Hamilton pelvic traction‏ کو کلی Quigley t.‏ 
بحسب هاملتو ن screw t.‏ ممساك ا سب رآنی ا Raney-Crutchfield tong t.‏ 
حار خر ار زیم - تراك Zim-Trac traction splint t.‏ 9 تشفيلد 
مدرب َ trainer‏ ل ر رادرس ن Roger Anderson t.‏ 
مدرب ریاضی athletic t.‏ 2 رظ مّاطی rubber band t.‏ 
مدرب على ا ین العطالة impulse inertial exercise t.‏ 0 س Russell t.‏ 
التدفعة و تجیتت ر سل Russell skeletal t.‏ 
مَدوت على المقدر ة بالإإحساس Kinesthetic Ability T..‏ 2 ا Sayre t.‏ 
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کسر خا الغضرُوف 
o‏ 


مأتّى خلال الترفوة 


يق الجلد 
تبيه عصبي کهربائي بطريق 
الجهد 
تعيين وتر الأسجين بطريق 
الحلد َ 
ترجام (ج . تراجیم) 
الترجام ۴۲03 


ر ر 


عبر الريء 


fracture 
transchondral fracture 
transclavicular approach 
transcondylar fracture 
transcutaneous 
t. electrical nerve 
stimulation (TENS) 
t. oxygen tension 
determination 
transducer(s) 
FTO3C t. 
Hall-effect t. 
Hall-effect strain t. 
linear-variable-differential t. 
magnetic motion t. 
rotatory-variable- 
differential t. 
transducers 
mechanical two- 
dimensional echo t. 
transection 
step-cut t. 
transepiphyseal 
t. fracture 
t. separation 


transesophageal 


طط صدى القلب عبر ٠ر۳« t. echocardiography (TEE)‏ 


تفريسة صَدَى القلب عبر الريء 
َمل » تحويل »إحالة 

نل نامي 

ا 

قل وحشي لودَريًة النصف 

بحسب باکر 

قل آمامي بحسب بار 

لل من آلتریر إلى ارسي 

ل دات ال امن الحضدة 

قل عضلة ذات الرأسين 


E 


t. echocardiography scan 
transfer 

anterior t. 

anteromedial tubercle t. 

Baker lateral 
semitendinosus t. 

Barr anterior t. 

bed-to-chair t. 

biceps brachialis t. 


biceps brachialis muscle t. 


bone t. 


Boyes t. 


بالرکة 

دريب 
دريب الأمعاء 
دريب القوة بحسب ۲R٤‏ 5۸ 
دريب فارتلیک 
تدريب الرودة 
تدريب على المشية 
تذريب عصبي ٳنائي 
دريب على المشية بالبدكة 
دربب على الکیت.. 
دريب على القوة 
دريب تراک هالتر 
دريب على الوزن 

ذیل » مستنات 
دريب متواتر شبه دائم 

إصابة مر البهلوان 

ناقلة الأمين (إنزيم) 
َاقكة أمين الجلوتاميك 

للأكسالوآسيتيك ( ناقلة مين 


الأسبارتات) [إنزيم] 
تاقلة أمين الجلوتاميك للبيروفيك 


ea 


أناقلة مين الألانين) [إنزيم] 


یت سک 2 اال 
ای عبر لاط 
و o‏ ۶ و90 


دبوس خاک روبس | ر لعضد 

ت r‏ و 

تثبيت سلکي خلال رؤيس 
العضد 


(KAT) 

training 

bowel t. 

DAPRE strength t. 

Fartlek t. 

flexibility t. 

gait t. 

neurodevelopmental t. 

prosthetic gait t. 

stabilization t. 

strength t. 

Tracto-Halter t. 

weight t. 
trains 

near-constant frequency t. 
trampoline injury 
transacromial approach 
transaminase 


glutamic-oxaloacetic t. 


glutamic-pyruvic t. 


transarticular 

t. pin 

t. screw 

t. wire fixation 
transaxillary approach 
transbrachioradialis 

approach 
transcaphoid fracture 
transcapitate 

t. fracture 

t. fracture-dislocation 
transcapitellar 

t. pin 


t. wire fixation 


transcarpal amputation 


transcervical femoral 


قل مشطور بحسب هوفر 

E 

تل هو 

تقل مبعد ا ب 
هوبر 

تقل الصدرية الكبيرة بحسب 


تقل حرقفي قطني 

تقل ريطي ارفج افر 
قل الأيون 

قل الور بحسب جونسون - 


شل الضة ب بحسب E‏ کول 
تقل الصدرية الكبيرة بحسب 
مانکتیلاو 


a 


نقل ثلأثبة الرؤوس بحسب 
منوس 

آم الط الحو 

تقل مجهري وعائي عظمي 


ا 


قل العضلة الدالية ب بحست 


موبرج 


a 


ج و 


تفل عصبي عضي 


Hoffer split t. 

Hovanian latissimus dorsi 
muscle t. 

Huber t. 

Huber abductor digiti 
quinti t. 


Ikuta pectoralis major t. 


iliopsoas t. 
iliotibial band t. 
ion t. 


Johnson-Spiegl tendon t. 


Jones t. 

Lamb muscle t. 

lateral t. 

Littler-Cooley abductor 
digiti quinti t. 

Littler-Cooley muscle t. 

Manktelow pectoralis 
major t. 


Menelaus triceps t. 


t. metatarsalgia 
microvascular osseous t. 


Moberg deltoid muscle t. 


Moberg deltoid-to-triceps 
muscle t. 


neuromuscular t. 


نفیاس ور وياسو ن جار د Neviaser-Wilson-Gardner t.‏ 


اجر ءات ۳ لتر العضدية 


eT 


Ober anterior t. 

Ober-Barr procedure for 
brachioradialis t. 

opponens t. 

patellar tendon t. (PTT) 

posterior t. 

posterior deltoid-to- 
triceps t. 


posterior tibial tendon t. 
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ثل الور بحسب بول - 
قل ا بروکس۔- 
جونز ٠‏ 
قل وتر الصدرية ال 
نخست ارو کن يدون 
قل الور بحسب بر وکس 
8 
َمل الشظيّة بحسب براون 
تقل الوتر بحسب بودٌّل 
َمل الور بحسب کالٰدول- 
دوا 
قل الوتر بحسب کامیتز 
قل کانیل 
تقل العضلة E‏ 
قل الصدرية الكبيرة بحسب 
كلارك 
تقل التسيج الحر ال ركب 
قل الت المرب 
E‏ الغرابي الأخرمي 
قل کوش -دیروزا-ثروبَ 
َمل داخلي متصالب 
تفل قاصٍ 
تقل حلفي بحسب درتان 
التقّل کک کک 
َمل بحسب 
تقل س ٠‏ 
َل الور بحسب فلات 
فل قاو 
ل الور بحسب قاور 
َمل السديكة اة 
ا 
قل قاص بحسب جاج 


at E, 


قل وتر عضلة الساق 


Boyle-Thompson tendon t. 


Brooks-Jones tendon t. 


Brooks-Seddon pectoralis 
major tendon t. 


Brooks-Seddon tendon t. 


Brown fibular t. 
Buncke t. 


Bunnell t. 


Caldwell-Durham tendon t. 


Camitz tendon t. 
Campbell t. 
Chaves muscle t. 


Clark pectoralis major t. 


composite free tissue t. 
composite tissue t. 
coracoacromial ligament t. 
Couch-Derosa-Throop t. 
crossed intrinsic t. 
distal t. 

Drennan posterior t. 
dynamic muscle t. 
Eggers t. 

fibular t. 

Flatt tendon t. 

Fowler t. 

Fowler tendon t. 

free flap t. 

free tissue t. 

Gage distal t. 
gastrocnemius tendon t. 
Green t. 

Green-Banks t. 
Harmon t. 

Hiroshim t. 


His-Haas muscle t. 


آفة عابرة 
تخلخل العظم العابر 
بين الحرقفتين 


رە هه په 


بتر بين الحرقفتين 
طريفة العارضة بين الحرففتين 


ر سە r‏ 


گاحل عر الکنْب 
إيتاق مقصل الكاحل عبر الكَحّب 
حور راکب 

محل عبر الطب 

شر عبر اط 


انتقال » سراية » مروق 
انتقال عَصبي معتمد على الدع 
انتقال عصبی 


مروق مستقبلة الأذية 


t. lesion 

t. osteoporosis 
transiliac 

t. amputation 

t. bar technique 

t. fracture 

t. lengthening 

t. rod fixation 
transition 

cervicothoracic t. 
transitional vertebra 
translation 

anterior t. 

anteroposterior t. 

caudal t. 

cephalad t. 

coronal plane deformity 

sagittal t. 

dorsal t. 

t. injury 

t. mobility 

t. motion 

posterior t. 

ulnar t. 

vertical t. 
translational position 
translatory motion 
translocation 

ulnar t. 
transmalleolar 

t. ankle 

t. ankle arthrodesis 

t. axis 

t. portal 
transmetatarsal 

amputation 
transmission 

impulse-based nerve t. 

nerve t. 


nociceptive t. 


a 


تقل وتر وترية النصف 

تقل حلفي ر ۶ بحسب شارارد 

تَا اله سی آحادی الرحلة 

ل اليج آحادي 

فل مشطور 

تقل وتر الظنبوبية الآمامية 

$o‏ ات 

الشطور 

تقل الور الدائم 


semitendinosus tendon t. 

Sharrard posterior t. 

single-stage tissue t. 

split t. 

split anterior tibialis 
tendon t. 


static tendon t. 


تقل الشدة stress t.‏ 
قل انق حبنت سوثرلاند Sutherland lateral t.‏ 


tendon t. تقل الوتر‎ 


نقل بحسب توماس - Thomas-Thompson-‏ 
تومىون -سترآب Straub t.‏ 
قل الشريان الصدر ي الظهر ي thoracodorsal artery t.‏ 
قل تیت زی Tiobi t.‏ 
تقل آله tissue t.‏ 


قل من إصبع القدم لليد toe-to-hand t.‏ 

قل بحسب توهن - کارمونا- 
باریرا 

e 

تقل التسيج العصبي الوعائي 

ارکب اشر شک لزا 


Tohen-Carmona-Barrera t. 


total t. (TT) 
vascularized osseous t. 
wraparound neurovascular 


composite free tissue t. 


o e 


ماتى عبر الشظية transfibular approach‏ 
بیت خلاکی transfixation‏ 
ديو س التْبيت الخلاکی transfixing pin‏ 
د ا 
نه transfixion‏ 
دیو س القَفْب t. pin‏ 
اللولب التقّب t. screw‏ 
المسّمار الوب انقو ب transfixion bolt‏ 
استحالة »تحول transformation‏ 
ت وول ر 
عامل النمو الحو ول البيتائى transforming growth factor‏ 
beta‏ 
تقل تقل الدم transfusion‏ 


autologous blood t. 


َمل الدم الذاتي المنشاً 


قل الدم blood t.‏ 
محا بنقل الدم t. therapy‏ 
ار الکلاّبی transhamate‏ 
کی t. fracture NS‏ 
کس خلعی عر الا t. fracture-dislocation‏ 
عابر transient‏ 
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کک 
و ەو ر 


بوسوورث 
رز ع سلامی إصيع القدم 
بحسب کون -لُوفتوس 
رَرَع فخذي سكي 
زرع الور والعضلة 
رن العم الخيفي 
ززع سلاَمى إصبع القدم 
تقل 
ل حبر جب لوار 
ر 
شح تير لوغ 
فير الوح 
تيبر وضع العصب الظهري 
تحت الجلد 
و 
تيبر وضع العَصَّب داخل 
العضلة 


تيبر وضع الحَصّب داخل العظم 
ت E‏ 


ER 8 


تخیر الوضع د تخت اللفافة 
تيبر وضع 
تعلق بتغيير الوضع 
کسر خلال العجز 
عبر الزورقي 
کسر خلعي عبر عبر الزورقي 
کسر حول الهلاکي عبر ر الرورقي 
ماتی خلال القَصرَّ 
دحل عبر وتر العقبي 
خلال الصدر 


رور 


مأتّی خلال الصدر 


tissue t. 
vascularized t. 
vascularized bone t. 
whole bone t. 
whole fibular t. 
transplantation 


allograft t. 


t. antigen 


Bosworth femoroischial t. 


Cowen-Loftus toe- 
phalanx t. 
femoroischial t. 
muscle-tendon t. 
osteoarticular allograft t. 
toe-phalanx t. 
transport 
axoplasmic t. 
transposing 
t. ray 
transposition 
dorsal subcutaneous 
nerve t. 
t. flap 


intramuscular nerve t. 


intraosseous nerve t. 

subcutaneous anterior t. 

subfascial t. 

tendon t. 
transpositional 
transsacral fracture 
transscaphoid 

t. dislocation fracture 

t. perilunate dislocation 


transsternal approach 


transtendo calcaneus portal 


transthoracic 


t. approach 


انتقال عصبي آساسي لانبضي 
مرس - مسابل 
الرسل-الُستقبل إيتريل المبرمج 
مأتی عبر الزج 
عبر الفم » بطريق القم 
مأتّى عبر الفم 
لع سي عبر الم 
خياطة حال العَظم 
مرصاف شقَاف 
مدخل للوتر عبر الرضفة 


اسر اا 


TT 


و ره 


الثبيت عبر السويقة 
تصميم جهاز التثبيت عبر 
ل 
لولب عبر السويقة 
جهيزة ةدعام النخاع الآمَامي 


ورەس 


الغروسة عبر السويقة 


شر براض 

خلا الصفاق » عبر الصفاق 
مأتى عبر الصفاق ˆ 

كشف عبر الصفاق 


E 


طْعم رجل الور بحسب سلوكوم 
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nonimpulsed base nerve t. 
transmitter-receiver 
Itrel programmed t.-r. 
transolecranon approach 
transoral 
t. approach 
t. odontoid resection 
transosseus suture 
transparent template 
transpatellar tendon portal 
transpedicular 
t. approach 
t. convex anterior 
hemipiphysiodesis 
t. fixation 
t. fixation effective 
pedicle diameter 


t. fixation system design 


t. SCrEW 
transpedicularly implanted 
anterior spinal support 
device 
transpelvic amputation 
transperitoneal 
t. approach 
t. exposure 
transpiral tomography 
transplant 


Bosworth femoroischial t. 


d’Aubigne patellar t. 
Elmslie-Trillat t. 

fibular t. 

free vascularized bone t. 
one-half patellar tendon t. 
patellar t. 

pedicled t. 

pes anserinus t. 


Slocum pes anserinus t. 


الات الْستَعرّض 
کسر التاتۍ الستعرض 
الرباط القيّدي الستعرَض 


ا £ ەر 0~ 


تمزق مستعرضص 


الرباط الستعرض الكتفي 


لوب مستعرَض 
ل باط ا ري 


5 ۶ وھ ي 
متلازمة المستعرضة الشوكية 


العضلة البطنية الُستَعرضة 
ترنکسان 
کمین 


باب مسحور (باب فی سقف أو 


ورت 7 


E 


t. process 


ص 


. process fracture 


ج 


. retinacular ligament 


t. rupture 


ج 


. scapular ligament 


t. SCTEW 


ج 


. spinal ligament 


t. supracondylar osteotomy 


t. tarsal joint 

t. tear 

t. tenotomy 

t. traction 
transversely 
transversospinalis 

syndrome 
transversus abdominis 

muscle 
Tranxene 
trap 

finger t. 


trapdoor 


trapezial 
t. area 
t. prosthesis 
trapeziodeltoid interval 
trapeziometacarpal 
t. fusion 
t. joint 
t. joint replacement 
prosthesis 
trapeziotrapezoidal joint 
trapezium 
Burton-Pelligrini 
excising t. 
t. fracture 
t. implant prosthesis 
t. ossification 


trapezius muscle 


صو پر صدى القلب عبر الصدر t. echocardiography (TTE)‏ 


عبر الث 
کسر عبر الشلّك 
عبر الدور 
می عبر دور 
قطع العظم اتوب رئ عیرالدور 


EE 


ال باط ااا 


2 ۶ 


الرباط الْستَعرّض 


محور مستعرضص 
تنيت الركبة المحوري الْستعرّض 
الرباط المستعرض للرسغ 


وصدلة مستعر ضة 
عوز مستعرض 

1 2 
e‏ شي | ض 


ا ا 


رک 34 0ر ەر 


E 


a ر۶‎ 


بار ال ا 


الرباط ا 
الرباط الستعرض 

فطوط المستعرضة بحسب بارك 
التحميل المستعرض 
الْسَعرّض 
الزاوية 1 اة eT‏ 
القطر الْستعرّض 
مستوی مستعرّض 


فصور حركة السطح المستعرض 
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transtriquetral 

t. fracture 

t. fracture-dislocation 
transtrochanteric 

t. approach 

t. rotational osteotomy 
transversalis 

arcus pedis t. 
transversalis fascia 
transversarium 

foramen t. 
transverse 

t. acetabular ligament 

t. approach 

t. atlantal ligament 

t. axis 

t. axis knee flexion 

t. carpal ligament 

t. connector 

t. deficiency 

t. diaphyseal osteotomy 

t. fixation 

t. fixator application 

t. fracture 

t. friction massage 


t. humeral ligament test 


t. incision 
t. ligament 


t. ligament rupture 


س 


. lines of Park 

t. loading device 

t. metatarsal osteotomy 
t. osteotomy 

t. pedicle angle 

t. pedicle diameter 

t. plane 

t. plane motion 


insufficiency 


ترافاز 
صينية (ج : صواني) > طابع (في 
الأسنان ( 


صينية جهاز تقديم الأدوآات 
ر e RE‏ 
بحسب ن 


صينية بوكاي للأشعة | 


البساط المتحرك تحت المائى 
بحسب آکواسیزر ۰ 
البساط المتحرك تحت المائى 
اه ك ` 

سير البساط المتحرك 

اختبار البساط المتحرك 

البساط المتحرك بحسب 
تراکماستر 

معالىة ۰ علاج 

معالحة فَعَالة 

معالحة الكيسة العظمىة 

معالجة بحسب بويد -إجرآم - 
بورکهارد 

معالة بالعود الضاغط 

معالحة الجتف بالافتراق 
والضخط 

معالحة ا لحف بالضةغط 
الأضاعف 

معالجة عَصبية إغائية 


معال جه با لمنعكسات العصبية 


prosthetic hook 
Travase 


tray 


Alcon Instrument Delivery 
System t. 
Bucky x-ray t. 


CAPIS screw assortment t. 


Denis Browne t. 
glenoid metal t. 
tibial t. 
x-ray t. 
Treace 
T. drill 
T. stapes drill 
treadmill 


Aquaciser underwater t. 


Hydrotrack underwater t. 


t. running 
t. test 


Trackmaster t. 


treatment (tx) 
active t. 
adjustive t. 
bone cyst t. 


Boyd-Ingram-Bourkhard t. 


closed t. 

compression rod t. 

distraction/compression 
scoliosis t. 

dual compression 
scoliosis t. 

Keesay t. 

neurodevelopmental t. 


neuromuscular reflex t. 


العظم المنحرفي » شبه المنحرفي 
الرباط شبه المنحرف 
الط شه المرفت 
تعظّم منحرفي 

ترآبیزودال 28 (28 ۲) 
بدلّة الورك ترأبيزودال 28 
(T28)‏ 
البدلّة الداخلية ترأبيزودال 28 

ˆ 285 

الم التحرفي 

هااكة محتبسة 

احتباس 
احتباس بحسب کوذراد- بوج 
احتباس بصري 

رضح (ج : رضوح) 
رضح شرياني 


الفاتافا ا ي 


trapezoid 
t. ligament 
t. line 
t. ossification 
Trapezoidal-28 (T28) 
T. hip prosthesis 


T'. internal prosthesis 


trapezoidal osteotomy 
trapped meniscus 
trapping 
Conrad-Bugg t. 
optical t. 
trauma 
arterial t. 
birth t. 
cervical spine t. 
craniospinal t. 
high-energy t. 
lumbar spine t. 
multiple t. 
musculoskeletal t. 
thoracolumbar t. 
Traumafix apparatus 
Trauma Score 
traumatic 
t. anterior instability 


t. arthritis 


t. cervical disk herniation انفتاق القرص الرقبى الرضحى‎ 


متلازمة الحيز ال رضح 


آم عصبي رضحي أمام الرضفة 
انزلكق الفقار الرضحى 
رەو 


رباط ag‏ 
ا 2 0 لز اوا 
الشص البدلي بحسب ترووتمان 
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. compartment syndrome 


ج 


س 


. dislocation 


ج 


. disorder disease 
t. displacement 
t. neuroma 


t. paraplegia 


t. prepatellar neuralgia 


t. spondylolisthesis 
traumatized ligament 


Trautman Locktite 


e 


تحربه محاوکة اکم 
الكأس الحقى التجریبی 


م o‏ 
تجربة إكلينيكية 
ہے ٥وس‏ ےر 


تجربة مكونة 


تجربة العا حة الحافظة 
ر ٥وس‏ 


مفك التجربة 
مكو الفخذ التجريبي 


ملاءمة التجرية ١‏ 
غرزمة التجريية 
تجربة ال 1 وه 
بدلة تجريية ٠‏ 

۶ ەو ر 

تجربة الكعبرة 

لمجال التجريبى للحركة 
ےه 2 


رد نجرييي 
مقعد التجربة 


جدع تجريبي 

ر ٥٣‏ و زو 

تجربة الزند 

2o 4‏ ن و9 

تجربة الشص العلوي 
مركب الذَهّب الثلاثي آلكيا 

ال ل 
تریامسینولون 

E 
أستونيد الترياسسيتولوڻ‎ 


ا 4 
الث الشَرَجى 
و و و ا 
ثلث بٻورو 


اثلث الرقي 

الث الترقوي الصدذري 
مَلّث کودماڻ ٠‏ 
میَلّث هاردي - جویس 
ّث استيضاع الر كب 1٨۲‏ 


trial 
t. acetabular cup 
t. base plate 
clinical t. 
component t. 
t. component 
t. of conservative therapy 
t. driver 
t. femoral component 
t. fit 
t. implant 
lower hook t. 
t. prosthesis 
radial t. 
t. range of motion 
t. reduction 
t. seating 
t. stem 
ulnar t. 
upper hook t. 
trialkylphosphine gold 
complex 
triamcinolone 
t. acetate 
t. acetonide 
triangle 
anal t. 
Burow t. 
cervical t. 
clavipectoral t. 
Codman t. 
Hardy-Joyce t. 
IMP knee positioning t. 
infraclavicular t. 
Kager t. 
Langenbeck t. 
metal measuring t. 
Middeldorpf t. 
neutral t. 


Petit t. 


س ص 


ال 

معالحة لجف العصبى العضلى 

معالجة تقويية للجتف العصبي 
العضلى 

EE 

معالحة التهاب سنجابية النحَاع 

معالبة الحتف 


7 


رعاش قصدي (رعاش الحركة) 


2 8 ا 8 
ارتعاش » رعاش 


ر و 
ترندلنبرج 
ي و 
رر ر وه 
عرج ترندلنبرج 


تقایل ترندلنبرج 


»۰ م * 2 a‏ ۴ ا 
وضعية ترندلنبرج (وضعية 


neuromuscular scoliosis t. 
neuromuscular scoliosis 
orthotic t. 

nonoperative t. 

poliomyelitis t. 

t. for scoliosis 

shock t. 
Tredex 

Universal T. 
trellis formation 
tremor 

intention t. 
tremulousness 
Trendelenburg 

T. gait 

T. limp 

T. lurch 


T. position 


استلقائية مائلة مع تدلي الرأس 


چ ° 


للأسقّل) 


اختبار ترندلنبرج 
ترنتالٌ 

منْقَّب | 7 

مب اس روو 
خزعة إبرية با ملقب 
مفب فميست ر الخازع 


طريقة تریثوان -ستام - 
7 و 3 
سیموندس -منلوس - حداد 


مثلّث » تُلأڻي التكافؤ 

ملي رة لني 
ET‏ 
مث الكَابُة بحسب أودونوهيو 
بدلةتريد ˆ 

مْلَّث ادل 
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T. test 
Trental 
trephine 
bone t. 
Castroviejo t. 
t. drill 
t. needle biopsy 
Phemister biopsy t. 
Trethowan metatarsal 
osteotomy 
Trethowan-Stamm-Simmon 
ds-Menelaus-Haddad 
technique 
triad 
t. knee repair 
O'Donoghue t. 
O'Donoghue unhappy t. 
T'. prosthesis 
Waddell t. 


العضلة الثلاثية الرؤوس 


ت 


منعكس ثلاثية الرؤوس 
اختبار الطة ٠‏ الجلدية لثلنية 


موو 


الرؤوس 
a‏ 


وگه 


إطلاق ثلاية اش الربلية 
اروس 


و و م 


ضماد تریکودیو ر أومز الضاغط 


ا ا 
الضاغط 
لي الأحيّاز 
غرسة اة الأحياز 
دة الر ك الاكة الأحياز 
بدلة ية الأحاز 
کک 
کون ڌ يون ۷× 
بدلة الرضفة تريكون- ۷N‏ 
استقصال الوكعة التصحيحي 
اللاي 
عظم العف الحرقفي اللي 
القشرة 
مضاد اکتئاب ئی الحلقات 
اى الأجنحة ٠‏ 
ا لوتس الثلائي الأجنحة 
مسمار نقوي لكي الأجنحة 
EIS‏ 
تريفلوبيرازين (دواءٌ في الطب 
النفسى) 


و 


5 0G 
اکى التشعّب‎ 


کک ت ا 
ألم العصب الثلاثي التوائم 
زناد 
مر ت 
إصبع زنادية 


t. muscle 
t. reflex 


t. skinfold test 


t. surae muscle 
t. surae reflex 
t. surae release 
t. tendon 
tricepsplasty 
trichilemmal cyst 
trick movement 
Tricodur 
T. Epi compression 
dressing 
T. Omes compression 
dressing 
T. Talus compression 
dressing 
tricompartmental 
t. implant 
t. knee prosthesis 
t. prosthesis 
Tricon-M 
T.-M component 
T.-M patellar prosthesis 
tricorrectional 
bunionectomy 
tricortical iliac crest bone 
graft 
tricyclic antidepressant 
triflanged 
t. Lottes nail 
t. medullary nail 
triflange nail 


trifluoperazine 


trifurcation 
trigeminal neuralgia 
trigger 

t. digit 


ا و 
٤‏ رو 
* * > ۰ ي 
Ek 6‏ 
کول ویر 
ميَلّث وارد 
ور 


ستاد مملّث تبعيد الكنف التي 
آلروایا ٠‏ 


3 
6 
ا التقديم | َة 
معلاق الذرأع الأشية 
ك القضيبا تعرض الل 
القاعدة 
رة ا 0 1 اة 


2 
ع »|« 


غضروف ماي 


3 


مرکب ا غضروفي 


مسمار نقوي متي 
لوب ب السويقة ية المثّشي 
إطار لي اللات 
تثلیث (تة تقسيم إلى مثلّثات) 
تثلیث 

تثلیث لامباشر 


طريقة التثليت 
طريقة التثليث لتنظير القصل 


ُلثي المحاور 
E‏ اة الحاور 
بدلة المرفى نصف الْمَّدة الثلاثة 
اجاور ٠‏ َ 
رب مفصل المرفق الكلي اللاي 
المحاور 


فسفات تُلائي الكالسيوم 
واک وو 
SES‏ 


اختبار منعكس لَفضة ية 
و 
الرؤوس 


چ ت 


تفضات لائية الرؤوس 
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posterior t. 

sacral t. 

von Weber t. 

Ward t. 
Tri-angle shoulder 

abduction brace 
triangular 

t. advancement flap 

t. arm sling 

t. base transverse bar 

configuration 

t. compression device 

t. defect 

t. fibrocartilage 

t. fibrocartilage complex 

(TFC) 

t. frame 

t. ligament 

t. medullary nail 

t. pillow splint 

t. sling 
triangulated pedicle screw 
triangulate triple frame 
triangulating 
triangulation 

indirect t. 


t. technique 


t. technique for arthroscope 


triaxial 
t. motion 
t. semiconstrained elbow 
prosthesis 


t. total elbow arthroplasty 


tricalcium phosphate 
triceps 
t. brachii tendon 


t. jerk reflex test 


t. jerks (TJ) 


مخطط وَمَضاني تلائ المراحل 
0 

بالتکنیڈ 2 م 

کامن الفعًل الثُلاثى الأطوار 


E 


ناسرف 
ایتناء تُلاٹی الْستوّی 
م ° e‏ ەر 


فطع ا عظم الثلاڻي الْستَوّى 


كَسر الظتبوب الثلائي الَُستويات 
کر 

إيثاق القصل الثلائى 

جهاز التغليف الثلاّي 

إطار ثلاڻي 

کلم تصني لني 


و 


خياطة ية للوتر (بالعظم) 
شل اة راف 
اختبار القفزة الثلاة 
ليث (أحد عناصر ثلاثة) » ثلاث 
(مجموعة من ثلاثة عناصر) ˆ 
سلك ثلائی 

إجراءات السلك الثلاتى 
طريقة السلك الى 
التتظير الاش ٠‏ 
مضب (حامل ككشي المساند) 
عصا اة القواتم 

قدم ثلائية المساند 

منْصب مَك براید 
استناد لاڻي 
تريبي -ویآز 

مساك تريبي ویز 
مساك الجر بحسب تريبي - ويز 


triphase technetium 

scintigraph 
triphasic action potential 
triplane 

t. construct 

t. fracture 

t. osteotomy 

t. tibial fracture 
triple 

t. arthrodesis 

t. diapering 


t. discharge 


ج 


. envelope system 
t. frame 
t. hemisection 


t. innominate osteotomy 


ج 


. ligamentous repair 


t. reamer 


ص 


. tenodesis 
triplegia 
triple-jump test 
triplet 


triple-wire 

t.-w. procedure 

t.-w. technique 
triploscope 
tripod 

t. cane 

t. foot 

McBride t. 
tripoding 
Trippi-Wells 

T.-W. tongs 

T.-W. traction tongs 
triquetral 

t. fracture 
triquetrolunate 

t. dislocation 


t. instability 


إصبع زنادية 

إطلاق الإصبع الزنادية 
نقاط الزناد 

إنهام اليد الرّنادي 


2 2 


مث (متلات) 
العظم | 

اختبار لاي کيتو هیدريندین 
هیدرات ‏ 

تریلافون 

مقوام الركبة » الكاحل » القَدَم 

اک وات“ 

بدلة اکن الوريقات 


البدلة تري لوك 
بدلة الورك تري لوك مع 
بروکوات 
جهاز الكأس الحقي الثلاڻي 


كَسرالكاحل الكعبي اللاي 
ترمیثوبریم (دواء مضاد للجراثيم) 
سلفاميثوكسازول التريميثوبريم 
ترمیبرامین (دواء مضاد للاکتئاب) 
مشب » شاطب 
شاطب مزود بمحرك (آلي) 
ت نکل 


مفك ترنکل 
الثقَّب الدوار سوبر- كات 
بحسب ترز 


ابام لای السلاَمات 
شوه الإبهام اللاي السلميّات 
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t. finger 
t. finger release 
t. points (TrPs) 
t. thumb 
trigonum 
ost. 
triketohydrindene hydrate 
test 
Trilafon 
trilateral knee-ankle-foot 
orthosis 
trileaflet prosthesis 
Trilisate 
Trillat procedure 
Tri-Lock 
T.L. hip prosthesis 
T.L. prosthesis 
T.L. hip prosthesis with 
Porocoat 
Trilogy Acetabular Cup 
System 
trimalleolar ankle fracture 
trimethoprim 
t. sulfamethoxazole 
trimipramine 
trimmer 
motorized t. 
Trinkle 
T. bone drill 
T. brace 
T. brace and adapter 
T. chuck adapter 
T. power drill 
T. screwdriver 


T. Super-Cut twist drill 


tripartite muscle origin 
triphalangeal 
t. thumb 


t. thumb deformity 


دبوس مدوري 

وار اون 

ربحان الدور 

شريحة مدورية 

شوكة الدورَ 

سلك الدور 
المدور-الركبة -الكاحل 


بكر (ج بکرات) 
بكري 


تصنيف الكسور بين الدورين 
بحسب ترونزو 
تصنیف الكسور بحسب ترونزو 
غاذية ¢ تغذوي ¢ اغتذائی 
تبدل تغڌوي ۰ 
اضطراب تَغذوي 
کر ارق سرع التغذية) 
اضطراب لقصل التغذوي 


رة اغعذائة 


2 

ےب ك و ره 
توجه الوجيه 
و 


رة (ج : ثَرف) 
بنطال 
البنطال العسكري الْضَاد 
للصدمة 
بحسب 


م مو 
تراوبریدج - کامبو 


t. pin 
t. reamer 
t. shift 
t. slide 
t. spine 
t. wire 
trochanter-knee-ankle 
(TKA) 
trochlea 
trochlear 
t. defect 
t. groove 
t. notch 
trolley 
Tupper t. 
Tromner test 
Tronzo 
T. classification of 
intertrochanteric fracture 
T. fracture classification 
trophic 
t. change 
t. disorder 
t. fracture 
t. joint disorder 
t. ulcer 
tropism 
facet t. 
trough 
bone t. 
t. line 
trousers 
military antishock t. 
(MAST) 


Trowbridge-Campau bone 


drill 


مقّب تراویر يرج الثلائی السر عlٽ Trowbridge triple-speed‏ 


مر 
8 


[مختصر] 
نقاط الرّناد 


drill 
TrPs 


trigger points 


ثي الرَوايا 
تعظّم ئي الزوايا 

إيتاق اصل الهلالي اللاي 

TS 

عُضروف تاي الَشعّب 

ُلاڻي التشعب » تُاڻي الإشعاع 
مأتى الق السحوب الثلاٹى 
عُضروف ثُلائي التَشعّب 
مأتى ثلاثي الشعب عبر الور 


triquetrum 
t. ossification 
triquetrum-lunate 
arthrodesis 
triradial cartilage 
triradiate 
t. acetabular extensile 
approach 
t. cartilage 
t. transtrochanteric 
approach 
ُلاڻي السالیسيلآت‎ 
ئي سالييات کولين الغتزُم‎ 
إيتاف القصل القاربي الثلاّي‎ 


trisalicylate 
choline magnesium t. 
triscaphe 


t. arthrodesis 


الدج القاربي الڻاڻي t. fusion‏ 
الفصل القاربى اتی t. joint‏ 
ضرز َ trismus‏ 
ثلث صبغی trisomy‏ 


trisomy 21 

trispiked 

تصویر معي ئي الحلزونات 
ورم بشکل التریتون (حیوان 


trispiral tomography 


triton tumor 


بحري) 
جهاز الورك الكلي تر يدج Tri-Wedge total hip system‏ 
طَاولة تري دبليو -ج Tri W-G table‏ 
مر بک trocar‏ 
مر بک کلیل blunt t.‏ 
مر ل حاد sharp t.‏ 
میرگ تائی المقبّض T-handled t.‏ 
ادور (المداو ر( trochanter‏ 
دور الكبير greater t.‏ 
الدور الصغير lesser t.‏ 
مقاط مسك الدور trochanter-holding clamp‏ 
دور ي trochanteric‏ 
تقدیم مدور ي t. advancement‏ 
ا لجراب اکدوري t. bursa‏ 
t. bursitis‏ 


التهاب الجرابّ الدوري 
م 
هجرة دور 


فطع العظم الدوري 


t. migration 


t. osteotomy 
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جھیرة LS‏ (مستشفی 
تکاس سکوتش رایت) 

رباط متصالب بحسب (مستشفي 
E‏ 

تثبيت الرباط الْتَصالب بحسب 
رنت تکساس سکُوتش 
رایت ) 

جهاز الرباط الْتَصالب بحسب 
(مستشفی تکساس سکُوتش 
رایت) 


و وە 


0. 


بنية مزدوجة العود بحسب 
(مستشفی تکساس سکوتش 
رآیت) 

فارشة بعروة بحسب (مستشفى 
تکساس سکوتش رایْت) 

صتارة (مستشفی تکساس 
سکوتش رایْت) 

ممسك الصتارة بحسب (مستشفى 

تکساس سکوتش رایْت) 

غارز شصي بحسب (مستشفی 
تکساس سکوتش رایت) 

غرسة بحسب (مستشفی تکساس 

شوتف رآیت) 

استعمال الآدوات بحسب 
(مستشفی تکساس سکوتش 
رایت) 


T-spine 
thoracic spine 
TSPP 
technetium stannous 
pyrophosphate 
TSRH 
Texas Scottish Rite 


Hospital 


TSRH buttressed laminar 


hook 


TSRH circular laminar 


hook 


TSRH corkscrew device 


TSRH crosslink 


TSRH crosslink 


stabilization 


TSRH cross-link system 


TSRH double-rod 


construct 


TSRH eyebolt spreader 


TSRH hook 


TSRH hook holder 


TSRH hook inserter 


TSRH implant 


TSRH instrumentation 


» « 


يعي 
ضلع حقيقي 
اجار داخل النقي ب بحسب 
تروفلیکس 
ترامبل 
إيثاق المقصل بحسب ترامبل 
استق٘صال معب ب بحسب ترامبل 
منطقة ترومرفيلد ٠‏ 


بدلة مسد الورك بحسب تروميون 


اق التصل بالوتد ار 


النهايات 

کاحل عَمُودي بايتاق القصل 
لزني اللي الإسقيني 
اربع اللات ٠“‏ 


2 
التحکُم با لجع 
التواء الجنحع 
اختبار الانحتاء الداخلي للجذع 
تقويم ابجع 
ا لجع الودي 

جهاز تصنيف الكسور بحسب 
ترونکيً ٤‏ 

مقوام الجاع »الورك » الركبة » 
الكاحل ءالقَدَمّ 

إجراءات تساي ستيلويل 

تشرن- جوزن 
تصنیف تشرن _ جوتزن 
تصتیف کسور الظتبوب بحسب 

تشن جوتزن ‏ َ 


تائی الشکل 
صفيحة ۸0 التائية الشكل 
استئصال الحفظة التائي الشكل 
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true 
t. lateral view 
t. rib 
TRUE/FLEX 
Intramedullary nail 
Trumble 
T. arthrodesis 
T. talectomy 
Trummerfeld zone 
Trummion bearing hip 
prosthesis 
truncated tarsometatarsal 
wedge arthrodesis 
truncated-wedge 


t.-w. arthrodesis 


t.-w. tarsometatarsal 


arthrodesis vertical talus 


trunk 

t. control 

t. curl 

t. incurvation test 

t. righting 

sympathetic t. 
Trunkey fracture 

classification system 
trunk-hip-knee-ankle-foot 

orthosis (THKAFO) 
Tsai-Stillwell procedure 
Tscherne classification 
Tscherne-Gotzen 

T.-G. classification 

T.-G. tibial fracture 

classification 

T-shaped 

T.-s. AO plate 

T.-s. capsulotomy 

T.-s. incision 


T'.-s. inserter 


[مختصر] 

تخطيط صَدى القلب عبر 
الصدر 

اختبّار - ا 

احتبار -ا ستیودنت 


وو 7 

آنبوب »بوق (رحمي) »نفیر 
«سَمْي) ٍ 
وهر 


وب لاز 


وو 


ا ارو بحسب کریتر 


آٽبوب فمَاشي قطي 
اتوب الم ٠‏ 


أنبوب التصريف 
E‏ 
کې a‏ 


حديبة 2 : حدیبات) » درنة 


چ 


ج :درّنات) 
قَلْع ا الحديبة 


الحديبة الخروطية 


حديبة الظتبوب الو حشية 
8 رە 8 


حديبة ليسفرانك 


حديبة ل جس 
2 ت 1 
فطع الحدية العظمية 
ك رە سې وو 0 


TTE 
transthoracic 
echocardiography 
t-test 
Student’s t.-t. 
tube 


Adson suction t. 
chest t. 
endoneural t. 
Esmarch t. 

t. flap graft 


Gillquist suction t. 


t. guide 
Hemovac suction t. 
irrigation t. 
Jergesen t. 
Kritter irrigation t. 
stockinette t. 
suction t. 
vent t. 

tuber angle 


tubercle 


t. avulsion 

conoid t. 

Gerdy t. 

Ghon t. 

lateral tibial t. 

Lisfranc t. 

Lister t. 

t. osteotomy 

tibial t. 

t. of Tillaux-Chaput 
tubercular granuloma 
tuberculosis 

diaphyseal t. 

extraarticular t. 


t. of hip 


المسّمار اللّولّب بحسب (مستشفى 


تکساس سکوتش رایت) 
ایر اللوليية ê E‏ 


و 


صتارة سويقي بحسب (مستشفی 


تکساس سکوتش رایْت) 


0 ٌ ۰ 
لولب سویقي بحسب (مستشفی 


تکساس سکوتش رایت) 


صتارة تجريبي بحسب (مستشفی 


تکساس سکوتش رایت) 


جهاز استعمال الادوات يو نيفر سال 


ا 


بدلة الح التيتانية الحلرَنة 


بدلة الح التيتانية الحَلرنة 
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TSRH 1-bolt 


TSRH mini-corkscrew 


device 


TSRH pedicle hook 


TSRH pedicle screw 


TSRH plate 


TSRH rod fixation 


TSRH screw 


TSRH spinal implant 


system 


TSRH stabilization 


TSRH system 


TSRH trial hook 


TSRH Universal spinal 


instrumentation system 


TSRH wrench 


Tsuge debulking 
Tsuji laminaplasty 
TT 
tilt table 
total transfer 
TTA 
tissue texture abnormality 


TTAP 


threaded titanium acetabular 


prosthesis 


TTAP prosthesis 


o 2‏ سے م 
تخريم حول الوتر بحسب 
EE‏ 
ا 
تخريم حول الوتر بحسب 
1 ر 


تخريم حول الوتر بحسب 


بورش - جرینوود 
تخریم حول الور 

الط اقاب حاف 
ستاف2 ˆ ˆ 


لولب سويقة شبيه باللَولّب 


ورم (ج :أورام (« و 


ورم آبریکوسوف (وَرَم الخلایا 


ورم أسمَّر (في العظام في فرط 


شاط الدريقات) 


ورم الزاوية الحيخية الجسرية 


ا رو کر )ر چوا 
ورم كودمان (ورم الارومة 


tucker 


Bishop-Black tendon t. 


Bishop-DeWitt tendon t. 


Bishop-Peter tendon t. 


Burch-Greenwood 
tendon t. 
tendon t. 


TufStuf II cast tape 


tuft 

finger t. 

t. fracture 
tuftal resorption 
Tuke saw 
Tuli heel cup 


tulip pedicle screw 


Tullos technique 
tumor 


Abrikossoff t. 


aggressive t. 
Bednar t. 
benign t. 

blood vessel t. 
bone t. 
bone-forming t. 


brown t. 


brown fat t. 
cartilaginous t. 
cerebellopontine angle t. 


Codman t. 


cortical desmoid t. 
cystic t. 


desmoid t. 


التهاب الفقار السلّي 
2 

الات اليل ال 
التهاب الإصبع ال 

آفة سلة 

التهاب العظم والتقي السلّي 
التهاب غد الور الشظّوي 

ا 

التهاب غمد الوتر اللي 
التهب الراب الدوري اللي 
NAE‏ 


و مو 


أحدوبة 
أحدوبة ذات الرأسين 
شدفة أحدوبية 
الأحدوبة الكبرى 
الأحدوبة الإسكية 
الأحدوبة الصغرّى 
الأحدوبة الكلفة 
الأخدوبة الكسرة 
الأحدوبة الظنبوبية 
الحو الطلنرب: 
الأحدوبة الظنبوبية غير الشحدة 


ورم أصفر معجر 

مشية مبتور الطرف بحسب 
وبرسيٽز ٠‏ 

المسافة من الأنبوب إلى الفيلم 
ضماد تیوبکریب 


metaphyseal t. 

Mycobacterium t. 

skeletal t. 

spinal t. 

t. spondylitis 
tuberculous 

t. arthritis 

t. dactylitis 

t. lesion 

t. osteomyelitis 


t. peroneal tenosynovitis 


t. tenosynovitis 

t. trochanteric bursitis 
tuber-joint angle 
tuberosity 

bicipital t. 

t. fragment 

greater t. 

ischial t. 

lesser t. 

posterior t. 

radial t. 

tibial t. 

ungual t. 

ununited tibial t. 
tuberous xanthoma 


Tubersitz amputee gait 


tube-to-film distance 
Tubigrip dressing 
tubing 

Dakin t. 

medullary vent t. 

PVCt. 
tubular 

t. plate 

t. punch 

t. stockinette 


tubulation 


اغا لعا الورم 


اختبار الشوكة الرنانة 
تون اق 
النفق الر سغي 
التق المرفقي 
الوضعية الشعاعية للتَفق الرسغي 


بحسب جاینور- هارت 


دليل موضعة النفق 


e‏ اضر 


نق 
تثبیت n‏ و i,‏ 
الق تحت الباطية 


التفق الرصغي 
E‏ 
التق الظنبوبي 
التق الزندي 


e i 
ي‎ 

ور 
50 
منھی 
کک 


منفق الوتر 

صفيحة توبمان 

۶ 

توبر 
رآب افصل ب تحب توا 
عربة وبر 

اضطراب 

چ ه0 

3 


2 ەرو 


إطلاق ج و 
تصلیح وتر العقبي ب بحسب 


و ەرو 


تور کو سبینلا 


triton t. 
vascular t. 
vertebral body t. 
t. vessel 


xanthomatous t. 


xanthomatous giant cell t. 


tumorous 
t. condition 
t. involvement 
tumor-replacement 
endoprosthesis 
tuning fork test 
tunnel 
carpal t. 
cubital t. 
fibroosseous t. 
Gaynor-Hart x-ray 
position of carpal t. 
t. locator guide 
osseous t. 
radial t. 
t. and sling fixation 
subsartorial t. 
tarsal t. 
tibial t. 
ulnar t. 
t. view 
tunneler 
tendon t. 
Tupman plate 
Tupper 
T. arthroplasty 
T. trolley 
turbulence 
Turco 
T. clubfoot release 
technique 
T. release 
Turco-Spinella tendo 


calcaneus repair 


- 762 - 


تورم بشكل الساعة الرملية 

تصنيف مراحل ورم التسيج 
الرّخو الخبيث بحسب إنكينج 

ورم إيوتع (ساركومة عظمية) 

ورم شي شح 

و لس الشحمي 

ودم ليفي مسج 

ودم u‏ (ورَم ليفي) 

ودم يفي 

ورم یرم لديا العملاقة (ورم 


ناقضات العظم) 


م ر 


ورم 


ورم ال E‏ 


ورم صي 
ورم عصبي ادي ظاهر 
ورم اولي خبيت خفي 


ورم لمي متوسطي متعدد 
القدرات 


ورم الثلم (الروي) العلوي 
ورم يلي 
ن رم اناديا العملاقة ال زليلي 


الوتري 
معالحة الورم 


dumbbell t. 

Enneking staging of 
malignant soft tissue t 

Ewing t. 

fatty t. 

fatty tissue t. 

fibroblastic t. 

fibroid t. 

fibrous t. 


giant cell t. 


glomus t. 

histiocytic t. 
Hodgkin t. 
hyperparathyroidism t. 
intraosseous t. 

lipid t. 

lumbar t. 

lymph vessel t. 
mesenchymal t. 
metastatic t. 
metastatic spinal t. 

t. metastatic to spine 
nerve sheath t. 
neural t. 


neuroectodermal t. 


occult primary malignant t. 


pluripotential 
mesenchymal t. 

primary t. 

t. resection 

retinal anlage t. 

Schwann t. 

soft tissue t. 

spinal t. 

superior sulcus t. 

synovial t. 


tenosynovial giant cell t. 


t. therapy 


بدلّة جذع الإصبع ذات 
الخروطين 
دلیل لول ب توورك 
طريقة الّن ˆ 
مرحلتان » ثنائي الَرحلة 
دنچ على مرحاتین 
دج الورك على مرحانین 
بتر على مرحلتین بحسب سیم 


ے٥‏ وره کي 


على مرحلتین 


ريقة تطعيم الوتر على مرحلتين 


استبتاء الطعم الوتري على 
مرحلتین 


مط (أغاط) 


مط القدم 
طراز منْحتی من النمط 11 
~ ە 9 


کسر مفتوح من النہط 111۸ 
و 
کسر مقتوح من النمط 1118 


کسر مفتوح من النمط 111٥‏ 
کسر مفتوح من النہط 1۲1 
م ه ەو 


کسر مفتوح من النہط 11 


t.-p. nerve block 
two-portal technique 
two-poster 

t.-p. brace 

t.-p. cervical orthosis 
two-prong 


t.-p. rake retractor 


t.-p. stem finger prosthesis 


Tworek screw guide 
two-sleeve technique 
two-stage 
t.-s. fusion 
t.-s. hip fusion 
t.-s. Syme amputation 
two-stage 
t.-s. tendon grafting 
technique 
t.-s. tendon graft 
reconstruction 
tx 
traction 
treatment 
Tycron suture 
tying forceps 
Tylenol 
tyloma 
Tylox 
Type 
contraction t. 
foot t. 
t. II curve pattern 
t. IIA open fracture 
t. HIB open fracture 
t. IIIC open fracture 
t. II open fracture 


t. I open fracture 


t. II radioulnar synostosis II bail کعبري رندي من‎ f التحا‎ 


8 9 ا 7 
کسر مفتوح من النہط 1 
الالتحام العظمي الزندي 
الكعبري من النمط 1 
92 


مط الحلفة 


t. I open fracture 


t. [radioulnar synostosis 


sleeve t. 


قاب الشدادة 
مدوار الشدادة 


جبيرة الشدادة 
شوه الل ب افتول للأعلى 


ەس 3e‏ و0 
۰ 


منشار تدبدبي مزدوج التصل 
هالة توین سیتیس لو-بروفیل 
فتل »لي 

رأس المثقَب الدور 
ملفوفَ 


ےه E‏ 
کبل ملقوف 
0 4 ر 


إصابة العمودين فى السيسًاء 
اة ا 


ية قياس الان ادوج 
مستويان (نتائي الْستوّی) 
ميت خارجي ٿتائي ا جانب ڏو 
کی ی و ر ر ا و 


وہ 2 £ ەر ره 
إطار ثتائي ا لحانب دو مستوبين 


کے ار ر و رو ر 
شوه ؟ بمستویین 
التنظير التألقى ذو المستويين 


£ ەر رە 


صورة شعاعية ذات مستويين 


م a)‏ خارجي اُحادي الجانب دو 


ھ ھر رہ 


مسورییںن 


4 ەر رە 
e‏ لتان 
0 په 
اختبارا 5 ت 


مشية الارتكاز على النقطتي 
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إطار أحادي الجحانب ذو مستویین 


turf toe 
turgor 
turnbuckle 

t. brace 

t. cast 

t. jack 

t. splint 
turned-up pulp deformity 
Turner 

T. pin 

T. prosthesis 

T. syndrome 
turret exostosis 
Turyn sign 
Tuwave 
TUWAVE galvanic 

stimulator/TENS unit 
twin-blade oscillating saw 
Twin Cities Lo-Profile halo 
twist 

t. drill 

t. drill point 
twister 

t. cable 

Shifrin wire t. 
two-column cervical spine 

injury 
two-inclinometer method 
two-part fracture 
two-plane 

t.-p. bilateral external 

fixator 

t.-p. bilateral frame 

t.-p. deformity 

t.-p. fluoroscopy 

t.-p. roentgenogram 

t.-p. unilateral external 

fixator 

t.-p. unilateral frame 
two-point 

t.-p. discrimination test 


t.-p. gait 


مقصل الكاحل 
مقصل الو ر ك 
[مختصر] 
الرباط ال جحانبي الرنّدي 
ستاد الساق ألطويلة الَوظيفى 
E‏ 
أنجلس 
مقوام الشفاء لشر كة 0C0‏ 


م 


[مختصر] 


صفيحة الضغط العلوية 
و 

اق مقصل الکنف بحسب 
ر3 

اوماتسو 

اا ت 


چ اه وره 
البولي إثيان ذو الوزن احزيئي 


[مختَصر] 

راب مفصل الركبة الاحادي 
احير ٠‏ 

فرحة الاستلقاء 

E 

فرحة الاعتاكل العص 
السگري 

َة الاعتاکل العصبي 


h ankle prosthesis 

h prosthesis 
UCL 

ulnar collateral ligament 
UCLA functional long leg 


brace 


UCO heal orthotic 
UCP 


upper compression plate 


a 


Jeba release 


e 


ematsu shoulder 
arthrodesis 
UHMWPE 


ultrahigh molecular weight 


polyethylene 
UKA 
unicompartmental knee 
arthroplasty 
ulcer 
decubitus u. 
diabetic u. 


diabetic neurotrophic u. 


neuropathic u. 
neurotrophic food u. 


peptic u. 


ار ص ےم 
5 


[مختصر] 
جامعة كولومبيا البريطانية 


ستاد جامعة كولومبيا البريطانية 


ا و ا ر 


[مختصر] 

مقيّاس عمل القسم اللوي من 
[مختصر] 

الصفيحة الع سه وتشر سال 
امختصر] ˆ ٣‏ 


ستاد العقب الأحادي الجانب 
جامعة کالیفورنيا بير كلي 


مقوآم القدم ب بحسب جامعة 


عرزا لاء بحسب جامعة 
کالیفورنیا -بیر لي 
[مختصر]َ 


E 
[مختصر]‎ 
جامعة کالیفورنيا » مختبر‎ 
ر ای‎ 
الصفيحة القدمية من جامعة‎ 
el 
صفيحة القَدَمَ بحسب جامعة‎ 
ES 
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UBC 
University of British 
Columbia 
UBC brace 
UBE 


upper body ergometer 


UBP 
Universal bone plate 


UCB 


unilateral calcaneal brace 


University of California, 


Berkeley 
UCB foot orthosis 


UCB shoe insert 


UCBI 


University of California, 


Berkeley insert 


UCBL 


University of California, 


Berkeley Laboratory 
UCBL foot plate 


UCI 


تطويل الزنّدي 

قطع العصَب الح ركي الرند دي 
الحَصَب الزدي 

إحصار العصب الرٽدي 


متلازمة انفخاخ العصّب الرندي 


إصابة العصَب الرندي 
شل العصَب الزندي 
إطلاق العصَب الرنّدى 


و 


آعتلل العصَب الرَندّي 
شل الرندي َ 


o 


E لتق‎ 


a 


التهاب وتر رالرند دي ية الباسطة 


الراوية الرندية العضدية 
زي 
الرَنديّة الباسطة للرند (عضلة) 
الزندية الَثنية للرند (عضلة 
باتجاه ارد َ 
الرباط الرندي الرسغى 
القصل الزن ندي العضدي 
[مختصر [ 
مقوام الطرف العلوي 
ار [ 
بدلة الطرّف العلوي 
ال -درایف 
جهاز رع املاط العظمي ترا 
درآیف 
جھاز اوت رافیکس 
الَمَصل الديتاميكي اوت رافلگس 


. lengthening 


= 


u. motor neurectomy 


. nerve (UN) 


= 


u. nerve block 

u. nerve entrapment 
syndrome 

u. nerve injury 

u. nerve palsy 

u. nerve release 

u. neuropathy 

u. palsy 

u. rasp 

u. recession 

u. reflex 

u. ruler 

u. side grip 

u. translation 

u. translocation 

u. trial 

u. tunnel 

u. tunnel syndrome 

u. variance 


u. wrist extensor tendinitis 


ulnarcarpal joint 
ulnar-humeral angle 
ulnaris 

extensor carpi u. (ECU) 

flexor carpi u. (FCU) 
ulnarward 
ulnocarpal ligament 
ulnohumeral joint 
ULO 

upper limb orthosis 
ULP 

upper limb prosthesis 
Ultra-Drive 

U.-D. bone cement 

removal system 

Ultrafix apparatus 
Ultraflex Dynamic Joint 


خط ولان ( خط بظهر في اسل 
الظّهر في انُزلاق العمود الفقري) 


إصابة السرا ادي 


مسند الزندي 

ا لجراب الرندي 

حتف اليد الرّدي 

الرباط ا لجانبي ردي 
إصابة الر کک ردي 


2 


الحمود الرندي 
الَحَدّب الزّدي 
الحراف الرندي 
شوه الالحراف الرندي 


رە 


ازدواج الطرف الرندتي 


اة زندية 
س الرنّدي 
ا رس الرٽدي 


الردي 
راب اكفصل بالود ضیح البيني 
لطع : نطف الرندي 


با ا را 
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pressure U. 
stasis U. 
trophic u. 

ulceration 
sublesional u. 


Ullman line 


Ullrich 
U. drill guard 
U. drill guard drill 
ulna 
absent u. 
distal u. 
Monteggia 
fracture-dislocation of u. 
Proximal u. 
ulnar 
u. anlage 
u. artery 
u. artery injury 
u. bearing 
u. bursa 


u. clubhand 


u. collateral ligament (UCL) 


u. collateral ligament injury 


u. collateral ligament 
rupture 

u. column 

u. convexity 

u. deviation 

u. deviation defomity 

u. dimelia 

u. drift 

u. drift deformity 

u. fracture 

u. gutter splint 

u. head 

u. head excision 

u. head implant prosthesis 

u. hemiresection 


interposition arthroplasty 


المهماز لعفي 

آندو رب 

تحت الذراع 
تراس تحت الذراع 
ستاد تحت الذراع 
الب تحت الذراع 
مقوام تحت الذراع 
ا 


اختبار أندربرج ر 
تحت الُشاهدة الماش ة 
اشر 


ووا م 


بدلة مفصاية أحادية ايز 
بدلة الركبة الأحادية الحيز 


غرسة الركبة الأحادية الحيز 


بدلة الركبة الأحادية الحيز 
NL‏ 


احادی | للقّمة 
کس أحادي | للقمة 


قب البطانة المعدنية بحسب 


ر ج 


u. spur 
unde RAP 
underarm 

u. body jacket 

u. brace 

u. cast 

u. orthosis 
Underburger test 
under direct vision 
undergrowth 
underlapping toe 
Undermined skin 
underscoring 
undersurface of patella 
underwater Bovie 
undisplaced fracture 
undyed suture 
ungual tuberosity 
unguarded osteotome 
unguis incarnatus 
unhappy triad of 

O’Donoghue 
uniaxial structure 
unicameral cyst 
unicompartmental 

u. arthroplasty 

u. Knee arthroplasty 

(UKA) 

u. knee implant 

u. knee prosthesis 

u. prosthesis 
unicondylar 


u. fracture 


U. Geomedic hemi-knee 


system 
u. prosthesis 
Uniflex 
U. calibrated step drill 


U. dressing 
U. drill bushing 


سرير جراحة تقويم العظًام 


بحسب آلْترا - فلكکس 
جهاز مقوام الورك اترا جارد 


و پو ره وره 
البولي إثيلن دو الوزن الجزيئي 


رحلان قوق صَوتي 

فائق الصوت البضى 
سونيكائور 720 قوق الصوتي 
سوتیکاو بلس قوق الصوتية 
الْعالجة بفائق الصّوت ٠‏ 


ضوء قوق البتفسجي 


«° 4 


فون × 


r‏ وم 


جهاز قوق × 
الشربط السري 
[مختَصر] 
العضب إل دى 
منعدم التوازن » لامتوازن 
إرَالّة البلمرة اللامتوازنة 
صف الفقرة اللامتوازنة 


کسر التاتۍ العقَفي 
فصال الَعقّف 


نة كردوسية غير لوف 


س په ورت 
ور ره اپ 
منبه غير شرطي 


بدلة الكتف غير الْمَيدة 
بدلة الركبة الثلاية الأحياز غير 
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Ultra-Flex orthopaedic 
bed 
Ultra-Guard hip orthosis 
system 
ultrahigh molecular weight 
polyethylene (UHMWPE) 
Ultraprin 
ultrasonic probe 
Ultrasonography 
Ultrasound (US) 
Dynatron 150 u. 
u. phonophoresis 
pulsed u. 
Sonicator 720 u. 
Sonicator Plus u. 
u. therapy 
ultraviolet light (UV) 
Ultra-X 
U.-X . external fixation 
system 
ultra - X system 
umbilical tape 
UN 
ulnar nerve 
unbalanced 
u. depolymerization 
u. hemivertebra 
uncinate process fracture 
uncoarthrosis 
uncommitted metaphyseal 
lesion 
uncompensated rotary 


scoliosis 


unconditional stimulus (US) 


unconstrained 
u. shoulder arthroplasty 
u. tricompartmental knee 
prosthesis 
uncovertebral 
u. arthrosis 


u. joint 


المصل الأحادي الدخل 


° و ک 
وحدة ركن فى مؤسسة صحية › 
وحدة الرعاية التالية للتخدير 


وحدة 
وحدة الحركة المتفعلة المستمرة 
بحسب أوتوفلاکس ]1 ٠‏ 
وحدة إعادة القولبة المتعددة 
الخلايا القاعدية 
وحدة العظم الاستقلابي 
وحدة إعادة القولبة العظمية 
وحدة لتر بحسب بوفي 
وحدة فائق الصَوت بحسب 
دينالائور 


وحدة الجر إكسوبيد 
وحدة ا ركسو أوفرهيد 


و 


وة نخاعة وطفة“ 


وحدة الجر الرقبي المثزلي 


وحدة المرافبة العملاقة هيدرا- 


کادلس 

وحدة الركبة الهيدروليكية 
وحدة حركية بين الفقَرآات 
وح MEN‏ 

حركة 


ي ص ت 


حدة عضلية وترية 


وحدة أورثودين إنهانسر 

و خدةدوارة 

وحدة الركبة الآحادية لحور 
وحدة القضيب الشوكي 


TENS َة‎ 


2 


وحدة الح ركة الفقرية 


و 


قانون التأهيل المهنى الأمَريكى 


تاج يونيتك الفولاذي 


TUWAVE/Tens u عَلمانی‎ ٥ م‎ 


microdiskectomy 


Unit 


Postanesthesia Care U. 
(PACU) 
unit 


Autoflex II CPM u. 


basic multicellular 
remodeling u. 
bone metabolic u. 
bone remodeling u. 
bovie coagulating u. 


DynaLator ultrasound u. 


Exo-Bed traction u. 

Exo-Overhead traction U. 

functional spinal u. (FSU) 

home cervical traction u. 
(HCTU) 

Hydra-Cadence gait- 
control u. 

hydraulic knee u. 

intervertebral motor u. 

MENS u. 

motor U. 

musculotendinous U. 

myofascial u. 

myotatic U. 

Orthodyne Enhancer u. 

rotator U. 

single ?axis knee u. 

u. spinal rod 

TENS u. 

TUWAVE galvanic 
stimulator / TENS u. 

vertebral motion u. (VMU) 

unitary plastic 
United States Vocational 
Rehabilitation Act 


Unitek steel crown 


و ره 
ا 


e 


الغرسة اجراحية يونیلآب 


و هټ 2 


سورجیبون 
أحادي الجانب 
الحلزمة الحذرة الحادة الأحاد 
î‏ 
الستاد العقبي الأحادي ا لجانب 
الاذزمة المذرية الأرمنة الأحادية 
ET‏ 


sh 


حلع بين الوجبهة احادي الجانب 


إفتاء السويقة الأحَادي ا لجانب 
ل و ی و کے کے 


E‏ م 


الجانب ˆ 
E 2 SE‏ 
ماتى عجزي حرففي احادي 
كانت - 


اختبار الوقوف الأحادي ا لجانب 

جهاز موْضعة اللولب التَغيرَ 

اَلأحَادي الجانب 
جهازيونيآنك لجراحة اليد 


اتتام » انجبار 
بار الع 
مثقَّب تثبيت شو كة الانجبار 
دون سه ر لار 
ابا الدشبذ العظمي 


2 9 ا 


غبار متا 

انجبار الكسر التأخر 
انجبار عظمي عظموني 
ابا و آولي 
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U. nailing system 


Unilab Surgibone surgical 
implant 
unilateral 
u. acute radicular 
syndrome 
u. calcaneal brace (UCB) 
u. chronic radicular 
syndrome 
u. interfacetal dislocation 
u. pedicle cannulation 
u. posterior- anterior 
movement 


u. sacroiliac approach 


u. standing test 
u. variable screw 
placement system 
Unilink system for hand 
surgery 
union 
bone u. 
u. broach retention drill 
u. broach retention pin 
callus bone u. 
CIOSS U. 
delayed u. 
delayed fracture u. 
osteonal bone u. 
primary bone u. 
secondary bone u. 
slow u. 
unipolar 
u. cauterization 
u. cautery 


u. needle electrode 


u. release 


uniportal arthroscopic 


U. of California , Berkeley جامعة‎ ja SACH دم‎ 


کالیفور نیا بیرکلیٗ SACH foot‏ 
سنخ PTB‏ التَعليق بالكمة من U. of California cuff‏ 
جامعة كاليفورنيا suspension PTB socket‏ 
جامعة کالیفر راك مختبر ر لى University of California‏ 

Berkeley Laboratory 2‏ 
(UCBL)‏ 
ية حلزو ت غير قافلّة unlocking spiral technique‏ 
عديم التخاعين » لامياليني unmyelinated‏ 
او 5 Unna‏ 
سوقًاء أو ر U. boot‏ 
لفافة سوقًاء أو U. boot wrap‏ 
مخ ن او U. paste‏ 
سوقًاء معجون أو U. paste boot‏ 
قشرة نح ن او 1 U. paste shell‏ 
َمَافَة أو ا U. wrap‏ 
غير غ کس unopposed‏ 
قطع الع الأروّح اللاقسر ي unplanned valgus osteotomy‏ 
٤‏ غير مردو د unreduced dislocation‏ 
عیب عدم القو رة unremodeled defect‏ 
سك unscher wire‏ 
القضيب الفقار ي غير القع unsegmented vertebral bar‏ 
ململ » لامستقر unstable‏ 
إصابة ململ لَلفقار الرقبی u. cervical spine injury‏ 
کسر خلعی مقَلقّل u. fracture ? dislocation‏ 
سك غير محلو unthreaded wire‏ 
غير متحد ununited‏ 
کن عر متحد u. fracture‏ 
أحدو به الظتبوب غ المشحدة u. tibial tuberosity‏ 
عدو ى غير مألوفة unusual infection‏ 
عز م التدور ير اللو لبي غير المرغوب unwanted screw torque‏ 
بے و رە 
غير مجنح unwinding‏ 
وق up‏ 
يضغط للاأعلى press u.‏ 
شن ا ي للأعلى up-angle hook‏ 


علوی القطع upbiting‏ 


ملظ سلّی علو القطع u. basket forceps‏ 


قراضة علوية الة u. rongeur‏ 
مقط خرام منحن للأعلى upcurved punch forceps‏ 
امختص] UPF ١‏ 


عظم القخذ الدانى ت فر سال Universal proximal femur‏ 


ية وحيدة التَفق 
الب أحادي الصَمَام 


دا رالا 
E ER E‏ 
2 ەو ۶ م لیونیغرء 


کمبیوت روي یونیفرسال 


جبيرة يونيفرّسًال الميزابية 
مفك يونيفرسال السدآسي 
الأضااًع 
بدلة الورك يونيفرسال 
استعمال آدوات پونیفرسال 
الذكاء العام ٠‏ 


عظم الفخذ الداني ليونيفرسال 
مكون الكعبرة لیونیفرسال 
شفك وننفر تال 
یره بونفرسال 
لیونیفرسال تراید اکس 
مفب پونیفرسال اليدوي ذو 
السرعتين 1 

مقاط يونيفرسال السلكي 
املاق يوني قيرساتيلَ 
اة ا ر 


جامعة كولومبيا البريطانية 
ستاد جامعة كولومبيا البريطانية 
جامعة کاليقورنيا في بيرکلي 


جامعة كاليفورنيا » غرز بيركلي 
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. femoral head prosthesis 


unitunnel technique 
univalve cast 
univalved 
universal 
U. AerobiCycle 
U. bone plate (UBP) 
U. ComputeRow 
U. distal radius fracture 
classification 
. drill 
. drill point 


. Fitstep 


. gutter splint 


GIO Gr GC € 


„ hex screwdriver 


U. hip prosthesis 

U. instrumentation 
u. intelligence 

U. nail 

u. precautions 

. prosthesis 

. proximal femur (UPF) 
. radial component 
. screwdriver 

. splint 

. support splint 


. Tredex 


CCOCCCCCOECG 


. two-speed hand drill 


U. wire clamp 
Uni-Versatil sling 
University 

U. of British Columbia 

(UBC) 

U. of British Columbia 

brace 

U. of California Berkeley 

(UCB) 

U. of California, Berkeley 

insert (UCBI) 


جبيرة الضغط أورياس 
o 1‏ و۶ 


ا ر ر 


تناج الول 

احتباس البول 

الجرى البَولي 
البول 

مزرعة الول 

ورم نوي بروتيني بولي 
منظراوريستي 


الحجاب البولي التتاسلي 

الجهازالبولي ٠‏ 
يورو کیناز 
تعلق بالجهاز البولي 

مضاعتة بول 

إصابة الجهاز البولي 
[مختَصر1 

فاق الصّوت 

منبّه غير شرطي 


الذراع الصناعية بحسب يوتا 
الطرف الصناعي بحسب يواه 
ر 1 
مقط انراتا 
امختصر] 


ق مر 


Urias pressure splint 
uric acid crystals 
uricosuric agent 
urinalysis 
urinary 

u. incontinence 

u. obstruction 

u. output 

u. retention 

u. tract 
urine 

u. culture 

u. protein myeloma 
urist view 
urogenital 

u. diaphragm 

u. system 
urokinase 
urologic 

u. complication 

u. injury 
Us 

ultrasound 

unconditional stimulus 
U-shaped 

U-s. incision 

U.-s. retractor 
Uslenghi 

U. drill guide 

U. plate 
U-splint 
Utah 

U. artificial arm 

U. artificial limb 
Uterus 
Utrata forceps 
UV 


ultraviolet light 


بدلّة الفخذ الدانى يونيفرسال 
اصع القدم الح للع 
علوي 
عأصبة الذراع العلوي 
E‏ 
بنية أمامية للسيساء الرقبية 
العلوية 
ا ۴ 2 
الا د 
ر م سے وه 
دمج الفقار الرقبي العلوي 


العلوية 


UPF prosthesis 
upgoing toe 
upper 
u. arm tourniquet 
u. body ergometer (UBE) 
u. cervical spine anterior 
construct 
u. cervical spine anterior 
exposure 
u. cervical spine fusion 
u. cervical spine posterior 


construct 


u. cervical spine procedure إجراءات التسمًاء الرقية العلو‎ 


آلطرف العلوي 
E‏ 
اللو“ 

بدلة الطرف العلوي 

مبعاد اليد العلا ٠‏ 

رسن الرس أبر 7 

تجربة الشص العَلّوي 

مقوام الطرف العلوي 

بدلة الطرف العلوي 

ادود العلوية للسوي 

داء العصبونَ الحرکی العلوي 
اف العضرن ار العلرن 
السا الصرة العارة 
تقومات ا ا 
تقويمات متراكبة للمقوام 
الشق بشكّل ۲ العَلوي الأيمن 


* 
سکن مكل علو اطعة 


ا کک و 
سديلة عصبية وعائية حرة 
ھ0 


بحسب أوربانياك 


سديلة الكتفية بحسب أوربانياك 


e 
إصابة الحالب‎ 

٠ الإحليل‎ 

صورًة الإحليل 

تصوير الإحليل عبر الوريد 
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u. extremity 

u. extremity myoelectric 
prosthesis 

u. extremity prosthesis 

u. hand retractor 

U. 7 head halter 

u. hook trial 

u. limb orthosis (ULO) 

u. limb prosthesis (ULP) 

u. limits of normal 

u. motor neuron disease 

u. motor neuron lesion 

u. thoracic spine 

uprights 
orthosis overlapped u. 


upright-Y incision 


upward-cutting triangular 


knife 
urate crystals 
Urbaniak 


U. neurovascular free flap 


U. scapular flap 
ureter 

u. injury 
urethra 
urethrogram 


urethrography 


قطع عظمي رو حي بسطي 

متلازمة التحميل الفط 
للتمديد الروحي 

E قدم‎ 

دم رحاء 

ركبة روحاء 

إبهام القدم الأروّح 

الإبهام القدم الأروح الْبعد 

عقب ازج 

فطع أعلى عظم الظنبوب 
الأروّح 

مؤخر القدم الأروّح 

عدم استقرار رو حي 

قطع إسفيني بين الدورين 
ا 

الإبهام القدم الأروح اليفعي 

ركبة روحاء 

حركة الركبة الروحاء 

تملع لظم الح 

ا 

روح فيزيولوجي 

الإبهام القدم الأروّح 
ق 

إجهاد روحي 

اختبار الإجهاد الروحي 

فطع العَظم الأروّح نَت 


ادوري 


v. extension osteotomy 

v. extension overload 
syndrome 

flexible pes Vv. 

v. foot 

genu V. 

hallux V. 

hallux abducto V. 

heel v. 


v. high tibial osteotomy 


hindfoot V. 


v. instability 


v. intertrochanteric- wedge 


osteotomy 
juvenile hallux Vv. 
v. knee 
v. knee motion 
v. osteotomy 
pes plano Vv. 
physiologic V. 


senile hallux Vv. 


V. Stress 
v. stress test 
v. subtrochanteric 


osteotomy 


بوت الصيف ۷-۸ 
علامة الحقاني الفارغ 
مهبلی ۰ غمدي 
ر باط الد الغمدي 
المد الرباطي لَليد 
٥‏ ا 


* 


ر و۶ 


روح الركبة الغامض المنشاً 


فضیب اروح 


ت ي 
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V-A alignment rod 
vacant glenoid sign 
vagal reaction 
Vaginal 

v. hand ligament 

v. ligament of hand 

Vv. pack 
Vagoglossopharyngeal 

neuralgia 
vagus nerve 
Vaino MP arthroplasty 
Valentine splint 
Valga 

cOXa V. 

tibia V. 
Valgum 

genu V. 

idiopathic genu v. (I[GV) 
Valgus 

v. angle 

v. angulation 

Vv. bar 

congenital convex pes 

plano v. 
v. contracture 
convex pes V. 


v. deformity 


بدلة الطرف بحسب فَاْجاتي 
بدلة فاجاتي 
منْطر الإلْجاز بحسب فانْتاج 
علامة فانزيتي 
مقوام الانثتاء الظّهراني المساعد 
VAPC‏ 
التمديد والإرذاذ الْبرد بحسب 


موضعة لولبة متخيرة 

جهاز الوضعة اللولبة المتخيرة 

جهاز استعمال أدوات نظام 
موضعة اللولب المتغيرً 

جهاز موضعة اللولب المتغيرة 

جهاز الوضعة اللولب المتخيرة 
للمريض 


ا e‏ 
۶ ك 
تفاوت 


و 


تحليل التماوت 


Vanghetti 
V. limb prosthesis 
V. prosthesis 

Vantage Performance 
monitor (VPM) 

Vanzetti sign 

VAPC dorsiflexion assist 
orthosis 

Vapo coolant spray and 
stretch 

Vara 
coxa Vv. 
developmental coxa Vv. 
infantile tibia v. (ITV) 
tibia V. 

Variable 
v. axis knee system 
metabolic V. 
v. screw placement (VSP) 
v. screw placement system 
v. screw placement system 


instrumentation 


v. screw placement system- 


v. screw placement 
system-plated patient 
v. spinal plating (VSP) 
variance 


analysis of v. (ANOVA) 


multivariate analysis of V. تحلیل التفاوت المتعدد المتغيرات‎ 


ماوت ردي 
اختلاف ١‏ 
اختلاف الوضعة 
دوالی (ف :دالية) 
واي 


دوالى سطحبة 
مقوام الورك وال ركبة بحسب 
قاری -دکت 


ا 
بدلّة الورك بحسب فاريكوف 


(MANOVA) 
ulnar Vv. 
variation 
postural V. 
varices (pl. of varix) 
varicosities 
superficial V. 
Vari-Duct hip and knee 
orthosis 
Varikopf 
V. hip prosthesis 


چە 


الدعامة الاروح 
الفاليوم 
2 ت ا 
اوولتھایم - شایوفیتش 
فالورین ٠١‏ 
إکسترا فالورین 
فالورین سوبر 
فالبار 
مون الم اة الات 
بحسب فالبار 


اختبار فالبار جال حرگة کامل 


ا 


إجراءات فالبیوس - گومبر 


فالبورات 
حَمض الفالبروئيك 
فالریلیز 
فالسالفا 
مناورة فالسالفا 
اختبار فالسالفا 


جبيرة فان أسدل النثية 
مقراب العَصَب بحسب 
E‏ 
داء قان نيك 
إجراءات فان نيس 
رأب تذويري بحسب قان نيس 
جبيرة قان روسن 

الفاناديوم (العنصر الثالكث 
والعشرون) 

الفانکوميسين (مضاد حيوي) 
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Vv. test 


v. wedge-prop osteotomy 


v. Y-shaped prop 
osteotomy 
Valium 
Valls-Ottolenghim - 
Schajowicz needle biopsy 
Valorin 
V. Extra 
V. Super 
Valpar 
V. component work sample 
series 
V. Whole Body Range of 
Motion Test 
Valpius-Compere 
procedure 
valproate 
valproic acid 
Valrelease 
Valsalva 
V. maneuver 
V. test 
Value 
mean V. 
Valve 
Quadtro cushion with 
Isoflap V. 
Van 
V. Arsdale triangular splint 
V. Beek nerve 
approximator 
V. Neck disease 
V. Ness procedure 
V. Ness rotationplasty 
V. Rosen splint 


Vanadium 


Vancomycin 


إجهادفحجي/ رَوّحي للمرفق 
[مختصر] 

سلم قياس الإبصار 

أوعية الأعصاب 


نسيج وعائي 

ورم وعائي 
الوعائية (حالة الأوعية) 
موعی 


طعم عظمي موعی 
طعم عظمي موعی 
طعم شظوي موعی 
کک 
طعم موعی 


الجملة الوعائة 

التهاب وعائي 

الها لازي لساري 
التهاب وعاڻي روماتویيدي 

اعتلال وعائی 


الدائرة الوعاة القصلكة 
الداة رة الوعاتية القصلية (مكرّر) 


تضيق الأوعية َ 


varus/valgus stress of the 

elbow 
VAS 
visual analog scale 
vasa nervorum 
vascular 
v. assessment 

v. forceps 

v. gangrene 

v. inflow 

v. injury 

v. invasion 

Vv. NOnNnUNiOn 

Vv. Surgery 

Vv. tissue 

Vv. UMOr 
vascularity 
vascularized 

Vv. bone graft 

Vv. bone transplant 

v. fibular graft 

v. free flap 

v. osseous transfer 

v. rib graft 

v. transplant 
vasculature 
vasculitis 
mesenteric V. 

rheumatoid V. 
vasculopathy 
vasculosis 

circulus articuli V. 

circulus articuli V. 
vasoconstriction 
vasodilation 
vasodilator 
vasogenic shock 
vasomotor 
vasopressor 


vasospasm 


بدلّة فاریكوف 
دالية (ج : دوالي) 
ااي , 


SK a 0 


استبیان فارني تومېسون عند 
الأَطْمَال 


ا اق . 


ت 


سوم الصيف الأفحج 


مط أرب آفحج 
فحج الشط الأول 
فحج ال مشط الأول الأقرب 


قطع العَظّم الأفحج 
مؤخر القَدَم الأفحج 


اختبار الاجهاد الفحجي 
فطع العَظم الأفحج وق 
الكع 


اختبار الف لقحج 
أفحج آروّح 

لولب إحکام -الروح 
رکبة فحجاء وخا 


مستوی أفحج أَرُوّح 
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V. prosthesis 
varix, pl. varices 
Varney 
V. acromioclavicular 
brace 
V. pin 
Varni-Thompson Pediatric 
Pain Questionnaire 
varum 
genu V. 
varus 
v. contracture 
v. deformity 
dynamic hallux Vv. 
forefoot V. 
hallux v. 
heel v. 
v. hindfoot 
v. hindfoot deformity 
Vv. knee 
v. malalignment 
metatarsus vV. (MTV) 
metatarsus adducto V. 
metatarsus prİMUS V. 
metatarsus primus adductus 
(MPV) 
v. osteotomy 
rearfoot V. 
v. rotational osteotomy 
(VRO) 
v. rotation shortening 
osteotomy 
v. stress test 
v. supramalleolar 
osteotomy 
v. test 
varus-valgus 
v.-v. adjustment screw 
Knee V.-v. 


v.-V. plane 


و 0 
صر ] 


[مختصر 
فقار متوفف الدوران البطنى 
التحام الفقار بعدم اران 
البطینى 
ناقل الجرثوم » مجه 
متجه الإصابة العظمية 
الفيونيلة (جنس من الجرائيم) 
وريد ج : أوردة) 
الوريد الوداجى الامَامى 
الوريد الإلطي ٠‏ 
أوردة باتسون 
الوريد العضدي الرأسى 
لاا ٠‏ 
الوريد الكافلي 


الوريد الحرقفي 
الوريد الحرقفي القطني 


روت 


الوريد اللامسمى 
الوريد الوربي 

الوريد الحرقفي الغائر 
الوريد الوداجي العًائر 
الوريد اللسانى 

الوريد القطنى 

الوريد ال المتوسط 
الوريد الدرقي المتو سط 
الوريد الشظوي 

الوريد الأبضي 

الوريد الصافن 

الوريد تحت الترقوة 
وريد سطحي 

الوريد الصدغي السطحي 
الوريد الدرقي العلوي 


الوريد الظنبوبي ٠‏ 


VDS 
ventral derotating spinal 
ventral derotation 
spondylodesis 
vector 
major injury v. (MIV) 
v. quantity 
Veillonella 
vein 
anterior jugular V. 
axillary Vv. 
v.s of Batson 
brachiocephalic V. 
carotid V. 
cephalic Vv. 
common iliac V. 
v. graft 
grafting V. 
iliac V. 
iliolumbar Vv. 
innominate V. 
intercostal V. 
internal iliac V. 
internal jugular V. 
lingual Vv. 
lumbar Vv. 
middle sacral V. 
middle thyroid Vv. 
peroneal V. 
popliteal v. 
saphenous V. 
subclavian V. 
superficial V. 
superficial temporal V. 
superior thyroid V. 
tibial V. 


vertebral Vv. 


velars 


fronting of V. 


Velcro 


العضاة الممسعة الوحشبة 
حرف العضلة السعة الو حشكة 
العضلة المسعة الإنسية 


العضلة المسعة الانسة 
المسعة المتوسطة المائلة 


العضلة السعة المائلة 


فقري ورغامي مريئي » مَريئي › 
جذري 


ی a‏ 
متلازمة فقرية ورغامية مريئية › 


اللحوري 
طاول الُعالة بتخفيف الضغط 
الفقاري المحوري 


E ê Ê 


[مختصر] 

غلق إرادي 
[مختَصر] 

تحليل فيديوي ٿتائي البعد 
[مختَصَر] 

رخ معتمد على الفیتامين د 
[مختَصر] َ 

الرخد الْمّاوم للفيتامين د 
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vasospastic ischemia 
Vastamaki 
V. paralysis 
V. technique 
vastus 
v. intermedius 
v. lateralis 
v. lateralis muscle 
v. lateralis ridge 
v. medialis 
v. medials advancement 
(VMA) 
v. medialis muscle 
v. medialis obliquus 
(VMO) 


v. medials obliquus muscle 


v. medials obliquus : vastus 


lateralis electromyographic 


ratio (VMO : VL EMG 
ratio) 
VATER 
vertebral , and 
tracheoesophageal , 
esophageal , radical . 


VATER syndrome 


Vater-Pacini corpuscle 
VAX-D 
vertebral axial 
decompression 


VAX-D therapy table 


VC 
voluntary closing 
VDA 
video dimensional analysis 


VDDR 


vitamin D-dependent rickets 


VDRR 


vitamin D-resistant rickets 


ستوك 

مسمار فينابل ستوك 

دبُوس فينابل ستوك 

لولب فینابل ستوك 
الوريد الأجوف 

الوريد الأجوف السقلى 

الوريد الأجوف اللوي 
تَصنيف فين -واطسون 


تصوير الوريد قوق ال جافية 
تصوير الوريد داخل العظم 


وريدي 


تهوية تذبذبية عالية التواتر 


تهوية إرادية أعظمية 


ك 


تهوية ميكانيكية 
ی 
فقار متوقّف الدوران البطني 
موی الفقار المتوقف عن 
الدوران البطنى 
التحام م الفقار ا الدورآن 
الطبي 


الكمو ن الإبصار ي المحرض 


[مختصَر] َ 

الاستجابة الإبصارية الحرضة 
ج 

نبات الصبر الحقيقي 

احمرار حقيقي [ 
فيراباميل (دواء للذبحة الصدرية) 
فیربروج 
TT‏ 


Venn-Watson classification 


v. derotation spondylodesis 


جبيرة فاسحة بحسب فيلكرو 


V.-S. nail‏ ملاءمة فيلكرو 
V.-S. pin‏ جبيرة فيلکرو 
V.-S. screw‏ سار فیلکرو 
۵ه مم فیلینو- روسیانو -یونیسکو 


inferior V.C.‏ بضع الوترا مرب بحسب 
فیلینو -روسیانو -یونیسکو 


طريقة فیلینو-روسیانو- 


superior V. Cc. 


venography‏ ایو نیسکو 
epidural V.‏ سرعة 
intraosseous V.‏ السرعة الزاوية 


Venous‏ سرعة التو صیل 
v. cleft‏ سرعة ة التوصيل الأعظمي 
v. compression‏ سرعة الشف الأعظمي 
V. thrombosis‏ ا عة الانْقلک الأعظمي 
ventilation‏ رة الح رکة 


high-frequency oscillatory 
v.(HFOV) 


2س 


سرعة توصيل الليف العضَلي 


maximal voluntary V. 


(MVV)‏ سرعة التوصيل العصبي 
mechanical Vv.‏ سرعة الانتشار العصبي 
N‏ 


ventral 


v. derotating spinal (VDS) 


فیلبو 


Vv. derotating spinal 


wrench 


صورة شعاعية بحسب فيلبو 
رباط فیلبو 
الب فيلو 


e 


تشوه فیلبو 
ضماد فیلبو 
ورد 


شی متت الْکنف بحسب فيلبو 
وو 

ضماد فيلو المعلَّق 

قماش قطني بحسب فيلبو 
لفاقة فيلبو 


(VDS) 
ventriculography 
ventriculoperitoneal shunt 
vent tube 
VEP 

visual evoked potential 
VER 


visual evoked response 


vera‏ شراع (ج :أشرعة) 
aloe Vv.‏ فینابل 
rubra v.‏ صفيحة فينابل 
verapamil‏ لولب فینابل 
Verbrugge‏ فينابل ستوك 


V. bone clamp 


دبوس الکسر بحسب فینابل 
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سرعة توصيل العَصَّب الحركي 


منظر جانبي لبط بحسب فيلو 


V. extenders splint 
V. fitting 
V. splint 
V. strap 
Veleanu - Rosianu-Ionescu 
V.-R.-I. Adductor 
tenotomy 


V.-R.-I. technique 


velocity 

angular V. 

conduction v. (CV) 

maximum conduction V. 

maximum eversion V. 

maximum inversion V. 

motion V. 

motor nerve conduction V. 
(MNCV) 

muscle fiber conduction V. 

nerve conduction Vv. (NCV) 


propagation V. 


سرعة توصيل الحَصَ الحسي sensory nerve conduction V.‏ 
و 


Velpeau 
V. axillary lateral view 
V. axillary radiograph 
V. bandage 

. cast 

. deformity 

. dressing 

. shoulder immobilizer 

. sling 


. sling-dressing 


o E E E 8 


. stockinette 

V. wrap 
velum 
Venable 

V. plate 

V. screw 
Venable-Stuck 


V.-S. fracture pin 


ا ية الأولى 


کنر القوین الفقرية 
ی 


تسقلب الفقَرة 
الفقرة الرقبية الثانية 


إصابة الشريان الفقري 
أختبّار الشريان الفقري 
تَخْفيف الاضعَاط الفقري 
المحوري 

جسم الفقرة ِ 

القشرة الأمامية لجسم الفقرة 
استتّصال جسم الفقرة 


تخفيف الْضخاط جسم الفقرة 


كسر جسم آلفقرة ˆ 
ورم جسم الفقرة 
وهط الفقرة 
العمود الفقري 


اأضعَاط فقري 

الصفيحة الأنتهائة للفقرة 
كشف الفقرة 

اللفافة الفقرية 

عدم استقرار فقري 

قطعة حركية فقَريَة 
قطعة حر كبة فقرية 


التهاب العظم والنقي الفقري 
تثبيت طرفي العظم الفقري 
سرعة دمج طرفي العم 


first cervical V. 

inferior V. 

lumbar Vv. 

lumbosacral Vv. 

olisthetic V. 

v. plana fracture 

v. prominens reflex 

scalloping of Vv. 

second cervical v. 

stable V. 

transitional V. 

wedge-shaped V. 

wedging of olisthetic V. 
vertebral 

v. artery 

v. artery involvement 

v. artery test 

Vv. axial decompression 

(VAX-D) 

Vv. body 

Vv. body anterior cortex 

Vv. body corpectomy 

Vv. body decompression 

v. body fracture 

Vv. body tumor 

v. border 

v. collapse 

v. column 

v. compression 

v. end plate 

v. exposure 

Vv. fascia 

v. instability 

v. level 

v. motion segment 

v. motion unit (VMU) 

v. osteomyelitis 

v. osteosynthesis 


. osteosynthesis fusion 


ا 


rate 


استبتاء الإبهام برأب العظم 
بحسب فیردان 


ية فيردان 


جسم فروکا ي 
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V. clamp 
V. needle 
Verdan 
V. osteoplastic thumb 
reconstruction 
V. technique 
Veress needle 
Verlow brace 
Vermont 


V. pedicle fixation system 


V. spinal fixator 

V. spinal fixator 
articulation 

Vernier calipers 
Verocay body 


verruca , pl. verrucae 


v. plantaris 

v. vulgaris 
verrucous lesion 
VersaClimber 
Versa-Stim self-adhering 

electrode 
versatility 

attachment Vv. 
version 

external Vv. 

femoral neck V. 

internal V. 


Versi-Splint carry bag 


vertebra, pl. vertebrae 
apex Vv. 
apical V. 
arcus vertebrae 
butterfly V. 
cleft Vv. 
codfish V. 


end Vv. 


انحشار عمودي عجزي 
كسر الق ص العمودي 
منعكس التعليق العمودي 


رضيع منحَفض وازن الولادة 


فیزالیوس 
عظم فیزالیوس 
فيزيلي ستریت 
مار ی ای مروت 
جبيرة فيزيلي ستريّت 


ا 
مسمار جبيرة فيزيلي ستريت 


غر المغانة ٠‏ 

وعاء 

مقاط الاأوعية 
ګر ك ا 
موسع الأوعية 


v. sacral compaction 
v. shear (VS) 
v. shear fracture 
v. suspension reflex 
v. symphyseal mobility 
v. talus 
v. traction 
v. translation 
verticality control 
Vertstreken closed 
medullary nailing 
very-low-birth-weight 
infant 
vesalianum 
OSV. 
Vesely-Street 
V.-S. nail 
V.-S. splint 
V.-S. split nail 
vesicostomy 
vessel 
v. clamp 
v. dilator 
endosteal V. 
great V.'s 
haversian V. 
humeral circumflex V. 
lymph v. 
milking of V. 
periosteal V. 
popliteal v. 
v. shifting 
tumor V. 
vest 
halo v. 
Little cargo Vv. 
Standard E-Z-On Vv. 
Vitrathene V. 
vestibular 


viability 
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كسر الَفْقَرّة الالفجاري الثابت 
or o‏ 0 
ا لحلع التي الفقري 


کر سز 


E 
مرگب الع ارتي الفقري‎ 


ا د o‏ $ 
متلازمة ا لحلع ا جزئي الفقري 


وريد فقري 
کسر انضعَاطي فقري إسفيني 
فقري 


القوس الفقريّة 


فقري ورغامي مريئي » مريئي › 


جدري 


2 oo 


ستئصال الفقرة 


گ0 


ستتصال الفقرة الرقبية الأمامي 


بحسب بالان 


استأصال الفقرة الرقبية بحسب 


بالان ˆ 

استفصال الفقرة الرقبة 

استفّصال الفقَرة فی اعتاکک 
الشْحَاع ET‏ قبي 


اختبار الضغط العمودي 
م 6 رو 2 
تحميل عمودي 


ا 
خياطة التنجيد العمودية 
شن عمودی للحَط الصف 
القطر العمودي للسويقة 


FF ور‎ 4 


مستوی عمودي 


. plate 

. resection 

. rib 

. ring apophysis 
. rotation 


. segment 


stable burst fracture 
subluxation 


subluxation complex 


(VSC) 


subluxation syndrome 
vein 


wedge compression 


fracture 


V. 


V. 


V. 


V. 


V. 


¥ 


vertebralis 


arcus V. 


vertebral, and 


tracheoesophageal, 


esophageal, radical 


(VATER) 


vertebrectomy 


Bohlman anterior 


cervical Vv. 


Bohlman cervical Vv. 


cervical Vv. 


cervical spondylotic 


myelopathy V. 


vertebrogenic interference 


vertical 


anatomical V. 


axis 


. compression 


compression test 


loading 


. longitudinal tear 
. mattress suture 

. midline incision 
. pedicle diameter 


. plane 


Na 


V 


¥: 


V. 


منظر احدو بة ذات الرأسين 
منظر العقب بحسب بالر 
منظر بالر القطني العجزي 
منظربرودن ٠‏ َ 
منظر اتال - کيلي 

مر التق لزني 

منظّر کارتر-روي 

منظر الائتلآف 

منظر الْخْروط للأسفل 
منظر الطًاولّة المتصالبة 


ماظر شع ای شی 


مر دیدیه 

منظّر دانلوب شاندز 

منظر فرجسون 

النظر الوحشي لساق الضفدع 
مر حارس 

منظر اريس - بیٹث 

مر العقب ا محوري بحسب 


ھازسن بدت 
منظر هيل -سَاش 
منظّر هوستون 


منظر حرقفي مائل 

منظر تحت الرذ e‏ 

مر ادحل 

منظر داخل العمَليّات 

منظّر إجهاد الكَاحل المنقلب 

منظر جونز ٠‏ 

منظّر الحوض الشعاعي بحسب 
1 


apical lordotic V. 

axial calcaneus V. 

axial sesamoid Vv. 

axillary Vv. 

baseline Vv. 

Beath v. 

bicipital tuberosity V. 

Bohler calcaneal Vv. 

Bohler lumbosacral v. 

Broden v. 

Canale-Kelly v. 

carpal tunnel V. 

Carter-Rowe V. 

cine V. 

coalition V. 

Coned-down V. 

Cross-table V. 

dens x-ray V. 

dens x-ray V. 

Didiee v. 

dorsoplantar Vv. 

Dunlop-Shands Vv. 

Ferguson V. 

Ficat Vv. 

Frog-leg lateral V. 

Harris V. 

Harris-Beath Vv. 

Harris-Beath axial 
calcaneus V. 

Hermodsson tangential V. 

Hill-Sachs Vv. 

Hughston V. 

iliac oblique Vv. 

infrapatellar Vv. 

inlet V. 

intraoperative V. 

inversion ankle stress V. 

Jones V. 


Jude pelvic x-ray Vv. 


نسیج عیوش 
حذاء القدم الروحاء الْموسة 
بحسب فبرام 
اهتزاز 
حس الاهتزاز 
اختبار عتبة الاهتزاز 
اهتزاز كامل الجسم 
متلازمة اليد المهترة 
مهتز٬‏ هاز 
مخطط الاهتزاز 
مخطط الاهتزاز الرقمى 
اختبًار قياس الاهتزاز ۰ 
خیط فیکرل 


rat 
ور ت و و‎ 
ضحية متعددة الرضوح‎ 
ستاد فیکتورية‎ 
فيدال -أردري‎ 
طريفة فيدأل - أردري لمعالجة‎ 
الكسور‎ 
جهاز جهيرًة التثبيت الارجي‎ 
ا‎ 
بحنب فيال - آردري‎ 
حلا فدیهے نتا ال‎ 
تحلیل فيديوي ٿنائي البعد‎ 


تصوير شعاعي فيديوي 
آم ع صب فيديوس(آلم عصَّب 
التفق الجتاحى) 


۶ 


فیدیکون 
آلة تصوير فيديكون الأنبوبية 
أنبوب لافط لصوت بالة 
e: 2‏ 


تصوير الفيديو في حجرة 


viable tissue 
Vibram rockerbottom 
shoe 
vibration 
v. sensation 
v. threshold test 
whole-body v. 
vibrator hand syndrome 
vibratory 
vibrogram 
digital Vv. 
vibrometer test 
Vicodin 
Vicryl suture 
victim 
multiple trauma Vv. 
Victorian brace 
Vidal-Ardrey 


V.-A. fracture technique 


V.-A. modified Hoffman 
external fixation device 
apparatus 

video dimensional analysis 
(VDA) 

videofluoroscopy 

videoradiography 


vidian neuralgia 


Vidicon 
V. tube camera 
V. vacuum chamber pickup 


tube for video camera 


Vi-Drape 

view 
Adams v. 
Alexander Vv. 
anteroposterior 


apical V. 


ضماد فیجیلون 
مقياس الاستتشاط 


مقيّاس الاستتشاط بحسب مارتين 


التهاب ال رليلي الز غابي العقيّديَ 
ناي 
تکاثر ورمي شحمي زغابي 
التهاب الزليل الزغابي 
قیاد (أقیاد) 
القياد القصير 
القياد الطريل 
e‏ 


مرا بن 


ا 


dorsoplantar V. 
West Point axillary 
lateral v. 
x-ray V. 
Zanca Vv. 
Vigilon dressing 
Vigorimeter 
Martin V. 
villonodular synovitis 
villous 
v. lipomatous proliferation 
V. SYNOVitis 
vinblastine 
vinculum 
Vv. breve 
v. longum 
Vinertia 


V. implant metal 


بدلة فلز الغ سة بحسب فر V. implant metal prosthesis‏ 


فنکه 


ممساك جر القحف بحسب فنکه 


ممساك الجر بحسب فنكه 


اتاب الفَصل المرافق للفيروسات 
اهاب المقصل الوحيد الفيروسي 


لولب الورك بحسب فيرجن 

مادة سناد فیرتالین 

فیروس ج فیروسات) 
فيروس العوز المناعي البشري 


فیسکول 
وسادة العقب بحسب فیسکولاز 


مو 


ضبان و 
أزوجةً 
لزج 


Vinke 

V. skull traction tongs 

V. tong traction 
Viral-associated arthritis 
viral monarthritis 
Virgin hip screw 
Virtullene brace material 


virus 


human immunodeficiency V. 


(HIV) 
visceroptosis 
viscerosomatic reflex 
viscoelastic 

v. material 

v. tissue 
viscoelasticity 
Viscol 
Viscolas heel cushion 
Viscoped insole 
viscosity 


VİSCOUS 
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منظر جانبي مائل 
منْظر لورین 
منْظر لُوويل 
منظر التكبير 
منظر میرْشَاْت 
منظر اتر 


منْظر جانبي مائل لاوقوفي 


منظر مائل 

منظر سدادي مائل 

منظر اش 

منظر محوري للآأحمص 

منْظّر إجهاد الكاحل الدفعى 
الجذبي 

منظر الورك الدفعي الجذبي 

منظّر روبرت 

منظر وثبة التزلج 

منظر الأفق 

منظر بقعي 


ف 


E 


مر دورن اش انرو 


منظر الإجهاد ٠‏ 
منظر سترآیکر نوتش 
منْظر شروق الشمس 
منظّر غروب الشمس 
منظّر السبّاح 
منظر تماسي 


منظر شعاعي تماسي 
ظرتیل 


مر فقي 
منظر اوريسْت 


مثظر جأتبي لاط بحسب فيلبُو 


منظر فون روسن 
منظّر ووترس الشعاعي 
NE‏ 


lateral oblique Vv. 

Lauren V. 

Lowell V. 

magnification V. 

Merchant v. 

mortise V. 

nonstanding lateral 
oblique Vv. 

notch V. 

oblique Vv. 

obturator oblique V. 

odontoid x-ray V. 

outlet V. 

plantar axial v. 


Push-pull ankle stress V. 


Push-pull hip V. 

Robert v. 

scapulolateral V. 
skijump Vv. 

skyline Vv. 

spot V. 

standing dorsoplantar V. 


standing lateral Vv. 


standing weightbearing V. 


Stress V. 
Stryker-Notch Vv. 
sunrise V. 

sunset V. 
swimmer?s V. 
tangential V. 
tangential x-ray V. 
Tile v. 

true lateral Vv. 
tunnel V. 


urist V. 


Velpeau axillary lateral V. 


von Rosen V. 
Waters x-ray V. 


Weightbearing 


رة فيتاليومية 
بدلة فز غرسة الفيتاليوم 


عوز الفيتامين ° 
عوز الفيتامین © 
رخد معتمد على الفیتامین © 


رخد مقاوم للفیتامین 2 


عوز الفيتامين ۸ 
وکین 


مادة خرفية ة ألنيومية ب بحسب 
فیت وکس 
رأس الفخذ بحسب فيت و كس 
سترة فیترائین 
صدرة فيتراثين 
حذاء فيفا 


قش ی 
e‏ 


[مختصر] 

لولب الضغط 

[مختَصر] 
تقديم المتسعة الإنسية 

[مختصر] 
المسعة الإنسبّة المائلة 

نسبة المسعة الإنسية المائلة/ المسعة 
الوحشية 


نسبة ت امسعة الإنسية المائلة/ المسعة 


م ت 


[مختصر] 


وحدة الحركة الفقرية 
مك منوالد 
[مختَصر 1 

فتح إرادي 

مهني 

e 


V. staple 


Vitallium-W implant metal 


prosthesis 
vitamin 
v. C deficiency 
v. D deficiency 
Vv. D-dependent rickets 
(VDDR) 
Vv. D-resistant rickets 
(VDRR) 
v. K deficiency 
Vitox 
V. alumina ceramic 
material 
V. femoral head 
Vitrathene 
V. jacket 
V. vest 
Viva shoe 
Vivomex T.E.N. 
VLC compression screw 
VMA 
vastus medialis 
advancement 
VMO 
vastus medialis obliquus 


VMO : VL EMG ratio 


vastus medialis obliquus 


:vastus lateralis 


electromyographic ratio 


VMU 
vertebral motion unit 
V. Mueller screwdriver 
VO 
voluntary opening 
vocational 
v. assessment 
v. feasibility 


Vogue arm sling 


ملرمة 
ملزمة آوجريب 
ملزمة دبوسية 


ر 
٠‏ 


عدم استقرار القطعة الراحية 
اللقحمة الثنية َ 


عدم اترا ر القطعة الرَ احية 
القحمة ٠‏ 
رؤية »إبصار 
تحت الرؤية البأشرة 
إسفنجة فيستيك القابلة 


ابصَاري 
سلّم قياس الإبصار 


غلتق إبُصاري 
الكامن الإبصاري الْحرًض 
الاستجابة الإبصارية ية الحرضة 
إهمال إبصاري 
اهتداء إَبْصاري 
إدراك إبصاري 
بظهر » يتبصر 
الفيتاليوم (خليطة معدنية من 
الكروم والكوبالت) 
خليطة فيتاليومة 
رأب لجف لقصل بالفيتاليوم 
مق فیتالیومی 
ا 
بدلة الفيتاليوم لاستبدال العضد 


غرسة الفيتاليوم 
مادة رة الفيتاليوم 
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vise 
AlloGrip bone Vv. 
pin v. 
Starret pin V. 
VISI 
volar flexed intercalated 


segment instability 


volar intercalcated segment 


instability 
vision 
under direct Vv. 
Vistaril 
Vistec 
V. sponge 
V. x-ray detectable 
sponge 
visual 
v. analog scale (VAS) 
v. assessment 
v. closure 
v. evoked potential (VEP) 
v. evoked response (VER) 
v. neglect 
v. orientation 
v. perception 
visualized 


vitallium 


V. alloy 

V. cup arthroplasty 

V. drill 

V. equipment 

V. humeral replacement 
prosthesis 

V. implant 

V. implant material 

V. implant metal 

V. Küntscher nail 

V. plate 


V. screw 


شاط رادي 

تقاّص إرادي 

اختبار عمل العضَل الإرادي 
فُولکمان 

اة فُولْكمَّان 

يد امب بحسب فُولكمان 
شوه يد المسَلّب بحسب فولکمان 
مع فُولْكمًان 


یه سا 


و بحسب فولكمان الإثغاري 
ا 

رة فولگمان 

فُولکوف -أوجانیزیان 
فولگوف-اوجانیزیان 
جهاز التثبيت الخارجي بحسب 
فُولْكُوفٌ E‏ 

مقياس السير الوظيفي بحسب 


فولطية 
فولتارین 
توصيل حجمي 


مقيّاس الحجم 
1 مقياس الحجم اليدوي 
ڪام قياس الحجم 
إرادي ٣‏ طوعي 
شاط إرادي 
غلق إرادي 
جهيزة الغلق الإرادي النهائي 
فتح إرادي 1 
جهيزة الفتح الإرادي النهائي 
فور 
بحسب فولز 
معصم فول | 
n‏ 
: 7 ص 
إعادة الاتصال بحسب 


v. activity 
v. contraction 
v. muscle action test 
Volkmann 
V. canal 
. claw hand 
. clawhand deformity 
. contracture 
. fracture 
. ischemia 
. ischemic contracture 


. ischemic paralysis 


< rS SS OS 


. rake retractor 
V. splint 
Volkov-Oganesian 


V.-O. external fixation 


V.-O. external fixation 
apparatus 

Volpicelli functional 

ambulation scale 
voltage 
Voltaren 
volume conduction 
volumeter 

hand Vv. 

Vv. set 

voluntary 

v. activity 

v. closing (VC) 

v. closing terminal device 

v. opening (VO) 

v. opening terminal device 
Volz 

V. arthroplasty 

V. prosthesis 

V. wrist 

V. wrist prosthesis 
Volz-Turner 


V.-T. reattachment 


جهيرة اتراق المرقق بحسب 
فوکوف -آأرکانیزین 
راحي أخمَصي 
شوه التَروي الآأخمصي 
مات راحي 
منظر راحي 
الرباط الرأاحي المستدق 
متلازمة احير الراحى 
الشريان الإصبعي الراحي 
إطلاق الغمد الحصَبّي ال احي 
ا ٣‏ 
عدم اا القطمة الراحبة 
المقحمة الْنية َ 
الزلاق راحيْ 
شق راحي 
عدم استقرار القطعة الراحية 
ماتی ا خط الناصف الراحي 
شا مائل للحَط الناصف 
الراحي 
جیبرة جيس زانخة 


صفيحة راحية 


رأب القصل بالصفيحة الراحيَة 


ية رب القصل بالصفيحة 
الَرَحية لمعا لجة آلكسر اللعى 


تصلیح | لصفيحة الر اة 
تقر ومو 2 


ماتی راحي کعبري 


حلع الر سغ غ الهااکي الراحي 


سطح راحي 


استقصال الغشاء الر زليلي الر احي 


el 


ماتی راحي ردي 


ا 
نزع القطعة الرأحية المقحمة 


بشکل راحي 


مأتى باتجاه الراحة 


رادي 
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Vokov-Organesyan elbow 
distraction device 
volar 

v. angulation deformity 

v. approach 

Vv. aspect 

Vv. beak ligament 

v. compartment syndrome 

v. digital artery 

v. epineurolysis 

v. finger approach 

v. flexed intercalated 
segment instability (VIST) 

v. glide 

v. incision 

v. intercalcated segment 
instability (VISD 

v. midline approach 

v. midline oblique 
incision 

Vv. plaster splint 

Vv. plate 

v. plate arthroplasty 

v. plate arthroplasty 
technique fracture 
dislocation 

v. plate repair 

v. radial approach 

v. semilunar wrist 
dislocation 

v. surface 

v. synovectomy 

v. ulnar approach 

Vv. WrISt 


v. zig-zag finger incision 


volar intercalcated segment 


instability (VIST) 
volarly 
volarward approach 


volitional 


فوستال 
موی فوس 
اص ع 0 


منطر الإجاز بحسب فانتا 


3م 
٠‏ 


r 


[مختصر] 

چ و 

دص عمودي 

و ر 

ور ا ا 
مركب الحلع الجزئي للفقرة 


الوضعة اللولبية المتغيرة 
استعمال أدوات صفيحة 
ال لتصفيح الفقري المتغير 
جهاز التصفيح الفقري المتغير 

شاتع 

چ وو وه 

فوڵبیوس- کومبر 

تطويل عضتلة التاق بحسب 
فولبیوس - کومبر 


ET E e 
- يقة الور بحسب فولبيوس‎ 


ه0 ووو 
إجراءات فولبيوس 

o‏ ۾ مو و ږِ 
إجراءات فول س ستو 


E 


VOS wrench 
VPM 
Vantage Performance 
monitor 
VRO 
varus rotational osteotomy 
VS 
vertical shear 
VSC 
vertebral subluxation 
complex 
V-shaped 
V.-s. incision 
V.-s. osteotomy 
“V” sign 
VSP 
variable screw placement 
variable spinal plating 


VSP plate instrumentation 


VSP system 
vulgaris 
verrUuCca V. 
Vulpius-Compere 
V.-C. gastrocnemius 
lengthening 


V.-C. tendon technique 


Vulpius procedure 
Vulpius-Stoffel procedure 
V-Y 

V-Y advancement flap 

V-Y gastrocplasty 

V-Y Kutler flap 

V-Y plasty 

V-Y quadricepsplasty 


فُولز-تیرنر 
يقَة إعادة الاتصال بحسب V.-T. reattachment‏ 
فو أر technique ek‏ 
الميكعة َ vomer‏ 
و ن von‏ 


0 
منعکس فون بختریف v. Bekhterev reflex‏ 
ت ق 


متلازمة فون هيبل -لندو v. Hippel-Lindau syndrome‏ 


سترة فو ن لاکو م للإزاحة v. Lackum transection‏ 
القطة shift jacket‏ 
ستاد سترة فو ن لک کو م للإزاحة v. Lackum transection shift‏ 
القطة jacket brace‏ 
رافعة الشتمخاق بحسب فو ن v. Langenbeck periosteal‏ 
لجاک َ elevator‏ 
داء فون رکلنجهاوزن v. Recklinghausen disease‏ 
جبيرة ضلة بحس فو ن Vv. Rosen cruciform splint‏ 
روسن ٣‏ 
جبيرة فو ن روسن Vv. Rosen splint‏ 
مقوام الور ك التجبير ي تقب Vv. Rosen splint hip orthosis‏ 
فونروسن ٣٠‏ 
منْظر فُون روسن v. Rosen view‏ 
وش نقوي بحسب فون سال v. Saal medullary pin‏ 
قانون فون شمان v. Schwann law‏ 
مثلّٹث فو ل وب ۴ v. Weber triangle‏ 
داء فو ن ویلیبراند v. Willebrand disease‏ 
اختبار الشعر بحسب و ن فري VonFrey hair test‏ 
إجهاد فو ن سار VonMises stress‏ 
اء فورهوف Voorhoeve disease‏ 
فوشل Voshell‏ 
جراآب فوشل V. bursa‏ 
علامة فوشل V. sign‏ 
اختبار فوشل V. test‏ 
و ستال Vostal‏ 
ے هوو م و مور 


V. classification of radial 


fracture 


V. radial fracture تصنیف فو شتا لکسور الكعبرة‎ 
classification 
V-osteotomy 


Japas V.-o 


Off-set V.-o 


O 
تقصير فخذي کر دوسي بحسب‎ 


2 


تطویل الظبوب بحسب اثر 


تقدیم امدور بحسب فاجنر 


ره و Ee‏ ف 
بتر سیم دو الرحلتین بحسب 
فاجنر 
فاجنر- شانتز 


W. external fixation 
apparatus 


W. femoral lengthening 


WACH 
wedge adjustable cushioned 
heel 


حذاء تقويعي للعقب الإسفينى WACH orthopaedic shoe‏ 


W. femoral metaphyseal‏ الضبو ط الوس 
shortening‏ حشوة » یحشو د wad‏ 
W. frame‏ حشوة مشنبة flexor Ww.‏ 
W. leg-lengthening‏ مثْلّث ادل Waddell triad‏ 
apparatus‏ حشو »› حشو 5 wadding‏ 
W. metaphyseal shortening‏ حشو الملاءة القطنبة cotton sheet W.‏ 
W. modification of Syme‏ سطام (لباد أو ورق مقوّى shot w.‏ 
amputation‏ بیت الطلقة فى موضعها) 
W. open reduction‏ الطَلقة 
technique‏ مشية متهادية waddling gait‏ 
W. profundus advancement‏ وادسوو رث Wadsworth‏ 
ماتی المرقّق تسنب وادسو ورث W. elbow approach‏ 
W. prosthesis‏ مأتّی خلفی جانبی نخست W. posterolateral approach‏ 
W. retractor‏ ا 
W. revision hip system‏ طرد ية وادسو ور رث W. technique‏ 
بدلّة المرة فق غير ير اليد ب بحسب W. unconstrained elbow‏ 
W. skin incision‏ وادسوو رث prosthesis‏ 
W. tibial lengthening‏ اجر Wagner‏ 
W. trochanteric‏ ار الح بحسب اجنر W. acetabular reamer‏ 
advancement‏ تصنیف اجنر W. classification‏ 
W. two-stage Syme‏ بیت مغلق ر بحست فاجنر W. closed pinning‏ 
amputation‏ جهيز ة ةقاجنر W. device‏ 


Wagner-Schanz 
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جه ة القت الحار جی سی W. device external fixator‏ 


قالب سوقًاء اآشي 
ساد شی 
قالب الشٰی 


مشي بمساعدة العكاز 


عقت الشن 
e e‏ 
مشي عقبي وابخسي 


مشي مساعدة العگاز غير الحامل 
للوڙن 
برنامج لشي 
مشي على أصابع القدم 
ولك والتوتر 
جدار (ج . جدر» جدران) 
جدار نسي 
والديوس 
نله االركبة نخست والدو سن 


ەم 


بدلة الركبة الميكانيكية الفيتالبومئة 


تحت والد وسن 


ور س و 


مار والنبرج 
تنكس واليرياني (تنکس دهني 
ليف العصبي) 
وال -بیل -آو 
وسادات الرقة وال -بیل - او 
کسر واڵثر 
والتون ٠‏ 
مقاط والْتون 
مقاط الهلا بحسب و اتون 
3 وائجنستین 
ممسك إبرة وانجنستین 


تریغ غير قعال 
تفبیت وارد -تومازین -فاندر- 


جرینر 

مثلث مثّث وارد في عنق الخل,ٍ 
وارقارين (دوآء م لتخثر الدم) 
صودیوم الوارفًارين 
دافئۍ ۰ يدف 

إققار دافۍ 


رمن الإثتار الداف 
التسخين والشکإ 


w. boot cast 

w. brace 

Ww. cast 

crutch W. 

heel w. 

w. heel 

heel and toe w. 

nonweightbearing 

crutch W. 

w. program 

Toe w. 
Walk-'n-tone 

Wall 

Medial w. 

Walldius 


W. knee prosthesis 


W. Vitallium mechanical 


knee prosthesis 
Wallenberg syndrome 


Wallerian degeneration 


Wal-Pil-O 

W.-P.-O. neck pillow 
Walther fracture 
Walton 

W. clamp 

W. meniscal clamp 
Wangensteen 

W. needle 

W. needle holder 
waning discharge 
Ward-Tomasin-Vander- 

Griend fixation 
Ward triangle 
warfarin 

w. sodium 
warm 

w. ischemia 

w. ischemic time 


warm-and-form 


اربق ئة الركيية ب بحسب واجونر 
الَأتى ا حلفي بحسب واج ونر 
رولت الة 
کسر فاجستافه 
وسط » خصر 
وسط السلامى 
حزام تعليق الخصر 
اختبار الإيقاظ 
وجود ا نلوبولين الكبْروي بالدم 
بحسب والدينستروم 
اختبار والدرون 


ر ة على اا القدم 
ماشی 
مشي کام 
ماشي مولب 
ماشی الکاحل بحسب کاستاواي 
مشي الكاحل آلضبوط 
ماشي ذو أرب نقَاط 
ماشي القدم/ اعقب ب تخت ي 
تو ب 


ل 


دوش مجوف ماقف ب تخت 
والكر 

ماشي «أورلو» المرودي 

ماشي رولانور ‏ 

ماشي الأخمص الْمَولب الطَاطي 
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W.-S. screw 


W.-S. screw apparatus 


Wagoner 

W. cervical technique 

W. posterior approach 
wagon wheel fracture 
Wagstaffe fracture 
Wainwright plate 
waist 

w. of the phalanx 

w. suspension belt 
wake-up test 
Waldenstrom 

macroglobulinemia 
Waldron test 
walk 

heel w. 

Ww. test 

toe W. 
walker 

Cam Ww. 

cast W. 

Castaway ankle w. 

controlled ankle w. 

four-point W. 


Hi-Top foot/ankle w. 


W. hollow quill pin 


ORLAU swivel w. 
Rolator Ww. 
rubber sole cast W. 
rubber wedge w. 
Sabel cast w. 
swivel Ww. 

walking 
aerobic W. 
w. biomechanics 


bipedal w. 


تصني الهاذلة القرصاوية 
بحسب واتتاب 

تصنيف الهادلة القرصاوية 
بحسب واتتاب 

دوس واتتاب 

ممسك دون واتتاب 

مبعاد واتتاب 

وانکُو 
ستاد واتکو 
ثبت الرکبة بحسب وانكُو 


IED 


اختبار تقبل الماء 


قط العَظّم بحسب واترمان 


خاک مائي ًجهاز لطرد الفضلات 


من بين الأستأن بنفث الماء) 
عامل التباين الذؤوب بالماء 


o‏ و 
منظر شعاعي بحسب ووترز 


واتکینز 


اواتسمارت» 

واطسون 

مه م ي ت . 
دمج رورګي مربعي مىحردي 


تج واطنعون 


يقة واطسون 
اختبار واطسون 
إجراءات واطسون -شاين - 
بورجارد 
طريقة واطسون شين 
واطسون- جونز 
مأتّی آمَامي بحسب واطسون - 
و 


جوز 


رور 


4 ك 2ھ ° 
ماتی واطسون - جونز 


إيتاق المَصل بحسب واطسون- 


ور 
ق و 
تصنيف واطسون - جونز 


و9 


W. classification of discoid 
meniscus 
W. discoid meniscus 
classification 
W. pin 
W. pin holder 
W. retractor 
Watco 
W. brace 
W. knee immobilizer 
water acceptance test 
Waterman osteotomy 


waterpick 


water-soluble contrast 
agent 
Waters X-ray view 
Watkins 
W. fusion 
W. fusion technique 
WATSMART stereography 
system 
Watson 
W. 
scaphotrapeziotrapezoidal 
fusion 
W. technique 
W. test 
Watson-Cheyne-Burghard 
procedure 
Watson-Cheyne technique 
Watson-Jones 


W.-J. anterior approach 


W.-J. approach 
W.-J. arthrodesis 


W.-J. classification of tibial 


ا ر ص ا o‏ ت 
لكسور الحدبة الظنبوبية التنعıة tubercle avulsion fracture‏ 


لح کربب 


W.-J. fracture repair 


قالب التسخین والشکل 
عرز التسخین والشکّل 


W.-a.-f. cast 


w.-a.-f. insert 


سناد وارم سبرد پنحز Warm Springs brace‏ 
دفء warmth‏ 
سخونة (دفء) الفصل joint w.‏ 
وارنر -فاربر َ Warner-Farber‏ 


ایت الكاحل بحسب وارنر - W.-F. ankle fixation‏ 
فاربر 


يقَة بیت الكاحل بحسب W.-F'. ankle fixation‏ 


ورن فار ر technique‏ 
وارن ماك Warren-Mack‏ 
مثقَّب وارن ماك W.-M. drill‏ 


ب 


اة لمغقب التدويري ر بحسب وارن_- 
ا 


تصنیف وارن - مارشال 


W.-M. rotating drill 


Warren-Marshall 


classification 


بدلة الورك بحسب وارساو Warsaw hip prosthesis‏ 


ولو ل wart‏ 
ولول مق mosaic W.‏ 
ولو ل مسح plantar w. (PW)‏ 
وارتنبرج Wartenberg‏ 
داء وارتنبرج W. disease‏ 
علامة وتبرج W. sign‏ 
مغسلة washer‏ 
مجرفة مكفة الحوافي contoured W.‏ 
مموج الجر فة w. crimper‏ 
مسك الجر فة w. holder‏ 
ر فة وة oval w.‏ 
مجرفة فة ناجه plate spacer w.‏ 
مجر فة مسينة ˆ toothed w.‏ 
راسا Wassel‏ 


W. classification of thumb 
polydactyly 

W. thumb duplication 
classification 


W. type IV thumb 4 تضاعف الإيهام من الَمَط‎ 


ج وسل duplication‏ 
ضمور wasting‏ 
ضمور رباعية الرؤوس quadriceps W.‏ 
واتتاب Watanabe‏ 
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اهتراء شاذ للحذاء 
اهتراء لامتناظرً 
اهتراء الحذاء 


E 


البلى ) الاهتراء ا 
التَسّاج 


قاعدة السسنَّاجين 
حذاء القدم الروحاء الْمَوسة 
بحسب ویفر 
ویفر- دان 
الطريقة الآحرمية الترفوية 
بحست A‏ دان 


إجراءات ویفر-دان 


طريقَة ويفر -دان 
قمع الورة 
رن الودرة 
وترة الإصبع 
حوره 
رحف حيز الولّرة 
سديلة حيز الوترة 
ET‏ 
عدوى حيز الوترة 
وترة الإبهام 
ویب 
المسمار الوب بحسب ويب 
السمار الل نت ج ونب 
کو .> 
ساز وت 
دبوس ویب 


WD 

wrist disarticulation 
WD, WN 

well developed, well 

nourished 

weakness 

breakaway w. 

motor W. 
wear 

abnormal shoe w. 

asymmetric W. 

shoe w. 

w. and tear degeneration 

three-body W. 
wear-and-tear 
weaver 

w.’s bottom 


W. rockerbottom shoe 


Weaver-Dunn 
W.-D. acromioclavicular 
technique 
W.-D. procedure 
W.-D. resection 
W.-D. technique 
web 
w. contracture 
w. corn 
finger Ww. 
w. space 
w. space creep 
w. space flap 
w. space infection 
thumb w. 
Webb 
W. bolt 
W. bolt nail 
W. fixation 
W. nail 


W. pin 


واطسون- جونز 
إطار واطسون - جونز 
بوس دلیل واطسون- جونز 
شق واطسون- جونز 
مأتّی جانبي بحسب واطسون- 
و 


جونز 

ەە و ه0 
مسمار واطسون- جونز 
إجراءات واطسون - جونز 


ووج 
بدلة الركبة بحسب ووج 
بدلة استبدال الكاحل الكامل 


ا 


و 
0 (رات 


مَوْجة ۸ (في الخطط الوريدي) 


E ا‎ 


موجة المحوار 
3 


موجة ة مضاعفة الانشتاء 


موجة ۴ (موجات رفرفية في 
الخطًط الوريدي) 
ج موجة ۲ (في الخطط الوريدي) 


ص 


N موجة‎ 


موجة موجبة 
و وة ة حادة 
مَوْجة 1 (في مخطط كهربائية 
الف 
مَوجي الشکٌل 
مناه گهربَائي موجي الشکل 
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W.-J. frame 
W.-J. guide pin 
W.-J. incision 


W.-J. lateral approach 


W.-J. nail 

W.-J. procedure 

W.-J. reconstruction 

W.-J. repair 

W.-J. tibial fracture 
classification 

W.-J. traction 

Waugh 

W. knee prosthesis 

W. total ankle replacement 
prosthesis 

wave 

Aw. 

axon W. 

double flexion w. 


Fw. 


Hw. 

Mw. 

positive W. 
positive sharp W. 


Tw. 


waveform 

electrical stimulator W. 
Wax 

bone w. 

Horsley bone w. 

Wayne County reduction 
WC 

wheelchair 

WCS 

Wisconsin Compression 


System 


مضع الحَظم بحسب ويك 
ية و کسر 


2 


ممرار السك بحسب ودين 
إسفين ود 
حذاء تقويي للعقب الإسفيني 
E‏ 
إسفين عظمي 
إسفين القالب 
إسفين قاعدة العَلّق 
إسفين معاوض 
کسر إسفيني الضعَاطي 
کسرإسفیني ٠‏ 
إسفين جود وبيد 
طخ اسي 


إسفين العقب الداأخلى 


إسفين الر ll‏ القَحَج الذاتي 
الالتصاق 
إسفين القالب بحسب يائسي 


ر ي 


ی ر 9 ا وص اه کے 
شدفة إسفينية أ غير مفتتة 


كر المضسبة الطوية الإفيني 


E 


الشکل غير المت 


وزن ن القطعة القاصية 
ڙن ا1 سم الصف 


W. osteotome 
Weckesser technique 
Wedeen wire passer 
wedge 

w. adjustable cushioned 

heel shoe (WACH shoe) 
bone Ww. 

cast W. 

closing base Ww. 

compensatory W. 

w. compression fracture 

w. fracture 

Good ‘N Bed w. 

w. graft 

inner heel w. (IHW) 

medial heel w. (MHW) 

w. nonunion 

open w. (OW) 

w. osteotomy 

w. resection 

self-adhering varus/ 

valgus W. 

Yancy cast W. 
wedge-shaped 

Ww.-S. osteotomy 

w.-S. uncomminuted 

fragment 

w.-s. uncomminuted tibial 

plateau fracture 


w.-s. vertebra 


Wedge TAG suture anchor 


system 
wedging 

Ww. cast 

w. of olisthetic vertebra 
Wegener granulomatosis 
weight 

w. boot 

distal segment W. 


lean body w. (LBW) 


W. stove bolt چ ویب الثقوب‎ 


ص 


وتر » وتراء webbed‏ 
إصبع اودر w. finger‏ 
اصع القدم الأوتر (مجتّح) w. toe‏ 

و نیز Weber‏ 
تصنیف ویبر W. classification‏ 


W. classification of physeal تصنیف الاصابة الألموي ية‎ 


ا 


جهاز وير القصيف الكسور 


injury 
W. fracture classification 
system 
W. frame إطار ور شر‎ 
W. hip implant غ الور ك تست ور نر‎ 


W. humeral osteotomy 


غرسة ويبر W. implant‏ 
ویر بر مالو ك W. Permalock‏ 
إجراءات ور يبر W. procedure‏ 
ييز النقطتينَ الساكنتين بحب W. static two-point‏ 
وب ن discrimination‏ 
طم العظّم تت الرس W. subcapital osteotomy‏ 
بحسب ویر 
متلازمة وب W. syndrome‏ 
اختبار ور ن W. test‏ 
طرية يقة ور جر برون نر - فر و لر 2 Weber-Brunner-Freuler-‏ 
بو ر ي Boitzy technique‏ 
الرد د ای ب بحسب ود یبر برو رون Weber-Brunner-Freuler‏ 
فر و ر open reduction‏ 
تف إصابات الكاحل Weber-Danis ankle injury wz‏ 
ن پیر ردان classification‏ 
طريفة َة الإسلاك بال و الامتصاص Weber-Vasey‏ 
بحسب ود يبر -قازي traction-absorption wiring‏ 
technique‏ 
ویبریل Webril‏ 
عصابة ویبریل W. bandage‏ 
ضماد ویبریل W. dressing‏ 
تیت وی يل W. immobilization‏ 
و بست Webster‏ 
رةو تدترا W. needle‏ 
فا رة ور پبستر W. needle holder‏ 
ود ۹ Weck‏ 


W. knife سکن ويك‎ 
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E‏ ر 


وينستوك 


جيد التغذية » جيد النماء 


ەرو س 


سار كومة شحمية مخاطية الشكّل 


جيدة التمايز ˆ 


بدلة مقصل الورك الكامل بحسب 


ویار 

الساق السليمة 
الب الساق السليمة 
ممَّسسّك الساق السليمة 
رفع السًاق السليمة 
اختبًار رفع الساق السليمة 
رالشاق اة 
دعام الساق السليمة 
جر الساق السليمة 

ا 

مقاط ویز 


و 


مقاط السويقَة بحسب ويز 


تكنولوجيا أجُهزة تقبيم العمل 


technique 
Weinstock 

desyndactylization 
Weise jack screw 
Weissman classification 
Weiss spring 
Weit-Arner retractor 
Weitbrecht retinaculum 
Weitlaner retractor 
weld 

callus W. 

cold Ww. 

hot w. 
well developed, well 


nourished (WD,WN) 


well-differentiated myxoid 


liposarcoma 
Weller total hip joint 
porsthesis 
well-leg 
w.-]. cast 
w.-1. holder 
w.-1. raising 
w.-l. raising test 
w.-1. splint 
w.-1. support 


w.-1. traction 


W. clamp 

W. pedicle clamp 

W. traction 
well-seated prosthesis 


Wenger plate 


Werdnig-Hoffmann disease 


Werenskiold sign 
Wertheim-Bohlman 

technique 
Wertheim splint 
WEST 


work evaluation systems 


الأوزان والبكرة 
تدرب على الوزن 
م وون انل لوزن 
فة الق الحاملة لوزن 
محور حامل لوزن 
سناد حامل للوزن 
عکاز حامل للوزن 
فة الق الحاملة للوزن 
منظر ظهري احمَصي حامل 
للوزن . 
حامل لكامل الوزن 
فوة لماعل الأرضي الحامل 
للوزن َ 
مقصل حامل للوزن 
ألم مع مستد الوزن 
مستد جزئي للوزن 
التدرّج في حَمّل الوزن 
التدرّج في حَمّل كامل الوزن 
سّطح حامل للوزن ˆ 
تناظر في حَمّل الوزن 
حمل الوزن ححظّة الهبوط 
حامل للوزّن بالعگازات 
ترفو رافعي الأثقال 
تخفيف الوزن 
فرجار تَحُفيف الوزن 
عة فورتي لتخفيف الوزن 
مقوام تخفيف الوزن 
فایل 
e‏ 
معلاق ال حَوْض بحسب فایل 


طعم عظم العرف الحرقفي 
0 


غرسة سوانْسون الُعدلة من فايل 


طريقة فینشتاین بونسیتي 
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w.’s and pulley 
w. training 
weightbearing 
w. acetabular dome 
. axis 
. brace 


Ww 
Ww 
w. crutch 
w. dome of acetabulum 
Ww 


. dorsoplantar view 


full w. (FWB) 


w. ground reaction force 


w. joint 

pain with w. 

partial w. 

progression tO W. 

progression to full W. 

w. surface 

w. symmetry 

touchdown W. 

w. with crutches 
weight-lifter’s clavicle 
weight-relieving 

w.-r. calipers 

w.-r. Forte harness 

w.-r. orthosis 
Weil 

W. implant 

W. pelvic sling 

W. sling 

W. splint 
Weiland 

W. classification 

W. harvesting 


W. iliac crest bone graft 


Weil-modified Swanson 
implant 


Weinstein-Ponseti 


الکرسی دو عجلات قوق نصفی Applause Super-Hemi w.‏ 
الكرسي دو عجلات ذو الحرك/ 
القابل للارتفاع هاي ردجر 


و 4 


الكرسى ذو عجلات الخفيف 


HiRidger motoried/lift w. 


Lumex lightweight Ww. 


الكرسى ذو عجلات اليدوي manual W.‏ 
الکرسی دو عجلات الآلى power w.‏ 
الکرسی دو عجلات الذاتى self-propelling W.‏ 


eG 


الدفع 


الکرسی دو عجلات Skil-Care reclining Ww.‏ 
الاضطجاعي سكل - کار 
الکرسی دو عجلات بحسب Zippie Ww.‏ 
a‏ 
مصع (آلّم عنقی شدید) whiplash‏ 
NT‏ المهتز كالحلاز whiplash-shaken infant‏ 
(اللاز : السير المشدود فى طرف syndrome‏ 
ارف ٠‏ 
داءٌ ویبل Whipple disease‏ 


whirlpool دوامة‎ 


حمام الدوامة w. bath (WPB)‏ 
كلبة : شعرة من شعرات اللحية whiskering‏ 
على الخدین 
وایت White‏ 
أبيض white‏ 


إيتاق القصل بحسب وايْت 
تعداد کریات آلدم البيضاء 


W. arthrodesis 

w. blood cell count 
W. chisel 

W. epiphysiodesis 


تثبیت أبیض w. fixation‏ 
مادة بيضاء w. matter‏ 
دمج الكاحل الخلفي تخت W. posterior ankle fusion‏ 
وات ١‏ ا 
إيتاق القصل الخلفي بحسب W. posterior arthrodesis‏ 
2 7 ا 


W. procedure إجرآءات وایت‎ 


قك رایت W. screwdriver‏ 
إجراءات الشريحة بحسب وات W. slide procedure‏ 


w. tendo calcaneus 


تطويل وتر العقبي الأبيض 


lengthening 


technology 
West ویست‎ 
W. Point axillary lateral منظّر الإبط الوحشى نخست‎ 
view وب يست بونیت ا‎ 


بر نامج الهر م بحسب ıyسwتكوٽ Westcott Pyramid Progra‏ 


ویستر Wester‏ 
مقاط ویستر W. clamp‏ 
مقاط الهلدكّة بحسب و ا W. meniscal clamp‏ 

و س ا 2 


سرعة التثفل نیمات yيسۃتر‏ جرjı Westergren sedimentation‏ 
rate‏ 
اختبار اللّطلخة بحسب ويسترن Western blot test‏ 
السوقاء الغر بية للکسر الفتوح “western boot” in open‏ 
fracture‏ 
ا 
المت الأخرمى الترقوJ‏ بحس Westfield acromioclavicular‏ 
E‏ ا 


المعل ق الغلافى لمرود ويستفيلد 


immobilizer 


Westfield-style envelope 


sling 
Westhaven Yale قائمة جردا لام المتعدد الأبعاد‎ 
Multidimensional 


Pain Inventory (WHYMPI) 


مسح الآلم (ويبي) 


شق وشتاین - هال Westin-Hall incision‏ 
خياطة الوتر بالعظم بحسب Westin tenodesis‏ 
وشتاین 
فة وشتاين - تو ر کو Westin-Turco category‏ 
مقاط الغضر وف بحسب West-Shur cartilage clamp‏ 
ا و 
وست - شور 
o7‏ و و 
ویست -سوتو هال West-Soto-Hall‏ 


W.-S.-H. patellar technique 


استفصال الرضقة بحسب 
و 
تَضميد من الرطب إلى الجاف 


62 
۰ 


W.-S.-H. patellectomy 


wet-to-dry dressing 


[مختصر] WEE‏ 
تمرین التّنى تحت و ا Williams flexion exercise‏ 
ستاد ور بتو ن Wheaton brace‏ 
کرسی دو عجلات wheelchair (WC)‏ 

وم“ هږ 8 
کرسی ذو عجلات اکشین جی ر Action Jr. Ww.‏ 


دبلیو 
الكرسي ذو عجلات الآلي 


ب َ و 
‌ 


Amigo mechanical w. 
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مر 
٠‏ 


قائمة جرد الام المتعدد الاأيعاد 
بحسب ویستهافن یاله 
وبرج 
زاوية ويبرج 


رة الكسر بحسب ويبرج 
مشك الکسر بحسب ويبرج 
تصنيف الرضفَة بحسب ويبرج 
كفاف الرضفة من اللَمَّط 2 


کو ا 


بحسب ویبرج 
يقة القْطًار بحسب ويك 
سعة » عرض 
استقصال واسع 


اق اا ارک 
الضماد الشاشى الرذلينى 
الواسع ا 
عرض 
عرض الخطوة 
اختبّار ویلک وکسون ذو الأزواج 
اأتناظرة والصفوف الْرمزة 


استفصًال الغشتاء الركيلي بحسب 
ویلکنسون 


وليّام 

بدلة الورك بحسب ولام هاریس 
سمل لقص القطني الجهر ي 

ويار 

سناد ولیامز 


استقصال القرْص بحسب وليامز 
تصوير افرص إ بحسب ولیامز 


ەر ر و 


نمار شی بقل ا 


WHYMPI 
Westhaven Yale 
Multidimensional Pain 
Inventory 
Wiberg 
W. angle 
W. fracture staple 
W. fracture stapler 
W. patellar classification 


W. type II patellar contour 


Wick catheter technique 
wide 
w. excision 
w. toebox shoe 
wide-mesh petroleum 
gauze dressing 
width 
step W. 
Wilcoxon matched-pairs 
signed-rank test 
Wiley-Galey classification 
Wilke 
W. boot 
W. boot brace 
Wilkie syndrome 
Wilkins classification of 
radial fracture 


Wilkinson synovectomy 


William 
W. Harris hip prosthesis 
W. microlumbar disk 
excision 
Williams 
W. brace 
W. diskectomy 
W. diskograghy 


W. flexion exercise (WFE) 


W. interlocking Y nail 


وايتكلود - لاروك 
إيتاق القصل الرقبي بحسب 
وانكلود لاروك ˆ 
تم الظتبوب الداعم بحسب 
- ار" ٠‏ 
وتر العقبي بحسب وایت - 


ر قم 


کراینيك 
هھ 7گ 
وایتسایدز 
بدلة الركبة e‏ و 
ا رر 4 وی 9 


` ورثوكوك‎ E 
م به اندز‎ 
و‎ 
الطريقة الرقبية بحسب‎ 


اندز کبلي 

داحس 

داحس حلي 

ویتمان 

الدعام القَوْسي بحسب وايتّمَان 
استبتاء عنق الَحذ ب بحسب 


وایتمان 
إطار وايتمّان 


قطع العظّم بحسب وایتمّان 
شلال ومان 
م و ن 


چ 


a 
جر وایتمَان‎ 


کک 


إجراءات وایتمان-تومبسون 


مکشطة ويد 
۶ ا 


مقوام اليد والمعحصّم 
کامل 

َعَم كامل العظم 

طعم كامل الظنبوب 
اهتزاز كام الجسم 
طراز ملف (حلزوني) 
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Whitecloud-LaRocca 


W.-L. cervical arthrodesis 


W.-L. fibular strut graft 


White-Kraynick tendo 
calcaneus 
Whitesides 
W. knee prosthesis 
W. Ortholoc II condylar 
femoral prosthesis 
W. technique 
W. tissue pressure 
determination 
Whitesides-Kelly cervical 
technique 
whitlow 
herpetic W. 
Whitman 
W. arch support 
W. femoral neck 
reconstruction 
W. frame 
W. osteotomy 
W. paralysis 
W. plate 


W. talectomy procedure 


W. traction 
Whitman-Thompson 
procedure 
Whitney single-use plastic 
curette 
WHO 
wrist-hand orthosis 
whole 
w. bone transplant 
w. fibular transplant 
whole-body vibration 


whorled pattern 


وه ت 


برشتاین 
بدلة ويلسون - كوك الصححة 
للوضع 
هو ° 
ویلسون - جاکویس 
طعم الرضقة ‏ سیت ونون 


وا ته و ر وو 


ویلسون - جوهانسون ريون 


ویلسون - مك کیفر 
رآب الفصل بحسب ویلسون- 
مك کیفر 


Wilson-Cook prosthesis 
repositioner 
Wilson-Jacobs 


W.-J. patellar graft 


W.-J. tibial fixation 


W.-J. tibial fracture 
fixation technique 
Wilson-Johannson- 
Barrington cone 
arthrodesis 
Wilson-McKeever 


W.-M. arthroplasty 


طريقة اكتف بحسب ونلسون W.-M. shoulder technique‏ 


مأتی رقبی اَمامی بحسب 


و رهس 


جھاز ا تثبيت لولب السويقة 
بحسب ویلتز 

جھاز ویلتر َ 

عود ريسي آلومنيومي في 
جهاز ویلتز 

جهاز ويز للكتاف التصًالب 

جهاز ويلتر للابتناء الضاعف 
الت 

جهاز ویلتز للابتناء بشکل ۴٩‏ 

جهاز ازو ویلتز للابتناء الوح حید 
آلنبوت 

عود فقري في جهاز ويلتز 

قط أكحَظم الأفحج قوق الكعب 
بحسب ویلتز 

الأ المجاور للفقار بحسب 


8 5 
م ٠‏ 
ویلتز- e‏ 
ا م 


Wiltberger anterior 
cervical appoach 
Wiltse 
W. ankle osteotomy 


W. bilateral lateral fusion 


W. pedicle screw fixation 
system 

W. system 

W. system aluminum 
master rod 

W. system cross-bracing 

W. system double-rod 
construct 

W. system H construct 

W. system single-rod 
construct 

W. system spinal rod 

W. varus suprmalleolar 


osteotomy 


Wiltse-Spencer paraspinal 


approach 


ا 
مقوام ولْیّامز 
إجراءات وليامز 
عود ولیامز 
مك وليامز 
مبعاد وليامز الذاتى الْبيت 
ولیامز- حداد َ 
إطلاق بحست وار ا 
يقة وليّامز خاد 
کسر الغصن التضير 
ھە © 4 
ویلمینجتون 
«٠ ١ ٤‏ ۹ 3 ۰ 
سترة ور ا ن 


A 


قباد الققك بحست ناسون 


قطع العظم آلانزياحي المائل 
تخت وون 
e‏ 


بدلة الورك الداخلية بحسب 


ن 


ولون این 
ندلة الورك نحشت ونلسون د 
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W. orthosis 

W. procedure 

W. rod 

W. screwdriver 

W. self-retaining retractor 
Williams-Haddad 

W.-H. release 

W.-H. technique 
willow fracture 
Wilmington 

W. jacket 

W. plastic jacket 
Wilson 

W. ankle fusion 
. arthrodesis 
. bolt 


. bone graft 


5E ¥ & 


. bunionectomy 


5 


. cone arthrodesis 


W. disease 

W. fracture 

W. frame 

W. gonad retractor 

W. oblique displacement 
osteotomy 

W. osteotomy 

W. plate 

W. procedure for 
extra-articular fusion of 
elbow 

W. splint 

W. technique 

W. test 

Wilson-Burstein 

W.-B. hip internal 
prosthesis 


W.-B. hip prosthesis 


2 


یرف »یغمز 
4 


س 


رف شر جي 
علامة العَمْز 
راب تَدویري بحسب وینکیلمان 


س ص 


علامة طَركة البومة 


طريقة وينوجراد لمعا ل جحة الظَفر 
التاشب 
0 ورو و 


تصنيف كسور جدل القخذ 
بحسب وینکویسْت 
ویتکویست -هانسن 
e‏ 
E‏ 


2 


جبيرة وینتر 

انلق الفقار بحسب وينتر 
NE‏ 
وینتر 

اختبار السك 


6 
ک5 


A OE 
کباشة حنی الأسلاك‎ 

سك السحب بحسب بول 
السلك الدليل العير 

ساك التطويق 


wink 
anal w. 
W. retractor 
w. sign 
Winkelmann rotationplasty 
winking owl sign 
Winograd 


W. nail plate removal 


W. partial matrixectomy 


W. technique 
W. technique for ingrown 
nail 
Winquist femoral shaft 
fracture classification 
Winquist-Hansen 
W.-H. classification 
W.-H. classification of 
femoral fracture 
W.-H. femoral fracture 
classification 
Winquist-Hansen-Pearson 
closed femoral diaphyseal 
shortening 
Winter 
W. convex fusion 
W. splint 
W. spondylolisthesis 
W. spondylolisthesis 
technique 
wipe test 
wire 
beaded guide w. 
w. bending pliers 
Bunnell pull-out w. 
calibrated guide w. 
cerclage W. 
circular W. 


circumferential W. 


E 


متَلازمة اليد المائلة والوجه 


نافذة القالب 
نافذة قشرية 


نافذة القخذ القشرية 


الب منوفڌ 


فت نافذة (تنفيذ) 
فتح نافذة قشرية 


س ص 


علمة مساحة زجاج السيّارة 
ویندسون إنْسال فنس 


طْعُم عظّمي بحسب ويندسون 


کک ت 


ا ت إنسال فتن 


ه0 


قصال ا بحسب لیتلر 


جتاح 


جاح الحرقفة 


صفيحة جتاحية 


إطار وجفيلد 


ام 


جناح 
کک 
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Wiltze angle 
Winberger 

W. line 

W. sign 
wince 
wincing 
windblown 

w. deformity 

w. hand, whistling face 

syndrome 

w. hip 

w. knee 
Windlass mechanism 
window 

cast W. 

cortical W. 

femoral cortical W. 
windowed cast 
windowing 

cortical W. 
windshield wiper sign 
Windson-Insall-Vince 


W.-I.-V. bone graft 


W.-I.-V. grafting technique 


wind-up phenomenon 
wing 

Badgley resection of 

iliac W. 

dorsal Ww. 

w. excision of Littler 

iliac w. 

w. of ilium 

w. plate 
Wingfield frame 
winging 

w. motion 

w. of scapula 


scapular W. 


سلك حاد النهاية 
السلك الثقوب الآمكّس 


رچ 2 # 


تثبیت 


سك فُولاذي مقاوم للصدا 


q7‏ عر 87 ر 


مقَّص قاطع للأسلاك 


sharp-pointed W. 
smooth transfixion W. 
spinous process W. 

w. splint 

w. stabilization 
stainless steel W. 
sublaminar W. 

w. suture 

temporary cerclage W. 
tension band Ww. 
Thiersch W. 

threaded Ww. 

w. tightener 
trochanteric W. 
Kunscher w. 


unthreaded w. 


wire-cutting Scissors 


2 
سلك الضعَّط 
ضير الكقاف السلكى 
ممَوّج الأسلاك ْک 
قاطعة سلكية 


و ت و 
سلك التطويق بحسب دول _ 


السمار الوب ليت السلكى 
السك الدليل ڪڪ 
سلك إليزاروف 
سك بين الشدف 


Compere W. 
compression W. 

w. contour preparation 
w. crimper 

w. cutter 


Dall-Miles cerclage w. 


definitive cerclage W. 
w. drill 

w. and drill guide 

w. driver 
Drummond Ww. 

w. fixation 

w. fixation bolt 
guide w. 

Ilizarov Ww. 


interfragmentary W. 


مقاط إحكام السلك wire-tightening clamp‏ ساك داخل العظم intraosseous W.‏ 


إسلاك بين الأشواك 
تطويق داخل العظم 
إسلاك مائل للوجيه 
إسلاك بين الأشواك الكلفة 
إسلاك التاتۍ الشوكى ٠‏ 
ا ت اة 
إسلاك شريط الور 
إسلاك ویسکونسین 
يقة الوتر بحسب وارث جاجر 


interspinous W. 
intraosseOous W. 


oblique facet Ww. 


posterior interspinous W. 


spinous process W. 
sublaminar Ww. 
tension-band W. 


Wisconsin W. 


Wirth-Jager tendon 


technique 
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السلك الرقّازي بحسب أوبنهايم 
سلك زائد الربط 

ممرار السلك 

عمق الاختراق السلكى 
مقط المخني لسلك البدلة 


إسلاك (تبيت بالسلك) wiring‏ سّلك کیرشنر K-w.‏ 
إسلاك مائل لل الرقبى cervical oblique facet w.‏ سلّك کرش Kirschner w. (K-wire)‏ 
الإسلاك الكفافى (تشبیت بالر باط circumferential W.‏ عقدة سل ب w. knot‏ 
الدائري) عرو سلكة w. loop‏ 
إسلاك ضاغط compression W.‏ سلّك کفافی عرو ی loop circumferential W.‏ 
إسلاك الوجيه facet W.‏ سیت ا السلكة w. loop fixation‏ 
إسلاك تشبیتى لکسر الوجيه facet fracture‏ سك ماجس ن Magnuson Ww.‏ 
stabilization W.‏ سلك کفافی عر وی بحس Martin loop‏ 

إسلاك تثبيتي لحلع ا لجڙئي facet subluxation‏ ماران circumferential W.‏ 
للوحه stabilization W.‏ سك اُحَادي الخرط monofilament W.‏ 
إسلاك بشکل حرف 8 figure-of-eight W.‏ سك لامحلرن nonthreaded w.‏ 
إسلاك بين الوجِيهات interfacet W.‏ غصن الزيتو ن olive w.‏ 


Oppenheimer spring W. 


over-tying W. 

Ww. passage 

w. passer 

w. penetration depth 

w. prosthesis-crimping 
forceps 

w. removal technique 

Schauwecker patellar 


tension band Ww. 


طريقة وودوارد 
تصنيف ووفري شاندلر لآفة 


داء وور جر كولوب 


ر 


عمل 
عمل متراکز 
ييف العمل 


عمل لؤمة ركز 
ریا اھ ا 


التمرس على العمل 
عمل لاقاعل 
عل را 
عمل جلوسي (يتطلب الجلوس 
کثیراً) 
مکافآت العمّال 
عظم درزي 
جرح (ج :جروج) 
جرح معلّق 


جرح وخزي 


o3‏ 3 ت 2 ار 
جرح العملية بحسب وودوارد 
۶o‏ 3 


عظم محبوك 


W. technique 
Woofry-Chandler 


classification of 


Osgood-Schlatter lesion 
word hardening program 


Woringer-Kolopp disease 


work 

concentric W. 

w. conditioning 

eccentric W. 

w. evaluation systems 
technology (WEST) 

w. hardening 

negative W. 

physical w. 


sedentary W. 


Workers’ Compensation 
wormian bone 
wound 
closed w. 
w. closure 
w. culture 
w. dehiscence 
foot puncture W. 
gunshot Ww. 
Gustilo classification of 
puncture W. 
incised W. 
w. irrigation 
joint w. 
open W. 
w. packing 
puncture W. 


self-inflicted gunshot Ww. 


shotgun W. 
stab w. 
Woodward operation W. 


woven bone 


ویسکونسین 
ویسکونسین 


e 


Wisconsin 
W. Compression System 


(WCS) 


استعمال أدوآت القطع الفقرية W. interspinous segmental‏ 


وپسکونسین 

إسلاك بحسب ویسکونسین 
جهاز محمول بحسب 

ویٿ TENS‏ 
ميضعة الورك بحسب ويكسون 
وولف ١‏ 
منظار الصل بحسب وولف 
الطعم الحر الكامل الثخانة بحسب 

٤ ٠١ وولف‎ 


الراكدة اللشرفة ( جر ترم 
»| ا ر 
قانون وو 
خت ۰ 
مصباح وود (في طب ا لجلد) 
لولب خشبي 
حذاء خشبی 
حذاء خشبى التعل 
وودرف 
لولب وودرف 
مفكّ وودرف 
ذروة وودرف 
لولب خشبي 


مسبار وودسون 


۴ 
وودوارد 


إجراءات وودوارد 
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spinal instrumentation 


W. wiring 
Wissinger rod 
Wit portable TENS 
system 
Wixson hip positioner 
Wolf 
W. arthroscope 
W. full-thickness free 
graft 
W. light source 
Wolfe-Bohler cast 
breaker 
Wolfe-Kawamoto bone 
graft 
Wolferman drill 
Wolffii 
Acinetobacter W. 
Wolff law 
wood 
W. lamp 
W. SCIEW 
wooden shoe 
wooden-soled shoe 
Woodruff 
W. screw 
W. screwdriver 
W. tip 
woodscrew (var. of wood 
screw) 
Woodson probe 
Woodward 


W. operation wound 


W. procedure 


ملوى نهاية الصندوق 

اللو ای 

ا $ 0 

ملوی فو کس 
ES EEE‏ 
ملوی مسطح بحسب هارنجتون 
E‏ 


موی کورلاندر في جراحة ويم 
العظام 
ملوی پیب مول 
ملوّى مفتوح التهاية 
دوس مفتاح الربط 
موی السنخ 
موی جوزي تائي المقَبّض 
موی لولب يدوي تأئي 
مَلوّى الفقار المتوقّف عن 
الدوران البطنى 

ي 

a 


نو ب 2 2 


مناورة رايت 
صفيحة رايت 
بدلّة رايت 
اختبار رایت 


ەم 5 aT‏ 
اختبار رایت آدسون 


ر 
» 


رة 
ذرآع عاصرة 
إصابة اقتلاعية 
اختبار التحعد 
ریزبیرج 
آفة ريزبيرج 
رہاط ریرییرج 


box-end w. 
cannulated W. 
Fox w. 
Harrington flat w. 
hex w. 

Key-loc w. 


Kurlander orthopaedic w. 


Mueller w. 

open-end Ww. 

w. pin 

socket Ww. 

T-handled nut w. 

T-handled screw w. 

torque W. 

ventral derotating 

spinal Ww. 

Wright 

W. knee prosthesis 

W. maneuver 

W. plate 

W. prosthesis 

W. test 

W. Universal brace 
Wright-Adson test 
wringer 

w. arm 

w. injury 
wrinkle test 
Wrisberg 

W. lesion 


ligament of W. 


W. ligament type of discoid َم ریزبیرج الرباطکى َة‎ 


و r‏ ت 


القرصاونة 


meniscus 
wrist 
w. curl 
w. deformity 
w. disarticulation (WD) 
w. drop 


w. extensors 


لقا الدعام بحسب کور کار 
ا ٤‏ 
لفاقة الكَلج الضاغطة التكررة 
الاستعمال دوراكولد 

لفافة معالحة الكنف 
إيلاستوجل ˆ 

لفافة الفصل يلاستو -لينك 
اة من اشاش “ˆ 
مافة القصل 


سديلة بشكل الإزار 
سديلة الطعم العظمي بشكّل 


الإزار 


WPB 
whirlpool bath 
W-plasty 
Wrap 
Ace w. 
boot w. 
Coban w. 
Coban elastic W. 
wrap 
Coopercare Lastrap 
Support W. 
Dura-Kold reusable 
compression ice W. 
Elasto-Gel shoulder 
therapy W. 
Elasto-Link joint W. 
gauze w. 
joint W. 
Kerlix w. 
neck Ww. 


Nylatex w. 


Unna w. 
Unna boot w. 
Velpeau Ww. 
wraparound 
w. flap 
w. flap bone graft 


تقل التسيح العصبى الو عائی w. neurovascular composite‏ 


الْرگب الحر بشکّل الإَزارً 


ا ع وا رة کل 


ال ٠‏ 
جبيرة بشكّل الإزار 
ف 

لت اط خا 

لف الدعة 

موی » مفتاح الربط 
موی لین 

ملوّی ادوس السبحي 


- 795 - 


free tissue transfer 
w. neurovascular free 
flap 
w. splint 


wrapping 


compressive centripetal W. 


stump W. 
wrench 

Allen w. 

beaded pin w. 


مقوام رڙي من لتحريك الرسغ w.-d. flexor hinge orthosis‏ 
مقوام الإمساك لتحريك الرسغ 
4 وو 

مقوام الرسغ واليد 

جبيرة وريست دجاك للرسغ 


w.-d. prehension orthosis 
wrist-hand orthosis (WHO) 
WristJack wrist splint 


صعر wryneck‏ 
صعر و لادي congenital Ww.‏ 

مقَب و لشتاین Wullstein drill‏ 

مقاط بلدوغ القطني بحسب Wylie lumbar bulldog‏ 
ویلی clamp‏ 


م 


ا ا 
ور باسطة الرس 
انيار گني الرس 
التهاب وتر مثنية الرسغ 
عصابة الرسغ القفازية 
که غرم قعل ارس 
رسغ راحي َ 
رسغ فولز 
تربك الرس 
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w. extensor tendinitis 

w. extensor tendon 

w. flexion test 

w. flexor tendinitis 

w. gauntlet 

w. joint implant prosthesis 
volar Ww. 
Volz w. 


wrist-driven 


ملقط الملاط الطَويل 

أمختصر] ˆ 
صورة شعاعيّة من دون جبس 

ويم الحمَّص الليّن بحسب 
xO‏ 

صورة شعاعية » يصور بالأشعة » 
أشعَة 
صورة شعاعية فى أثناء العمليّة 
صورة شعاعيّة من دون جبس 
رفادة التصوير الشعاعي 
ّم الأضلاع على الصورة 
التصوير المساحي الضوئي 

الشعَاعى 

صورة شعاعية في الجبس 
صورة شعاعية بعد الرد 


الحاور الرئيسة (۷,2,) 
جهاز الستاسق (۷,2,») 


X.-s. fluoroscope 
X.-s. fluoroscopy 
X.-s. image 
X-long cement forceps 
XOP 
x-ray out of plaster 


XO-soft-sole orthotic 


x-ray 


intraoperative X.-r. 
x.-r. out of plaster (XOP) 
x.-r. overlay 


penciling of ribs on x.-r. 


x.-r. phtotgrammetry 


x.-r. in plaster (XIP) 
postreduction X.-r. 
X.-T. (ray 
X.-T. VIEW 
(XY) 
frontal plane (XY) 
Xylocaine 
X-Y plotter 
(X,Y,Z) 
cardinal axes (X,Y,Z) 
coordinate system (X,Y,Z) 


زاناکس 
الورم ا حيبي الأصفر 
الورم الحبيبي الأصفر اليقعي 
الورم الأصفر 
الورّم الأصفر الليفي 
الورّم الأصفر الليفي الخبيث 
الورم الأصفر ا لحدبي 
متعلّق بالورم الأصفر 
ورم ا لخلايا العملاقة الصفرومي 
ورم صفرومي 
لحور الصفرومي 


ملقاط صفرومي 


بدلة القخذ بحسب كزينوفور 


کزیرسایز 
شریط کزیرسایز 
رہ ےر 08و ا ۹ ص 
جهيزة أنبوبية مقاومة بحسب 
کزیرسایز 
کزیروفورم 
A .‏ ا 
ضماد الشاش الكزيروفورمي 
سر چات 
التصوير الشعاعي الجاف 
جفافيٰ ٠‏ 
زرتوب 
و‌ ر ت 


رە 


التاتۍ الخنجري 


تفريسة 1× 


- 797 - 


Xanax 

xanthogranuloma 
juvenile x. 

xanthoma 


fibrous x. 


malignant fibrous xX. 


tuberous xX. 
xanthomatous 
x. giant cell tumor 
x. tumor 
X-axis 
X-clamp 
xenograft 
Xenophor femoral 
prosthesis 
Xercise 
X. band 


X. tube resistive device 


Xeroform 

X. guaze dressing 
xerography 
xeroradiography 
xerotic 
Xertube 
XIP 

x-ray in plaster 
xiphoid process 


Xi-scan 


إجرآءات يوك لتغيير الوذ 
شش 
وج وه س وه 
بدلّة الركبة الرزية بحسب يونج 
E RE‏ 
معامل يونج 
تصنیف کسور الحوض بحسب 
3% ر 
يونج 
إجراءات يوج 
بدلة يوج الفيتاليومية الررَية 


تعدیل يو جويتش 

يونت 
بضع اللفاًة بحسب يونت 
إجرآءات يونت 


Y. transposition procedure 
Young 
Y. hinged knee prosthesis 
Y. modulus 
Y. pelvic fracture 
classification 
Y. procedure 
Young-Vitallium hinged 
prosthesis 
Youngwhich modification 
Yount 
Y. fasciotomy 
Y. procedure 
Y-shaped incision 
Y-T fracture 
Yuan screw 
yucca wood splint 
Yu osteotomy 
Y-V plasty 
Y-V plasty incision 


ستاد یال 


فطع العَظم بحسب يانْسي 


إسفين القَالبٌ بحسب يالْسي 


المحور¥ ˆ 


تلاز مة الظفر اللأصفر 
پرچاسون 

علامة يرجاسون 

اختبار خَلع الكتف ا لجڙئي 

بحسب يرجاسون 

کسر بشکل ¥ 
مسمار بشکل ۷ 

بحسب ولیامز 


0 o 


۳ 


Yale brace 
Yancey osteotomy 
Yancy cast wedge 
Y-axis 
Yeager test 
Yee posterior shoulder 
approach 
Yellow 
Jy. Marrow 
y. nail syndrome 
Yergason 
Y. sign 
Y. test of shoulder 
subluxation 
Y fracture 
Y nail 


Williams interlocking Y.n. 


Yoke 


Billington y. 


راج 
طريقة زاريسيني 
زارنڑے روي 
طريقة الرباط بحسب زارنز- 
روي ا 
إجراءات زارنز-روي 
زارونتین 
محور زارونتین 
طريقة زازيبين جاميدوف 


عرسه زیتشتر 

ز× ˆ 

ربَاط زينوتيش التخليقي من مادة 
بيولوجية 


م او ت ج 8 ر 
مسمار تحت اللَقَمَة بحسب 


Zariczny technique 

Zarins-Rowe 

Z.-R. ligament technique 
Z.-R. procedure 


Zarontin 
Z-axis 
Zazepen-Gamidov 
technique 
Zeichner implant 
Zeier transfer technique 
Zel-X 
Zenotech 
biomaterial-synthetic 
ligament 
Zickel 
Z. classification 
Z. fracture classification 
system 
Z. medullary apparatus 
Z. medullary nail 
Z. nail 
Z. nail fixation 
Z. nailing 
Z. rod 
Z 


. subcondylar nail 


استئصال اطر رس الكلي ب بحس 
رأديك 
زان 
خط زان (خط يظهر في خثرات 
0 التي تتو تو اد قبل الموت) 
خزعة الظَفر بحسب رَايَاس 
رَنكُولي 
إعادة المسلك لوتر ذات الرأسين 
ors‏ 
رأب المحفظة بحسب زنكولّي 
تثبيت الارتباط المحفظي 
پحسپازنکولي ˆ 


إجراءات زانكولي لمعالجة شوه 
اليد د الخليية 


ريقة إعادة المسّلك بحس 
ەو س 


< 
جا ءات 0 السكوني 


Zadik total matrixectomy 


Zahn 
line of Z. 


Zaias nail biopsy 
Zanca view 
Zancolli 


Z. biceps tendon rerouting 


Z. capsulodesis 


Z. capsuloplasty 


Z. flextion capsulodesis 


Z. procedure for clawhand 
deformity 
Z. reconstruction 


Z. rerouting technique 


Z. static lock procedure 


Z. technique 
Zancolli-Lasso procedure 
Zang 

Z. metatarsal cap 


Z. metatarsal cap implant 


بدلة فلز الغرسة بحسب 

n 
رة زڪاڻوي‎ 

زالدين 

زيفوم (شركة) 


زمر 

جهاز بدلة الورك التشريحي 
بحسب ر 

جوارب زر اللضادة للانصمام 


مب رعر 

مقاط الغضروف بحسب زير 

د الورك سنترالاین بریکوت 
بحسب زیر 

آکل املاط سیباتوم بحسب زیر 

مقاط زمر اا 

جبيرة الترفُوة المتصالبة بحسب 
زر 

لولب ضغط الورك بحسب زير 


جهاز استعمال آدوات التعابرً 


2 


بحسب زمر 

مت زر 

مسواق زیر 
مستخرجة-مسواق زير 


ور 


جهاز التنبيه الكهربائي بحسب 


رر 
ا ر 
مبزل القتاة المخذية بحسب زير 
إطّار الکسور بحسب زير 
انْصال سازز جي جيجلي 


Z. implant metal prosthesis 


Z. staple 
Zimeldine 
Zimfoam 

Z. head halter 

Z. pin 

Z. splint 

Z. splint traction 
Zimmer 


Z. airplane splint 


Z. Anatomic hip prosthesis 
system 

Z. antiembolism stockings 

Z. bolt 

Z. bone cement 

Z. bone stem 

Z. bur 

Z. cartilage clamp 

Z. Centralign Precoat hip 
prosthesis 

Z. Cibatome cement eater 

Z. clamp 


Z. clavicular cross splint 


Z. compression hip screw 

Z. cross-over 
instrumentation system 

Z. drill 

Z. driver 

Z. driver-extractor 

Z. electrical stimulation 
apparatus 

Z. extractor 

Z. femoral canal broach 

Z. femoral condyle blade 
plate 

Z. fracture frame 


Z. Gigli-saw blades 


تثبيت الكسر تحت الدوري 
بحسب زیکل 
نجیر لسرت 
ادوري بحسب زیکل 


المسمار تحت ادوري بحسب 


زیکل 


جهيزة قوق اللَقّمة بحسب زيكل 


Z. subtrochanteric fracture 
fixation 

Z. subtrochanteric fracture 
operation 


Z. subtrochanteric nail 


Z. supracondylar device 


که ی 2 
جهاز تثبيت فوق اللقمة Z. supracondylar fixati0n mw‏ 


زیکل 
ار 


ي 


ذَضیب عکس الدوران بحسب 
زيلکي 
استعمال آدرات زیڵکی 


a E 


استعمال أدوات زيلكى لعملية 
المج الشوكي لجف 


استعمال أدوات السويقّة 


بحسب زيلکي 


2 ور ر‎ LE 


بشکل زیچ -رآج »متعرج 


ماتی بشکل زیج-زاج 


مق زيمالات الهزاز 
زمالیت 
فلز الغرسة بحسب زياليت 


ەر د 


apparatus 
Z. supracondylar 
medullary nail 
Zielke 
Z. bifid hook 


Z. derotator bar 


Z. instrumentation 

Z. instrumentation for 
scoliosis spinal fusion 

Z. pedicular 
instrumentation 

Z. rod 

Z. technique 

Zig-Zag 

z.-Z. approach 

z.-z. compensatory 
deformity 


z.-z. finger incision 


z.-Z. incision 
Zimalate 

Z. drill 

Z. twist drill 
Zimalite 


Z. implant metal 


Z. implant metal prosthesis ٽيزllزj بدلة فلز غرسة خش‎ 


زيالوي 
بدلّة رس الَخذ بحسب 


ا 


Zimaloy 


Z. femoral head prosthesis 


Z. implant metal 


ەر 


ي را 
ملقط زمر - -شلزيلجر 
زيم -تراك (شرکة) 
جبيرة الجر لشركة زيم -تراك 
جرارة جبيرة الجر لشركة زيم - 
بی سم اش ت 


زیروا 

مادة رب ب العصل بأو کسید 
الزر کونیوم 

تطویل بشکل 2 


تطویل وتر ذات الرآسین بشکل 2 


o 0 4‏ 
زلوتسکي -بلارد 
تصنيف الإصابات الأخرمية 
go‏ ت 


الترفُويَة بحسب زلوتسكي - 


برد ˆ 
تصنيف الإصابات الاأخرمية 


ت 


الترفوية بحسب زلوتسكي - 


e POE 


بلارد 
جهاز التثبيت داخل النقي 
2M‏ ° ° 


طريقة زولنر - كلسي 

إجراءات زولنر - لاسي 
زولنجر 

مك السَاق بحسب زولنجر 


و ا کک 


جبيرة زولنجر َ 

زولوفت 1 

منطقة (ج : مناطق) 

منطقة دخول الجذر الظلهري 
منطقة مردة 

منطقة الصفيحة الانتهائئة 
منطقة النمو 

منطقة معزولة 


drill 
Zimmerman pericyte 
Zimmer-Schlesinger forceps 
Zim-Trac 

Z.-T.. traction splint 


Z.-T.. traction splint tractor 


تر مر 


مقبّاس الزوايا بحسب زیر 

مشب زع رالیدوي 

ب r‏ ت ا 

رسن الرس بحسب زير 

صفيحة الحشر اللولبة بحسب 
زک 


ه0 


إطًار استئصال الصفيحة ب خت 


چ ب 


Zim-Zap rib belt 
Zim-Zip rib belt splint 


Zippie wheelchair 
Zirconia orthopaedic 
prosthetic head 
zirconium oxide 
arthroplasty material 
Z-lengthening 
Z.-1. of biceps tendon 
Z line 
Zlotsky-Ballard 
Z.-B. acromioclavicular 


injury classification 


Z.-B. classification of 
acromioclavicular 
injury 
ZMS intramedullary 
fixation system 
Zoellner-Clancy technique 
Zoellner-Clancy procedure 
Zollinger 
Z. leg holder 
Z. splint 
Zoloft 
Zone 
autonOMOUS Z. 


dorsal root entry z. (DREZ) 


و 

ملاط زير القليل اللزوجة 
مشباك زیر 

ا 4 ت o‏ ° 
ا 


تات بریگُوت ۲1۸1۸ بحسب 
مطیل زر 

سناد مقو ازم زر 

ملقب زیر الّدوار ٠‏ 

مشار ر 

لولب زیر 

مك زیر 

بدلة الكتف بحسب زير 


E 


و 
سنار زیر 
جبيرة زمر 
سار التنظير عن بعد بحسب 
زر 
المسّمارا 


4° o 


ب الظنبوبي 


E 
۷ صفيحة زمر ذات الشكّل‎ 


elastic z.‏ جهاز الدفع بحسب زیر هال 
endplate z.‏ مقط ر زمر - هین 
L-4‏ و هو 
growth z.‏ ساق زیر -هودسون 
isolated z.‏ ق مب زیر - كيرشنر اليدوي 
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. goniometer 
. hand drill 
. head halter 


. impaction screw-plate 


. laminectomy frame 


. low-viscosity cement 
. mesher 

. Orthair ream driver 

. oscillating saw 


. Osreo-Stim 


pin 


. PMMA precoat process 


. protractor 
. reamer brace 


. rotary bur 


SaW 


SCrEW 


. screwdriver 
. shoulder prosthesis 
. side plate 


. skin graft mesher 
. snare 

. splint 

. telescoping nail 


. tibial bolt 


. tibial nail cap 


tibial prosthesis 
Univertsal drill 


Y plate 


N N NNN N N 


NNNNNNNNAR 


N N N N 


N 


2 
2 
2: 


Zimmer-Hall drive system 


Zimmer-Hoen forceps 


Zimmer-Hudson shank 


Zimmer-Kirschner hand 


طعم السديلة الموضعية بشكل 7 
رب بشکل 2 بحسب بیت 
رآب اشاي کل 2 

بضع وتر الرآبي بشکّل 2 


بدلة الورك بحسب زويولر 
مقصل التاتى الفقّاري 
کک ا 

زد يديرم 

رسا القخذ ا زیران وکس 


Z.-p. local flap graft 

Peet Z.-p. 

scarf Z.-p. 

Z.-p. tenotomy 
Z-retractor 
Zucker splint 
Zuelzer 

Z. awl 

Z. hook 

Z. hook plate 

Z. plate 

Z. SCcrEeW 
Zung Depression Index 
Zuni exercise system 
Zweymuller hip prosthesis 
zygapophyseal joint 
Zyloprim 
Zymderm collagen 

implant 


Zyranox femoral head 


منطقة متعادلة neutral z. (NZ)‏ 
قه شبه فيز و و ج paraphysiologic z.‏ 
منطقة رانفييه z. of Ranvier‏ 
منطقة ترومرفلد Trummerfeld z.‏ 
قنية نو عة للمنطقة zone-specific cannula‏ 
صو یر مناطقی zonography‏ 
طعم حيو اني ا zooplastic graft‏ 
زورادول Zoradol‏ 
جسن زوروك Zoroc plaster‏ 
زوستریکس 1۲ Zostrix-HP‏ 
رب بشکل Z-plasty Z‏ 


ماتی الرآب بشکل 7Z‏ 
ر راب الط أف الارن بعة عة بشكّل Broadbent-Woolf four-limb Z‏ 


ق ي ور o0‏ 


بحسب برودبنت - ووا Z.-p.‏ 


رأب الآطراف الأربعة بشکل 2 
بحسب کوزن برو کواي 

الَأتى الرباعي الأطراف بشکّل Z‏ 

رب وشاحي بشکل 2 ب 7 بحسب 
جوداس 


شی الاب کل 2 


Z.-p. approach 


Cozen-Brockway Z.-p. 


four-limb Z.-p. 
Gudas scarf Z.-p. 


Z.-p. incision 
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المراجع 


#المراجع العربية : 
# المعجم الطبي الموحد » منظمة الصحة العالمية ‏ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط . 
*# معجم المورد الإلكتروني » دار العلم للملايين . 
# قاموس جتى الطبي الحديث » مكتبة لبنان . 


: #المر اجع الأجنبية‎ 
* Stedman’s Orthopaedic & Rehab words. 
* Stedman’s Medical dectionary. 


* Dorland’s Medical dectionary. 
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اتويات 


تقدیم الأمين العام 

تقدیم الأمين العام المساعد 

الأطباء المشار كون في إعداد المعجم 
الأطباء المشا ر كون في مراجعة المعجم 
معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل 
الراجع 


(0 
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